ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରପୁକଳ୍ର ଚନ୍ଦ ଦାସ୍‌ 


ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରଜ୍ୟ ପାଠ ପୁମ୍ଫ୍‌କ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରଭରାଶନ ମ୍ବସ୍ଥା 
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₹ ¿୧ 
କଦ୍ୟୁକ୍ଚ ଓ ଚରମ୍‌କ କଜ୍ଞାଳ 


ଲେଖକ 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚ୍ଦ ଦାସ, 
ମୁଖ୍ୟ ଅଧା ପକ, ଯୟା ରଥ ବଜ୍ଞୀନ ବସ୍ତ୍ରଗ 
ଅନ୍ଧୁଗୁଲ କଲେଜ, ଅଳୁଗୁଲ 


୧୯୭୪ 


ପ୍ରକାଣକ 
ଓଡ଼ିଶା ଗଜ ପାଠ୍ଯସୁ ସଦ ସ୍ରଣୟୁନ ଓ ସ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, 
ଭ୍ଳବବନଣ୍ଝର୍‌ 
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ଉଚପୋଦ୍‌ଘାଉ 


ଵଶ୍‌ଵଦ୍ଯାଲସ୍ତ ଗିକ୍ଷାର ମାତ୍ତସ୍ଵଥା ମାଧମ ମତ ଗୃହଁଇ ବହ୍ରବା ଫଲରର୍‌ 
ଓଞ୍ଜିଶାର ଗ୍ରନ୍ଗ୍ରନ୍ନୀମାଳଙ୍କ ପାଲି ଉଚ୍ଚବକାଶୀର ପୁସ୍ତକମ୍ମନ ଆବଶ୍ଯକ ସହ୍ବେୁନ୍ତତ୍ର । 
ଏଧରଣର ପୁସ୍ଫକ ଚସତ୍ଭେ ଅଧ୍ବକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆମ୍ଭ ଗ୍ଵଷା ପକ୍ଷିରେ ଚସବଭ ମଙ୍ଗଳ 
ହ୍ରେବ । ପୃଥ୍ବବ୍ଵାର ସ୍ରାସ୍ଟ୍‌ ସମସ୍ତ ବଦଶରେ ସ୍ରୁନ୍ତଗ୍ରଞ୍ମୀମାନନେ ମାଭ୍‌ପ୍ଵଷାରେ ଜ୍ଞାନ 
ଆହୁରଣ କର  କାର୍ଯାଚକ୍ଷନ୍ରେ ଭାହାର ବଵନ୍ଧଂଯେଗ କରନ୍ତ । ସ୍ତ୍ରରଉରେ ମଧ୍ଯ ଏ 
ନ୍ଦଗରେ ପ୍ରଚେଞ୍ଣ ଗ୍ଲଲୁଛ୍ଥ । ଓଡ଼ିଶାଚର ଗ୍ବର୍‌ଭଢ ସର୍‌କାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶା ଗ୍ଵଜ୍ 
ପାଠ୍ୟସୁ ସ୍ତକ ପ୍ରଣସ୍ଟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ` ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପିଉ ବହ୍ରାଇଅଠ୍ । ଏକ୍ଧୁ ସଂସ୍ଥା ଃଡ଼ଆ 
ଗ୍ବ୍ରଷାରେ ବଶ୍ଵବ୍ରଦ୍ୟାଲସ୍ଟ୍‌ ପାଠ୍ୟସୁ ସ୍ତକ ପ୍ରଣସ୍କ୍‌ନ ଓ ପ୍ରକାଶନ କରିବୀର ଦାସ୍ଟ୍ରଂଢ୍ 
ବହନ କରିଛ । ମୂଖର କଥା ଓଡ଼ଣାର ଦାନ ଅନି ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ସହ୍ନଯୋଗ 
କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରସ୍ଥତଂବଦୁଯଭ୍ତ ଓ ଚ୍‌ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାଦ୍‌ ସୂ ସକଳ ( ଓଡ଼ିଶାର୍‌ ବଶ୍ବଦ୍ୟାଳସ୍ବ 
ବ, ଏସ୍‌ବି, (ପାସ୍‌) ଶ୍ରେର୍ଣୀର୍‌ ସ୍ଥ ନଗ୍ନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦିଞ୍କ । ଏହ୍ନ ସ୍ର ସ୍ତକଡ଼କୁ 
ଅନୁଗୂଲ କଲେଜର୍‌ ପଦାଥ ବଜ୍ଞନର୍‌ ମୁଖ୍ଯ ଅଧାପକ ଶ୍ରୀ ପ୍ତଫ୍୍‌୍ଚ୍‌ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ 
ଲେଞଜିଥ୍ଵବାରୁ ଏବଂ ଖଲ୍‌କୋ ୫ କଲେଜର ଉପାଧଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନବାସ ପଣ୍ତା ଏହ୍ନାର୍‌ ସ୍ରମୀକ୍ଷା 
କଶ୍ଥ୍ଵବାରୁ, ମୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥା ଉରଫରୁ ଉଉସ୍କଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞଘନ କରୁଛୁ । 


ଏକ୍ସ ସ୍ବ ମ୍ତଳନ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଗ୍ଥନୀ ଉଥା ଅଧ୍ଚାପକ ସମ୍ବାକରେ ଆଦୃଭ ବଢହୁବ ବୋଲ୍‌ 
ଝିମାର୍‌ ଆଣା । 


ଶ୍ରୀନବାସ ସାହ୍ଦ 
ଭ୍ଲବଚନଶ୍ଚର ନ୍ଦେଶକ 
୧ | ? | ୭୫ ଓଡ଼ିଣା ଗ୍ଵଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟସୁ ମସ୍ତକ ପ୍ରଣସ୍କବନ ଓ 
ପ୍ରକ!ଶନ ସଂସ୍ଥା 
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ଦୂମିକା 


ବଡ଼ ଓ ଚ୍‌ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଦ୍ଧୀସ୍ତ ଏହ୍ନ ପ୍ରସ୍ତକତ୍ପ ଓଦ୍ଜଣାର ଵଲ୍‌ନ୍ନ ବଶ୍‌ - 
ଣ୍ଦ୍ଦ୍ୟାଲୟର ସ୍ଵାଇକ (ପାସ୍‌) ଗଣ୍ତର୍ଣୀ ପୀଠ୍ୟନ୍ତମ ଅଲ୍ମୁସରଣରେ ଲ୍ଞଜିଭ । ଏହୁ ସୁ ମ୍ତକରେ 
କ୍ଟଷ୍ଣ୍‌ ଭୌ ଭକ ଚଣ୍ଜୁଗୁଡିକର ଅବଚ୍ଚାରଣା ଓ ଆଟଲ୍‌ଚନା ଖୁଳ୍‌ ସରଲ ଏବଂ ସାବଳୀୀଲ 
ଘ୍ଦ୍ରଧାବର କବ୍‌ସାଇତ୍ଛ ଓ ଗ୍ରନ୍ନଗ୍ରନ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇ୍ରି ଏହ୍ନା ଖ୍‌ବ୍‌ ସହ୍ରଜ ଏ ବବାଧ ଗମ୍ମଯ 
ବହ୍ନବ ଚବ'ଲ୍‌ ବମାର ଆଣା । ସୁ ସ୍ତକଟର ବ୍ଯବଭୂଭ ପାରଗ୍ଵଷ୍ରିକ ଶବ୍ଦଗୁଞ୍ଜକ ମୁଖ୍ଯଭଃ 
ଓଡ୍ଶା ବଵଜ୍ୟ ପ'ଠ୍ୟସୁ ମ୍ତକ ପ୍ରଣସ୍ତନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଆନ୍ଧୁ କ୍ତୁଲ୍ୟବର ପ୍ରକା ଶି ‹“ ବରଜ୍ଞାନଳ 
ପଶିତ୍ତ୍ଵଷୀ 2୮ ରୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳ ମ୍ପୀଲ୍ୃଙଂ ଅଭଧ୍ୟାନରୁ ସଂଗୃହ୍ୁଭ । ଓଡିଆ ଗ୍ଵଷାରେ ସ୍ଵାଉକ 
ବଶ୍ରିଣୀ ନମ୍ିଦ୍ଧ୍‌ ପଦା ଥି ବଜ୍ଞାନରେ ସୁ ସ୍ତକ ଚଲଖ୍ଜିବା ଏହ୍ଲା ରନୌର୍‌ ସ୍ରଥମ୍ଚ ଜଦ୍ଯମ୍ବ ଚଇଶୁ 
ସମ୍ଭସ୍ତ ନୁ ସବୁ _ ସ୍କ ସ୍ତକଚିରେ ଗ୍ରାଷ୍ାଗ୍ ଇଥା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ନୁଝ଼ ରହିବା ସ୍ବାସ୍ର୍ରବିକ । 
ଏ ନହି ମୋ ଦୃଝ୍କକୁ ଆଣିବା ପାଲି ସହୃଦସ୍ତ୍‌ ଘାଠକପାଠିକାମ୍ାନଙ୍କୁ ମ୍ରେର୍‌ ଵର 
ଅନୁଚଗବଧ ଓ ଚାହ୍ରା ପର୍‌ ଵର ସଂସ୍କରଣବର ସଂଶୋଧନ କଗ୍ବବହ୍ନବ । ଏହୁ ପୁସ୍ତକ 
ଗୁନଗୁନୀ ଥା ଅଧାପକ ମହୁଲଚର ଆଦୁଇ ବହୁରଲ, ଚମ ର ଶମ ସାଣକ ବହବ ବିବାଲ୍‌ 
ଆଣା ଓ ଵଣଶ୍ବାସ । 


ଓଡ୍ଜଣା ବଵକ୍ୟ ପାଠ୍ୟସୁ ସ୍କ ପ୍ରଣସ୍କଳ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଏ ସ୍ତସମ୍ତକ ପ୍ରକାଶନର 
ସମସ୍ତ ଦାସ୍ଟ୍ଢ଼ ବଳଇଏ୍ପବାରୁ ମୁଁ ଏହ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଜକଃବରେ ଚରକ୍ୃଡକ୍ଞ । ପାଣ୍ତ ଲି ପ୍ରସ୍ଥତ 
ଚବବଲ ସ୍ସ୍ତକସ୍ଥ ଚନ୍ଧ ଗୂଡ଼଼କ ଅଙ୍କନ କରବା ଚର ଚମ୍ଭାର ସୁନ୍ନ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଣବ କୂମାର । ଓ 
ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଦ୍ଦୀର୍‌ କୁମ୍ଭାର ବମ୍ମୀବଇ ସଥଥଞ୍ଛ ସା ହ୍ବାସ୍ୟ କରିଥ୍ବାରୁ ମୁଁ ସ୍ପେମା ।ନଙ୍କୁ ଦ୍ବାଦ୍ଦକ 
ଶ୍ରିକା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ । ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରସ୍ଥୁଭ ସମ୍୍୍‌ଟରେ ମୁ ବକଚରଗୁଡ଼୍ିଏ ଇଂଗ୍ଜ୍ଞୀ ସୁ ସ୍ତକର୍‌ 
ସାହ୍ରାସ୍ୟ ଚଳଇହ୍ଛୁ ଓ ଚ ମଦ୍ଧ୍ବ ସୁସ୍ତ କଗୂଡ୍ଜକର ବଲଝକମ୍ମାନଙ୍କ ଜକଵରେ ମୁଁ ଶରର୍‌ଣୀ । 


ସ୍ରଫଲ୍୍‌ ଚନ୍ଦା, ଦାସ 
ଥୟ 
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ଠା 
ପରିଚ୍ଛଦ ୧ ସ୍ରାକୃ ତିକ ଓ କ୍ୃୃଢ଼ୀମ ଚ୍‌ ମ୍ବବ : ପୃଷ୍ଠା ୧ 


ପରିଚ୍ଛଦ ୨ -ଚୃମ୍ବକ୍ତୀୟୁ ମାପ, ମାଗ୍ବନୋମଟର : ପୂଷ୍ଠା। ୫୫ 


9 


ପରିଚ୍ଛଦ ୩ _ଚାମ୍ବବୀୟ ବସ୍ତରଣ:ପଦାର୍ଥର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧର୍ମ : ପୃଷ୍ଠ ୬୮ 


ପରିକଚ୍ଛଦ ୪ - ଭୁବୁମ୍ବକତ୍ନ : ପୃଷ୍ଠ। ୧୨୧ 
ପରିଚ୍ଛଦ ୫ - ଛର ବଦୁ ଏତ୍‌ ଚିଜ୍ଞାନ : ପୂଷ୍ଟା। ୧୫୧ 
ପରିକଚ୍ଛଦ ୨ -ଗସ୍‌କ୍କ ନୟମ ଓ ଢାଦ୍ବାର ସ୍ରୟେୋଗ : ପୂଷ୍ଠା ୧୮୩ 
ପରିଚ୍ଛଦ ୬ -ର୍ଞଂର ବେଦୁଯଚିକ ବଭବ : ପୃଷ୍ଟା ୨୭୭ 
ପରିଚ୍ଛଦ ୮- ଧାରକଚ 5 ଧାରିଢ଼ : ପୃଷ୍ଠା ୨୫୫ 
ପରି ବଚ୍ଛଦ ୯ - ଇଛଲବ୍‌ ଚୋମିଟର ଓ 
ର୍ର ବେଦ୍ରୁୟ ଢିକ ମାପନ : ପ୍ରଷ୍ଠା ୨୬୨ 
ପରିଚଚ୍ଛଦ ୧୦ ¬ ସ୍ର ବେଦୁ ଏତିକ ଯନ୍୍‌., 
ବାୟୁୁମଣ୍ଡଲୀୟ ବଦୁଡ, : ପୃଷ୍ଠା ୨୧୪ 
ପରିକଚ୍ଛଦ ୧୧ -ସ୍ତବାଦ୍ରୀ ବଦୁଏଚ୍‌ ବନ୍ଷାନ : ପୃଷ୍ଠା ୩୭୩ 
ପରିଚ୍ଛଦ ୧୨ -ସ୍ଥଂର ବଦୁ ଏତ୍‌ ସ୍ରବାଢ୍ର 
କିର୍‌ଚଫ୍କ୍କ ନୟୁମ : ପୂଷ୍ଠା। ୩୫୩ 
ପରିଚ୍ଛଦ ୧୩ ¬ବଦ୍ୁଧଚ୍‌-ଚୂମ୍ବବୀୟ୍କ ବଜ୍ଞାନ : ପୂଷ୍ଠା। ୩୪୭ 


× 


ପରିଛଚ୍ଛଦ ୧୪ - ଗ:ଲଭାଚନ|। ମିଟର, ଏମଚର 3 
ଠଭୋଲ୍‌ ଚମିଟର ତ ପ୍ରଷ୍ଠା ୩୬୪ 
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( 11) 


ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୫-୭ବେଦୁଚିକ ମାପ : ପୂଷ୍ଠା। ୪୧୨ 


ପରିବଚଛ୍ଛଦ ୧୨-- ଢାପ ବଦୁ୍‌ୟତ, : ପୃଷ୍ଠା ୪୪୮ 
ପରିଚ୍ଛଦ ୧୭ ବଦୁ ଏତ୍‌ ସ୍ବାଦ୍ର ଗ୍‌ସୀୟୁନକ କ୍ର ୟା ¬ 
ଛଦ୍ରୁ ଏତ୍‌ ବଶଶ୍ରେଷଣ : ପ୍ରଷ୍ଟ। ୪୯୦ 
ପରିଚ୍ଛଦ ୧୮-¬ବଦୁ ଏତ , ଚୂମ୍ଭକୀୟ ସରଣ : ପୃଷ୍ଠା ୫୩୪ 
ପରିଛଚ୍ଛଦ ୧୯ ସ୍ରଚ୍ାବର୍ତୀ ସ୍ରବାଦ୍ : ପୂଷ୍ଟା ୬୧୪ 
ପରିକଚ୍ଛଦ ୨୧-- ସ୍ରତ ୟ୍ାବ୍ଭୀ ପ୍ରବାଦ୍ବ ପରିପଥ : ପୃଷ୍ଠା। ୨୭୩ 
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ପଥମ ଭାଗ 
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ସ୍ତର ଥମ ସର୍‌ଚଚ୍ଛ ଦ 
ଡେଷ 
ସ୍ତାକ୍ଟଢଳକ ଓ କଏମ ଚ୍ମାକ 


ବହୁ ପ୍ରାରୀନ କାଲବର ଏସିଆମ୍ଭାଇନରର୍‌ ଚମ୍ଭସଗ୍ଳେସିଆ ନା ମକ ସ୍ଥାନରେ ଗଗ୍ର୍ରଃ 
ଗ୍ରେଃ ବ୍ଳୌହ୍ଖଣ୍ଡଲୁ ଆକର୍ଷଣ କଣ୍ଢପାରୁଥୁବା ଏକ ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଜିଳ ପଦାର୍ଥ ଆବଵିଷ୍କୁ ଭ 
ହ୍ରୋଇଥ୍ବଲ୍‌୍‌ । ଏହ୍ସ ଖଣ୍ଜିଳ ପଥର ଚଲ୍ଲୀହ୍ନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ସୌଗିକ (୮୧୫୦, )` ଓ 
ଏହ୍ନାର ନାମ “ମାଗ୍ନେଵାଇଵ୍‌ (?¶4680€£12€) ` | ବମବଗ୍ନସିଆଠାବର୍‌ ଏହୁ ପ୍ରଥମେ 
ଆବସ୍କ୍ଟ ଉ ହୋଇଥବୀରୁୂ ଇଂଗ୍‌ଜ୍ଞା ସ୍ତ୍୍‌ଷାରେ ଏହାକୁ “ମାଗନେଃ” କୁହାଗଲା । ସଂସ୍କଇ 
ଉଥା ଓଡ଼ଆ ସ୍ତ୍ରପାଟର ଏହାକୁ “ରୁମ୍ଭଳଂ କହନ୍ତ । ପ୍ରାଚୀନ ଆରା ଦାର୍ଶନଳକମ୍ବାନେ 
ରୁମ୍ଭକର ଆକର୍ଷର୍ଣୀ ଣତ ସମ୍ବଛରେ ଜାଣିଥିଲେ । ବେଦରେ ମଧ ରୁ ମଳ 4 ଭାହାର 
ରହସ୍ୟମ୍ଭୟ ଓ ଆବଟ୍‌ଗ୍ୟକାସ୍‌ୀ ଧର୍ମ ସମ୍ବୃତରେ ବଞ୍ଛନା ଅଚ୍ଛ । ଲୌହକୁ ଆକର୍ଷଣ କର୍‌ବା 
ବ୍ୟଗଉ ଏହ୍ଲାର ନ୍ଦଗ ନବର୍ଦ୍ଦଣକ ଧମ ମଧ୍ଯ ଅଛୁ । ପ୍ରାଚୀନ କାଲବର ନାବକମ୍ମାନେ ରୁ ମ୍ବକ 
ପଥର୍‌କୁ ସମୁ ଦ୍ର ମଧରେ ପଥ ପ୍ରଦ୍ଦରଶ୍ଶକ ଗ୍ତବରେ ବ୍ୟବହ୍ଵାର କରୁଥୁଲେ ଓ ସସଥପାଲି 
ଏହା “ପଥପକଦଶିକ ପଥର”! (1,6,0108 ` ୧୦୮୧) ବା ବଲ୍ଡ୍ଚୁାନ୍‌ (1,00% 5୧୦୮) 
ନାମ୍ଭରେ ଅଭ ହୁଉ । ସୃଥ୍ଵବୀ ପୃଷ୍ଟରେ ମିଳୁଥ୍ବବାରୁ ବଳୀ ହ୍ନର ଏହ୍ଲ ମାଗ୍‌ନୈଶାଇଵ୍‌ ବା 
ସସେଦ୍ଦର ଧରଣର ଲୌହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇବ୍‌ଇଵ୍‌ଲୁ (1୮୦୮ £ ୩୮10€8) ` " ସାକୁରଭକଳ 
ରୁମ୍ଭ୍କଂ? କୁହ୍ରାଯାଏ । 


ସ୍ତାକ୍ମଭକ ରୂ ମ୍ଫକର ଆକର୍ଷଣୀ ଣଣ୍ତ ଖୁଚ୍‌ କ୍ଷୀଣ ବହ୍ାଇଥ୍ଵବାରୂ ବଜ୍ଞନ ଢଥା 
ବରୈଷଷୟୁୁକ ଷେନ୍ଧରରେ ଏହ୍ନା ବଟଶଧସ୍ଵବରରେ ବଏବଦ୍ଦୃତ ହୁଏନା ଵି । ଏହ୍ବା ପରବରୈ କୃଢ଼ିମ 
ଉପାସ୍ଟରେ ବଭ୍ଢଲ୍ନ ସତର ଦ୍ବାବ୍‌ ଲୌହ୍ନ, ଇସ୍ପ୍ରାଭ୍ଭ, ବକୋାବଲ୍‌ଵ୍‌ , ଜବଳଲ ବା ବା ସମ୍ବାନଙ୍କର 
ମିଶ୍ରଧାରୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ “କ୍ମୁଭିମ ରୂ ମ୍ଭକ୨୬ ଆକକାନ୍୍‌୍‌ ବହ୍ଜଲ ସ୍ବ୍ବବରର୍‌ ବ୍ଯବହ୍ରାର କଗ୍‌ଂ 
ସାଉ୍ଅଛୁ । 


କ୍ମର୍ନିମ ରୂ ମ୍ପୂକ ସ୍ଥାୟ୍‌ୀ (୨୧୮୮୩୫୮୩୧୮୯) ବା ଅସ୍ଥାସ୍ତୀ (1'୧¢୮୮୦୫୮୨) 
ହ୍ରୋଇପାବର । ସ୍ଥାସ୍ଟୀ ରୂ ମ୍ପକ ସ୍ତମ୍ଭ କର୍‌ବା ପାଇଁ ସାଧାର୍ଣଭଃ ଣଇକଡ଼ା 5 ଭ୍ବଗ 
ଵଞ୍ଜବକ୍ଟ୍ଟନ ଓ 0'5 ସ୍ବଗ ଅଟ୍କାର୍‌ ମିଠ୍ରି ଭ ଇସ୍ପାତର ବ୍ୟବହ୍ରାର କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ଏହ୍ଵା ବହୁଦ୍ଧନ 
ଧର୍‌ ଭାହ୍ଵାର ରୁ ମ୍ଫଳକ୍ସ ଧର୍‌ ରଖିବା ପାଇଁ ଚସଥ୍ଵରରେ ଣଇକଡ଼ା 4 ସ୍୍ଗ ମୋଲ୍‌ବ୍‌ବଡ଼ଳମ୍ବ 
(୪1୦1୬2୭୯୧୮୪0,୮) ମଶାଯାଏ । ଚସ୍ରଃ ଦଣ୍ତରୁ ମ୍ୂକଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବଣ୍ତରୁ ମ୍ଭୂକରେ 
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2 ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ଟଵକ ବଜ୍ଞାନ 


ରୃମ୍ବକତ୍ସ ଠୀର୍ପନ୍ତନ ରହ୍ଵେ । ସୁନଶ୍ଳ ଦଣ୍ତରୁ ମ୍ବକଠାରୁ ଘୋଡ଼ାନାଲ୍‌ ରୁ ମ୍ଫଳ ବା 
{7 -ଆକାରର ରୂ ମୂୃକରେ ଡାହାର ରୂ ମୂକକୁ ଅଧୁକ ଦନ ରବହୁ | ସେଥପାଇ୍‌ ଗାଲ୍‌ 
ତ୍ବଚନା ମିଃର, ଏମି ଶର, ବସ୍ତ୍ରଲ୍‌ଛମି୫ର୍‌ ଢଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବବିଦ୍ଯୁଭକ ମୀପ ସନ୍ସ୍ଵରେ 
ଚଘୋଡ଼ାଳାଲ୍‌ ଚୁ ମ୍ହକ ବା (ପ୍ତାସ୍ଟ ବଦ୍ଧ ବଲସ୍ତ୍‌ ରୂ ମ୍ବକ ବ୍ଯବହାର କଗ୍ବସାଏ । ଏହ୍ନ 
ପ୍ତକାର ରୁ ମ୍ଳକର ମେରୁ ସ୍ରାବନା ମଧ ବହୂଦ୍ଧଳ ଧରି ନ୍ଥର୍‌ ରଵହ୍ଵ । ଖୁବ୍‌ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଣ୍୍ତଶାଲୀ 
ଚୁମ୍ବକ ସ୍ରମ୍ଥୁଡ କର୍‌ବାପାଲି ସାଧା ରଣଭଃ ଇସ୍ଥାଦ୍ର ନୋମ୍ିୟମ୍‌ ଓ ଵଜ୍୍ଟ୍ରେନ୍ର ଏକ 
ମିଣ୍ରଧାରୁ ବ୍ୟବହାର କର୍‌ଯୀଏ । ଆକକାଲ ସେଉଁ ଶ୍ଣ୍ଡଶାଲୀ (ଏଲ୍‌ ନକକୋ' ( &10160) 
ରୁ ମହକ ବ୍ୟବହାର୍‌ କର୍୍‌ଯା ଉଚ୍ଛୁ ଜାହା ଲୌହ୍ଘ। ଏଲୁମିନୟ୍ମ୍‌ , ଚବକାବମ୍‌୫ ଓ କପର୍‌ 
ପ୍ରଭ୍ଟ୍‌ ଭର ମିଣ୍ରଧାଭୁରେ ପ୍ରମ୍ତୁଡ ହ୍ରୋଇଥାଏ । 


1.2 ଚୁମ୍‌କ ସମ୍ତୀୟୁ ୭କଡଦକ ସଂକ୍ଟା : 


ଚୁମ୍ବକୀମ୍କ୍‌ ଚମରୁ ୯ .ଗୋଵଏ ବଣ୍ଡ ରୂ ମ୍ଭୂକଲୁ ଲୌହ୍ନ ଗୁ ଣ୍ଡ ମକ୍ଷରେ କ୍ଭୁଡ଼ାଇ 
ବାହ୍ଲାର୍‌ କର୍‌ ଆଣିଲେ ଢାହ୍ରାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଝର୍‌ ଅଧ୍ବକ ପରିମାଣଚର ଲୌହଗୁ ଣ୍ଣ ଲ୍ଗ- 
ଥୁବାର ଓ ଡାହାର ମଧ୍ୟଯଗ୍ବଗରେ ଆଦୌ ବଲାହ୍ଵ ଗୁଣ୍ଡ .ଲ୍‌ଗି ନ ଥ୍ଵବାର ଦେଖାଯାଏ । 
ରୂ ମ୍ଭକର ସେଉଁ ଦୁଇ ବହୁଚର ଅଧ୍ବକ୍‌ ଲୌହ୍ଗୁ ଣ୍ଡ ଲଗ ରହ୍ମଥ୍ବବ:ର ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ 
ଚସଯଉଁ ଦୁଇ ବନ୍ଦରରେ ଚ୍ଵ  ମୃକର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତୁ ସଙ୍ଗାଧ୍ଵକ ଚସଦ୍ଦ ଦୁଇ ବହ, କୁ ରୂ ମ୍ଫକର 
ମେରୁ? (2୦୭ ଲୁଦ୍ରାଯାଏ । ସମ୍ଭସ୍ତ ସ୍ତକାର ରୂ ମୃକର ଏହୁପର୍‌ ଦୁଇ ଚମରୁ ଥାଏ ଓ 
ଡନ୍ମ୍ରଧରୁ ଚଗାଃିଏ “ ଉଭରଡମରୁ” ଓ ଅନ୍ଯ “ଦକ୍ଷିଣ୭ମରୁ? । ୧ଯେଉଁ ଅଞ୍ଞଲରେ 
ଆବଦୌ ଲଲୌହଗୂ ଣ॥ ଲଗ ନ ଥାଏ ଡାହରାକୁ କ୍ଜୀବ ଅଞ୍ଚଳ ((ଏ୧0୦୯୮୫1 £୧9100) 
କହନ୍ତ । କୌଣସି ରୂ ମ୍ବକର ମେରୁଦୁୟୁର ' ସ୍ରାବଳ୍‌ ପରସ୍ପର ସହ୍ଭ ସମ୍ମାନ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ 
ପରମ୍ପରଠା ରୁ ବଚ୍ଛିନ୍ନ କରବା ସମ୍ପୃବ ନ୍ଦହେଁ । 


ଗୋଝ଼ିଏ ଦଣ୍ତ ଚ୍ଠ ମ୍ଭକଲୁ ସୂଢା ସାହ୍ରାସ୍ରେ ଭାହ୍ରାର୍‌ ମାଧାକର୍ଷଣ କେହ 
ମୁକ୍ତ ଓ ଭୁସମ୍ବାନ୍ତର ସ୍ବରରେ ଝ୍ଲାଇଲେ ଉାହ୍ବା ରୁ ମ୍ଳକ୍ୀୟ୍ତ ଉଦ୍୍ର-ଦଷିଣ ନ୍ଦଗରେ 
ବ୍ରୁସ୍‌ବସ୍ଥାରେ ରହ୍ଵେ । ରୂ ମ୍ବକର ସେଞ୍‌ ମେରୁ ଜ୍ଶ୍ଵର ଦଗକୁ ର ହେ ଡାହ୍ବାକୁ ରୁ ମ୍ବଳର 
ଉଦତ୍ତ୍‌ରଚମରୁ ଓ ସେଉଁ ଚମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନ୍ଦଗଲୁ ରହନେ ତାହ୍ବାକୁ ଚ୍‌ ଣୁ ମ୍ଫକର୍‌ ଦସ୍ନିଣମ୍ଭେରୁ 
ଲୁହ୍ଲାସାଏ । 


ଚ୍ମ୍ବକୀମ୍କୁ ଅକ୍ଷ ;- ରୁ ମକର ଦୁଇବମରୁଲୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଲରେଖାଲୁ 
“ରୂ ମୃକୀୟ ଅକ୍ଷଂ କୁହାଯାଏ । 
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ପ୍ତାକ୍ତଭକ ଓ କଦମ ଚ, ମ୍ବକ ୩ 


ଚ୍ଛ ମ୍ଲକୀୟ୍ଟ ଡଦର୍ସ :- କୌଣସି ରୂ ମୃକର୍‌ ଗସମେରୁଦ୍ୟ୍‌ ରୂ ମକର ଦୁଇ 
ସ୍ତ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସୁଭ ନ ହୋଇ ଵକଳିଏ ଭୂଡରକୁ ରହ୍ଧ୍ରଥାନ୍ତ । ଏଦବ _ ମେରୁଦ୍ବସ୍କର ଦୂରଜ଼ୂଲୁ 
ରୁ ମୂସୀସ ଦର୍ପ? କୁହାସାଏ © ଏହା ରୂ ମୃକର ଜ୍ୟାମିଭକ ବୈର୍ଦ୍ଯର ପାସ୍‌ ଶଉକଡ଼ା 
ଧିଠି ଅବା । 


1.3 ଚୂ ମୃକୀସ୍ତ ୭ମରୁ ମଧ୍ଚର ପାର ସ୍ପରକ କି ସ୍ଟ୍ରା : 


ଗୋଛ଼ୁଏ ରୁ ମ୍ଚକର୍‌ ଉଦ୍୍‌ର୍‌ମେରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂ ମ୍ଭକର୍‌ ଉଶ୍‌ରମେରୁର ନିକ ସ୍ଥ 
ହ୍ଲେଲେ ସେମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ପାର ୍ଭୁର୍‌କ ବକର୍ଷଣ ହୁଏ । ସେହ୍ରୁପଣ୍‌ ଦଷିଣମେରୁ ଦଷିଣ- 
ମେରୁକୁ ବକର୍ଷଣ କରେ । ସୁଳଶ୍ଛ ସନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ରୂ ମ୍ଭଳର ଜଦ୍ଧରମେରୁ ନ ଗସ୍ତ ରୁ ମ୍ବକର 
ଦସ୍ଥିଣମେରୁର ଜକ ଵସ୍ଥ ହୁଏ ଡାହା ହେଲେ ସେମାନେ ପରମ୍ଦୁର୍‌ଲୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଏଧ୍୍‌ରୁ 
ସ୍ତଭପାନ୍ଦଭ ହୁଏ ସେ ଦୂଇଟ ସକ୍କ୍ଟ ଶ୍‌ ଓମର, ପରସ୍ପର କ୍ଟ ଵ୍ରକଷଣ ଓ ଦ୍ଇଚ 
ଅସଦ୍କୁ ଶକମର, ପରସୁରକ, ¦ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ଥ ।- 


1,4 ଭୁଚୁମାକ : 


କୌଣସି ଦଣ୍ତ ରୂ ମ୍ଳକକୁ ମୁ କ୍ତ ଓ ଭୁସମାନ୍ଭର ସ୍ଵବରେ ରାହ୍ରାର୍‌ ମାଧାକର୍ଷଣ 
କେହ,ରରେ ଝା ଲାଇବଲ ଭାହା ବଦାଲଭ ବହାଇ ପର୍‌ଣେଷରେ ଏକ ନର୍ଦିଷ୍ଣ ନ୍ଦଗଟର 
ଅବସ୍ଥାନ କଚର୍‌ । ଏହା ଯେ କୌଣସି ଏକ ବାହ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀ ଣକ୍ତ ଫଲରରେ ଏପର୍‌ ଏକ 
ନଦ୍ଦୀଷ୍ଟ ନ୍ଦଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କଚର୍‌ ଏଥ୍‌ବର ସବହହ୍ଵ ନାହି । କ୍ନ୍ତ କୌଣସି ରୁ ମ୍ଳକ 
ର ଅନ୍ଯ ଏକ ରୁ ମ୍ଳକ ଦ୍ଲୀଗ୍‌ ଆକର୍ଷଉ ହ୍ରୋଇପାରର୍‌ । ଏକ୍ସ ବିଷୟ୍ଠ୍‌ ଅନୁଧାନ କର୍‌ 
ଡ. ଗିଲବା୭ (€ 1600) ଦର୍ଶାଇଥୁଲେ ଯେ ସ୍ୁଥ୍ଵବୀ ଏକ ବୃଦ୍ଧତ୍ତୁ ଚ୍ଠ ) ମଲିକ ଓ ଏହ୍ନୀର୍‌ 
ମଧ୍ଯ ଜ୍୍ଚ୍‌ର୍‌ ଓ ଦକିଣମେରୁ ଅଛ । ଏହ୍ନ ଭୁରୁ ମ୍ଭକର ଅକ୍ଷ ଭୌବଗୋଲକ ଜ୍ଵର ର୍ଦସିଣ 
ଦ୍ଦଗ ସଦ୍ଧଭ ପ୍ରାୟ୍ତ 17୨୨ ଆନଉଭ ଓ ଏହ୍ନାର ଗଲୁ ରୁ ମ୍ବକ୍କୀସ୍ତ୍‌ ଉଦ୍ଚର-ଦସିଣ ଜ୍ଦଗ 
କୁହ୍ରାସାଏ । ବାସ୍ତବରେ ରୁ ମ୍ଳର୍କୀୟ୍ତ ଜର ଦଗରେ ଭୁରୁ ମ୍ଳଳର ଦସିିଣଟମରୁ ଓ 
ରୁ ମ୍ଚଙ୍କୀୟ୍ଵ ଦମ୍ମିଣ ନଗରେ ଭୁରୁ ମ୍ଳକର୍‌ ଜତ୍ଚ୍‌ର୍‌ମମ୍ଭରୁ ଅଛ । ସେଥ୍ବପାଲ୍‌ ଝକଲନ୍ତ ରୂ ମ୍ବଳର 
ଉ୍ଦ୍ଵରମେରୁ ରୂ ମ୍ଫଙ୍କୀୟ୍୍‌ ଉତ୍ତରନ୍ଦଗ ସହ୍ମଉ ଓ ଦସିଣମେରୁ ରୁ ମ୍ହଙ୍କସ୍ଟ୍‌ ଦଷ୍ଷିଣ ଦ୍ଦଗ ସଦ୍ଭ 
ସମ୍ଭାନ୍ତର୍‌ ଭ୍ଵବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । 


1,5 ଚୁମ୍ଭକୀୟୁ © ଅଚୁ ମ୍‌କୀୟୁ ପଦାର୍ଥ : 


ରୁ ମ୍ବକଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଦ୍ବବଚ ହ୍ବେଜ୍‌ଥ୍‌ବା ପଦାର୍ଥକୁ ରୂ ମ୍ହକ୍ଵୀସ୍କ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରସ୍ବବଭ 
ହେତ୍ତ୍‌ ଳ ଥ୍ଵବା ପଦାର୍ଥକୁ ଅଚ୍ଛମ୍ପ୍‌କ୍ନାସ୍କ୍‌ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ । କ୍ତ 1845 ଖାଞ୍ଣାଦ୍ଦରେ 
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୪ ବ଼ଦ୍ଧ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 
ବୈଜ୍ଞନ୍କ ଝାଗ୍‌ଓଡ଼ ଦର୍ଶାଇଥ୍ବଲେ ଚସ ସମ୍ଭସ୍ତ ପଦା ର୍ଥ ରୁ ମ୍ଳକଦ୍ବାଗ୍‌ ଉଣା ଅଧ୍ବବକେ 
ପ୍ରସ୍ନବ୍ରଭ ହୂଅନ୍ତ । କେଭେକ କେନ୍ଧ୍ରେ ଏହ୍‌ ପ୍ରସ୍ତ୍ବ ଖୁବ୍‌ ର୍ଷାଣ ହ୍େଜ୍ଥବା ହହେଦ୍ତୁ ଚାହା 
ସହଜରେ ଜା ଣିହ୍ଣୁଏ ନାଝି । ବକେଭେକ୍‌ ପଦାର୍ଥ ରୁମ୍ବକ ଦ୍ବାସ୍‌ ଆକୃ୍ଷଭ ହୂଅନ୍ତ ଓ 
କେଚଉକ ବକଷିଉ ହୁଅନ୍ତ । ଏହ୍ନ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବକର୍ଷଣ ଅନ୍ୁସାୟ୍ଵୀ ପଦାଥ ଗୁ ଡ଼ଲୁ ଣ୍ରେଣୀଭ୍ଲଲ୍ତ 
କର୍‌ଯାଇଛୁ। ରୂ ଯୁ ମୃକଦୁୀ ଗ୍ବ ଅଧ୍ବକ ଆକର୍ଷିତ ହେତ୍ତଥିବା ଲୌହ, କୋବଲ୍‌ ୪୬ ନକେଲ୍‌ 
ଓ ¬ ପଦାର୍ଥକୁ %ଲାହୁ ଚ୍ଛ ଗୁ ୟୃ”୬ (୮୧୮୮୦୮୫ଛ୫10€୯1୯) ପଦାଥ ଓ କ୍ଷୀଣ 
ଆକ ଝି ଉ ଦହୁଜ୍‌ଥ୍ଵବା ପଦାର୍ଥକୁ “ / ସ୍ମ୍ଭଚ୍‌ ଥୁ ମୃଙ୍କାୟ ?” ( 2818116 8 106€0 1“ ) ପଦାର୍ଥ 
କୁଦ୍ରାଯାଏ !¦ । କେଚେକ ପଦାର୍ଥ ରୁ ମ୍ଳକଦଧଂଗ୍‌ ବକର୍ଷିଭ ମଧ୍ଯ ହୂଅନ୍ତ ଓ ସେହ୍ନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼କୁ 
“ପ୍ରରଚ୍‌ ର ମୃକୀୟ ”? (00180)8806€010) ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି । 


1'6 ଚୂ ମ୍‌କତ୍‌ର ଆଣବକ ତଭ, (1/1016୦୯0୯181 ` {୮ ¡€୦୮୨୮ ` ୦£ 110810€¬ 
{151)) : ୮ 


¬” 


ସ୍କ ଚ, ମକର ଦୁଇଗୋଝି ବପସ୍ଵତ ମେରୁ ଥାଏ ଏବଂ ଏହ୍ସ ମେରୁଦ୍ଧସ୍କଲୁ 
ପରଞ୍ପରଠାରୁ ବଚ୍ଛି ନ୍ନ କରା ସମ୍ଭୂବ ନୁହେଁ । ଯଦ୍ଧ କୌଣସି ଚ ମ୍ୃକଲ୍ଲୁ ସ୍୍ର୍ଗନ ସମ୍ଭାଳ 
ଦୁଇଖଣ୍ଡ କଗ୍‌ଯାଏ ଡାହ୍ଵାହହ୍ଵଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଗୋଝିଏ ସମ୍ପୃ୍‌ଷ୍ତ ଚ୍‌ ମ୍ଲକରେ ପରଣଡ 
ହ୍ୂଏ ଅର୍ଥାଭ୍ରୂ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଖଣ୍ତରେ ଦୂଇଗୋଚ ବପସ୍ଵାଉ ˆ ମେରୁ ଉପଜାତ ହୁଏ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 1“1) । ପଭଲ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଯେ ଗୋଵିଏ ସମ୍ପ ଚକ ମୃଭକ ଭାହ୍ନା ପସ୍ଵକଷାଦ୍ଧଯଗଵ 
ସତ୍ଭ୍ୟୀପନ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । ପୁନଷ୍ଫ ଯଦ୍ଧ ଏହ ଦୁଇଖଣ୍ଡର ପ୍ରଦ୍ଭ୍ୟେକଲୁ କାଡ଼ ଅର୍କେକ 
କର୍‌ଯାଏ ତାହାବହ୍ବଲେ ତାହ୍ଵାର୍‌ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରଗ ମଧ୍ଯ ଟଗାଝ଼ଏ ସମି ଚ୍‌ ମ୍ବଳବର 
ପରିଣତ୍ତ ହୁଏ । ଏହ୍ୁପର୍‌ ଯଦ୍ର କୌଣସି ଚ୍‌ ମ୍ଭୂକଲୁ ନମ୍ଭାଗତ ସ୍ବ୍ଵର୍କନ ଣତ ଦ୍ର ଖଣ୍ଡରେ 
ପରିଣତ କଗ୍‌ଯାଏ ତାହା - 
ହେର୍‌ ଭାହ୍ରାର ପ୍ରଭ୍ୟେକ ।୯ 5] 
ଅଂଶ ଦୁଇଗୋଃ ବପ- 
ସ୍ବଵାଉ ମେରୁ ବଶ୍ିଜ୍କ 
ଗୋଡ଼ଏ ସମ୍ପି ଚକ ମ୍ବ- ।[ ` 5 ‰୍ 5 
କରେ ପରିଣତ ହୁଏ । 
ଏଧ୍ରୁ ଜଣାଯାଏ ଚଯ 


ଦୁଇଚଗାଡ ଚମ୍ବରୁକୁ [ଏ 3 [୮ ‰ ୨ 


ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛଛ୍ଛିନ୍ସ ( ଚନ ନଂ 1.1 ) 
କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର୍‌ ସମ୍ବର ନୁହେଁ । 
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ପ୍ତାକ୍ତଭକ ଓ କୁନି ମ୍ ବ୍‌ ମ୍ଭକ ୫ 


ଉପଗ୍‌େକ୍ତ ସୀଭଟର ସଦ ବକୌଣସି ରୂ ମ୍ଳକଲୁ ନ୍ତମ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ଵଳଜନ କଗ୍‌ସାଏ 
ଭାହ୍ରାହ୍ରେଟଲ ଅବଶେଷରେ ରାହ୍ରା ଅଧ୍ଧୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହ୍ରଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଭଭ୍ୟୀକ ଅଧ ମଧ 
ଦୂଇଗୋଡ଼୍ ବଘସ୍ଵୀଡ ଚମ୍ରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଗାଚିଏ ସମିତି ଚୂ ମ୍ବଳ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ । 
ଏହ୍ଦ ଘଵଣାକୁ ଭଣି କର୍‌ ବଶିଞ୍ଣ ଜମୀନ, ବବିଜ୍ଞାନିକ ୭ଓ ବେର ଓ (୯୮୧୦€୮) 1852 
ଖଁହ୍ଣାଇରେ “ରଚ୍ଢ  ମୂକଭୁର ଆଣବ୍ରକ ଉତ୍ଜୁ?? ପ୍ରଭପାଦନ କର୍ଥ୍ବଲ ଓ ଘରବର୍ଜୀ କାଲରେ 
ଭାଙ୍କର ଏହି ମଡବାଦ ବିବିଜ୍ଞାଳକ ଇଜ୍ଇଟଂଠ (୭ ‰ 108) କକ ଦବାଗ୍‌ 1894 ଖୀସ୍ବାଦରେ 
ବିକାଶ ଲାଉ କରିଥଲା | 


ଏହ୍ଲ ଡଙ୍ଗ୍‌ ଅନୁସୀୟ୍ଠୀ (।) ପ୍ରଭ୍ୟେକ ରହ ମ୍ବସ୍ଵୀସ୍୍‌ ପଦର୍ଥର ଅହୁଗୁଞ୍ଜକ ଚଗାଝ଼ଏ 
ଗୋଡ଼ଏ ଷ୍ଠ ଦ୍ର ରୂମ୍ବଳ । ଏହୁ ଷ୍‌ ଦ୍ର ର ମ୍ପଳଗୁଞ୍ଜଲୁ “5ଓ,୭ଦର କଣିକା? 
(୧୩୮୧୮୧୮ "©1610୧0) ଲୁହ୍ଵାଯାଏ । (1) ରୁମ୍ଭଳଭ ବହ୍ରାଇ ନ ଥବା ରୁ ମ୍ବଗ୍ଵୀୟ 
ପଦାର୍ଥର ଅଧୁଚ୍ ) ମ୍ଫିକଗୁଞ୍ଜକ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ବାର୍ସ (୦ୀ1୦05€ଓ 8୮୦07) ବା ଅବି ନ୍ନ ଶର ଖଲ 
(୦1୦560 ୯୮17) ସାବଟରେ ସି ଭ ବହାଇ ରହୁଥାନ | ଏହ ଅବିଚ୍ିନ୍ନ ଶୃଖଲରେ 
(ଚନ ନଂ 12) ଚଗାଵଏ ଅଛୁ ରୂ ମକର ଉଭ୍ର୍‌ମେରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋହ଼ଏ ଅଧ ରୂ ମ୍ବକର 
ଫଲ ନକରେ ଥାଏ । ଏଭ୍ୂପର୍‌ ଗ୍ଵବ୍ରରରେ ସନ୍ଥ ଡ ଦହ୍ରୋଇ ରହୁବା ଫଲଦର ବପର୍ସାଭ 
ଗମେରୁଗୁଞ୍ଜିକ ଘର୍‌ମ୍ପରର ପ୍ରସ୍ତ୍ଵବଲୁ ପ୍ରଣମିଭ (ଧଁ0୮୮୫]15୧) 

କଣ୍ଦଅନ୍ତ । କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ରୁ ମୃକରୀସ୍ବ ପଦାର୍ଥ ସେଡେବବବଲେ 

କୌର୍ଣସ ଶନ୍ତଶାଲୀ ଚୁ ମ୍ବଳ୍ମୀସ୍ତ ଚମ୍ଭୁର ନକଂସ୍ଥ ହୁଏ 

ସେବଉବବଚଲ ଅବିଭକ୍ିନ୍ନ ଶୃଖ୍ଖଲଗୁଞ୍ଜକ ଭ୍ବର୍କଚଯାଏ ଏବଂ 

ଆକଷଣ ଫଲରରେ ଅଧୁୁରୁ ମ୍ବକଗୁଞ୍ଜକ ଘୁରିଯାଇ କେଭେକ 

୭୩୩ ଧା୍ଜବର ବା ଚରଖାଚର (ଚନ୍ଧି ନଂ 1'3) ସଚକ଼୍ଡ 

( ଚନ୍ଧ ନଂ 12 ) ଦହାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତ । ଏହ୍ନ ଅବସ୍ଥାନ କାଲରେ 

[ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଵୁଙ୍ଖଳୀ ସମସ୍ତ ଅଣୁ ରୁ ମ୍ବକଗୁଡ଼ିର ଜ୍ଶ୍‌ରଟମରୁ ରେଖଂର ଏକକ 


( ଚନ ନଂ 1'3 ) [ ଧାଞୁରେ ସଵିଡ ଅଧୁରୁ ମୂକ ] 
ନ୍ଦଗରରେ ଓ ଦସିଣ ମେରୁଗୁଞ୍ଜକ ଚରଖାର୍‌ ଅପର ବଗରେ ମୁଖ କରି ରହୁନ୍ତ । 
ଭେଞଣୁ ରୁମ୍ବକତାଘ୍ ପଦାଅଥର ରୂ ମୂଳୀନରଣ ଭାହାର ଅଧୁ ର୍‌ ମୂକଣୁଞନର ବରି୍‌ଖିକ 
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୬ ବ୍ରଦ୍ଯୁତ୍‌ ଥ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞିନ 


ପୁନଃମଗକ୍କା ମାନ୍ର ଏବଂ ଏହ୍ନ ପୁନଃସକ୍କାଚଟର୍‌ ଅଧୁ ର୍ହ ମ୍ଭକଗୃଡ୍ଜିକର ଉ୍ଶ୍ଵରମେରୁ 
ଏକାଭ୍ ମୁ ଖୀ ଓ ଦସିଣମେରୁ ବପଟ୍ଟଡ ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତ । ଏହ୍ନାଫଲରେ ଚୁ ମ୍ବକ୍ଵସ୍ତ ପଦାର୍ଥର 
ଏକପାନ୍ବରରେ ଲ୍ତ୍ତରବମ୍ବରୂର ଓ ଅପରପ୍ରାମ୍ଭରେ ଦସିଣମେରୁର ଆଧ୍ବକ୍ଯ ବା ସତା ରୁର୍ଫା 
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହ୍ଜ ଦୂଇଘ୍ରା ନ୍ତ ଵ୍ଯଣଭ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭସ୍ତ ଅଞ୍ଚଲରରେ ଉଦ୍ଵର ଓ ଦଖିଣ- 
ଚମ୍ଭରୁ ପରସ୍ପର ଲୁ ପ୍ରଣମିଭ ((ଏ€୦୯୪୯୮୫]16€) କରିଥାନ୍ତ । ବଡୁ ରୁ ମ୍ଭଳିଭ ପଦାଥର 
ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ନ ରେ ଦୁଇଝ ଵପଗ୍ଵାଡ ଚମରୁ ସୃତ୍ଧ୍‌ ହୁଏ ଓ ମଧ୍ସ୍ଵଗରେ ବକୌଣସି ଚ, ମ୍ବକଢ୍ଧ 
ପରିଲ୍‌ସିତ ହୂଏନାହ୍ରି । ରୂ ମୃଳ୍କାଳରଣ ସମ୍ବୟ୍ଟରେ ଣଣ୍ଡିଣାଳୀ ରୂ ମ୍ଭକର ଚମ୍ଭରୁ ବଯବଡବବେବନ 
ର୍‌ ମ୍ବଜ୍ମୀସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଖୁଚ୍‌ ନକଵଲୁ ନଆସାଏ ଚସତେବେବଲ ସବୟାଧ୍ଵକ ଅଛୁ ରୁ ମ୍ଳକ 
ଉଠବ୍ୋକ୍ତ ସ୍ବବରେ ଧାଡ଼ିରେ ସବ୍ରି ଭ ବହାଇ ରହୁନ୍ତ ଓଁ ରୁ ମ୍ବ୍ଳାସ୍ତ ପଦାଥ ସମସ୍ତ 
ରୁ ମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହ୍ଜ ସମ୍ମୟୃରେ. ଘଦାର୍ଥଛ ଚ୍‌ ” ମ୍ବକ୍ବୀୟୁତ୍୍ରରେ ସଂତୃସ୍ତ 
(580178£୧0) ବାଲ୍‌ କୁହ୍ରାସାଏ । ଏହ୍ବାପରଲ୍‌ ରୁ ମ୍ବତ୍କଳରଣ ବଳ (/[9806(1୭109 
£୦£୯୧) ବୃ କଲେ ମଧ, ' ରୁ ମାକୀୟ ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ ଅଣୁ ଚୁମ୍ଲୃକ ଧାଡ୍ଜରେ ସନ୍ଥଂଭ 
ବଵହ୍ରାଇ ରହରଯାଇ ଥବା ରୂ ଡାହ୍ଵାର ଟମ୍ଭରୁପ୍ରାବଳା ଆଉ ଅଧ୍ବକ ବୂର୍ଵ। ସ୍ରାସ୍ତ ହୂଏନାହି । 


ଶଣ୍ଡିଣାଲୀ ରୂ ମ୍ଭୂକର ମେରୁ ସମ୍ପ୍୍‌ସ୍ର ଅପସାଶ ହ୍ରେଲେ ଅର୍ଥାଭ୍ଜ ରୁ ମ୍ବଳ୍କୀକରଣ 
ବଲ ଶୃଳ୍ଯ ବହଲଲେ ମଧ୍ଯ ଅଣୁ ରୁ ମ୍ଳକଗୁଡ଼ିକ ଗୁ୍ରିଭ୍ବଗରେ ବ୍ସମାନଙ୍କର ଫୁ ବସ୍ଥାଲୁ 
ଝେର୍‌ଆସି ପାର୍ନ୍ତ ନାହି ଓ ସେନ୍ଵ୍ଵ କାରଣରୁ ଚ୍ଛ ମ୍ବ୍କାୟ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଦଣ୍ଡଝ କସ୍ଥ ଅବଶିଞ୍ଷ 
ରୁ ମୁୂକଳୁ (1(€51008] 1)820€୧1510) ଧାରଣ କଜିର୍ବଖ | ବଣକୁ ଉର୍ର କଲେ 
ବା ଗିରଲ ଏହ ଅବଶିଞ୍ଠ ରୁ ମ୍ବକଢ୍ସ ନକ୍ଟ୍ମ ବହ୍ରାଇଯାଏ । 


ଇହ୍ଘାତ୍ଜ ଅଟପକ୍ଷା ନରମ ଲୁହ୍ଘା ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ରୁ ମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୂଏ ଓ ଖୁବ୍‌ 

ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ଯ ଡାହାର ରୁ ମ୍ଳକକ୍ସ ହଗ୍‌ଏ । ତଂ କାରଣ ସ୍ପର୍ଲୁପ କୁଦହ୍ଘାସାଇପା ରେ ମ୍ରେ 

ଇମ୍ପାଇର୍‌ ବହ ଶୁଝିଂଳରେ ଅସ୍ଥିଚ୍‌ ମ୍ବକଗୁଡ଼ିଲୁ ବାଛ ରଖୁଥିବା ବଲ (8100118 2୦୪୭) 

ନରମ୍ଭ ଲୁହା ଅସେକ୍ଷା ଅଧ୍ଵକ ` ଡେହୁ ଭାହାର ଅଧୁ ରୁ ମ୍ହକଗୁଞ୍ଜିଲୁ ଘ୍ଗ୍୍‌ଇ ଏକ ନଣ୍ଦିଷ୍ଟ 

ଦଗରର ରଞିବା ଅର୍ଥାଭ୍ଭ ରୂ ମ୍ଫକରେ ଘର୍‌ଣଇ କରିବା ୧ମପର କଞ୍ଟୁଳର ଏହ୍ନୀ ଥରେ 

ପୁର ଏକ ନିଦ୍ଦିଷ୍କ ନ୍ଦରଗବର ଅବସ୍ଥାନ କରଲ ସୁଣି ବନ୍ଦ ଶ୍ରଙ୍ଗିଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ୧ଖେରିଆସିବା 
ଅଥୀତ୍ତୁ ଵ ରୁ ମ୍ହକଡ ବହ୍ଵବା ସସଦ୍ଦପର୍‌ କଷ୍ଟକର । 


1.7 ଆଣଵକ ଡ୍‌ ର ସମଭଥନକାରୀ ଘଟଣା ;: 


ଜ୍‌ପଟ୍ଵେକ୍ତ ଅଣବିକ ଚଞ୍ଜୁର ସହାୟୁଭାରେ ନମ୍ପଲ୍‌ଖିର ରୂ ମ୍ଟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୧ମୀଲ୍ଲକ 
? ପୟୁଗୁଡ଼ିକ ପୂରା ରୂଲୁେ ବୁଝାଇ ବଦଇହୁଏ | 
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ସ୍ତାକ୍ତଭକ ଓ କ୍କୁର୍ଧ ମଚ୍‌ ମ୍ଭକ ୭ 


ଚୁମ୍ବକୀମ୍ଟ୍‌ ୭ସ୍ପରଣ :-ବସ୍ତର୍ଣ ଦ୍ବାଗ୍‌ ରୁ ମବଳାସ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ରୁ ମ୍ବଳରେ 
ପର୍‌ଣଉ ହୂଏ ଓ ଭାହ୍ରାର ନକଵତମ ସ୍ରାମ୍ଭରେ ସ୍ତେରଣକାସ୍‌ ମ୍ପେରୁର ବପ୍ଭମ୍ଭେରୁ 
ଉପଜା ଉ ହୁଏ । ଆଣବିକ ଭଞ୍ଜ ଅନୁସାସ୍ଟ୍ୀ ରୃ ଧୁ ମୃକ୍ବସ୍କ ପଦାର୍ଥରର ଥବା ଅଧୁ ଚୁ କ୍ୁକର 
ବନ୍ଦ ଣୁଙ୍ଗଲଗୁଡ୍ଜକ ସ୍ତ ର୍ଣକା ସ୍ଵାମେରୁ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଘ୍ଲଙ୍ଗ ”୭ଯାଏ ଓ ସେମାବନେ ଛଳ ନକ ସ୍ଥାନରୁ 
ବର୍ୟ୍‌ଉ ନ ହ୍ଲୋଇ ଆକର୍ଷଣ ବଲ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଘୁର୍‌ଯାନ୍ତ ଓ ସରଳରୈଷିକ ୍ଦଗରରେ ସଚ୍ଜଂଇ 
ବହ୍ଲାଇ ରହନ୍ତ । ଏହା ଫଲରେ୍‌ ପଦା ଅଁର୍‌ ମଧ୍ୟଙ୍ବ୍ଗରେ - ଅ ଧୁ ରୁ ମ୍ବଳର୍‌ ମେରୁଗୁଞ୍ଜକ 
ପରହ୍ପର୍‌କୁ ପ୍ରଶମ୍ମିତ କରନ୍ତ ଏବଂ ଚଘ୍ସରଣକାସ୍୍‌ଚମରୁର୍‌ ନକଵତମ ପ୍ରାମନ୍ଭବର୍‌ ବପଗ୍ବାଭମେଘୁ 
ଓ ଦୁର୍‌ଡମ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଦୃଶମ୍େରୁ ଉପଜାଉ ହୂଏ । 


ଠା ଚୁମ୍ବାକର ଦଲ ଡମରଥ୍‌ର ସମାନତା : ରୁ ମ୍ବଙ୍କକରଣ ଦ୍ବାଗ୍୍‌ 

ଅଛୁ ଚୁ ମ୍ଭକଗୁଡିକ ଧାଡ଼ରରେ ସବି ବହ୍ରାଇ ରହୁଥବବାରୁ ପଦାର୍ଥର ଉୟସ୍ଠ ପ୍ରାନ୍ତରେ 

ସମାନ ସଂଖ୍ଯକ ବପସ୍ଵ୍‌ଭଚମରୁ ଅବସ୍ଥାନ୨ କରେ ଓ ଚୁ ମ୍ଭୂକର ମମଲୁଦ୍ଧସ୍ଝର୍‌ ପ୍ରାବନଲ 
ସମାନ ହୁଏ । ୪“ 


(11) ଚ୍ଛ ମ୍ବକୀମ୍କୁ ସଂତ୍ୃପ୍ତତା :- ରୂ ମଭଳ୍କୀଳକରଣ ବଳ ଚୂକ କଲେ 
ଅଧୂକରୁ ଅଧ୍ଵକ ଅଧୁରୁ ମ୍ଳଳ ସରଲବରି ସ୍ଥିକ ନ୍ଦ୍ରଗ୍ରେ ରହୁନ୍ତ ଓ ଏହାଦ୍ବାଗ୍‌ .ରୁ ମାକନ 
ବୃଝ୍କ ପାଏ । ଚୃ ମ୍ଭଳ୍କୀକରଣ ଜଳର ବକୌଣସିମାନ ପାଲି ରୁ ମ୍ହକନସ୍କ ପଦାର୍ଖର୍‌ ସମସ୍ତ 
ଅଛୁ ରୂ ମ୍ଭଳ ସରଳରେଖାଚର ରହନ୍ତ ଓ ଟସ ସକ୍ଷନ୍ନରରେ ରୁ ମ୍ବଳନର ଝବ୍ରଡା ୧ଂୂପ୍ତ 
ହୂଏ । ଏହ୍ଲାପରେ ରୁ ମ୍ଳଲ୍କାକରଣ ବଲ ବୃକ୍ଦି କଲେ ମଧ୍ଯ ରୁ ମ୍ଭକନର ଙ୍ରବ୍ରଡା ଆଜ୍‌ ବୃର୍ଵ 
ପାଏ ନାହି । ଢେହୁ ଆଣବିକ ଉତ୍ଗଦ୍ଧାଗ୍‌ ଚ୍‌ ମ୍ବଳନର ସଂଭୃପ୍ତତା ରୁଝାାଇ ଦଆଯାଇ- 
ପାରେ । 


(୪) ଡାପଦ୍‌।ରା ଵ ଚ୍ୁମ୍ବକନ :-ଚ୍ ) ମକର ଜାପମ୍ା ନ୍ଥା ବୃଙ୍ତି କଲେ 
ଭାପ ମାନ୍ନୀର୍‌ କୌର୍ଣସ ଏକ ମାନରେ ରୁ ମ୍ଳକ ଢାହ୍ଵାର ସମ୍ଭସ୍ତ ରୁ ମ୍ଳକକ୍କ ହଗ୍‌ଏ । ଏହ୍ଜ 
ଉାପମ୍ମା ନାାଁଲୁ ସେନ ପଦାର୍ଥର କ୍ୟୁର୍‌- ଭାପାଙ୍କ (୦୪୮୮ ୦100 କହନ | ଢାପମାନା 
ବୃର୍ଜ ସଙ୍କେ ସବସେ ରୂ ମୃକ ମଧ୍ୟରେ ଧାଞ୍ଜରେ ସକ୍ଥଂଭ ଅମୁ ନୁ ˆ ମୃକଗୁଞ୍ଜଜର କଥନ 
ବୃର୍ଞଂପାଏ ଓ ଲ୍ୟୁର୍‌ ଭାପାଙ୍କଚର୍‌ ଚସମ୍ଭାନେ ସୁମ୍ଚି ଚସମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ -ଶିଝିଳା ଅବସିକଲୂ 
ଫେରସଯାନ୍ତ । 


(୧) ଦ,୨ଡ ଚ୍ମ୍‌ କନ ଓ ଵଚୁ ମକନ ଦ୍‌।ରା ଦାପ ଡପାଦଳ :-- 
କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ - ରୁ ମ୍ବଳଭ`ଓ ବରୁ ମ୍ଭୁଲ୍ମିଭ କଲେ ୧ସମ୍ପୁରେ ଡାପ ଉରପ୍ତନ୍କ 
ହୁଏ । ଏହୂ ଚ ମୃଭଳନ ଓ ବରୁ ମ୍ବଳନ ସମ୍ଭସ୍ତରେ ଅହୁ ରୁ ମ୍ଳକଗୁକଡ୍ମକ ପର୍ୟାସ୍ଟନମେ 
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୮ ଵ୍ଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ, ମୂକ ବଜ୍ଞନ 


ଧାଞ୍ଜରରେ ରହନନ୍ତ ଓ ବନ୍ଦ ଶୁଝଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାନ୍ତ ଅର୍ଥାର୍ର ସେମାନଙ୍କର ଠ୍୍‌ଭ କମ୍ପନ 
ହ୍ଧୁଏ । ଅଣ୍ତୁ ରୁ ମ୍ଭକର ଏହ୍ନ କମ୍ପନ ଫଳରେ ଢାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । 


(୧) ପଚଳତ ଚ୍ଛ ମଳ ( 1,81210680€0 ` 113 8106 ) :--କୌଣସ 
ଗା ମ୍ୂକ୍କାୟ୍ ପଦାର୍ଥର ବବଧ (11)101:0(€8‹) ଅଧ୍ଵକ ବହାଇଥିଲେ ପର୍ଚଣ ଦାଗ୍‌ ଢାହା 
ସଚନ୍ଫରାଷକଳକ ସ୍ବ୍ବବରର୍‌ ରୂ ମ୍ବୁକଭ ହ୍ରୋଇପାବର ନାଵି କାରଣ ପଦା ର୍ଥର ଖୁବ୍‌ ଭ୍ଡରେ 
ଥ୍ଵବା ଅଧ୍ଧୁ ରୁ ମ୍ହକଗୁଞ୍ଜଳ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ପ୍ରସ୍ତ୍ବ୍ଚ ହୁଅନ୍ତ ନାହି । ଭେଧ୍ପୁ ପଦାର୍ଥର ସରୁ 


( ଚନ 1.4 ) [ ପଲଉ ଚ, ମୃକ ] 


ମରୁ ବଣ୍ତଲୁ ସୃଥକତ୍ସ୍ବବରେ ରୁ ମ୍ବକଭ କର୍‌ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଗୋଵକ ଉପଚର୍‌ ଗୋଝିଏ 
ସ୍ଥାପନ କରି ପଟଳତ ଚ୍ଛ ମକ (ଚନ୍ନ ନଂ 14) ଭଆର କସର୍‌ଯାଏ | 


1.8ଚ,ମାଳଡ୍‌ର ଆଧୂନକ ପାରମାଣବକ ଡଭ, ( 111୧ ` 01006€6୮୮ 
81୦୮୮1୦ †})€୦୮₹ ୦¶ 126 [11 €୮1517) ;: 


ଉପଟ୍ଲ୍ତ ଆଣବିକ ଡଞ୍ଜ୍‌ ଚ, ମକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହ୍ଦୂ ମୌଲକ ବସପୟ୍ଟ୍‌ ସୂଗ୍ଭରୁରୁପେ 
କ୍ଦୁଝାାଇ ଦେଇ ପା ରୁଥ୍ଵବିଲ୍‌ ମଧ୍ଯ ଏହ୍ଲାର୍‌ ଘର୍‌ସର ଖ୍ବ୍‌ ସୀମ୍ଭିଭ କାରଣ ଏହ୍ଵା ଚ, ମ୍ବକ 
ସମ୍ଭର୍ଧୀୟ ନମ୍ପଲ୍‌ରଷିଡ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଵେକପାଉ କରେ ନାହି -- 


(1) ପଦା ଅଁର ଅଧୁ ଗୁଡ଼ିକ କପର୍‌ ଏକ ଚମ୍ମୀଲକ ଚ, ମୂଳରେ ପରଣଉ ହୁଅନ୍ତ 
ଵରା ସେମାବନ କେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚ, ମୃକଳ୍ପ ଲଉ କରନ୍ତ । 


(11) କେଉଁ କାରଣରୁ ଲୌହ, କୋବଲ୍,୫, ନକକେଲ୍‌ ସକ ଭ ଚକେବଲ କେଚଡକ 


ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍‌ ମ୍ବକରେ ପରିଣଦଭ ହୂଅନ୍ତ ଅଥଚ କାଚ, କାଠ, ଉମ୍ପା ଇଭ୍ଯାନ୍ଦ 
ପଦାର୍ଥ ଚ „ ନୂକଚରେ ଘରଣତ ହୂଅନ୍ତ ନାହି । 
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ପ୍ରାକ୍ଭକ ଓ କ୍ୃଝ୍ଜମ ଚୁ ମ୍ଳଳ ୪ 


କା ୪ (4 = 
._ (111) ଏଣ୍ଠା ମନ୍ଥ, ବସମଥ୍‌ ପ୍ରଭ୍ୃତଭ ପନ୍ଦାଥ ର୍‌ ମ୍ଳକଦ୍ଧାଗ୍‌ ଆକର୍ଷଭ ନ ବହ୍ଲାଇ 
ବକର୍ଷତ ହୂ ଅନ୍ତ । 


ଆଧୁନକ ପାରମାଣବକ ଉତ୍ଜି ଅଧ୍ଖୁରେ ଚ୍ଝ ମ୍ଭକକ୍ସର ସପନି ସମ୍ବୃହବର ଆଲ୍ବେକ- 
ପାଉ କଶ୍ଵବା ସଙ୍ଗେ ସବଙ୍ଗ ଅନନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଷସ୍ଟ୍‌ ସନନ୍ଥରୋଷଜନକ ସ୍ପ୍ରବରେ ଗ୍ୁଝାଇ 
ନ୍ଧଏ । ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଚମ୍ପକ କ୍ଷେନ୍ଧ ଉଷକାଉ ହୂଏ । ଅଣୁରେ ଥ୍ବବା ପରମାଣୁ 
ମଧ୍ଷରର ବନ୍ଦ୍ୟୁଡ୍‌ ପ୍ରବାହ ଅଧର ଚ, ମୃକଢ୍ଦୂର କାର୍ଣ ଅବଶ । ବଦିଜ୍ଞନକ ଏବିୟର, 
1820 ଖୀସ୍ମାଇରେ ସଥମେ ଡାକର ଚ, ମୃକଢୁର ““ବୃଷ୍କାର୍‌ ବଦୁୟୁତୂସ୍ବାହ”? ଉଷ୍ମ 
(୦1୮୦416୮ ୯0୮୮୧୮୮ ୯11¢୦୮୪୮ ୦£ 11ଡ0106€0୯151)) ପରିବବ୍ଷଣ କରିଥିବଲେ | 
ଆଧୁନ୍ନକ ମଉବାଦ ଅନୁଯା୍ଠୀ ସ୍ରଭ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଗଗୋଝିଏ ନଜ୍ତକ୍ଟୟୁସ ଓ ଡାହ୍ନା ଚରୁ 
ପାଶ୍ଚ ଚର ଵଣ୍ନ୍ନ କଷରେ ପୁରୁଥ୍ବା କେବଉଗୁଡ୍ମିଏ ଇଲେକ୍‌ ୫ନ୍‌ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିଉ । ଏହୁ 
ନିଜ୍ତକ୍ଟସ୍ଵ୍‌ସ ବଗ୍ପାହନ ଓ ନଉ୍ଜନ୍ନନ୍ଦ୍ଧାଗ୍ର ଗଠିତ ଓ ମରମାଣ୍ଡୁର୍‌ ଗ୍ରାୟ୍କ୍‌ ସମସ୍ତ ବସ୍ଥକ୍ଧ ଏହ୍ସ 
ନିତ୍ତକ୍ଟସ୍ଵସରେ ନହ୍ଦ୍ୁଢଭ ଥାଏ । ଗୋଵଝିଏ ପରମାଣୁର ଇଛେକଞ୍ଜନ୍‌ ସଂଖ୍ଯା ଜଲ୍କ୍ଟସ୍ବସ 
ମଧ୍ଯରେ ଥ୍ରବା ପ୍ରୋଃନ , ସଂଖ୍ଯା ସଜ୍ସ୍‌ଭ ସମ୍ମାନ । ଏକ୍ଧୁ୍‌ ଇରଲେକଵନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁ କ୍ତାସ୍ବକ 
ଗ୍୍‌ର୍ଜିଭ କଣିକା । ଜଜ୍ତକ୍କିୟ୍ଟମ ଚରୁର୍ଦ୍ଦିଗରର ଏହ ଗ୍ଭର୍ଜିଭ କଣିକାର ଘୃଷ୍ପିନଦ୍ଦାଗ୍‌ ଆବ 
ବୃଙ୍ଵକାର୍‌ ପଶ୍୍‌ପଥରରେ ବଦ୍ମ୍ୟୁତ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାହ ହୂଏ । ଏହା ଫଲବର୍‌ ଚକୁମ୍ବକ କବଚ (୪୩୫୫ 
11୧୮1୯ $¡1€11) ଭୂପଜାଉ ହୁଏ ଓ ଏଠାରେ ଚ୍‌ଠମ୍ଳ୍‌ଳ ଝକ୍ଷନ୍ଧର୍‌ ନ୍ଦଗ ପର୍‌ପଥର୍‌ ସମଚଳ 
ସହ୍ଦୃତ ଲମ୍ବ ହୁଏ । ଏହ୍ଵନାଦ୍ି ହେଉଛୁ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର୍‌ ଚ, ମ୍ବକଢଭ୍ପର କାରଣ । 
ପରମାଣୁର ଵଭ୍‌ମନ୍ନ ଇଲଲେକ୍ପନ କଧ୍ଷର୍‌ ସମ୍ଭବଭଲ ପର୍‌ମ୍ପର୍‌ ସଦ୍ଦୁଭ ସମାାନ୍ଛର୍‌ ବା 
ଅସ୍ସମ୍ଭାନ୍ତର ହ୍ରୋଇପାରରେ । କକ୍ଷର ସମ୍ଭତଲ ସମ୍ପାନ୍ତର୍‌ ହେଲେ ମଷ୍ଷ ଇଲେକ୍ଚନ୍ର 
ପୁଞ୍ଜିଳ ନ୍ଦଗ ବପସ୍ଵାଉ ବହ୍ଲାଇପାରରେ । ବଢଣୁ କକ୍ଷବର୍‌ ଥ୍ଵବା ଇଲେକ୍ଚନ୍‌ ର ସଂଖ୍ୟା, କକ୍ଷ 
ସମ୍ଭଡଲର ଜ୍ଢଗ ଓ ଇଲେକଞ୍ଚନ୍ୟର ଘୁଷ୍ରରିନ ଢଗ ଇଦ୍ଯାନ୍ଦଲୁ ବଗ୍ବ୍‌ରଲୁ ନେଲେ 
ପର ମଣୁରେ ଅପପେକ୍ଷାକ୍ମୃଡ ଣଣ୍ତଣାଲୀ ବା ଜ୍ୀଣ ଚ୍ଝ ମ୍ଭକକକ୍ଷେନ୍ନ ରହୁପାରେ ବା ଅବୌ 
ଚ, ମ୍ବକକ୍ଷେଛ ରହ୍ଧୁ ନ ପାରର । ଉ୍‌ପବବ୍‌କ୍ତ କାର୍ଣ ବ୍ଯାଗଭ ଘରମ୍ବାଣୁରେ ଥ୍ଵବୀ 
ଇଲେକଞ୍ଜନକ ଭାହାର ନକ ଅଧକ୍ଷ ଚରୁଃପାଶ୍ବ ବର୍‌ ଘୁଞ୍ଜନ କର୍‌ବା ସଲଟର ମଧ 
ପରମାଣୁରେ ଚ, ମ୍ଳକକ୍ସ ଜପକାତ ହୁଏ । ଏହ୍ଵ ପ୍ତକାର୍‌ ଘୁଞ୍ଜିଳକୁ ବିଳ, (5୮12) 
କୁହାଯାଏ । ଲ୍ଵବଞ୍ଚଭ୍‌ନ, ଚଣ୍ଚ୍‌ ସ୍‌ ପ୍ରଭ୍ସ୍ଟଭ ବେଜ୍ଞନ୍ଧକମାନେ ପରମାଣୁର ଇଲେକଜ୍ଧ ମୟ୍‌ 
ଗଠନ ଓ ଏହ୍ଗ ଇବଲ୍‌କ୍ନ୍‌ ର ସୃଞ୍ଜିନକୁ ଭ୍୍ଜିକର୍‌ ବଣ୍‌ଲ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଚ .ମୃକ ଧର୍ମ 
ସମ୍ବୃଛ ରେ ବଶଦ ଆଣ୍ଲ୍ଵେଚନା କରିଛନ୍ତ । ଏହାର ବବରଣୀ ପରେ ନ୍ଦ ଆସିବ । 
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୧୦ “ ବଦ୍ଯୁଭ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞନ 
1.9 ଦଇ ଚମ୍୍‌କୀୟ୍ଟୁ ମର, ମଧଧକର କା ଯଯ କର,ଥିବକା କଳ- କୂଲମ୍‌ଙ୍କଂ 


ନୟ୍ଫୁମ : 

ଦୁଇଶ ସଦୃଶ ଚନ ମ୍ବ୍‌କାସ୍କ୍‌ ମେରୁ ପରସ୍ର୍‌ଲୁ ବକର୍ଷଣ ଓ ଅସଦୂଣ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ 
ଆକଷଣ କରନ୍ତ । ବୈଜ୍ଞନକ ଲୁଲମ୍‌ର୍କ ଅନୁ ନୁସାୟ୍ଵୀ ଦୁଇ ରୁ ମ୍ବକୀସ୍ତ ମ୍‌ରୁ ମଧରେ କାର୍ୟା 
କରୁଥିବା ଆକଷଣ ବା ବକର୍ଷଣ ବଳର ପର୍ଚିମାଣ ସସହ୍ ମେରୁଦ୍ମସ୍ଵର ପ୍ରାବନାର ଗୁଣଫଲ 
ସହ ସମ୍ଭାଲୁପାଖ ଏବଂ ଚମ୍ରୁଦ୍ଧସ୍କ୍‌ ମଟର ଦୁରକ୍ଗ୍‌ର ବର୍ଗ ସହ୍ନଭ ପ୍ରଭମ୍ବେମ୍ବାଲୁପାଖ । 
କୁଲ୍‌ମ୍‌ଙ୍କ ନାମ୍ଭାଲୁସାବର୍‌ ଏହୁ ନ୍ଟମଲୁ “ କ୍ୁଲମ୍‌ଙ୍କ ନମ୍ବୁମ” କୁହାଯାଏ | 


ମ୍ଭଳେକର, ?#+ = ଚଗୋଵିଏ ଚମରୁର ପ୍ରାବଳା 
71 = ଅନ୍ୟ ତମରୁର ସାବଳା 
୩ = ମେରୁଦ୍ଧୟ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ଧ 
7” ` = ମେରୁଦୁୟ ମଧରେ ବଲଖ୍‌ ପରିମାଣ 
€. 


ଲୁଲମ୍‌ଙ୍କ ନୟ୍ପମ୍ାନ୍ଲୁଯାୟ୍ନୀ 
7 << ;71 + ?× ?11 2 


କିମ୍ବା ”୮=୮୬- 1, ` ଡାଇନ୍‌ ପଠା (1.1) 


ଏଠାଚର /± ଏକ ଧ ବାଇକ ଓ ଏହାର୍‌ ମୂଁଳା ଦୁଇ ଚମ୍ଭରୁ ମଧ୍ବର୍‌ ଥ୍ଵବବା ମାଧ୍ୟମ୍ଭର୍‌ 
ରୁମ୍ଫକତୀୟ୍‌ ପ୍ରକ୍ଭ ଉପରେ ନଉଁର କତର୍‌ । ଏହ୍ଲାଲୁ ମ୍ନାଧମର ଚମ୍ଭ କୀସ୍ଟ୍‌ 
ସୂଚଉଦ୍ତା (118806€010° 1€୮୮୮୧3୮୦111୧7') କୁହାଯାଏ । 


ଦୁଇଝ ଚ୍‌, ମ୍ବକୀସ୍ଵ ମେରୁ ମଧ୍ଯରେ ଉ୍‌ପଜାଢ ଦହ୍ଵେଜ୍ତଥ୍ବବା ବଲର୍‌ ଘଶ୍ଚମ୍ଭାଣ 
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଷରେ ଦୂରଵ୍ଦର ବର୍ଗ ସଦ୍ମଉ  ପ୍ରଭିଲ୍ନୋମାନୁପାଡା ହେଉ୍ଭଥବାରୁ କୁଲମ୍‌୍କ 
ନସ୍କମର ଗସ୍ବାର୍କଲୁ ଓପ୍ର୭ଚଲାମ ବଗ ନମ୍ଟୁମଂ (107€£୫€ 5 081€ 1 ,077) 
ଲୁହ୍ଲାଯାଏ । 
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ପ୍ରାକୃଭକ ଓ କ୍ମୃର୍ଧଵମ ଚୁ ମ୍ଟକ ୧୍୧ 


ଏକକ ©ମର, ପାବଲୟ (୯7୮୮ 9୦1୧)- ବମେଝକକ ` ପକଭିରେ ବଲ 
7'ର ଏକକ୍‌ 1 ଡାଇନ, ଦୂରଢ଼ୁର ଏକକ ‡† ବସ. ମି. ଏବଂ ଶବନ୍ ବା ବାସୁ ମାଧମପାଇି 
/£ = 1 । ମସଦ୍ଧ ବାସ୍ତୁ ମ୍ରାଧ୍ୟମବର ସମ୍ଭପ୍ତାବଳା ବଗିସ୍ପା ଦୂଇଃ ଚମରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ 1 
ବସ୍ପ ମି, ଦୁରରେ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ବସ୍ଭମାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଵଲର୍‌ ପର୍‌ମ୍ାଣ୍ଠ † ଡାଇଳ, 
ହୁଏ, ରାଦ୍ରାତ୍ରେଲେ ସମ୍ମୀକରଣ (11) ଅନୁଯାସ୍ଠା 


1 = ?୩° , ( '. ` 11? = 1714 ==?71) ମବନକର୍‌ 


¿ 


ଲିମ୍ଫା ୩୮=୩1, କମ୍ପ 7 = ± 1] 


ଅଉଏବ ସନ୍ଦ ବକୌଣସି ଟଗୋଝଏ ଚ୍‌ ମ୍ୃଣକୀସ୍‌ ମେରୁ ଶ୍ରଳ୍ଯ ବା ବାସ୍ତୁ ମାଧମରେ 
ନିଜଠାରୁ 1 ଚସ, ମି, ଦୁରରେ ଅକଜ୍ଛିଂଉ ଏକ ସଦଶ ଓ ସମସ୍ତାବଳା ବଣିଷ୍ଣ ଚମରୁଲୁ 1 
ଡାଇନ  ବଳଦୁାଗ୍‌ ବକଷ ଣ କରର୍‌ ଭାହାବହଲେ ସସଜ୍ୁ ମେରୁର ପ୍ରାବଲାକୁ (ବସ.ଗ୍ରା. ହେ 
ଘବଭବର) “ଏକକ ମର, ପାବଲୟ” କୁହାଯାଏ | 


ସାଧାରଣଢଃ ସମଧର୍ମ। ମାଧ୍ୟମରର୍‌ (୮୮୦୮୩୦୫୧୮୧୦୩5୫ †1୭୦୧୮୦୮1୯ 
୮1601010) ଦୁଇ ବମରୁ ମଧରେ ଜ୍ପଜାଉ ` ବହୁଉ୍ଥିବା ବଲ ନମ୍ୁଲ୍‌ଖିଚ ସବରେ 
ପ୍ରକାଶ କର୍‌ସା ଏ ¬¬ 


¿୮ = ଣା ଉର ଜ୍‌ (1.18) 
0 


ଏଠାରେ /£©¢ = ଶୂନ୍ଯ ମାଧମର ସୂବଉଦ୍ୟତା 
/!† = ବମରୁ ବଯଉଁ ମାଧମରେ ଥାଏ ଢାହାର ଆପେଶିକ ସୂଭେଦ୍ଯଚା 


ଏବଂ /+.0/2,/' = /£# =ˆ ବମରୁଲୁ ବବଞ୍ପାନ କରୁଥିବା ମାଷମର୍‌ ଘରମ ପୂଭେଦ୍ଯଚା 
(&{250110(€ 96€୮୮୮୦90୦111077) 
ବସ, ରା, ବସ, ପଳଭବର /(¿¢ = 1, .', ` /£† = /£# = /£ (ମବନକର) 


52:25 "୪" ଡାଇନ୍‌ 


ଏଠାବର୍‌ ଚମ୍ରୁ ପ୍ରାବଳାର୍‌ ଏକକ 6 ଏକକ ଡମରୁ” ((୮01£ 1୦1୧) ଅବଶ | 
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୧ › ବିଦ୍ଯୃଢ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଚକ ବଜ୍ଞନ 
ମି. କି. ବସ. (1, 1. 5.) ପବଵଭବର 


= | ୯୯1୯ ୪୯୨/୮୮୬ ନଵଳ ... ... ,2 
7” ୮ ଠକି × - ‡ " ଜଜ୍ବନ୍‌ "` .'`" ( ) 
ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧମର ସୂଚଉଦ୍ଯଚା /±£‹ = 4#× 10 ˆ ” ହେନସୀ/ ମିଃର 
ମି, କ. ସସ. ପକଭରରେ ଚମରୁସ୍ାବଲାର୍‌ ଏକକ = 1 ୧ଓ ବୋର (୩୮୧୬୧୮) 


1 ରଣ,ବେର = 20-. ସେ, ଚା, ସେ, (‹ଏକକ ଚମରୁ? ? 


କୁଲମ୍‌ ନଚଜଜେ ଵର୍ସନ ଡଗ୍‌ଲୁ ସାହାସ୍ୟରେ ପଗ୍ବକ୍ଷା ଚଳାଇ ଡାଙ୍କ ନୟ୍ମର 
ସଚ୍ୟାପନ କର୍ଥ୍ବଲ । ପରର ବଳିଜ୍ଞନକ ଦୁବ ଚ, ମୃଳୀୟ ଚର୍‌ଜ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଲମଙ୍କ 
ନୟ୍ଟ୍୍‌ ମର୍‌ ସଚ୍ୟାପନ କରିଥ୍ବଲଲେ । 


1.10 ଚ. ମକ ଚକ୍ଷଭ ଓ ଦାହର ଡୀବ୍ଧଦା 


ଟୋଝ଼ଏ ଚ,୍‌ ମ୍ଭକର ଚତ୍ତୁ୍‌ପାଶ୍‌ ରେ ଥବା ସମି ଅଞ୍ଞଲଚର ଉାହ୍ନାର ଚ୍ଟମ୍ପସଵୟ୍ଠ 
ପ୍ରଗ୍ଵବ ଅନ୍ନୁଭୁଡ ହ୍ୂଏ ଡାହାଲୁ ଉକ୍ତ ଚକ ମ୍ଭକର ଚ୍‌ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତ ଲୁହାଯାଏ । ଗା ଣିରକ 
ନୟ୍କମ ଅନ୍ୁୁସାସ୍ଠୀ ଏହି ଚ, ମ୍ଳକଚକ୍ଷନ୍ ଅସୀମ ଦୁରଜ଼ (1001 1୨) ପର୍ଯାନ୍ତ ବସ୍କୁଡ 
କିନ୍ତ ବାସ୍ତବ ବକ୍ଷନ୍ଧରରେ ଏହ୍ବାର୍‌ ପ୍ରସ୍ତ୍ରବ ନଦ୍ଦ ଣ୍ଟ ଦୂରଜ୍ଗ ଘର୍ଫାନ୍ତ ହୋଇପାଚର ; ଏଥିରୁ 
ଅଧ୍ବକ ଦୂରବର୍‌ ଚ, ମକର ବକୌଣସି ସ୍ରଘ୍ସ୍ବବ ପର୍ଦୃଷ୍ଣ ହୂ ଏ ନାହି । 


ଚ୍‌ ମ୍ଭୂକ କ୍ଷେ୍ଧସ୍ଥ ବକୌଣସି ବନ୍ଦ୍ଟର୍‌ ଚଗାଶିଏ ଏକକ ଉଦ୍ଵ୍‌ର ମେରୁ (୯୮୮1 
10୮୯ ?୦1€) ଉପରେ କାର୍ୟା କରୁଥିବା ବଳର ପରିମାଣକୁ ଚସହୁ ବହ,ଚରେ ସସହୁ 
ଚ ମ୍ବୂକ କ୍ଷେନ୍ନର୍‌ ଗବ୍ରଢା କହନ୍ତ । ଏହ୍ଲାଲୁ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଷର 77 ବା ୮ଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ବଗଭଇ 
ନ୍ଦଯାଏ । 


ଚ୍୍‌ମ୍ଭ଼କ ଵକ୍ଷନ୍ନସ୍ଥ ବକ ଣସି ବନଦ୍‌୍‌ରେ ଅବଞସ୍ଚି ଏକକ ଉଶ୍୍‌ର ମେରୁ ଉପରେ 
ଏକକ ବଳ କାର୍ଫଂ କଲେ ଚସହ୍ନ ବନ୍ଦ କ„ରେ ଚ୍ଟମ୍ପକ ଚକଷନ୍ତର୍‌ ଗବ୍ରଭା ଏକକ ହୁଏ । 
ସ୍‌ ଗ୍ରା. ସସ. ପକଭରରେ ଚ.ମୁକଞେନ “ଭୀବ୍ରଭାର୍‌ ଏକକ ଏକ ଓଏରଚକଷ୍ଟଡ଼୍‌ ଅବେ 
ଅର୍ଥାଭ୍ଭ ଚ ମ୍ବଳକ୍ଷେନ୍ତର୍‌ କୌଣସି ବନ୍ଦଧୁଣର ଏକକ ଉଦ୍ରଚମରୁ ଉପରେ ଏକ ଡାଇନ୍‌ 
ବଲ କାର୍ୟା କରଲ ସେ ବହ୍‌7ଫେରେ ଚା ମକବକ୍ଷନ୍ତର୍‌ ଭୀଦ୍ରତା ଏକ ଓଏର୍‌ ଓଞ୍ୁଡ଼ୁ । 


ଚ୍‌ ମ୍ଭୂଳକ୍ଷେନ୍ର୍‌ ବକୌଣସି ବନ୍ଦରେ ଏକକ ମେରୁ ଉପରେ 77 ଡାଇନ ବଲ 
କାର୍ଯ କଲେ ସସନ୍ଧୁ ବନ୍ଦ୍‌ରେ ଚମ୍ପକଚକ୍ଷେନ୍ନର ଭୀବ୍ରଭା 77 ଓଏର୍‌ଣ୍ଟ୍ୁଡ଼ । ସେଭ 
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ପ୍ରୀ କମକ ଓ କ୍ଭୃନ୍ନମ ଚୃ ମ୍ଳକ ୧୩ 


ବନ୍ଦରେ ଚ, ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନର ଢୀବ୍ରଢ୍ରା ୮୪ ଓଏରବଷ୍ଟ୍ୁଡ଼୍‌ ସେଠାରେ ୩୩ ପ୍ରାବଳ୍‌ା ବଣ୍ଚିସ୍ଣ 
ଟଗୋଵହଏ ମରୁ ସ୍ଥାପିଡ ହ୍ଲେଲେ ସେହ୍ଦ୍ଧ ମେରୁ ଉପରେ କାର୍ଯା କରୁଥ୍ବବୀ ଵବଲର 
ଯରମାଣ- ¬ 

7 =⁄177 ଡାଇଳ, ବାଃ ଙ (1.3) 


?# ଚମରୁ ସ୍ାବଳା ବଶିଞ୍ଛୁ (ବ. ଚ,.. ଏ ବଗାଵିଏ ବର୍ଛି ନ୍ନ ବମରୁଠାରୁ କୌଣସି 
ମାଧମବର (ସୂଚଉଦ୍ରା = /±) # ସେ. ମି, “ ୁରଢ୍ମରେ ଚ ମୂୃକଞେନର ଭୀବ୍ଭା 


71?×< ] 


“ୟା 


ଓଏରସ୍ଜରେଡ଼ୁ 


(ବରସ୍ବନଲ୍ଇଜଡ଼ 9 ମି. କି. ସେ. ଘକଭରେ 
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= 


ନଜ୍‌ଃନ/୧୪୬୯ବବର 
ରୁ ମ୍ଭୃକ ଷେନ୍ଧର ଦ୍ଦଗ ଓ ପର୍ମୀଣ ଅଛୁ ଓ ଚଉଣୁ ଏହ୍ନା ଏକ ଚଉକ୍‌ଦର୍‌ ଗଣି । 


1.11 ଚ, ସ୍ୁକୀସୃ ବଳଢରଖା ଓ ବଳଚର ଖାଗୁଚଛୁ (§/[680€୧୮୯ 110€$ ୦! 
£୦£୯€ 8100 £ 0166 ୦£ ୦୮୯୧) : 


ଚମ୍ଭକୀୟ୍କ ବଳଚଢରଖା- ବକୌଣସି ରୂ ମ୍ବଳର ଚ୍ୃ ଧୁ ମୂକକ୍ଷେନରେ ଗୋଃଝଏ 

ବର୍ଚିନ୍ନ ଜ୍ଶ୍୍‌ର୍‌ମେରୁ ସ୍ଥାପନ କବଲ ଭାହ୍ରା ଚୁ ମ୍ଭକର ଉ୍ଦ୍ଚ୍‌ରବମେରୁ ଓ ଦସ୍ିଣ ଝମ୍ଭରୁଦ୍ଧାଗ୍‌ 
ସଥୀନଚମ୍ଭ ବକର୍ଷିତ ଓ ଆକର୍ପଡ . ହୋଇଥାଏ । ଏହ୍ବା ବ୍ୟଦ୍ଭୀଉ ଭୁଚ୍ମ୍ଭକର ବଲ ମଧ 
ଏହ୍ବା ଉପରେ କାର୍ୟ କରେ । ବଞ୍ଚି ନ୍ମ ମମେରୁଃ ସନ୍ଞ ମୁକ୍ତ ଦହ୍ରାଇଥାଏ ଚାହାବହଲେ 
ଡାହ୍ରା ଏହ୍ନ ଭନନଗୋଃ ବଲର୍‌ ପଣ୍‌ ଣା ମୀ ନଗରେ ଗଭ କରିବ । ବକୌଣସି ବହଦ୍‌୍‌ରେ ଏହ 
ପରିଣାମ୍ମୀ ବଲର ଜ୍ଢଗ ଚ୍ହ ମ୍ଫ କଠାରୁ ସେଦ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍‌ର ଆପେସିକ ଦୂରଵ୍ଧ ଜ୍ପରେ' ଛର୍ଭ୍ର 
କରେ ଓ ଏକଦ୍ସ ଜ୍ଗ ବହ୍ୟ୍‌ଲୁ ବନ୍ତ୍‌ ପରବ୍ଣି୍‌ତ ` ବହ୍ରାଇଥାଏ । ଉହ୍‌ ମୁ କ୍ତ ମେରୁଛି ଏକ 
ବନ୍ଞ ପଥରେ ଗତ୍ତ କରିବ । ଏହ୍ନ ବନ୍ଧ ପଥ ବା ବରଖାଲୁ ଚନଥ୍ରାଳୀସ୍କ ବଳକରଖା 
(1,10€5$ ୦{ £୦୮୯୧) କହୁନି | ଏହୁ ବନ୍ତରେଖାର୍‌ ୧୭ସ` ବକୌଏସି ବହ୍‌୍‌ରେ ମ୍ପର୍ଣକ 
ଅଙ୍କନ କଲେ ଡାହା ସେହ୍ଧ ବହ୍‌ ବର କାର୍ୟ କରୁଥୁବା ପରିଣାମୀ ବଲର୍‌ ଦଗ ନବଦଦଶ 
କଣ୍ଢଦ । ଚଉହ୍ଣୁ ଚ୍‌ ମ୍ବୁଲ୍ରୀୟ୍ତ ବଲରେଣା ରୁ ମ୍ଝଳକ୍ଷେନ୍ମରେ ଅର୍ଚ୍ଚ ତ ବହ୍ରାଇଥୁବା ଏପର୍‌ 
ଅବର୍ଚ୍ଚ ନ୍ନ ବକ୍ତରଖା ସାହ୍ରା ଶପଡର କଯ କକୀଣସସ ଵଦୁ୦ର ଅର୍କଂତ 
ମ୍ପଶକ ୭ସହ୍ନ ବଦ୍‌ୟ୍‌୨ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଘଶ୍ଣାମୀ ଦଳର କଗ ଡଚନବ୍ଦଶ 
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୧୪ ବଦୁୟଡ୍‌ € ଚ୍ଝହ ମ୍ଲକ ବଜ୍ଞିନ 


କର । କୌଣସି ଚ, ମ୍ୁକକେନ୍୍ର ଏହ୍ଧପର ଅସସଖ୍ଯ ବଲରେଖାଦ୍ଵବାଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜି ହ୍ରୋଇଥିବୀର 
କଲ୍‌ନା କର୍‌ସାଏ । 

ରହ ପ୍ବଙ୍କାନ୍ମ ବଲରେଖାଗୃଡ୍ଜକ ଗୋଝିଏ ରୂ ମୃକର ଜ୍ଦ୍୍‌ରମେରୁରୁ ` ଆରମ୍ଭ ହ୍ରୋଇ 
ଦସ୍ିଣ ଝମ୍ଭରୁବର ଶେଷ ହୁଅନ୍ତ ଓ ରୁ ମ୍ବକର ଅଉନ୍ତର ସ୍ବବଗରେ ସେମାନେ ଦସ୍ପିଣ ଚମ୍ରୁ ରୁ 
ଉଦ୍ଧ୍‌ରମମେରୁଲୁ ସାଉ୍ତଥାନ୍ତ । ଭେହ୍ପୁ ଏହ୍ନ ଚର୍ଖାଗୁଞ୍ଜକ ବନ୍ଦ ଓ ଅବର୍ଚ୍ର ନ୍ନ ବଳରେଖା । 
ଚସେମା ନେ କବାଚ ଘରମ୍ପରଲୁ ଛେଦ କରନ୍ତ ନାହି । ଏହ୍ନ ରେଖାଗୁଞ୍ଜକର ଅନୁବଦୈଘ୍ୟ 


6 5 


(ଚନ ଜଂ 1.5) (ଚନ ନଂ 1“ 6) 
ବରେ (1,0081010108117) ସଙୁଚଭ ବହୁବାର ଓ ପାଶ୍‌ ଥ୍ଠ୍ଟ ତ୍ପ୍ବବର (1,30€6¬ 
୮୫]1୨) ପ୍ରସାର୍‌ଡ ଦହୁବାର୍‌ ପ୍ରି ଥାଏ । ରେଖାଗୁ କର ଅନୁବୈର୍ଦ୍ୟ ଢାନ 
(£€୮§1୦୮) ଅସଦୁଣ ମେରୁଲୁ ଘରମୁର ନକଵକୁ ବାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ (ଚନ ଳଂ 1,5) 
ଏବଂ ଚସ୍ସମାନଙ୍କର୍‌ ପାଶ୍ଝ୍‌ ଏୟ୍ଝ ବ୍ରକଷି ଣ ସଦୃଶମ୍ଭେଲୁଲୁ ପରମୁରଠାରୁ (ଚନ ନଂ 1,6) 
ଦୂର୍‌କ୍ଟ୍‌ ବଳେଇସିବା ପାଲ୍‌ ଚେଞ୍ଚୀ କରେ । 


କୌଣସି ରୁ ମ୍ଫକର୍‌ ଚୁ ମ୍ବ୍କୀସ୍ଜ ବଲରେଖା ଗୋଝଏ ସୂଚୀରୂ ମ୍ଭୂକ ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ 


ଵଵ 7୮ 


¬+ 


(ଚିନ ନଂ 1.73) (ଚନ ନଂ 1.702) 
ଅଙ୍କନ କଟ୍‌ଯାଇପାବର୍‌ । ଟଗୋଶିଏ ଦଣ୍ତଚ୍‌ ମକର ଉଦ୍ଧ୍‌ରମମ୍ଭରୁ ଚ ମ୍ପସାୟ୍‌ € ଉ୍ଦ୍ଧ୍‌ର୍‌ ଦଗକଟ . 
ଓ ର ମ୍ଳକୀସ୍କ ପୂବ ଦଗକ୍ଟ ରହ୍ଧଥୁବ୍ରାବେଲେ ଭ୍ଲସମ୍ଭାନ୍ତର୍‌ ସମ୍ଭଭଲରରେ ଅର୍ଵିଭ ଢାହ୍ରାର 
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ପ୍ରାକ୍ୁଭିକ ଓ କ୍ଭୁନଧିମ ରୂ ମ୍ଭକ ୧୫ 


ବଲଚରଖା ଯଥାନଟମେ ଚନ୍ଧ ନଂ 1.7 (3) ଓ ଚନା ନଂ 1।,7(%2) ଦ଼ାଗ୍‌ ସ୍ରଦର୍ମିତ 
ହ୍ଲୋଇଅଛୁ । ଅଜ୍ଜିଡ ଚ,୍‌ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତରେ ଥଯ. ଓ 3 ଦୁଇ ବନ୍ଦ୍‌ ଝସଭିଠାରେ କ ଗୋଛୁଏ 
ଏକକ ଜ୍ଶ୍ଵର୍‌ବମରୁ ସ୍ଥାପିଉ ବହ୍ଲେ ଭାଦ୍ନୀ ଉପରେ କାର୍ଯ କରୁଥିବା ଚ, ମୃକର ଉଦର 
ଓ ଦସିଣ ଚମରୁର ପରିଣାମ୍ମୀ ବଳ, ଭୁଚ ମ୍ଭଳର ବଲ ସଦ୍ଦୁଉ ସମ୍ମାନ ଓ ବପସ୍ଵାଇମୁଖୀ 
ହ୍ରେବବେ ଓ ପରମ୍ପରଲୁ ପ୍ରଣମ୍ମିଭ କରିବେ । ଏଜ୍ଗୁ ବହ୍‌କ୍‌ଲୁ କ୍ରୀବ ବନ,_ ପଏ ୯୯୮୫ 
?0101) କୁହାଯାଏ | 

ବକୌଣସ୍ସି ଚ, ମ୍ବକଷଷେନ୍ନର୍‌ ଗଦ୍ରଭା ସଙ୍ଗ ନ୍ତ ସମାନ ବହେ ଭାଦ୍ରରାକୁ ସୁଷମ 
ବା ସମ (0 0110£୮୮) ଚ, ମୃକଞେନ ଲୁହାଯସ।ଏ | ସୂଞମ ରୂ ମକସେନରେ ଚ୍ଘକୀସ 
ବଲଟବରଖାଗୁଞ୍ଜିକ ଘରମ୍ପର ସନ୍ଦ୍ମୁଭ ସମାନ୍ତର ଓ ସମ୍ବାନ ଘଳକୁ ବଣିଷ୍ଣ (ଏକକ ସମଢଲ 
ମଧ୍ୟଦେଇ ରାହ୍ରୀ ସଦ୍ଧ୍ଭ ଲମ୍ପ୍ଦଗରେ ସମ୍ଭୀନ ଫଖ୍ଯକ ବଲଚରଖା ଅଭନ୍ତମ କଲେ ବଲ- 
ରେଖାର ଘନଳଢ୍ମ ସମ୍ଭାନ ହୁଏ) ହ୍ଲନୋଇଥଂନ୍ତ । ବଜ୍ଞନାଗାରରେ ଭୁଚ, ମୃଳ ଷେଜର 
ଭୁ୍‌ସ୍ମାନ୍ତର୍‌ ସଝସୋଜକର୍‌ ବଲଚରଖା ଅଙ୍କନ କରେ ବସଗୁନ୍ଜକ ପରମ୍ପର ପ୍ରଭ ସମାନ୍ତର 
ହ୍ଲୋଇଥାନ୍ତି । ସେହ୍ନ କାରଣରୁ ଭୁରୁ ମ୍ଳଳକ୍ଷେନ୍ରଲୁ ସୁଷମ୍ଭ ରୂ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ଧ ବବାଲ୍‌ ଧଗ୍ଯାଏ । 

ବଳଚରଖାୀଗୁଚ୍ଛ (୮୮୩୦୧୫ ୦୮ £୦୮୯୭୬-ଚ, ମ୍ବଳ୍ୀସ୍ତ ବଲରେଖା 
ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ କୌଣସି ଚ, ମ୍ୃକ୍ବକ୍ଷନ ସମ୍ଭୁଛରରେ ସମ୍ପୃ୍‌ୱଠ ଧାରଣା କଗ୍‌ଯାଏ । କନ୍ଧ 
ଚମରୁରୁ ନର୍ଗମ ହହବେଜ୍ତଥବା ଚ୍‌ ମ୍ବକାସ୍ତ ବଲରେଖାର ସଂଖ୍ଯା ଅଝିଝ୍ଯ ବହ୍ବାଇଥ୍ବବାରୁ 
ଗାଣିଭକଳ ଦୃକ୍ଣ୍ବ ରୁ ବଳବଉକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମନ୍‌ଖୀନ ବହବାଲୁ ହୂଏ । ବସଥ୍ରପାଇଁ ଗାଣିଭକ 
ଦ୍ଦୃ୍ଧ୍‌ରୁ ଚ୍‌ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତର ବଞ୍ଛିଳା ଅଟପଷ୍ଷାଲୁଉ ସହ୍ରଜ କରବା ପାଲ୍‌ ଚ, ମୁକସେନରେ 
ବଲବରେଖାଗୁ ଞ଼କ ସାଧାରଣଦଃ ଗୁଚ୍ରୁ ଆକାରଚର ବନ୍ୟସ୍ତ ବହ୍ରାଇଥ୍ଵବାର ପରିକଲ୍‌ନା 
କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ ପର୍‌କଲନା ଅନୁସାୟ୍ପୀ ପ୍ରଦଭ୍ୟକ ଗୁଚ୍ଥ ଟଗାଝ଼ଏ ଟଗୋନ଼ପଏ ଜଳ ସଦୂଣ 
ଓ ଏହ୍ଜ ନଲର ସ୍ଫୃଷ୍ପତ୍ବ୍ସଗରେ ବଲଚରଖାଗୁ ଡ଼ିକ ରବ୍ଧୁଥାଏ । ଏହ୍ଧୁ ଗୁକ୍ଛୁଲୁ ବଲରରଖାଗୁଞ୍ 
(102€5 ୦[ ୦୧୯୧) (ଚନ ନଂ 1,8) କୁହ୍ଘାଯାଏ । ଚସମ୍ଭାବନ ଘର୍‌ସ୍ଥର୍ଲ୍ୁ 
ସେମାନଙ୍କର ପାଶ୍ବ ସ୍ବଗରେ୍‌ ମ୍ରଶ କରନ୍ତ ଓ ଚ, ମୃକବକନ୍ନ୍ରର୍‌ ସମପ୍ତ ଅଞ୍ଚଲକୁ ପରବ୍ଯକତ୍ର 
ହୂଅନ୍ତ । କୌ ଣସ୍ସି ସ୍ଥାନରେ ଏହ୍ନ ବଳରେଖାଗୁଚ୍ଥର୍‌ ଦ୍ଦଗ, ସହ୍‌ ସ୍ଥାନର ରୁ ମ୍ପ କସୈନ୍ନର 
ବ୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ଦ୍ଧ୍ରଏ । 

ବଗାଃଏ ବଲରେ ଖାଗୁ ଢ୍ଛର୍‌ ୬ 
କୌଣସି ବ୍ରଦ୍ଦ୍‌ଚର୍‌ ସନ୍ଧ ରୁ ମ୍ବଳ 
ଷ୍େନ୍ଚର୍‌ ଗବ୍ରଢା ଓ ଗୁଢଇ୍ଛର୍‌ ପ୍ରସ୍ଥ- 
ବଚ୍ଛଦର୍‌ ଗୁଣଂଲ ଏକକ ହୁଏ, ଭାହ୍ରା 
ବହ୍ବଲେ ବସହ୍ନ ବଲରେ ଖାଗୁଚକ୍ଛଲୁ 33 
ଏକକ କଳଚରଖାଗ୍ୁକିଂ (ଚନ ଳଂ 18) 
ଲ୍ଲହ୍ଵାଯାଏ । 
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୧୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ସନ୍ଧ ଏକକ ବଲରେଖାଗୁଚ୍ଛର ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୁମ୍ଭକ କ୍ଷେନ୍ନର ଗବ୍ତତା = 77 
ଓଏର୍‌ ବଞ୍ଣଡ଼୍‌ ହୁଏ ଓ ଜଲର ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ = « ବର୍ଗ ସେ, ମିଁ. ହୁଏ, ଜାହାବହେଲେ ସନ୍ଞା 
ଅନ୍ଲୁସାସ୍ଟୀ, 

.7‰= ‡ 


କୟା 77 = ୬ ଉଚ (ଏ) 


ଏଠାଚର ଠୁ = ଏକ ବର୍ଗ ସସ, ମିଁ, ଲୁ ଲମ୍୍ୃଘ୍ଵବରେ ଅଭନ୍ନମ୍ଭ କରୁଥୁବା ଏକକ 
ବଲରେ ଖା ଗୁଚ୍ରୁର ସଂଖ୍ୟା । 


ଉ୍ପଗ୍େକ୍ତ ବଲରେଖା ଗୁଚ୍ଛୁର୍‌ ପର୍କାର୍ନ। ସାହ ଯ୍ୟବରେ ବ୍କୌଣସ୍ି ଚୂ ମ୍ଳକକ୍ଷେନ୍ନରଗ୍‌ 
ଗବ୍ରତାର ଏକ ବକଲ, ସଂଜ୍ଞି ଜଭ୍ଭୁପଣ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । ସମ୍ମୀକରଣ ( 1.4)ରୁ ଜଣାଯାଏ 
ଯେ ରହ ମ୍ଭକ୍ବକ୍ଷନ୍ମର ଖବ୍ରଭା ଏକକ ବଲଟରଖାଗୁ୍ଛର ପ୍ରସ୍ଥବଚ୍ଛଦ ସନ୍ଦରତ ସ୍ରଭଲଵେମୀ ନ୍ୁପାତ 
© ଏକ ବର୍ଗ ଟସ, ମି, ସମତଳ ଚଷିନକୁ ଲମ୍ପୃତ୍ଵବରରେ ଅଭନମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏକକ ବଲ- 
ରେଖାଗୁଚ୍ଛର ସଂଖ୍ୟା ସଦ୍ଦ୍ରଭ ସମ୍ବାଲୁପାଗ । 


ବଢଣୁ ୦ସଉ ଚକ୍ମ୍ବକ ଚକ୍ଷଭ୍ରଡର ଏକ ବର ୭ସ. ନି, ମଧ୍ଯଚଦଇ 
ଡଗାଚଏ ଏକକ ଦଳଚରଖାଗଭଚ୍ଛ ଗ୭କଠର ଡାହ୍ରାକ୍ ଏକକ ଚୁମ୍ବକ 
ଚକ୍ଷକ୍ର କ୍ଟହ,ଯାଏ ଏଦଂ ଡକୀଣର୍ସଂ ବଦ୍ଦଥୁଡର ଚୁମ୍ବକଚକ୍ଷଭ୍ରର ଦୀକ, ଡା 
ଢସନହୁ ବଦକ, ୭ବଷ୍ଟନ କରୁଥିବା ଏକ ବର୍ଗ ଡସ, ଲି. ସମତଳ କକ୍ଷର 
ମଧ୍ଯତଦଇ ଡାଦ୍ରାର ଲମ୍ବନ୍ଧଗଡର ଗ@ କରଥିବା ଏକକ କଳଚରଖା 
ଗୂକ୍ରର ସଂ ଖ୍୍ୟାଦ୍ଗାଗ୍ବ ମାପ କର।ଯାଏ । 


ମଚିନକର ୧୬ 
ଏକ ସ୍ଚଦ୍ତ୍ର ବକ୍ଷନ୍ଧ (ଚନ୍ଧ ନଂ 
1,9) ଏବଂ ଏହାର ସୃଷକ୍ତୁ- 
ଚଲର ଲମ୍ଫ ସହ୍ବଚଚ 6 
ବକୋଣ ଛନ୍ଥଗବର ୩୫୮୪ 
ସଂଝ୍ଯୀଳ ବଲରେଖା ଗୁଚ୍ଛ 
ଅଭନ୍ତମ୍ଭ କରୁଛୁ । ୧୮୪ 
(ଚନ ଳଂ 19) ସହ୍ନଉ ଲମ୍ବନ୍ଦଗରେ ଞ୍ୈନ୍ 
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ପ୍ରାକ୍ତଭକ ଓ କୂର୍ମ ଚମ୍ପକ ୧୭ 


6.4 ର ସବସାଜକ 74. ୯୦୫ 9 । ସୂଉର୍‌ଂ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରରେ ଚୂ ମୃଳ ବ୍ଚନର୍‌ 
ଭୀବ୍ରଭା-¬ 
[୮788 
644. ୦୦$ 69 ୦୩) 


ମବନକର /£ ସୂଭେଦ୍ଯଭା ବଶିଞ୍ୁ ଗୋଵିଏ ମ!ଧମରେ ?? ଚମରୁପାା ବଳା ବଶିଜ୍ନୁ 
ଗୋଡିଏ ଜ୍ତ୍ବର୍‌ମ୍ବେରୁ ସ୍ଥାପିଡ ହ୍ରୋଇଛ୍ଛ ଓ ହ୍ନ ମମେରୁରୁ 7୩ ସଂଖ୍ୟକ ବଲରେଖାଗୁଲ୍ଛ 
ନର୍ଗମ୍ଭ ବହ୍ରଉ୍ତଚ୍ୁ । ବଶ୍ଚିମ୍ନାନ ଏହ୍ସ ଟମ୍ରୁର୍‌ ଚଭୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ¢ ବ୍ୟାସାର୍କ ବଣିଷ୍ଝ୍‌ ଗୋଝଏ 
ବଗାଲକର୍‌ (5୮1€€) ପର ବର୍ଗ ସସ, ମି, ବକ୍ଷନ ମଧବଦଇ ଅଭନମ କରୁଥିବା ବଲ- 
ବର୍‌ଖାଗୁଚ୍ଛର୍‌ ସଂଖ୍ୟା ସେଠାରେ ବଦ୍ୟମାଳ ରୁ ମ୍ଳକଷ୍ଷେନ୍ନର୍‌ ଢୀବ୍ରଭା ସହ୍ମଭ ସମ୍ବାନ 
(ସୀାଂଣୁକ) ବହୁବ | ପ୍‌ 


¦ କନକ ଉା ଡା (କଣି 


ସୁଳଣ୍ଡ #1 ଠାରୁ 7 ଦୁର୍୍ସ୍‌ରେ ଚ୍ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ମର ଭୀବ୍ରଭା 


ସୂଢର୍‌ଂ, = __ '* ର ଛା (1.7) 


ଅଦଇଏବ୍ର ଏକକ ବମରୁରୁ ନର୍ଗମ୍ଭ ବହ୍ରଉଥ୍ବବା ବଲରେଖାଗୁଇ୍ଛର୍‌ ସଂଖ୍ଯା = 
4⁄///¿ | ଏବୁପର୍‌ ଚରଖାଗୁଇୁଲୁ “ମାକ୍ସ,ଏଲ” (1/16:5୧୧11167) ଚର୍‌ଖାଗୁଚ୍ଛ 
ଲୁଦ୍ଘାଯାଏ । ବାମ୍ପୁ ବା ଶୂନ୍ୟ ମାଧମରେ (/:=1) ?? ¬. ମେରୁରୁ ନର୍ଗମ ହେଉ୍ଥ୍ଵବା 
ବଲବର୍‌ଖାଗୁ୍ଛର ସଂଖ୍ୟ। ଥୁଲା ଏବଂ ଏକକ ଚମରୁରୁ ଜଞଗମ ବହ୍ଜ୍ଜଥ୍ବବା ବଲବର୍‌ଖା¬ 
ଗୁଚ୍ଛର୍‌ ସଂଖ୍ୟା 4 ଅବଶ । ଏହ୍ଜ୍‌ ରେଖାଗୁକ୍ଛକୁ ୭ସ୍ତରଣ ୭ରଖାଗୁଛ୍ଛ (1065 0† 
110010160101) କୁହାଯାଏ | 


“ମାକ୍ପୁଏଲ? ବଳବରଖାଗୁଚୁର ଅଲୁବଦୈର୍ସ୍ଯ (1,0081010108117) ଭାବରେ 
ସଙ୍କୁ୭ଡ ବହ୍ଵବାର୍‌ ଓ ପାଶ ଏସ୍ଝ୍‌ ସ୍ବବବରେ ପ୍ରସାରି ବହ୍ରବାର ପ୍ରକୃତ୍ଚି ଥାଏ । ଚୁ ମ୍ୃକ 
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୯୮ ବଦୁଭ୍ଭ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଚକ ବିଜ୍ଞାନ 


ଷୈନ୍ନବର୍‌ ମେ ? ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାବ୍ରତା ଅଧ୍ଵକ ସେହ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଚର୍‌ ଏକ୍ସ ବଲରେଖା ଗୁଚ୍ରଗୁଞ୍ଜିକ 
ସଂଚ୍ରୀଠ୍ରି ଓ ଚଯଭି ଅଞ୍ଚଲରେ ଖବ୍ରଭା କମ୍‌ ସେ ଅଞ୍ଚଲରେ ଏହୁ ଗୁଚ୍ଛଗୁଞ୍ଜକ ପ୍ରଶସ୍ତ 
ହୋଇଥାଏ । ରୁ ମ୍ବକର ଚମ୍ଭରୁ ଜକଵପରେ ରୁ ମ୍ଝୂକ ବକ୍ଷନ୍ତର୍‌ ଗବ୍ରଢା ଅଧ୍ଵକ ଓ ମମେରୁଠାରୁ 
ଦୂରଜ୍ଧ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାବୁଢା ଦହ୍ରାସପାଏ । ଭେଣୁ ଏହ୍ନ ବଳରେଖା ଗୁଚ୍ଛଗୁଞ୍ଜକ 
ମେରୁ ନକ ଃରେ ଅଭଣସ୍ତ୍‌ ସଂଗରୀଷ୍ର ୭ ଦୂରଡ଼ଗ ବୃ୍‌ତ୍ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସସମ୍ବାଚନ ନଟମ ପ୍ରଣସ୍ତ 
ବହ୍ରାଇଯାନ୍ତ । ଚଉଣ୍ମୁ ଚମୂରୁ ନକରୁ ନଗମ୍ଭ ବହଉଥବା ସୀମ୍ବିଭ ସଂଖ୍ଯକ ରେଖାଗୁଚ୍ଛ 
ସମସ୍ତ ରୁ ମ୍ଳକ ବଷଷନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଲଲକୁ ପର୍‌ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଢାହାଲୁ ଘର୍‌ଘପୁଞ୍ତ କର୍୍ରଏ । 


112 ସଞମ ଚୂ ମାକ କକ୍ଷରଡର ଅବସୁତ ଦଣ୍ଚ୍‌ୂ ମକ : 


27 ଗବୁଢା ବଗିସୁ ମୂଷମ (ଚନ ଳଂ 1. 10) ଚୁ ମ୍ଫଭୃକ ଷଷଷନ୍ନରେ ଢାହୀର ନ୍ଦଗ 
ସବ୍ଧୁଭ ୫6 ବକାଣରେ ମା ଦଣ୍ତରୁ ମ୍ବକ ଅର୍ବଗ୍ଧଭ । ମନେକର ଏହୁ ଚୁ ମ୍ବକର 
ଦୈର୍ଘ୍ୟ = 2!, ପଭ୍ଯେକ ମେରୁର ପ୍ରାବଲା = 1#?1,. ଏବଂ 
ରୁ ମ୍ଚକର ମଧ୍ଯ ବନ୍ଧୁ ୦ । ଏଠାରେ ଚୁ ମ୍ଳକର ଉ୍ଦ୍୍‌ର- 
ଟମେରୁ ଉପରେ ଓ ରୁ ମ୍ଚକ କ୍ଷେନ୍ର 77 ସହରର ସମାନ୍ଦର 
ନ୍ଦଗରେ ନିଯ କରୁଥିବା ବଲ =/,77 ଏବଂ ଦିଣ- 
ଚମରୁ ଉପଟରେ ବପଗସ୍‌ୀଭ ନଗରେ ନି ୟ୍ଟା କରୁଥ୍ବବା 
ବଲ =??177 ଏହୁ ବଲଦୁୟ ସମାନ ଓ ଵପସ୍‌ଢ ମୁଖୀ 
ଓ ଭେଣୁ ଚ୍ଛ ମ୍ବକ ଉପରେ ଚଗାହଏ ସାର୍ତ୍ଵଂକ ଯୁଗଲ 
(?/1€୯)୩8୮ 169] ୦୦1୩7)12) କାର୍ଯ କରେ | 


ଏହ୍ସ ସାନ୍୍ଵିକ ଯୁଗଲର ଆପୁଞ୍ଜ 
୦ =2/ $§10 6 ?୨× 1177 
= 2171! 77 ୭110 0 
= 7177 $10 0 _“..  (1.9) 


(ଚନ ନଂ 1.10) 


ଏଠାରେ 27#1! ( =.3⁄1) ସ୍ଣିଵକୁ ଚୂ ମୃକୀୟୁ ଆଘ୍‌, 9 (?18806(10 
୮୩୦୮୮୧୮୯) କୁହାଯାଏ । ରୁ ମ୍ବକଡ଼ ସନ୍ଦ ମୁ କ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଭା ହ୍ବାହ୍ଲେଲେ ଏହ୍ସ 
ୟୁଗଲର ଝଧି୍କା ଫସଲରେ ଡାହା ମୃଧ୍ଯବନ୍ଦୁ ୦ବର ଘୁର୍‌ ସ୍ପୁଷିମ ରୁ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତ ୍ଗରେ 
(6 = 0) € ର ହୋଇ ରହୁବ | 
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ପ୍ରାକ୍ଣଭକ ଓ କ୍ଭୁନ୍ଧଂମ ଚ, ମଳ ୧୯ 


ସମୀକରଣ (1.8)ବର୍‌ ସଦ୍ଦ 77 = 1 ଓ 0 = 90° ହୁଏ, 
ଡାହ୍ନାହେଲେ, ୦ = 7, ବେବ | 
ସୂଭଗ୍‌ଂ ଗୋଡ଼ିଏ ଦଣ୍ତ ରୁ ମ୍ପକଲୁ ଏକକ ଗବ୍ରଭା ବଣିସ୍ଣ ଏକ ସୁଷମ ର୍ୃ 82 
ଷେନ୍ଧଚର ଭାହ୍ରାର ଲମ୍ବ ନ୍ଦଗରେ ଝାଇ ରଞ୍ଜିବା ପାରୁଁ ଆବଣ୍ୟକ ବହ୍େଉ୍ଥବା ସାମ କ 
ୟୁଗଲର ଆଘୁଞ୍ତି ସେହ୍ର ରୂ ମ୍ବକର ରୁ ମ୍ବକୀୟ୍ ଆଘୁଞ୍ତି ଅବଶ । 


ରୁ ମ୍ବଲ୍କୀୟ୍ତ ଆଘୁଞ୍ତିର୍‌ ଏକକ = 1 ବସ: ମି: ଡ଼ାଇନ୍‌ /ଓଏରବ୍ପେଡ୍‌ । କ 
ସାଧାରଣଉ୍ଭଃ ଏହ୍ଲାକୁ ଚସ, ଗ୍ରା. ବସନ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କଗ୍ବଯାଏ । ମି. କ. ବସ୍‌ 
(9(&£1୦୮୫11560) ପକଭରେ ରୂ ପମ୍ୂଗୀସ୍‌ ଆଘୁଞିକୁ ୧୫ ବେର/ ମିଃର୍‌ ଏକକରେ 
ପ୍ରକାଣ କଗ୍‌ଯାଏ । 


` ଶି 
ରୂ ମ୍ଭକୀସ୍କ୍‌ ଆଘୃଷ୍ତିର ଏକ ମି. କ. ସେ, ଏକକ = ˆ × 10 3୬ ସେ ରା ସେ ଏକକ 
ରୂ ମ୍ବଳ୍କାୟ୍ତ ଆପୁଞ୍ଥି ଗୋହଏ ବଉକ୍‌ଃର ଗ୍ବଣି ଅବେ । 


1.,13 ସମ ଚୁମ୍କ ଚକ୍ଷକଞର ଚମ କକ ଘୂରାଇବା ପାଇ ଆକଦକ୍ଷୀଯକ 
ଡଢ୍ୁଉଥିବ। କାର୍ଯ୍ଯ (\\/୦୮1£ 400€ 1 10 †୦୯8୧170 5 ୮୮881€) : 


। ମବନେକର ୮ ଗରବ୍ରଭା ବଣିଣ୍ଠ ସୁଷମ ରୂ ମୃକ- 

ଞ୍ଷେନ୍ଧରେ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ନ୍ଧର ସହ୍ବଡ ୫କୋଣରେ (ଚନ୍ଧ ନଂ 

1.11) ,#¥5 ରୂ ମୂକ ମୂ କ୍ତତ୍ଵବରେ ଝ୍‌ଲୁଅଛୁ । 

ଏଠାରର୍‌ ର ମ୍ଳକ ଉପରେ ୫ ସ୍ହା କରୁଥିବା ୟୂଗଲର 

ଆଘୁଞ୍ତ = 7111 5110 ଚୁ ମ୍ଳକଝ଼ ସନ୍ଧ 0 ବଢ଼ ବା 

ଦ୍ଦଗବର୍‌ ୩0 ଘୃରେ ଭାହ୍ରାହ୍ନେତଲ୍‌ ସସଥ୍ବପାଇ୍‌ 

ସ୍ତୟ୍ଫୋଜନ ବହ୍ଵଜ୍‌ଥବା କାର୍ଯା ୩୪୩୩ 

= [୮4 510 6 ୩୫ | 

ମୁଉଗ୍‌ଂ ରୂ ମ୍ବକଵ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ପ୍ରାର୍‌ମ୍ଜୁକ ଅବସ୍ଥା 

(୫=0)ରୁ 6 କୋଣ ଘ୍ଂର୍‌ବା ପାଇଁ ସ୍ରସ୍ଫୋକନ 
ହ୍ରେଦ୍ଭଥ୍ବବା କାର୍ୟ 
0 


(ଚନ ନଂ 1.1 1) 1 = 3⁄1 / ଜମ 6୩୫ ` 


0 
= (1¬¿୦୫୫) ` “..( 19) 
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7୦ ବଦ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ରୂ ମହକ ବଜ୍ଞାନ 
ଏହୁ ଣଣ୍ତି, ବ୍ଯବସ୍ଥା ଝରେ ହୁରଜ ଶକ (20(€0£181 6671) ଖ୍ଵବଚର୍‌ 
ସଞ୍ଚ୍ରଭ ହୋ ଇରବହେ । 


ଉଦାହରଣ (1) :-ରୁ ମୃଜୀସ ଆଘ ଓ 1000 ସେ, ଗା,ସେ, ଏକକ ବଣଶିଜ୍ୁୁ 
ଗୋହ଼ଏ ଦଣ୍ତ ରୁ ମ୍ବକ ଭୁସମାନ୍ତର୍‌ ସ୍ବ୍ବବରେ „ ମୃକୀୟ ମଧ୍ୟରେଖା ୍ଗରେ ଝ୍‌ .ଲୁଅଛୁ । 
ରୁ ମ୍ବକହଲୁ 60° ଘ୍ଗ୍‌ଇବା ପାଲି ଆବଶ୍ୟକ ବହ୍ମର୍ତଥବା କାର୍ୟ ଓ ବକ୍ଷେପ ଯୁଗଲର 
ଆଘୁଞ୍ତି ନ୍ରିସ୍ଵ କର ୮ (¬ =.36) 


¦ 


କାର୍ୟ \⁄ = ସଚ /(£1[ - «« (1° 


= 7⁄1[† (1 _ ୯୦୫ 60°) = 1000 × 0.35 (1 - >) 


= 180 ଅର୍ଗ 
ଯୁଗଳର ଆଘ, ଓ = 711୮ ୫10 6 
2/ 3 
= 1000 × '36 × - £ 2 


= 180^/ 3 ଡାଇନ, ସେ' ମି: | 


(୦) 0.4 ଓଏରଏ୍ଡେଡ଼୍‌ ଗବ୍ରତାବଶିଷ୍ଣ ଚଟଗୋଃଏ ରୁମ୍ପକକ୍ଷେନ୍ଧ ମ୍୍ଷରରେ 
ଭୁସମାନ୍ତର ସ୍ତ୍ବବରେ ଝାଲ୍ଥ୍‌ବା ଚଗାଶିଏ ରୂ ମ୍ଫକଲୁ (^ = 500 ୧ସ: ଗା: ସେ: 
ଏକକ) 60° ବବଚକ୍ଷପ କଗ୍‌ଇ ସ୍ରଞ୍ଜଜଆଯାଏ । ବଦାଲଉ ର ମକନ ୧ସଭେବେଳେ 
ଢାହ୍ରାର ସରୁଲନ ଅବସ୍ଥାନ (୮୦୯୩1112୮100) ୦୫1(100) ଅଭିନ ଯମ ` କଚର୍‌ 
ଚସ୍ଭେଚଦଳଲଳ ଭାହ୍ରାର ବକାର୍ଣୀୟୂ ପର୍‌ବବଗ (ଥ¿୮୩୫୪୩18୮ ୨୧€1୦୯1୨) 0.5 
ରରେ୍ଜିଆନ୍‌ / ସେକେଣ୍ଡ ; ରୁ ମୃକର ଜଡ଼ଜ଼ ଆଘୁଞ୍ତି ନ ଷ୍ରିସ୍କ କର । 


ରୂ ମୂକଝକୁ 6“ ପ୍ରାଇବାପାଲ୍‌ ଆବଶ।କ ଚହଉଥିବା କାର୍ୟ = #£/7(1 -- ୦୦୫ 6) 
© ଏହ୍ଵା ବ୍ୟବସ୍ଥାଡର୍‌ ସ୍ଚିଭଳଶଣ୍ଡ । ଚ  ମୃକନି ସଂଭୁଲନ ଅବସ୍ଥାନ ଅରନ୍ନମ୍ଭ 
କର୍‌ବାବବଲେ ଭାହ୍ବାର ସ୍ଥ ଭଜଣକ୍ି ସମ୍ପ୍‌ୱ ଦ୍ବବରେ ଗଭଣଣ୍ତକୁ (୮2୯.7୧.) ରୁପାନ୍ତ ସ୍ଵଭ 


ହୁଏ । ଏଠାରେ ଗଭଣଣି =31' 


(‡ = ରୂ ମୃକର ଜଡ଼କୁ ଆଘୃର୍ତ ; 9 = ୧ଳୋଣୀୟ ପର୍ବେଗ) 
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ସ୍ତାଳ୍ମଭକ ଓ କ୍ଭୁନଧିମ ଚୁ ମ୍ଳଫକ ୨୧ 


7 ©! = ,,[ 77 ( ] _ ୦୦୫ 6) 


101୮) 


କମ୍‌ 3: 7 (5)? = 500×0-4 (1--¢୦୫ 60°) 


1 
7 =8 × 500«0-4 (12) 
= 800 ଗମ୍‌, ବର ବସ ମି, 


(3) ଭୁସମ୍ାନ୍ତର୍‌ ସ୍ତରରେ ଓ ରୁ ମ୍ଳଙ୍କୀୟୂ ମଷ୍ଷଫରେଖୀ ଦଗରର୍‌ ଟ୍‌ ଲୁଥ୍ଵଦା 
ବଗାନମଏ ଦଣ୍ତ ରୁ ମ୍ଭଳଲୁ 180? ପୁଗ୍ଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯକ ବହୁଉଥବା କାର୍ଡ ନତ୍ତସ୍୍‌ 
କର । 


ମବନକର/ ରୁ ମୃକର ରୁମ୍କୀୟ ଆଘ,ଓ = 2 
ଓ ରୁ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନର ଗବ୍ରଜା = = 77 


କାର୍ୟା "= / 7⁄4 /7 510 6 76 = 2⁄477 [ ¬ ୯୦5 6] = 27, 77 


(4) ଗୋଝଏ ରୂ ମୃଳ ଏକ ଉଚ୍ଛୁଦ୍ବାଗ୍‌ ଝ୍,ଲୁଥିବାବବେଲେ ଭୁସମାନ୍ତର୍‌ ସ୍ତ୍ଵବରେ 
ରୁ ମ୍ବକୀସ୍ତ ମମ୍ପ ରେଖା ଦ୍ଦଗରର ର୍‌ବହ । ଭନ୍ତୁର୍‌ ଉପର ପ୍ରାଲନ୍ତଲୁ 90° ଘର୍ଇଲେ 
ରୂ ମୃକଵ 30° ଘ୍ରେ | ଉତ୍ତୁଲୁ କେଭେ ଡର୍ରୀ ଘ ,ର୍ଇଲଲେ ରୂ ମକବ 45° ଘ୍ର୍ବ ? 


ଉନ୍ତୁର ଉପର୍‌ ପ୍ରାନ୍ତ 90* ଘରିବଲ ରୁ ମୃକର ବକ୍ଷେପ 30° 
'„  ବମାଡ଼ନ ବକାଣ = (90` - 30୧) 
ମବନକର ଏକକ ଚମାୀଡ଼ ପାଇଁ ଯୁଗଲର୍‌ ଆଘ,ି = © 


', © (90° - 30°) = /,⁄[1¶ 510. 30° ୭ ଥା (1) 


ସଦ୍ଧ ରୁ ମ୍ବକଲ୍ଲୁ 4ଠଂ ଘଗ୍‌ଇବା ପାଲ୍‌ ଜନ୍ତୁଲୁ 6 ସଗ୍ଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, 
ଡାହ୍ନାବହ୍ଵ ଲେ 


© (୫° ¬ 45°/ = 4111 $101 45? ର୍ ଲଂ (11) 
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27 ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୂ ମହକ ବଜ୍ଞାନ 


ସମ୍ଭୀକରଣ (1) ଓ (11) ସାହା।ଯ।ବର 
6° ¬45° _51045° _ 2 _ 
୨(୦° - 3)° ` 8¦) 30° ` ^/ 2 ^/2 


.'. 6° =60°&/ 2 + 45° = 130° (ପାସ୍‌) ରଜ ଇଉ (ଣର) 


(5) ସଙ୍ଗଂଢୋତ୍ସବେ ସମାନ ଦୂଇଝି ଚୂ ମ୍ବକର ଟଗୋଝଏ ସମକୋଣୀସ୍କ ନଣ 
(୦୦5) ସଦ୍ଭ ଡାହାର୍‌ ବକହୂ,ରେ ଟଗାଵିଏ ଭୁଲମ୍ବ ଢନୁଦ୍ବାଗ୍‌ ଭୁସମାନ୍ତର୍‌ ସ୍ବବରେ 
ଝୁ ବିଲ ତାହ୍ଵାହେଲେ ରୁ ମ୍ବକ୍ରୀସ୍ତ ମ୍୍ରେଖା ସହ୍ରଉ ଭାତ୍ରା କେଚଭ ଞ଼୍ଗ୍ରୀ କୋଣରେ 
ସ୍ଥ ଗ୍‌ବସ୍ଥାରେ ରହ୍ଧବ ? 


42 ଓ ୦୮ ପରସ୍ଥର ସମକୋଣରେ ଅବସ୍ତି ଭ 
ଦୂଇଝ଼ ରୁ ମ୍ବକ । ମଝନକର ସ୍ଥିଗ୍‌ବସ୍ଥାରେ ୟା ଓ ୦୮୦ 


^ 7 ରୁମ୍ବକ୍ତାସ୍କ ମଧ୍ୟରେଖା (ଚନ ନଂ 112) ସହୁଡ ସଥାନଗମେ « 
। । ¡ _ ଓ 5 ବକାଣ ଉପପ୍ଲ୍ନ କରନ୍ତ । ସୂଢବ୍‌° « + # = 90° 
©“ ¿^ ମନେକର ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଚୁ ମ୍କକର 
2 |× ରୁ ମୃକାୟ ଆପ,ଓ = 


ଓ ରୁ ମ୍ଫକ କ୍ଷେନ୍ନର ଟବ୍ରଭା = 17 

“ ରୁ ମ୍ବକ 42 ଉପରେ ନୟା କରୁଥୁବା 
ଯୁଗଲର ଆସୁଞ୍ତ = #11ମ¶ £10 « 

ସେହ୍ଧପର୍‌ ଚମ୍ପକ ୦୮୦ ଉପରେ ଛି ସ୍ଟା କରୁଥ୍ବବା 


| 
। 
ଞ | ଯୁୂଗଲର ଆଘ, ଧି = /,[(1 510 5 
| | ଯୁଗଲ 77୮୮ $§11 % ଓ 711 $10 5 
। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ୍ଧଲୁ ଯଥାନ୍ନତଂମ୍ଭ ବାମାବଦ୍ଚୀ ଓ ଦସିଣାବ ଶ୍ରୀ ବଗଚର୍‌ 
| ଘ ଗ୍୍‌ଇବାକୁ ପ୍ରବ୍ଧଭ ହୁଅନ୍ତୁ । ସରୁଲନ ଅବସ୍ଥାରେ, 
(ଚନ ନଂ 1“12) 7411 510 « = /11¶ 510 5 
° _ ୭10 % = 511) 5 = 810 (90° ¬ %) = ୦୦୫ % 
„ $11 « __ ¶ 
୦୭୫ % 
ବା ୫୮ «1 ; 


“„ %=45° © 6 = 45° | 
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ପ୍ରୀ କ୍ଦୃଭକ ଓ କ୍ଭୁନ୍ନମ ରୁ ମ୍ଳକ ୬୩ 


1.14 ଚୂ ମାକନର ଦୀବଦା ବା ପୃଷ୍ଠଟସ।ନ,ଡା (100€051097 ୦୮ ୫ଧ୮୮କ୫୯୧ 
4୧୮$107 ୦£ 11 1810୧୮15911010)) : 


କୌଣସି ରୁ ମକର ଚୁମ୍ଭକନ ଷ୍ଷୀଣ ବା ପ୍ରବଲ ବହ୍ରାଇପାରେ । ରୁ ମ୍ବକନଧର 
ଖବଡା, ରୁ ମୂଳ ମଧ୍ଯୟବଦଇ ସାଉଥବା ବଲରେଖାଗୁ କ୍ରର୍‌ ସଂଖ୍ଯା ଉପରେ ଅଥାଭ୍ର 
ରୁ ମ୍ବଳର ସମ୍ବରୁପ୍ତାବଳା ଓ ପ୍ରସ୍ଥଚକ୍ରଦ ଉପଚର୍‌ ନଉର କରେ । ଗୋଷିଏ ର ମ୍ଳଳର 
ରୁ ମ୍ବକନର ଖବ୍ରଡା ବା ସୃଷ୍ଣସାଦ୍ର୍ରଢୀ ଢାହ୍ରାର୍‌ ଏକକ ଆୟ୍ଟଡନ ପ୍ରଭ ରହ ମ୍ଲଗ୍ଵୀସ୍କ ।ଆପୃଷ୍ତ 
ଅବଶ ଓ ଏହା ଲ୍ଲ ଅକ୍ଷର 7 ଦ୍ବାଟ୍‌ ସୃଗ୍ଭ୍‌ଇ ଦ୍ଆଯାଏ । 


_ _ .2⁄[ _ 2 ;?/! 
_ %£% 29/94 , 
ଏଠାବର, 7 = ଚୂ ମୃକର ଆସୃଭନ ; 
- = ପରସଚଚ୍ଛେଦ 


ଉପଗ୍୍‌କ୍ତ ସର୍ମୀକରଣରୁ ଜଣାସାଏ ଚସ ବକୌଣସି ରୁ ମ୍ଳଳର ରୁ ମ୍ବକନର 
ଖବ୍ରତୀ ମଧ୍ଯ ଭାହ୍ରାର ପ୍ରସ୍ଥବଚ୍ଛଦର ଏକକ ଚକ୍ଷନ୍ଦ୍ରଫଲ ପ୍ରଭ ଚମ୍ଭରୁପ୍ରା ବଳା ସହ୍ବଭ ସମାନ । 


115 ଦଣ୍ତଚୁ ମୂକ ୭ଯାଗୁଁ ©କୀଣର୍ସ ଏକ ଵଳ୍‌ୟ୦ର ଚ୍‌ ମୃକକଳକ୍ଷଭର 


ଦୀବ୍ଧଡା (180 ମଣ ୦୮ ` ୩ୂ2ଞମ ୧୯1୦ 11ଣ ପଏ 8£ & ୬୦10 ଓ101€ 
†୦ 4?) 3 10ପ91061) : 


ଆଚନଳାଚୟ1 : -¬ ସାଲୁାମ, ଖୀ ଅବସୁାନ (0100-00-00510101) ; 
ଯେଉି ବନ୍ଦରେ ଚ୍ଝ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତର ଗବ୍ରଢା ଜଷ୍ରିସ୍ଵ୍‌ କର୍‌ବାଲୁ ହମଏ ଚାହା ସଦ 


ରୁ ମ୍ହକର ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ମଗବର ଭାହାର ଅକ୍ଷରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିଂଭ ବହାଇଥାଏ ଭାହା- 
ବହେ ଏହ୍‌ ଅବସ୍ଥାନକୁ ସ୍ରାନ୍ତମ୍ଲକ ଖୀ ଅବସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ । 


ଣି ବନ୍ଧ ନ ଛଣ 

ନ୍କ ୮୮ ରରେଝା ଉପରେ ଡାହାର୍‌ 
ମଧ୍ଯବିନ୍ତ୍‌ ୦ ଠାରୁ ୩ 

(ବନ୍ଧ ନଂ 1,13) ଦୂରକ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିଭ 2 


ବହ୍‌୍‌ରେ ଗବ୍ରଭା ନଷ୍ତୟ୍କ୍‌ କରବାଲୁ ବହବ । 
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7୪ ବ୍ରଦ୍ଯୁତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞନ 


ମବନକର୍‌ ଚ୍‌, ମକର ସ୍ରଢ୍ଯେକ .ମେରୁର ପ୍ରାବଳନ୍‌ = ?? 
ଏଵଂ ଡାହ୍ରାର୍‌ ଚ, ମ୍ଠଗ୍ଵୀସ୍ଟ ଦୈର୍ଷ = ଯ । 


3 
ଏଠାରେ 7୪ - ମେରୁ ୧ମାଗୁଁ ୦୬ ଦଗରେ 7 ବନ୍ରେ ର୍‌ . ମ୍ବକ ବଷର 


__ 77} 
ଖବ୍ରତା 7 = ୩୮୮ 
ର. ¬-3=- 
ଏବଂ ୬ - ଗମେରୁ ୭ଯାଗୁ ୨୨୦ ୍ଦଗରେ 7 ବହୁବର୍‌ ଚ, ମ୍ବକଷ୍ଷେନ୍ରର ଗବ୍ରଡା 
୭ ୩78: = 
+ ୮ (୩-4+/)* 
2 ବହ୍‌ 7¶ ¬ ଚମରୁର ଜକଵଭମ, ସୂଭଗ୍‌ଂ 7** > 7"* 


7” 


ହି ] == 771 °". 71 ` 
, 7 ବନ୍ଦୁରେ ପର୍ଣା ମୀ ଟବ୍ରଢା ^= 1 1 @୮୮ 
= 4⁄7! -‰. ଖି ଖି ,(1,11 
` (68 = /)' (¢ ¬ /)' 
[ ଏଠାରରେ 7⁄¡ ( = 28!) ଚ୍‌, ମକର ଚ, ମୂକୀୟ ଆସ୍ଞି ] 
ସଦି ଚ୍‌ ମ୍ଳକର ବିଦ୍ଦିର୍ଘ୍ୟ ଦୂରଦ୍ଧ ଭୁଲନାରରେ ଜଗଣ୍ୟ ବହ୍ରାଇଥାଏ, ° > >|" 


== = ® ଛକ (1.12) 


ଆଚଲାଚୟ4-2 :- _ପାଣ୍ଠମ୍‌ ଖୀ ଅବସୁଆନ (031୦&8ସ4-8146-01 1୦୫10101)) , 
ଵଦ୍‌ ରୁ ମ୍ବକୀସ୍ଵ ଜରକ୍ଷରେଖା ଉପରେ ଅର୍ଥାଭ୍ଜ ଅକ୍ଷର ସମର୍ଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ 


ଉପରେ ଚ  ମୂକର ପାଶ୍‌ ଦ୍ବଗରେ ଅବସ୍ଥିଂଭ ବହାଇଥ୍ଵଲେ ଏକ୍ସ ଅବସ୍ଥାନକୁ ପାଶ୍ନ ମଖୀ 
ଅବସ୍ଥାନ କୁଦ୍ଘାଯାଏ । 
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ପ୍ତାକ୍ତୃରକ ଓ କ୍ଭୁନ୍ଧ ମ୍ଭ ଚ୍‌ ମ୍ଭକ ?୫ 


୦୬୩ ରୂମ୍ବଳର (ଚ୫ ନଂ 1:14) ଜରକ୍ଷ- 
ବରଣା ଉପଚର୍‌ ଅକ୍ଷର ମଧବନୁ ୦ ଠାରୁ ୩ ଦୂରକରେ 
ଅନ୍ନସ୍ଥିଭ 2 ବନ୍ଧୁରେ ଗବ୍ରତା ଜଣ୍ତିୟ୍‌ କରବାଲୁ ବହବ । 


ଏଠାବରେ ୦୬୭ = ୦୬୩ = / ; ୦୬ = 
୬୮=7,୩୮=,/୩୮+୮/ ; 
ମନେକର ¿ 2୮୪୦ = = ୨୧୨୫୦=୫ ; 
_)_ 
7¶ ¬ ମେରୁ ଯୋଗୁଁ 2 ଗରେ 
?7+† 
2 ବନ୍ଦରେ ଶିବା ¬ 2 
¬» ¬)» ୍ 
୨୦, ଓ ୮୮ ଞ୍ତଗବଂର ଏହ ଖବ୍ରଭାର ୬ 
ଉପାଂଶ (୦୦୮୮୮୦୮€୮୯) ସଥାନ୍ତବମ 


୨« $10 6 ଏବଂ ୨«< ୯୦$ ୫ 


771 
(୩2 + !*) 
['.' 2ଜଞ୍ଞ ।। 77୮5] (ଚନ ନଂ 1.14) 


¬= 
ସେଦ୍ଦୁପର୍‌ 5 - ଚମେରୁ ସୋଗୁ . 2 ବନ୍ଦୁରେ 2୬ ନ୍ଞଗରେ ଗବୁଢା = 


ହା /. ବା 
(୩! + !') 


` . ୨72 @ 
(୩ +!) 


¬¬୨- -¬)= . 
୦£2 @ ? £ ୍ଦଗରେ ଏହୁ ଖବଢାର ଉପାଂଶ ଯଥାନସେ (271) ୨‹$10 6 ଏବଂ 
(2 ¡୮ ‡1⁄) ୯୯୦3 0 । 


<ଠାବରେ ୫106€ ଉ୍ପାଂଶଦ୍ରୟ୍ତ ସମାନ ଓ ବପସ୍ତମୁଖୀ ବହୋଇଥ୍ବବାରୁ ଘର୍‌ମ୍ଦର୍‌ଲୁ 
ସ୍ତଶମ୍ମିତ କରନ୍ତ । ୦୦୫1୮€ ଭ୍ପାଂଶଦୁ ସ୍ଠ ଏକ ରରେ ଵିୟ୍ଫା କରୁ .ୁଥିବାରୁ 7 ବନ୍ଦୁରେ 
ପର୍ଣାମ୍ମୀ ଗନ୍ତରଭା 


= (27 710୨ ୧ ୫ 


୩ 
ରମ ୨ 
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?”୭ ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


୧୮ 1 7 „75... (113) 

ଛୁ (7 +!) × ର = (୩ + !*) 

ଏହ୍ଲ ତବ୍ରତା ଚ୍ଟମ୍ଭକର ଅକ୍ଷ ସହ୍ଢ ସମ୍ଭାନ୍ତର ଜ୍ଦଗରେ ରବ ଯ୍କା କରେ ! 

ସନ୍ଧ ୩* > > !8 ହୁଏ 

£= „ (1.14) 

ଆଡଳଚୟ-3 : ଛୁଟ ଦଣ ଚ୍୍‌ ମାକ (ଦୃଧ,ବ) କଯାଗୁ ୭ଯ ଚକି]ଣସ 

ଵଦ୍ଦ୍‌ଠର ଚ୍ବମ୍ବକ ଚକ୍ଷଭ୍ରର ଡୀକ୍ତତା [ ?[280%£1¢ £1 14 ` 8 

87? ¡୦17 ଓ1€. ୯୦ 8 5101 % 087 1418 2 0 €୮ (?/160106€£16 
010201€) ] : 


( ଚନ ନଂ 115 ) 
57୩ ଗୋଝଏ ଗୁ (ବନ ନଂ 1.1 ) ଣୁ ଚୃ ମୂକ । ଏହ୍‌ ଚୃମ୍ଭୁକର ମଧବନ୍ଦୁ 
ଠ ଠାରୁ କନହ୍ଧୁ ଦୂରରେ ଅବର୍ଥି ଭ 7 ବହୁବର ଗବ୍ରତା ନଷ୍ରିୟ୍କ କରିବାଲୁ ହ୍ଦବ । ମନେ- 
କର ଦୂରକୁ 65 £ ୬୦7୩ = 6, ଚୃମ୍‌କର ଚାମ୍କୀସୃ ଆୟ = /[ ଏବଂ ଭାହାର 
କାର୍ୟକାଝ ବଦିର୍୍ = 2! । ଆଘୃର୍ଷ ,⁄£ ଏକ ଭେକ୍ଵର ଗ୍ଣି ଓ ଘସୁ ଏହ୍ଲାକୁ ପରସ୍ମର 
ର ଲମ୍ବ ଦୁଇ ବ୍ଦଗରେ କି ;ଢ (୪8 ୧୫୦1୧୬) କରିବହବ । ବ୍ଯାସାକ ଚଉଭକ୍ଵର 


୦୬ ଓ ଡାହାପ୍ତର ଲମ୍ବ ୦ ନ୍ଦଗରରେ ୩4 ର ଵସୟେ।କଢ ଅଂଶ ସଥାନଚମ 7⁄4 ୯୦‹ 6 
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ପ୍ତାକ୍ତୃଭକ ଓ କୃୁନିମ ର ମ୍ଟକ ୨୭ 


@ 7, 510 60 1 ଏହୁ 7⁄[ ୯୦୫ 6 ଓ 7,⁄[ $୮ମ 6କୁ ଗୋଛିଏ ଗୋଛିଏ ସୁପ ରୂ ମୁକ 
ବବାଲ ଧଗ୍‌ସାଇପାବରେ । ବଵଣଶିମାନ ୨ ବହୁ 7⁄4 ୯୦$ 0 ଚ୍ମକର ପ୍ରାଲ୍ତମୁଖୀ 
ଅବସ୍ଥାନରେ ଓ: 7,⁄£ 510 6 ରୂମ୍‌ ଳର ପାଶ ଯୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନର ଅଛ୍ଥୁ । 

` ୭ 


ସୃତଟ୍‌ଂ 2 ବହ୍‌ରେ, ୦୮ ଦିଗରେ ଖବୁଢା 7 „ = 2//4. ୭୫ 0 
_* ଛି 
ଏବଂ 28 ଦିଗବର ଗବୁଭା ୮7୮ = 24 5୧ 6 


,- ` 7 ବହ୍‌,ରେ ପରଣାମୀ ଖବଭା ¬ 
7" = \ / / 22⁄1 ୯୦୫ 6? ` __ / 7† 51୮ ` 
\/( ?* ) +( 7* 
= 34 +/ 3 ୫ 0 +1' ୍ୟଞା 


ଖି ୬ ୦ / 2 
ମି, କ; ସେ: ପଛଭିରେ 7" = ମ ୨ ଏ 3 ୯୦୫? 6 + ‡ 


ସଦ ପର୍ଣାମୀ ଖବ୍ରଭା 7୮ (= 2୮7) ଓ ଗବଢା 7୮୮8( = ୮4) ମଧବର 
ଅନ୍ତର୍ଗଭ ବକାଣ * ହୁଏ, ଭାହାବହବଲ 


7୮ ` 2⁄[ ‹୧10 6 ¦ 2⁄1 ୯୦୫୫ ] 
୪୮ ଏ = ୮୨ | ;®* = 281 6 
କିମୃୁ। 2 ୯8୮ ` %« = 11 0 ଏ ରେ -› (1.16) 


୬୮୮କୁ ବଦ୍ଧ ନ କଲେ ତାହା ସଦି 5୮୩ ଚୃମ୍ଭକର୍‌ ଅକ୍ଷ ରେଟାଲୁ 
(ଚନ୍ଞ ନଂ-¬1“ 15) 7£ ବନୁବରେ ବଛଦ କରରେ ଏବଂ ବହୁ ସବି ବ୍ୟାସାକଂ ଚଉକ୍ଵର୍‌ 


୦ ସହ୍ୁଵତ ଲମ୍ବ ହୁଏ, ଭାହ୍ରାହ୍ଵେଲେ ୪8୮ « = 253 । 0 = 
257£1¥ ¥ 
କମ୍ବା, ` © ¬ ୦¥ 
2୮ =¬ 0 07 


ସୂତଗ୍‌ଂ ପରିଣାମ୍ୀ ଖବୁଭାର୍‌ ଵିଗ ଏପର୍‌ ବହାଇଥାଏ ୭ସ ଉାହ୍ରା ସର୍ବଂ 
ରୃମ୍ବ୍‌କର ବର୍ଢିଭ ଅକ୍ଷକୁ ୨ ବିନ୍ଦୁରେ ବଛଦ କରେ ଭାହ୍ରାବହହ୍ଵବଲ 2୪୫ ବନ୍ଦୁଠଦୁ ୦୮ 
ଉପରର୍‌ ଅବ୍ବିତ ଲମ୍ବ , ୦2(= ମକୁ 1 : ୟ ଅନୁପାଉଚର ପ୍ଵଗ କରିବ । 
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୬୮ ଵଦ୍ୟୁର୍‌ ଓ ଚ ମୃକ ବିଜ୍ଞନ 


ଉଦାହରଣ (1) :-_ଗୋଝିଏ ଷୁ ଦର ଦଣ୍ତରୂମ୍ୁକଠାରୁ 7 ଦୁରଢୁରେ ଓ 
ଚୂମ୍ବକର ମଧ୍ଯ ଵନ୍ଦୁରେ ଚାହାର ଅକ୍ଷ ସଦ୍ଭ 0 କୋଣରେ ଏକ ସ୍ଚୀଚୂମ୍ବକ ଅବ୍ବଗ୍ରୁତ । 
ଦଣ୍ତରୁମ୍ପଳର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆପତ୍ତି ? ଓ ସୂଚୀ ଚୃମ୍ବକର ଚମ୍ଚ୍‌କୀୟ ଅପୁଞ୍ତି 2⁄4 | 
ପ୍ରମାଣ କର ବସ “ସୃଚୀଚୃମ୍‌କ ଉପରେ ର୍ଧଂସ୍ତା କରୂଥବା ୟ୍ତଗଲର ସବଧ୍ଵକ ଆପୁପ୍ତି 


= 21./0,/1-43 ¿୦$ˆ ୫6 | 


(ଚନ ନଂ 115 ନବା) ଏଠାରେ ସ୍ଚୀଚୃମ୍କଚ (711) 2 ବନ୍‌,ରେ 
ଅବଞ୍ଥିଚ | ଏହୁ ବନରେ ଷ୍‌ ଦ ଦଣ୍ତଚ୍ମ,କ ଚଯାଗୁ ଚୃମ୍‌କ େନର ଖବଢା ??ର ବଗ 
=$ 
2 5 ଅଵେ | ମନେକର ସଚୀଚ୍ମୃ୍‌କ 4 ୮ ନ୍‌ ମଧରେ ଅଲିର୍ଗଜ କୋଣ = 8, 


2 ବନ୍ଦରେ ଷ୍ଟ ଭ୍ର ଦଣ୍ତରୃମ୍ବ୍‌କ ସାଗ ଚୃୁମ୍ଲକ କେନ୍ନର ଗଚ୍ଛତା 


7 = /#\/1+3 ୦୦୫୬ ୫, (ସମୀକରଣ 1. 15 ଦ୍ୃଧ୍ଛୁଦ୍) 


ସୃଚୀଚୂମ୍ବକ ଉପରେ ନ ସ୍ଫ କରୁଥିବା ୟୁଗଲର ଆପୁତ୍ଚ = 7⁄4) 7” ୫1୩ 6 

ବିସକେବବବଲ 6 = 90°, ଅଥାଉୁ ୧1୮ # =1 

ବସଚେଚବବଲ ଆସଞ୍ଥିର ମା ନ- ସଙ୍ବା।ଧ୍ନକ 

= 7⁄୮ 7 
†° 


(2) 7 ଚୃମ୍ଲକୀୟ ଆଘୃଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଣ ଗୋଝଏ ସ୍ତ ଦ୍ର ଦଣ୍ଡଚୁମ୍ବକ ଭୁସମାନ୍ତର 
ପ୍ତ୍ରବରେ ଚୂମ୍ଭକୀୟ୍ଵ ମଧ୍ରେଖା ସନ୍ଧୁଡ ସମଚକୋଣରେ ଅବସ୍ଚି ଚ ଚୁମ୍ବକଠାରୁ + ଦୂରରେ 
ଓ ଚୁମ୍ପକର ମଧବନ୍ଦ୍‌ଚର ଭାହାର ଅକ୍ଷ ସହ୍ୂଡ 0 ଚକାଣରେ ଅବମ୍ଥୁଭ ୮ ଏକ କ୍ଳୀବ 
ବିନ୍ଦୁ । ପ୍ରମାଣ କର ୭ଯସ 6 = £805! ଡ/ "` | 


(ଚନ୍ଧ ନଂ 1“15 ଦ୍ରସୁବ), 7 ବହ,ରେ ୮" = 77 6 7"ର ବଗ ଅର୍ଥାତ୍ତ 
2¢ 7 ଚରଖା ୦ £ ଅଷରେଖା ମୁଡ ସମକେ'ଣ ଉସୂନ୍ନ କରେ | 
ଏଠାରରେ 6 =90* ¬ « 


ବା « = 90 - 6 ; («± =± ବ୍ୟାସାଳଂ ବଉକ୍ଵର 7 ଓ 2%7 ମଧବର କୋଣ) 
ସମୀକରଣ 7. 76 ଅନୁଯାୟୀ ¢81 6 = 2 ¢ ୮ « = 2 ୦୯ 6 
,'ଚ ୯802 0 =2 ବା 1 0 = ,/ 2 _ ବା 6 = ୫୩ ¬? „/ 2 | 
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ପାକ୍ତୃଭକ ଓ କ୍ୃୃନ୍ଧମ୍ଭ ଚ୍‌୍‌ ମୂଳ 7୧ 


1.16 ଦୂଇଚ ଚଛାଟ ଚ, ମୂଳ ମଧୟ୍ଡର ଦଳ ଓ ସ୍ଗଳ ([୮୮୦୮୯୧୫ 9୮୯ 
(୦୦ଧ0୮1୧୫ 1260 7€€ ୮; £ ୨%() ୫1୦୮ 1୮9 206€1‹ ) : 


ଗୋହିଏ ରୁ ମ୍ଝକ କୌ ଣସି ସୁଷମ ରୂ ମ୍ଭକ ବକ୍ଷନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଭାହ୍ଵା 
ଉପରେ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଲ (୯୮୫୮୭18୧୦୮୩ ୦୮୦୭) ନ ୟା କରେନାଵି ¦ 
ଏ ବକ୍ଷନ୍ନରରେ “ରୁ ମୃକ ଉପଚର ଚକବଲ ଚଗାଝିଏ ଠୁଗଲ ନ ୟା କବର ଓ ଉାହ୍ନା ଫଳରେ 
ରୁମ୍ବକଝ ଘର୍‌ ସୁଷମ ରୁ ମ୍ବକବକନ୍ତ ସହ୍ଭ ସମାନ୍ତର ଦ୍ଦଗଟର ରବହ । କନ୍ତୁ ଅଳ୍ଯ 
ବକୌଣସି ବାହ୍୍ୟ ରୁ ମ୍ଭକ କ୍ଷେନ୍ନର ଅନୁପସ୍ଥି ଭବର ଯଵ ବଗାଛିଏ ରୂ ମ୍ଫକ ଅନ୍ଯ ଏକ 
ରୁମ୍ଭକ ନକଃବର ସ୍ଥାଫ୍ଡ ହ୍ରଏ ଓ ଏ ବଷ୍ଷନ୍ନରେ ଚୁ ମ୍ପୂକ ବସ୍ିନ୍ନ ଅସ୍ବମ( ?ଏ୦୮- 
110110୮ ୮1) ହୁଏ ତା ଢା ବହୁବଳ ରୁ ମକ ଜପରେ ସାନାନରଣ ବଲ ଓ ପୂଗଳ ଭଉ୍‌ଦଡସ୍ବ 
ର୍ଂସ୍ତ୍ରା କରିବ । ମବନକର, 7୪।୬ ଓ 7୪,୦୬୬ ଦୁଇବ (ଚନ ଳଂ 1.160) ରୂ ମୃକ ଓ 
ଯଥାନ୍ନଚମ ବସମାନଙ୍କର ର୍ଡ ମୃ୍କୀୟୃ ଆଘ .ପ 7⁄4+ ଓ 2⁄2, ଚମରୂପାବଲା ?#, © 77) 
ଏବଂ ଚ୍ଝ ମ୍କୀୟୃୁ ବିଥ 2!) ଓ 2!) । ସେମାନଳକ୍ର ବଭିନଂ ଅବସୁନବର ଚସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ବଲ ଓ ୟୂଗଲ ନମ୍ଳଚରେ ଦଆଗଲ୍‌ । ଏଠାରେ ୩୦୬ ୦୬ ଧଗ୍୍‌ଯାଇଛୁ । 


ଆଠଲାଚ୍ଯ 1 - ଚ୍‌ ମ୍ବାକଦ୍ବୟ୍କୁର ଅକ୍ଷ ୭ଯ୭ଡ୦୭ବଡଳ ଏକ ଵଗଞର 
ରଚଠ୍ଲ । 
(&) କଳ :-¬ଏଠାବର୍‌ 7¥) 5) ଓ 2¶45+ ର ମ୍ଲକଦୃୟ୍‌ (ଶନଜଂ 1,16) 
ଏକ ବରଖାବର ପରମ୍ପରଠାରୁ ୩ ଦୂରକ୍ମବରେ ଅବସ୍ଥି ଢ । 


5 /ଏ/ 5 }ଏ 2 
«“---- -- +. -- _ -- ଓ-- 
। ( ଚନା ନଂ 1.16 ) 
୨୬୬୩ ଚମକ ସୋଗୂ ୭୬ ବହ୍‌,ରେ ଚୁ ମଳଞେନର 
22, _ ଠି 
ଗବଭୀ = ର୍ନ... ® (5¿77£ ଦଗବିର୍‌) 
୭ ୬୬ ବିଦାରେ - ୨1୬ ଉପରେ କାର୍ପା କରୁଥିବା ବଲ 
24⁄1, 771 ୭ 
¬ 27, )* ର (© ,7# ଦିଗବର) 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ସେହୁପର୍‌ ୭, ?7† , ଚ,ମକ ସସାଗୁ 7¶ ବହ,ରେ ଖବୁଭା 


_-¬= ୮ 
= .22⁄+. ରାହ 505 (୦୬7 2 ଦଗରେ) 
(୩ + ! :)° 
“, ` 7¶ £ ବହ,ରେ ?#1£ ଉପରେ କାର୍ୟ କରୁଥୁବା ବଲ 
-»- # ¥ 
=- 27⁄4 ,211 ) „ର ୬ (5୬୬୩ ; ଦିଗରେ) 
(୩ + /!,)° 


ପୂଢଗ୍‌ଂ 7୪2୭, ଜପରେ ପର୍ଣାନୀ ବଲ 


._ 1 _ _ 1 
ଝି 2/, 1 ±+/)› (7 - ୮ 


__ __ 2 /,11711› ୨« 66'!2 __ _ 67⁄4,71⁄{22* ¬» 
(୩: ¬ 18 1” ୮ (୩ - !:2)° ୪, (୬୬୬୪ ୬ ନ୍ଧଗରରେ) 
ଏ _ 67⁄17⁄ମ: ନ £ 
୩“ (5୬7୪୬ ଦଗବର) ଜର (1. .7) 
[',' ୩୬1] 


ଜ୍ପବଗ୍‌କ୍ତ ସମ୍ବୀକରଣରେ ବୁ କ୍ତ ( - ) ଚହ୍ୁରୁ ସଭମାଜଡ ହୁଏ ବସେ ପରଣାମୀ 
= 


ବଲ 27୪୨, ଦଗରରେ କାର୍ଯ କରେ 6 ଉହୁଁ ଏହୁ ଆକର୍ଷଣ ବଲ | 


(5 ` ସଗଳ -- ଏଠାରେ ୬,7୪)5,7ଏ, ଦଗରେ ଅର୍ଥାଭୂ ଏକ ଅକ୍ଷରେ ବଲ- 


ଗୁଞ୍ଜକ କାର୍ୟା କରୁଥିବା ହେତୁ ରୂମ୍ଭକ ଉପବରେ ବକୌଣସି ଯୁଗଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଚରନାଦନି । 


ଆଚଗାଚୟଯ 2 : ଚ୍ଟମ୍ବକଦ୍ବସ୍କୁର ଅକ୍ଷ ୭ସଡଡଚଦଚଳଚଳ ସମଚକାଣଚରେ 


(8) ଦଳ :-_- 


ରଦ୍ହେ । 
7125, ରୂ ମକ ସୋଗୁ' 5, ବନ୍ଦୁଚର ଗବ୍ରଢା 
7⁄42 ® 
(2 - 1!))* ୨୭. ` ୫¥ଏ (2).5¡; ଦିଗରେ) 
.„ ୬ ବହୁରେ ¬ 1) ଉପରେ କାର୍ଯା କରୁଥ୍ବା ବଳ 
= -- _7⁄1277 1. ୀ 
(୨୨୮ “୧ ୯୧ ୯୮୪୬, ଦିଗରେ) 
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ପ୍ତୀକ୍ତୃଭକ ଓ କୁଝଵିମ ରୁ ମ୍ଳକ ୩୧ 


+-= 
(7 -7,)8 # 45 ® .୩ (୨, £+ @ଗବର) 


ଚସଦୁପର 7ଏ¶ + ବଜ୍ର + #1) ଉପରେ କାର୍ୟା କରୁଥିବା ବଳ 


` _7/1271). ”¬୨»= . 
+.୮) ୮“ “୧୦ (୮୪୮୬ ଦଗରେ) 
£ 
€ (¿ନ 
୦୮ ` 
।ା ମ ୩୮୩୮ ¬-¬ ଠ, 
ର୍ଡ ୭. ୨୭ କକ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 1.17) 


ସୂଢଗ୍‌ଂ 7725, ରୂ ମୃକ ସୋଗୁ' 77). ୨) ଉପରେ କାର୍ୟା କରୁଥବ! ପର୍ଣାମୀ 


ଶା | 7) 7.) - 2] 


=- 37 + 2⁄4 ¿ 


¬ ଉଚ (ରୀ ୩୬୬୮ ଚପ (1.18) 


-)= 
ଏହୁ ପର୍ଣାମୀ ବଲ ୬୬7୩ ସଜ୍ଧୁଢ ସମ୍ଭାନ୍ତର୍‌ ୦¡ 7? କଗରେ କାର୍ୟ କରେ ¢ 
ଏହ୍ଲା ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଲ । 


(୭) କ୍ଷଗଳ : ରୁ ମ୍ପକଦ୍ବସ୍ବ ଖ୍ବ୍‌ ଗ୍ରେଃ ଏବଂ ଦୁରକ୍ସ ୩ ରୁଲନାରେ 
ବସସମାନଙ୍କର୍‌ ବରଜିଘଣୟ ନଗଣ୍ୟ । ଝଢଣୁ ମ 2୬୫ ଚୁମ୍ବ କର୍‌ ପ୍ରଦ୍ଭ୍ୟକ ଚମରୁ ୧୪,୦୭୬ 
ରୃ ମ୍ପକର ସ୍ତାସ୍କ ସ୍ରାଲ୍ରମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ରହ୍ଧଥ୍ଵବାର୍‌ ବଚଦଦଚନା କଗ୍‌ଯସାଇପାରେ । 
ଦିମାନ 7, ୭, ରୂମକ ବଯାଗୁ, 772୫, ଚୂମ୍‌କର ସ୍କ ଚମରୁ ଜ୍ପରେ କାର୍ପା 


କରୁଥବା ବଲ = 2/1: । ଚସଥ୍ଵମଧ୍ଯରୁ ଟଗାଶଏ ଆକର୍ଷଣ ବଲ ଓ ଅନ୍ନ ବକର୍ଣ 


ବଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ଦଗ ଚନ୍ପ 1.17ରେ ଢୀରଚକ୍ରଦୁାଶ୍‌ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହ୍ନ ବଲ 
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୩, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞିନ 


ଦ୍ୁସ୍କ୍‌ ସମ୍ଭାଳ '୨ ବପସ୍‌ଉମ୍ବୁଖୀ 7 ଢେଣୁ 7୪୬୬୬ ରୃମ୍ଭକ ଉପରେ ଟଗୋଛଏ ବାମ ବର୍ଣୀ 
ଯୁଗଲ କାର୍ଫା କରେ © ଏହୁ ଯୁଗଲର ଆଘ,ଓ¬ ¬ 
74 7⁄[ 


2002/23902; = ˆ 


2 (2:23) 


ସୂନଣୃ 77, ୬ ଚୂମୃକଛ 7125, ଚ୍ମ୍କର ପାଶ୍‌ ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରରେ ରହ୍- 
ଥିବାରୁ ଢାହାର (77 ¡ 5, ଚୃମୃକର) ସଭ୍କ ଚମରୁ ଉପରେ କାର୍ୟା କର,ଥବା ବଲ 
= 7277) ; ଏହୁ ବଲଦୃସୃ ସମାଲର୍‌ ଓ ଵପସ୍ବତମବୁଖୀ ଏବଂ ଚସମାନଙ୍କର କଗ 
@ 
ଚନ୍ଧଚର ଢୀରଵ୍ପ୍ରଦ୍ବାଗ୍‌ ଦର୍ଶାସାଇଚ୍ଛ । ଭଣ୍ଡ /୪,୫, ଚୁ ମ୍ଳବକ ଉପରେ ଚଗାଝଏ 
ବାମ୍ମାବଶ୍ରୀ ଯୁଗଲ କାର୍ୟ କରେ ଓ ଏହ୍ନ ୟୁଗଲର ଆଘ୍,୍ତ 


=21ମ,/ ,‹£[, =21)72+ ... ` (1.20) 


ଉପଗ୍୍‌କ୍ତ ଜ୍ଉୟ୍‌ ଯୂଗଳ ବାମ୍ଭାବର୍ଶୀ । ଚତୁ ଯଦ୍ଧ ଚ୍ହ ମଳ ଦ୍ୁୟ୍କଲୁ ପରଞ୍ପରୂ 
ସହ୍ରତ ସମ୍ବକକାଣରେ ଓ ପରମ୍ଦରଠାରୁ କଥ୍ଥୁ ଦୁର ରେ ଜଳରେ ପ୍ଵସମାନ ଚଗାଵିଏ କଳ 
ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କସ୍‌ସାଏ ଭାତ୍ର୍ରାହେଲେ ବଂବସ୍ଥାହ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ୍ବବା ବା ମାବର୍ୀ 
ୟୁଗଲଦୁସ୍ତର୍‌ ପରଣାମ୍ମୀ ଆଘ୍ୟ୍‌୍ଜି 3//22/4 ହ୍ରେବ । ଫଲଭଃ ବ୍ୟବସ୍ଥାଝ଼ କର୍କ ସହ 
ଡାହାର ଭୁଲମ୍ବ ଅକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଵନାଶଣ୍ତି ପ୍ରୟ୍ଟୋଗରେ ଅଧ୍ଵକରୁ ଅଧ୍ଵ୍‌କ ପର୍‌ବବେଗରେ 
ଣାଶ୍ଢ ଘୁ୍‌ସ୍ିନ କର୍‌ବା ପ୍ଵାତ୍ଵ୍ଵବକ । କରନ୍ତୁ ଏହ ଘ ୬ଞିନ “ଶଲୁ ` ସଂରକ୍ଷଣ ନମ୍କୁମଂ? 
ଲଙ୍ଘନ କରେ । ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାହ ଘୃବର୍‌ନାହ୍ର ଓ ଏହ୍ରା ଏକ ଭାନମ୍ତିଳର ଘଶଣା 
(୮ &87୮8002) | ଏପରି ପର୍ଷ'ଭ ଉସୂଜବାର କାର୍ଣ ବହଉଛୁ ଏ ୧ଞନଦରେ 7୪ , 5 „ 


ଚ୍ ମ୍ବକ ଉପରେ ୦, 2 ଦ୍ଦଗରେ କାର୍ଯ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଲ ରଯ 


_ 
୩୬୨୬ ଚ୍ଟମ୍ବକ ଉପରେ 7୪୩୬୫୬ ଦିଗରେ କାର୍ଫା କରୁଥବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଲ 


224,/2× 2 ବ୍ରଗ୍ଧ୍‌ର୍‌ଲୁ ନିଆଯାଇ ନାହ୍ରି । ଏହ୍ନ ବଲଦଧୟ୍ତ ବପସ୍ବାଉମୁଖୀ ଓ ବ୍ଯବସ୍ଥାଛ 


ଉପରେ ଏହା ଫଲରେ ସସ ଦବସ୍ଥିଣାବଶ୍ରୀ ପୁଗଲ କାର୍ୟ କରେ ଭାଦ୍ଦ୍ରାର ଆଘ .ଧି 
347. , 7⁄4 , 37⁄[ , 7⁄[ ୮ = 
୮ 2 :×# 555 3 । ଢେଣୁ ବ୍ବସା ଉପରେ ଦୁଇଝ ସମାନ ଆପୁଞି 


ବଶିଷ୍ଟୁ ଓ ବପର୍ସୂଇମୂଖୀ ଯୁଗଳ କାର୍ୟା କରୁଥ୍ବବାରୁ ଭାହ୍ରା ଘରରେ ନାହି । 
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ପ୍ରା କ୍ମୃତକ ଓ କ୍ଭୃନ୍ଧିମ ଚୃ ମକ ୩0 


ଆଲଟ ଓ :-ଚୁମ୍ବ କଦ୍ନସ୍ତୁର ଅକ୍ଷ ୭୨ସ୭ଡ୦ବଓ୦ଳ ସରସ୍ପୂର ସହ୍ରତ 
ସମାନ୍ତର - 
ଏ ବକ୍ଞନ୍ନବର ଜଉମ୍ବ ରୁ ମ୍ବକର ମଧ୍ୟବ୍ରନ୍ତୁଲୁ ଚଯାଗ କରୁଥିବା ସର୍‌ଲରର୍‌ଖା 
ନ୍ଦଗରେ କାର୍ୟ କରୁଥ୍ବବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଲ 
= 3/4-4 ; କରୁ ଯୁଗଳଗୁଞୁକ ଚଳ୍‌ପ- 
ପାଏ । ଉପଗ୍ଲେକ୍ତ ନଗ୍ଵ୍‌ରରୁ ଜଣ/ସାଏ ସେ ଦୂଇି 
।ା ।୬ ରୁକମ୍ଭକ ମଧଟର କାର୍ଯା କରୁଥବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଲ 


2 ସଦ୍ଦ୍ରଡ ସମାନୁପାତ୍ରକ କନ୍ତର ବସମ୍ବାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର 


1 
କାର୍ୟା କରୁଥ୍ବା ଯୁମଲର ଆଘଏ୍ି -8 ସହୁତ ସମାନୁ" 


ପାଭକ । ଚଡଣୁୁ ରଥର ମ୍ଭାଳ ବୂଝିପାଇଲେ ଅର୍ଥାଜ୍ଜ 
। ରୁମ୍ବକଦ୍ବସ୍ତ୍‌ ପରମ୍ରଠାରୁ ଅଧ୍ଵକରୁ ଅଧ୍ଵକ ଦୂରକୁ 
ଣ୍‌ ୭୬ ସ୍ଥାନାନ୍ତର୍‌ଡ ବହବଲ ଯୁଗଲ ଅଚପକ୍ଷା ବଲ ଣୀଘ, 
ହାସ ପାଏ । ଏହ୍ଜ କାରଣରୁ ଗୋଝିଏ ସ୍ରୀ ରୁମ୍ଭକ 

(ଚନ ଜଂ 1.18) ଖୁବ, କ୍ଷୀଣ ରୂ ମ୍ହକ ବକ୍ଷନ୍ତରେ ମଧ ସ୍‌ରିପାଚର୍‌ । 


1.17 ଚମ୍ବକୀୟ୍ତ ବଉଦ (1?/¶[8&906€£1° ମ୦୧୮181) : 

ବର୍କୀଣସି ରୂ ମ୍ୃକବଷଷେନ୍ତର ବହ୍ଦର୍ତାଗରୁ ରୁ ମ୍ବକକ୍ଷେନସ୍ଥ ଏକ ବଦ୍ଦୁକୁ କ୍ଷେନମର 
ବରପର୍ଦ୍୍‌ଭ ନ୍ଦଗବର୍‌ ଚଗାଶିଏ 7୪ - ଚମେରୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବାହ୍ୟକଚ୍ିଢମକୁ କହ କାର୍ଯା 
କରିବାଲୁ ବହ୍ଵାଇଥାୱଏଃ କାର୍‌ଣ ଏଠାରେ 7୪ ¬ ମେରୁ ବକର୍ଷଣ ବଲ ବିରୁକଟର 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରତ ହୁଏ । ଏହ କାର୍ୟ 7୩ - ବମରୁର ଭଳ ଣଛ (001€୩୮୮୫] €୮୧୮୫୨) 
ତ୍୍ଵବରେ ସଞ୍ଚରଉ ତହ୍ଲାଇ ରହବ । 

ଅର୍ସୀମ ଦୁରଢ୍ମରୁ ରୁ ମ୍ୃକକଷେନ୍ନସ୍ଥ ବ୍କୌଣସ୍ସି ବନ୍ଧୁ ଲୁ ଗଗୋଝଏ ଏକକ ଉତ୍୍‌ରମେରୁ 
ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବସ୍ଟ୍ଵାଜନ ହ୍ଲେ୍ଭଥ୍ଵବା କାର୍ଠାଲୁ ଉକ୍ତ ବହ୍୍‌ର “ରୁ ମ୍ବଗ୍ଵସ୍ତ ବଉବ”' କୁହ୍ଵା- 
ସାଏ । ଏହ୍ନା ଆଲ୍େଚ୍ୟ ବହ୍ଥ୍‌ଟରେ ଅବସ୍ଚିଂଉ ଟଗୋଵଏ ଏକକ ଉଦ୍ଵ୍‌ରମମେରୁର ବ୍ରିଭଳ ଶକ୍ତ 
ସହ୍ରଭ ସମ୍ପାନ । ବଉବ ଏକ ସ୍କ୍ବାଲ୍‌ର୍‌ (୯8181) ର୍ଶି ଓ ଏହା  ଜ୍ଶ୍ର୍ଟମରୁ ଅନୁସର୍ଣ 
କରୁଥିବା ପଥ (0 ଅ)) ଉପଚର ନର କରେନାଵି | 

ରୂ ମ୍ବକୀସ୍ତ ବଉବର୍‌ ଉପବଟ୍‌ଲ୍ତ ସଂଜ୍ଷରୁ ମ୍ରଷ୍ପ ପ୍ରଭପାନ୍ଦଭ ହୂଏ ୭ସ ବଗାଵିଏ 

ଏକକ ଜଣ୍ରବମରୁ ରୁ ମୃକକ୍ଷେନସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଦ୍‌ ରୁ ଅନ୍ଯ ଏକ ବନ୍ଦକୁ ବସ୍ଥାଗିର 
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୩୪ ଵଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


ଵଦେଲେ ସେଥ୍ଵପାଇଁ ସ୍ରୟ୍ରୋଳନ ହେଉଥିବା କାର୍ଫ ସେହ୍ଧ୍ର ଦୁଇ ବନ୍‌, ମଧରେ ବିଭବାନ୍ତର 
(29(€00(19] ` 0111€୮€୮୯୧) | 
1.18 ଚ.ମାକୀୟୁ ଦୀବ,ତ| ଓ ଚୁମ୍କୀୟୃୂ ବଉଦ ମଧୟୟଳର ସମ୍ତ : 
ମଚନେକର ଗୋଝଏ ଏଳକ ଉତଶ୍ଵ୍‌ରମେରୁ 77 ତାବଢା ବଗିଷ୍ପଣ ଏକ ରୁ ମ୍ଳକକେନ୍ଦ 
ମଧ୍ଯରେ (ବନ୍ଧ ନଂ 1“19) 4 2 ଦଗରରେ ସଆାନାନରୂଭ ` ହେବ ! ଚନଚର 77ର ଭଗ 
ଗରଚହ୍ପଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଦ୍ଦର୍ଦିଭ ଦହୋଇଅଛୁ ଓ ଢାହା ୨ଥ4 ନଗ ସହ୍ଧୂଭ ୫ ବକାଣ ଉପୃନ୍ଜ 
କରୁଛୁ ! 4,3 ସରଲରେଖା ଉପରେ 7 ଓ ଠୁ ଦୁଇଝି ବନ୍‌ ଓ ମବଳକର ସସହୁ ବନ, 
ଦୁସ୍ତରେ ରୁ ମୃକତୀୟ୍୍‌ ବଉବ ସଥାନ୍ତମେ \7 ଓ \74777 | 72 ଓ ଠ ମଧରେ ଦୂରନୁ 
77 ବହ୍ଧଜ୍ତ୍‌ । ଏହ୍ନ #₹ ନ୍ଦଗରେ ରୂ ମୃଳଚକ୍ଷନ୍ତର ଗକ୍ତଢା = 77 ¢୦୫ 6 | 7` ବହ୍ରୂ ୦ 
ବନ୍‌୍‌ଲୁ ଗୋଝଏ ଏକକ ଉଦ୍ଧଵରମ୍ଭେରୁ ମ୍ଥାନାନ୍ତର୍ଡ କରବାପାଲି ପ୍ରୟ୍ରୋଜନ ବହତ୍ର୍ଥ୍ବା 
କାର୍ଥ= _[¶ ¢୦$ 6›7# ଓ ଏକୁ କାର୍ୟ ୮ ଓ ଠୂ ମଧ୍ୟରେ ଵଉବାନ୍ତର ସହ୍ୂଉ 
ସ୍ରମ୍ାନ । 
ସୂଚର୍‌୍ଂ ୩୩୮ = ` / 
-- ††୯୦$ 6“ କମ୍ପା 
1] ୯୦୫ ୫ = = 


ମି ` (1:21) 


। 
| 
ଧୃ ୬ 
ଏଠାବର ବଯୁ କ୍ତଚତ୍ତ୍ରର 4୪8) 
୬ ନ୍‌ 5; 

ଅଥ ବହୁଜକ୍ଥ ” ଦୂକ । ୀ 
ମ୍ରାଇବଲ ୩୨୨ର୍‌ ମାନ 5 
ହ୍ରାସପାଏ । ୧ସଭେ- ଠୁ 
ବବଲେ ୫=0› ଶତ × 
ସେବଡବିବବଲ ଉ୍‌ପ- ^ 
ବଦ୍‌କ୍ତ ¿ ସମ୍ମୀକରଣର ୮ 
ବାମପାଶ୍‌ଂ ସର୍ବାଧ୍ପକ ଓ ଅଁ 
ଉଭେଣୁ ରୃମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ନର 
ଗଦ୍ରଭା ନଗଟର ଵଉବ (ଚନ ନଂ 1“19) 
୪ ଖ ବ, ଭଢ ହ୍‌।ସପାଏ | 


% =, 


ସ୍ରମକକାଣୀୟ ଅକ୍ଷ ×, 72 © > ଗବରେ ମର ଫବସୋଜକ (୦୦୮୩୮୮୦୮୧୩୯) 
ସଦ୍ଦ ସଥାନତତେ 11 ..› ମମ 9 ଓ [‡ » ହୃଦଏ ଓ ସେଦ୍ଧ୍୍‌ ନଗରେ ୩୮ ସଦ୍ଦ ସଥାନ୍ତତମ 7, 


୩୬' ଓ #£ ହୁଏ ଭାହାହେଲେ 
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ପ୍ରାକ୍ୃଭକ ଓ କୁନମ୍ଭ ରୁ ମ୍ବଳ ୩୫ 


‡[† = -୧୧,†† = ୪୬୮୮ = -୭୪ ... (1.22) 
. × 8±+” ` ୬ 8) ˆ 2 62 


ଉପବଟ୍‌କ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣରୁ ରୃମ୍ବକରୀୟ୍କ୍‌ ବ୍ବବର ଏକ ବକଲ, ସଂଜ୍ଞା ନରୁପଣ କଗ୍‌- 
ଯାଇପାରେ ଓ ଭାହ୍ଵା ନମ୍ବରେ ବିଆଗଲ-¬ 


ଚମ ଧ କୀୟ . ଵଉଦ ଏପର ଏକ ୦ଉ।!୭କ ରାଣ ଯାହ।ର କ]।ଣର୍ସ 
୭ଗଚର “ପଣବର୍ଷନ ଦ୍ଧାର ୦ସହ୍ନ ୭ଗଡର ଚ୍ମ୍ଭ କଞକ୍ଷଭ୍ରର ଦୀବ.ତ। 
ସହ୍ନଡ ସମ୍ମାନ ଆଗ । 


ବିଉବ ୪କୁ ସଦ ବ୍ୟାସାର୍କ ଭେକ୍ଵର ?' (ହ୍ଃଘ105 ¥€6୯୦୮), ଧ ରଦୀୟୁ 
ବକାୋଣ 6 (2018୮ମ &001€) ଓ @ କି ଗନ୍ନବୃ୍ଜୀସ୍ଠ ବିକାଣ ¢ (&21୩100))ର୍‌ : ଅଚପସ୍ପକ 
(£0060(100) ରୁପ ପ୍ରକାଶ କଗ୍‌ଯାଏ ଢାହାହେବଲେ ୮ 6 ଓ ¢ ବୃକ୍ରିପାଜ୍ଥ୍ଵଦା 
ଦିଗରେ ର୍‌ ମାନ ସଥାନ୍ତମେ ନମ୍ବରରେ ବି ଆଗଲ୍‌-- 

6୪ 6୨ 6୪ 
= -_- ]-7 = = --- = = = _ୋ. ‹‹ଳ * * 

୮, 6 766 ୯ 7" 5101 66¢ (53) 

ଚ୍ଠ ମ୍ଭ୍‌ଗ୍ଗାସ୍କ ବମ୍୍‌ଭୁର ଗଭପଥ ସଦ ଚଲ ମ୍ବକସକଷନ୍ତ ୮୮ଁର ଵିଗ ସହ୍ନଭ 6 ବକାଣ 
ଜ୍ସ୍ପନ୍ଧ କରେ ଢାହ୍ରାହ୍େଲଲ ଗଭପଥର ଚଯ ବକୌଣସି ଦୁଇବଦ୍ଦ,. ଥୁ ଓ 2 ମଧ୍ୟରେ 
ବ୍୍‌ବାନ୍ଛର୍‌ ନମ୍ପଲ୍‌ଖିଭ ସମ୍ଭୀକରଣଦ୍ମାଗ୍‌ ପ୍ରଳ।ଶ କଗ୍‌ଯାଇପ।ରେ ¬ 

୭ 2 


ହଃ - %# = / ୨୧= ¬ / ୦୫ ॥ ମା = % ` %% 101) 
୨ ୨ 


119 ଚ,ମାକୀସୁ ବଦ, ମରୁ ?1 ଠାରୁ 7» ଦନରତ୍‌ଡର ଚମ୍‌କୀସୁ ବଉଦ 
(?/[&88106€0୯10 ©୦୪୧୮୧19] &£¢ &@ 015001006  ?'¢ ଓ01€ ` ୯୦ 5 9010 0 
7016 77?) : 
ବର୍କୌ ସି ରୂମ୍ଭ କୀସ୍କ ବନ୍ଦ ମେରୁ ,# ଦାସ୍‌, ଢାହାଠ।ରୁ 7. ଦୂରଜୁରେ ଅବନ୍ଥୁଉ 


2 ବନ୍ଦ୍ରେ ଜପଜାଉ ଦହୁଜ୍ଥବା ଚୂ ମୂକୀୟ ବଉଦ ନତ୍ସ୍ୂ ଜା ବହ୍ଵେଲେ ଅସୀ ମ୍ଭ 
ଦୂରଭୁରୁ ସେହ୍ନ ବନ୍ଦୁଲୁ ବଗାଶିଏ ଏକକ ଉଦ୍ଧ୍‌ର୍‌ମେରୁ ଆଣିବା ପାଲ୍‌ ପ୍ରସ୍ଫ୍ରୋଳଳ ହେଜ୍‌- 
ଥୁବା କାର୍ୟାର୍‌ ମୂଳା ଙ୍କନ ଆବଶ୍ଯକ । 
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୩୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞନ 


ଏଠାରେ ଠୂମ *> 
(ଚମ ଳଂ 1.20) 
ଅନ୍ନୁସୁଢ ଘଥ । ଏହୁ 
ପଥରେ ବନ୍ଧୁ ମେରୁ 771 
ଠାରୁ ¢ ଦୂରକରେ 
ଅବସ୍ଥିତ ଠୂ, ବନ୍ଦରେ 
7 ଦିଗରେ ଚୁମ୍ଭକ- 
ବନର ତବ୍ରଭୀ ¬ ' ୭! 

7? 
ଯମ 

{/± = ମାଧମର 'ଭ 

ସୁଠଉଦ୍ୟକା] (ଚନ ଜଂ 1,20) 

ଠୂ,ର ଖ୍ବ୍‌ ନକରେ ୩! ଦୁରଜ଼ୁରେ ନୂ, ଅନ୍ଯ ଏକ ବନ୍ଦ୍‌ । ସଦିଂ ଚ୍ମ୍ଫ୍‌କ- 
ଷେନ †† ଓ ୩୮ ମଧରେ ଅନ୍ତର୍ଗଉ କୋଣ 6୫ ହୁଏ ଭଢାହାଦହହେଲେ ¡1 ଵିଗରେ 6/!ର 
ସସୋଜକ = ୩! ୯୦୫ 6 | 

ତେଣୁ ଠୁ,ରୁ ଠୂଃ ପର୍ଯନ୍ତ ଗୋଝିଏ ଏକକ ଉତ୍କଵରମମରୁ ସ୍ଥାନ ନ୍ତରୂଢ ହ୍ଵେବୀ ପାଇଁ 
ଆବଣ୍ୟକ ବହୁଉ୍ଥ୍ବବା କାର୍ଯ = ୮୮୩! ୦୦୫ 6 = ††67/ 

( '.” ¢[ ୯୦୫ 6 = ୩୮) 

ସୂଇଟ୍‌ଂ ଠୁ, © ଯୂ› ମଧରେ ବଭବାନୁର 


₹+@* 


୩ = 7767 
ଆ, 
¦; ^ * 7 
7 
'- 7 ବନ୍ଦରେ ରୂ ମୃକାୟ ବଉବ 77 = ¬ / -¿ „# 7" 
7 7? £ 
= × 77 2୮ 7 1 271 ୩ 
252 ˆ (1.25) 
ବାୟୁ ବା == 77) 
କାମର ୩ ... (1.253) 


£ 


( '.` ବାୟୁ ବା ଶୃନ୍ୀ ମାଧମରର୍‌ /: = ] ) 
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ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୂଣିମ ରୁ ମଳ ୩୭ 


ଯଦ୍ଞ 2 ବହ, ଠାରୁ ?+1, ` ?2+ ` † 8 ' ' ' ' “ ' ଦୁରନ୍ଧ ଚର ସଥାନଚମ /?1, ??1?2›, 
111 ¢, ' ' ' © ` ପ୍ରାବଳା ବଣିଷ୍ଣ ବଳବଦ୍ଭକ ବନ୍୍‌ମେରୁ ଥାଏ ଢାହ୍ରାବହ୍ଵନଲେ ସେ ସମ୍ଭସ୍ତ ଦ୍ବୀଗ୍‌ 
2 ବନ୍ଦ୍ରେ ଵଭବ-¬ 
୨71 8 


771; 
75 £ନ୍‌ 72୮୮ ୮ £ 
- ୬ 7 ଅର୍ଗ/ଏକକମେରୁ ପ୍ରାବଲା ˆ ଉାଠାଉଚରଯ 
ମି: କ: ୧ସ ପଳରବର, ` 77 = 5 ¬ । - $] -- ”„ କୂଲ।ଏ6୍୍‌, ବବର: ' .'( 1.27) 


ମେରୁ ପ୍ରାବନଲ୍ଲାଗୁଞ୍ଜଳ ସଦ୍ଧ ଅବିସ୍ଥିନ୍ନ ସ୍ବବବର ବସ୍ତାରିଭ ବହ୍ଲାଇଥାନ୍ତ ଏବଂ 
ଡାହ୍ଲାର୍‌ ଆୟୁଭଳ ସାମ୍ମୂଡା (\୦101)€ @€୮୩୫10୩) ଓ ସୃ ସାନୂ,ଭା (5011866 
ଓ୧୮୫1୯୩) ସଥାନ୍ତବମ 7 ଓ ୨ ହୁଏ ଭାହ୍ବାଦହହଟଲ, ଆୟ୍ତୃଭଳ ୩ ଓ ସ୍ୃୃଷ୍ଣଭଲ 


(50116€ 1୧9) 5 ନ 
/ 47 ଏ + / 65 ୬ ର କର (129 


ଜପଟଗ୍‌କ୍ତ ସମୀକର୍‌ଣରୁ ସ୍ପଞ୍ଗ୍ଧ ପ୍ରଭଷା ନ୍ଦ ତ ଯେ ର୍ଝ ମ୍ଫଳ ବକ୍ଷନ୍ର ମଧ୍ଯଚର 
ଅବସ୍ଥିଉ ବକୀଣସି ବହଦର ର୍ଠ କୁ ମ୍ଭକୀସ୍ତ ବଉବ ବଳବଲ ବସଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 
(୦୦- -୦୮୯1116 065) ଉପରେ ନଉଁର କବର ଏବଂ ଏକକଂବମରୁ ଅନ୍ଲୁସରଣ କରୁଥ୍ଵବା 
ଘଥ ଉପରେ ଜଭାର୍‌ କରର ନାହି । 
129 ଦଣ ଚୂ ମୂକ ©ଯାଚା କ]ଣସି ଵଦ,୦ର ବଉଦ : 


ଥାଡଲାଚ4-] :- ସାଲମୂଣୀ ଅବସ୍ଥାନ ¬ ଏଠାରେ 2 ବହ, ଚୁମ୍ଭକର 
( ଚନ ଜନ? 11 ) ଅକଷବର୍ଖା ଜ୍ପରେ ଅବସି ତଭ | ଉଦ୍ରବମରୁ ସସୋଗୂ ବହ, ରେ 
ବିଭବ -¬ 


` = ମା /47† [ / 


`*7 = ¬4- _ 771 . 
# "(90 
ଦସିଶଣମେରୁ ବସାଗୁ. । 

2 ବହ୍‌,ରେ ବଭବ 28 555... _ + 
== ... 7?‡ ×. 25: ୦ ର . × ଜରା ` 
ଏଇ ଡି ` 

(ଚନ ନଂ 1:21) 
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୩୮ ବରଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞାନ 
ସୂଭର୍‌ଂ ବନ୍‌, ରେ ପରିଣାରୀ 


71 2747 . 
ଫା 
2⁄£ 


¬ 2୮ ନ ଜୟ .. (1:29) 
ମୃ ୩? > >|[" 


= == ନନ ୨ „--.(1.30 
5 (1.30) 


„ «< 
ଆଡଲଚୟଯ-2 : ¬ ପାଶ ମ୍ଭୁ ଖୀ ଅବସ୍ଥାନ--ଏଠାରେ ବହ, 2 ରୁୟମୁସୀସ୍ 
ନରକ୍ଷଚରଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥ ଉ ୯ ଚନ୍ଧ 


ଳଂ 1:22) £ ବନ୍‌,ରେ ଜଭ୍ର୍ମେରୁ ଯୋଖୁଁ ଧା 
ବିଭକ-¬ 
ତୂ =4- 7 =-- 
^/ 62 + !° 
2 ବନ୍‌,ରେ ଦସିଣମେରୁ ସାଗୁ ଵଉବ ¬ 
ଡ଼ ଅଆ ¬ ଖା 0 
୫ ୨72 %୩୮ 
2 ବହ,ରେ ପରଣାମୀ ବଭବ !ˆ ¬ %  --414 
ଙ=ଳଫ + 5 ଏ 
ଉ_ 11 ¢. 7‡ 
+ 62-4-/7 ଵି (ଚନ ଳଂ 122) 
=0 .. ଖୁ . (1'31) 


ଆଚଲାଚୟ- ଜି ରାଜ ଣର ମ୍ପକ ର୍ଦୁଧବ ୦ସାଗୂ ୭ସ ଡକ]ଣର୍ସ 
ଵନ୍ଦ୍‌ଡର ବଉଦ : ¬ 

7୪୬ ଗୋଵିଏ ବଗ୍ରୁଃ (୭ନ୍ନ ନଂ 1'23) ଦଣ୍ତର୍‌ ମ୍ବକ । ମନେକର ଏହ୍ବାର 

ବିର୍ଯ = ଥୀ; ରୁମ୍ଭକ୍ରୟ୍ତ ଆପୁଞ୍ଜ = 7⁄[ ଓ ମେରୁସାବଳା = ? । ଏହୁ ରୂ ମୃକର ମଧ୍ବନ, 

ଠଠାଝଦୁ 7 ଦୂରକ୍ଗ ରେ ଅବଶ୍ଥିଭ 7 ବନ୍ଦରେ ବଉବ ନଷ୍ଦ୍ରିସ୍କ କରବାଲୁ ବହ୍ଲବ । ମବନକର 

୦୮୩ ଓ ବ୍ୟାସ୍ବାଛ ଭଉକ୍ଵର ଠ୮ର ଅନ୍ତର୍ଗଭ କୋଣ= 0 । ଵଶିମାନ 7୩ ଓ 5. 


ବିଜୁରୁ ୨୦ ବଦ୍ଧିଢ ସର୍‌ଲରେ୍‌ଖା ଉ୍ପଚରେ ସଥାନ୍ତମେ 7୩୦ ଓ ୬୮ ଲମ୍ବ ଆବ୍ଦନ 
କର । 


002011260 0,/ 5୮।॥|¦|ାମ।ଂଧ@0|1୩ଥ|[.୦୦୮ 


ପ୍ରାକ୍ୃଭକ ଓ କ୍ମୁର୍ନମ ଚୁ ମ୍ଳଳ ୩୯ 


ଉ୍ଦ୍ଧ୍‌ର ମେରୁ ଯୋଗ 2 ବର ଵଉବ-¬- 


୨୮ = 2? 
# 277 = କା (୮୦ - ଠୁ) 
_ †?‡ 
` ‡-/ ୦୫ 6 
ଟସଦ୍ରପର ଦସିଣମେରୁ ସସାଗୁ 7 ବନ୍ଦ୍ରେ ଵଉବ ¬ 
ଫି ମମ ୧ ୧୦ ୦୩୭ ୦୦ 
'୮୭ ” ¬ 2 ନ୍‌ ˆ ¬ (2୦ +୦£) 
@._ ୨ °. 
†¬4-/ ୯୦5 6 


ସୁଭଗ୍‌ଂ 7? ବହ୍‌୍‌ରେ ପର୍ଣା ନୀ ବ୍ୃଉବ = 


‹ (ଚନ ନଂ 1.93) 


ମି ଯୁ 711 ଯୁ ୨17? 
୩ ୪୮ ¥55= ;?¬ /! ୦୦୪ 6 ^ 4-/ ୦୦୭ 0 
== ?71(† 4 / ୦୫ 0 = ¥ ୩ ` ୦8 0) _ 2771! ୯୦3 6 

7 ¬ -!* ୯୦୪୬ 69 ˆ ` /¿" -- !2୯୦$୬୫ 
=^1 ୨୫ ୫ ଅର୍ଗ/ ଏକକ ମେରୁ (ବାସ୍ତୁ ମାଧମରେ) -`` ` '.“ (132) 
[ `, ରୂ ମୂକଃ ସେବ ଓ +? 2> >! ] 


ଏହ୍ଲା ଯେ କୌଣସି ବନ୍ଦରେ ରୁମ୍ପର୍କସ୍କ ବଉବର୍‌ ସା ଧାରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ © ସେଥ୍ରରୁ 
ପ୍ରାନ୍ତମୁଖୀ ଓ ପାଶ୍‌ ଯୟୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନଚରେ ଵଉବର ବଂଞ୍ଣକ ନ୍ଦ୍ରିୟ କରିବା ସ୍ରହ୍ନଜ । 


(}) ପ୍ରାନ୍ତମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ 2 ବହ୍‌ ଚ୍‌ମ୍ଭକର୍‌ ଅଞ୍ଷରେଖା ଉ୍‌ପରେ୍‌ 
ଅବସ୍ଥିଂ ୭ ବହ୍ାଇଥୁଲଲେ 6 = 0 © ଚଉଣୁ ` ବହ୍‌,ରେ ବଭବ-¬ 


(11) ପାଶ୍‌ ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନବରେ ଅର୍ଥାତ 2୮ବନ୍ଦ୍‌ ଚରୁମ୍ଭକର ଛରଷଚର୍‌ଖା 
ଉପରେ ଅବୁ ଭ ହ୍ରୋଇଥୁବଲ 6 = 90° ଓ ବଢଞୁ 7 ବନ୍‌ରେ ବଉବ-- 


7⁄4 ୯୦$ 6 ` 7⁄¶ ୯୦୭ 9 )° _=0 
୮୭୦ ୮ ୮୮୮ 


*” 7? 
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¥ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞୀନ 


ମି: କ: ସେ: ପକ୍ତଚରେ 
7⁄¡ ୯୦୭ 0 
= 5 _'... . ଜ୍ଲ/୧@, ବେ ..` (1.33) 
ˆ  4# // 0 ନ... ` ଲା ହଁ ` . 
1'21 ଵଉଦର ଉପଓବାଲ, ବଜ୍ଞଞାକ ସାଢାଯାୟଡର ଦୀକ୍ଦା ନଣ୍ୁ ସୁ : 
ପୁଵଂଁରୁ ଆରଲୋଚଡ ବହ୍ରାଇଅକ୍ରୁ ୭ସ କୌଣସି ବଦୁୁରେ ଚ, ମ୍ବଳ ବକ୍ଷନ୍ତରେ 
ଢୀବ୍ରଡା ବସଦ୍ଧ୍ର ବଦ୍ଦ୍‌ରେ ବୟୂକ୍ଫତାସ୍ଵକ ବ୍ଉବ ପ୍ରବଣଭା ସହ୍ଦ୍ୃଢ ସମ୍ବାଳ ଅଥାତ୍ଜ୍‌ 


ସମ୍ମୀକରଣ 1 28 ଅନୁସାୟ୍କୀ ^ ଚ୍‌ ମ୍ଭକୀସ୍ତ 
ଆଘୁଞ୍ଥି ବଶିଷ୍ଠ ଗୋଝଏ ର୍ଦ୍ଧଧ ବ ଯୋଗୁ କୌଣସି 
ବନ୍ଦରେ ଚ୍‌ମ୍ଭକୀୟ୍ତ ବଉବ 
ଏ 7⁄4 ଠୁ 6 ଣ 
ଏଠାଚର୍‌ ¢ ଓ ୫ ବନ୍ଧୁ 2ର ଧ୍ ସସ୍ତ ଜଦଦେଣାଙ୍କ 

(୮୦18 ୯୦-୦୯ଏ11£୧୫) ଅର୍ଥାରୁ ଚ୍ମ୍ଭକ 7୪୬ର 
ମଧ୍ବନ, (ଚମ ନଂ 1.24) ୦ ଠାରୁ 2 ବହ୍‌ର € 
ଦୁରଢ଼ ୦2 =¥ ଏବଂ ୦୮ € ୦/୪ର ଅନୁର୍ଗଭ 
¿ 2୦// =0 (ଚନ ନଂ [,24) 

ଉପଟ୍ଲୋକ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଚମ ଵଉବ ୩୮ ଧ ସବସ୍ଟ୍‌ ଛବର୍ଦ୍ଦଶାଙ୍କ ¢ 6 6 
ଉ୍ଉସ୍ଟର ଅପେକ୍ଷକ (10000100) ଓ ଚଢଣୁ ୩କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧରୁ ୧ସ ବକାଣସି 
ଗୋଝଏ ଭୁଳନାରେ ଅନ୍ତରକଳନ କଗ୍ରଯାଇପା ରେ । ସୁଡଗ୍ଵଂ ଟାବ୍ରଭା ର୍‌ ଦୁଇଛି 
ଜପାଂଶ ରକ୍ଧୂବ (1) ବଗାଝିଏ 7 ବୃଛିପାଉଥୁବବା ବିଗରେ ଓ ଡାହ୍ରାକୁ ଅରୀମ୍ଟର 
ଡପାଂଶ (1(8014] ୦୦୮୮୮୦୮ €୮() କୁହାସାଏ ଏବଂ (11) ଅନ୍ଯଛ 6 ବୃ୍ଲ୍‌ପାଉ୍ଥ୍ବବା 
ଦିଗରେ ଓ ଡାହ୍ରାକୁ ଅନ୍ତୁ ସ୍ତସ୍ଥ ଉପାଂଶ (1'¢818୨୧୮୫୧ ୯୦୮୮୮୬୦୮୩୧୮୮) 
ଲୁହ୍ରାଯାଏ । 

() 6୫କୁ ଧ ବାଙ୍କ ଧର୍‌ \7କୁ 7 ରୁଲନାଚରେ ଅନୂରକଳନ କରେ ଟବଵଢା 7୮ର 
ଅଟ୍ବସ୍ଠ ଜ୍ଵପାଂଶ ମିବଲେ । ସୁଚଗ୍‌ଂ ୮ ବନ୍ଦୁରେ ଗବ୍ରଭା 7”ର ଅଟବ୍‌ୟୁ ଉପାଂଶ-- 

_= _ ୩୪୮ _ - (4 ୦ / } 
” 67 ୩7 7* 
__ 2⁄⁄[ ୦୦୫ 6 / 


7 
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ସ୍ତ କ୍ମଭକ ଓ କ୍କୃନ୍ନାମ ରୂ ମ୍ଲ୍‌କ ¥ 


(1) କୁ 6 ବୃକପାଉଥ୍ବବା ଦିଗରେ କୋଣ ୩୫ ବୃବ୍ବିପାଂଲ୍‌ ୨ର ସ୍ଥାନ. 
ଜବଦଣାର୍କ (5¡,©6€ ୦୮୯1 41୧) ` ୩୫ ବୃୂବ୍ଛି ପାଇବ । ସୁଦଭରାଂ ୮କ୍ତ୍‌ ଧ ବାଙ୍କ 
ଧର୍‌ ୪୮ର୍‌ ଅନ୍ଜର୍‌ କଲନ କଲେ 7୮ର ଅନୁସ୍ତସ୍ଥ ଭ୍‌ପ।ଂଶ ମିବଲ । ରହୁ 2 ବନ୍ଦ୍‌୍ରେ 
ଗବ୍ରଭା 7'ର୍‌ ଅନୁପ୍ତସ୍ଥ ଉ୍ପାଂଶ 

ନ. _ ୩୧ _ _2 4 (24. ¢) = ⁄/ ୧ 
। ` ` ‡/#6 * 76 \ ¢” ୨୭ 
`, £ ବନ୍ଦ୍ରେ ପର୍ଣାମୀ ଖବଭଢା 


5 = 15 ॥ ୩୧ ¥ 
7777. 777,(0୮, 75 ହେ 
- \/( 275) 5= ®)' , (36 8 = 41/35 
?ˆ 
1.22 ସମଵଭଉକ ୭ରଖା ଓ ପୃଷ୍ୃତଳ : 


କୌଣସି ଚକ୍‌ ମ୍ବକ ବକ୍ଷନ୍ତରର୍‌ ସମ୍ଭବଉବ (ରୁ ମ୍ବକୀସ୍। ବଣିଷ୍ଣ ବନ୍ଦୁଗୁଡ୍ଜଲୁ ଝସୋଗ 
କରୁଥୁବା ଚରଖା ବା ପୃଷ୍ଣ୍ଣତଭଲଲ୍ଲୁ ଯଥାନ୍ତତମ୍ଭ ସମ୍ମବବଭବ 
ରେଖା ବା ସୃଷ୍ଣତଲ କୁହ୍ରାଯାଏ । ଚ, ମ୍ହକଷେନ୍ର 
ବଲରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏହ୍ଦ ସମ୍ଭବ୍ଭବରର୍‌ଖା ବ୍ରା ସ୍ତଷ୍ଟୃଢଲଲୁ 
ସଙ୍ଗ ନ୍ଧ ସମ୍ଭକୋଣରେ ବଛ୍ଦ କରନ୍ତ । ସମ୍ପବି୍ଭବଟରଖା 
ବରା ସ୍ତୃଷ୍ଣଟଭଇଲ ଜ୍‌ପରେ ବକାଣସି ଏକ ବନ୍ଦ୍‌ ରୁ ଅନ୍ଯ 
ଏକ ବନ୍ଦ, ଲୁ ଚଗାଵିଏ ଚୁ ମ୍ଳକରୀସ୍ତ ମେରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତ ରିଭ 
କଶ୍ବା ପାଲଟି କୌଣସି କାର୍ୟ ପ୍ରୟ୍ଫୋଜନ ହୁଏନାହି । 


ଚନ୍ଧ ନଂ 125ରେ # ଓ $ ଦୂଇଵ ଚ, ମୃକୀସ 
୮ ୮ ୮ ଚମେରୁ । ଏହ୍ର ଦୂଇ ର୍‌ ମ୍ବୃଳ୍ୀସ୍ତ ଚମରୁ ମଧ୍ୟରେ 
(ବନ୍ଧ ଳଂ 125) ଗରଚର୍ହ୍ନ ଉ ଚରଖାଗୁଡ଼କ ରୁ ମ୍ଟଗ୍ଗାସ୍କ୍‌ ବଲରରେଖା ଓ 
€ ¬ 2 ଚହାା  ବର୍ଖାଗୁଡ଼ିକ ସମବଭବବରଣା । 


ଶଦାହ୍ରଣ 1. 


ଚୋହଏ ଷୁ ଦ୍ର ଚ୍ଛ ଥୁ ମ୍ଭକର ମଧ୍ଯୟବନଦୁଠାରୁ 10 ସେ, ମି. ଦୁରକୁରେ ଚ, ମକର 
ଅକ୍ଷ ସହଇ 60('° କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିଂର ଏକ ବହ ଚିର ଚ୍‌ ମ୍ଭକଷ୍ଷେନ୍ତର ଝରବ୍ରକା 0'4 
ଓଏର୍‌ବଞ୍ଖୁଡ଼୍‌ । ଚମ୍ବୂଳର ଚ, ମଳୟ ଆସୁଞି ନତ୍ତିସଵ । କର । 
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¥ ବଦ୍୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞଳ 


,^[ ୫ ୫ଥଅ୫୬‰⁄‰⁄‰ଂ୭ଢ₹ 
£ = 3¥ 1 + 3 ୫ = 2 +/ ] + 3 ୯୦୭୬୫0 


1431 ” (19*” 2୪ 7 
/£ = 0.4 ×1000୨× 2/2.64 = 303 ସସ. ଗା, ସେ. ଏକଳ 


7⁄4 
1 0:4=:.- . 
ଵଵ (10*) ? 


ଉଦାହରଣ 2. 

ଗୋଵଏ ଷ୍ଠ ଦ୍ର ରୁ ମ୍ଳକର୍‌ ଚ୍ହ ମ୍ଭଙ୍କୀସ୍ତ ଆପ୍ରସ୍ତ 50 ବସର ଗ୍ରା- ସେ ଏକକ । ଏହ୍ଜ 
ଚ, ମୂକର ମଧବନ୍‌, ରୂ 10 ବସ, ମି. ଦୂରରେ ଓ ଚ, ମାର୍ସ ଅକ ସହଡ 60° କକୋଣକର 
ଅବସ୍ଥି ୭ ଏକ ବନ୍ଦରେ ଚ୍ଝ ମ୍ବକୀୟ୍୍‌ ବଉବ ନଷ୍ରରୟ୍୍‌ କର । 


ଵ*7 = 74 ୯୦୫ 6 _. 50 «¢୦$ 60° _ 
୨୦ . = ୦୭  . = ‰× = = 


= 0.25 ଅର୍ଗ/ ଏକକ ମେରୁ 
1.23 ଚୁମ, କ କବଚ (7?/[&81୮€£1¢ $୩€]1) : 


କୌଣସି ଚ୍ୟମ୍ପକୀସ୍କ ପଦ୍ଦାର୍ର୍‌ ସଲକ (5୮୧୧ ତାହ୍ରାର୍‌ ପୃଷ୍ପତଲର ଲମ୍ବ 
ନ୍ଦଗରେ ଚ, ମ୍ବଳଭ ହୋଇଥୁବଲ ଭାହ୍ରାକୁ ଚୁମ୍ମା କ କ ଦଚ (ରନ୍ଦ ନଂ 1.26) 


॥( 1 1 11/11 ୮([ (¦ (+ । 
`” ଆଂ ୮୮୮୩ 
5 


୭ 


(ଛନ ଳଂ 1.263) (ଚନା ଳଂ 1,262) (ଚନା ଳଂ ],256) 


ଲୁହବାଯାଏ । ଏହ୍ଲାର୍‌ ଦୁଲ୍‌ ବପସ୍ଵାଭ ପୃଷ୍ଣରେ ଦୁଇଶ ବଘପର୍ପଵାଭ ମେରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । 
କୌଣସି ର୍‌ ମ୍ଳକ କବଚ ପାଖାପାଖି ଅବର୍ଥୂଢ ଅଙ୍ସଖ୍ଯ ଗ୍ରୁଵ ଦଣ୍ତରୁ ମକ ବା ର୍ଦ୍ଧଂମେରୁ 
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ପ୍ତୀକ୍ମୃତକ ଓ କୂନ୍ଧମ ଚ୍ଛ ମ୍ବଳ ୟା 


ଦ୍ରୀଗ୍‌ ଗଠିଜ ହ୍ଵୋଇଥ୍ବବାର୍‌ କଲ୍ବନା କର୍‌ସାଏ । ଏହ୍ଲ ଦ୍ଧ 7 ମେରୁଗୁଞକର ସମଜା ଗୟ 
ଟମ୍ଭରୁଗୁଞ଼କ ଏକ ଦଗରରେ ରହୁଥାଏ ଅର୍ଥ ଭ୍ଜ ଜ୍୍୍ଚ୍‌ର ମେରୁଗୁଞଜକ କବଚର ଏକ ପାଖରେ 
ଓ ବଜ୍ିଣ ଚମଭୁଗୁଡ଼଼କ ଅପର ପାଖଟର୍‌ ରହୁଥାଏ । କ୍ବଚର ସେ ବିକା ଣସି ସ୍ଥାନର ବବେଧ 
(711010)1 €$5) ବସହୁ ସାନରେ ଏ ` ମେରୁର ବଦ ର୍ଘ୍ଯ ସହୁ ସମ୍ଭାନ । ରୂମ୍ଭ୍ୁକ କବଚର 
ସୀମ୍ଭାବରଖା ସରଲ ବା ବନ୍ତ ଚହ୍ଲାଇପାରର୍‌ ଏବଂ ଭାହ୍ରାର ସ୍ମୃଷ୍ଣଭଲ ସମ୍ବଭଭଲ ଦା ବନ୍ଧଡଲ 
(ଚନା ନଂ 1,260) ବହାଇପାରେ | 


କୌଣସ୍ତି ର ମ୍ବକ କବଚର୍‌ ରୁମ୍ଭସବସ୍ତ ଆସୁଞି (3/1880€010 ।1୦୮୧୮୮) 
କବଚ ସଯଉଁ ର୍ଧ। ମେରୁଗୁଞ୍ଜକଦ୍ଦାଗ୍‌ ` ଗଠିଉ ହୋଇଥ୍ବବାର କଲ୍ବନା କଗ୍‌ସୀାଏ 
ସେଗୁଡ଼ିକର ରୁ ମ୍ହର୍କୀୟ୍ତ୍‌ ଆପୁପ୍ତିର୍‌ ସମ୍ଗ ସହ୍ଦୁଢ ସମ୍ଭାଳ । ଏହାର ସ୍ୃଷ୍ଣତଳର ଏକକ 
ଷ୍ଷେନ୍ରଫଲର ଚ୍ୃହ ମ୍ବକ୍ଵୀସ୍ତ୍‌ ଆଦୃଷ୍ଣକୁ “କଳଚର ସ୍ାବଲ୍‌୍ଃ?? (5୯୮୧୮୩୫୯୮ ୦† £1)€ 
୫11€11) ଲୁହାଯାଏ ଓ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର € ଦୁ।ଗ୍‌ ସୂଗ୍‌ଇ @ଆଯାଏ । 


ଯଦ୍ଧ କବଚର ସୃସ୍ଣସ୍ସାଦ୍,ଢୀ (5401682°୧ ୯୧୮୫7୧୩) ଅର୍ଥାଜୁ ଏହାର୍‌ ସୃଷ୍ଣ- 
ଡଲର ଏକକ ବକ୍ଷନ୍ଦଫଫଲର ମରୁ ସ୍ରୀଵଳା ୩ ହୂଏ ଓ କବଚର୍‌ ବବଧ ୪ ହୁଏ ଚାହ୍ରା 
ହ୍ଵେଲେ 

କଵଚ ପ୍ରାଵଳା ¢ = 6£ 

ମନେକର କବଵଚର  ପ୍ରଡ୍ୟେକ ସ୍ତୃଷ୍ଣୃଭଲର୍‌ ବକ୍ଷନ୍ଧଫଳ = .. 

. କବଚର ରୁ ମୂକାୟ୍‌ ଆଘ ଓ 7 = 64 = 64 = ୧ ¥ 
୮୨ = କବଚର ଆସ୍ଟଉନ] 
7 


` 
== ‰  ‰ଣ¬ 


ନ 


1.24 ଚୂୁମାକ କଦଚ ଯାଗ ୭କ]ଣସ ଵଦ୍‌ ୭ର ଚୁମ୍୍‌କ କକ୍ଷଭର 
ଡୀବ, ଡା : 


ବଗାହିଏ ଚ୍‌ ଥୁ ମୃକ୍ୀସ ଦି ମେରୁ ବଯାଗୁ ବକୌଣସି ବନ୍‌ୟ୍‌ରେ ସେଷର୍‌ ରୁମ୍ଭ୍ରଳକ୍ଷେନ୍ଧର 
ଖବ୍ରଭା ନ୍ଭ୍ରସ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ ଠିକ୍‌ ସେହ୍ନପର୍‌ ଚ ) ମ୍ବଳ କବଚ ସୋଘୁ ବକୌଣସି ବନଦଦଚରେ 
ଖବ୍ରଭା ମଧ୍ଯ ନଥ୍ରିୟ୍ତ କଗ୍‌ଯାଇପାବର । (ସୂଡଗ୍‌ଂ ଅନୁଚଚ୍ଛଦ 1.15 ଆବଲାଚ+--3) ) ରୁମ୍ବକ 
କବର ଯୋଗୁ ବକୌଣସି ବନ୍ଦରେ ର୍ବ ର ଗବ୍ରଢା¬¬ ` 


^ = 78 29,/3%7041 ଓଏରଣ୍ଚଡ 
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୍ ଦୂ“ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞଳ 


{ଏ୦୭ରେ ୩ = କବଚଠୀରୁ ବହ,ର ଦୁରହୁ 
6 = ଦୃ ମେରୁର ବଦ ସଦ୍ୟ (କବଚର ବେଧ) 
`© ୩ର ଅନ୍ତଗଉ ବକାଣ] 
1.25 ଚୁମଳ କବଚ ୦ଯାଗ୍‌ ୭କ]ଣସ ବଢ୍ୟଡର ଵଉବ (୮୦୯୧୮୮1ମ ଢ 
3 8 ' ୬10 ଓ10€ £୦  ଥ ୮1ଃ 9101€116 16]]) 


୬23 ଗୋଵିଏ 
ବନ୍ଧ ଚ୍ ମ୍ଳକ କବଚ ୧ଚିନ୍ 5 <, 
ନଂ “୬୨ ଓ ଭାଦୁରଂର୍‌ 
ସ୍ତୃଷ୍ଟୃତ୍ଵ୍‌ ଗର୍‌ ଓକ୍ଷିନ୍ଦିଫଲ ˆ । 
ଏହାର ବାମ ପାଶ୍ଚ ରେ 
¬† ୪ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଦ୍୍‌ର 
ଚମରୁ ଓ ଦଷ୍ିଣ ପାଶ୍‌ “ରେ 
୧ ଅରାତୂ ଦସିଣ 
ମେରୁ ଉପଜାଇଉ ହ୍ରୋଇ” 
ଥିବାର କଲନା କବ୍‌ 
ସାଉ । ମନେକରି 
କବଚୂର୍‌ ଉଦ୍ରଟନରୁ 
ଘ୍ାଶ୍ବ ବର୍‌ ଅବସ୍ଥିଇ 7 
ବନ୍ଦରେ ବଉଦ ନତ୍ରିସ୍କ 
କରିବାକୁ ହେବ । (ଚନ୍ଞ ନଂ 1.27) 
କବଚହଲୁ ବକଚତଗୁଡ୍ଜିଏ ର୍ଦ୍ଵ ? ମେରୁବିର ବଉଁକ୍ତ କଗ୍‌ଯାଉ ଓ ପ୍ରଭ୍ୟେଳ ର୍ଦ୍ଧ ମ୍େରୁର ପ୍ରସ୍ତ- 
ଚଚ୍ଛଦର ଚଞ୍ଜନ୍ନଫଲ ୩୭ ଓ ବଦିର୍ସ୍ଯ ¢ (¿ = କବଚର ବେଧ) ବହଉ | ଚନ ନଂ 1.27 
ରେ ଗ୍ରସ୍ଫରାକ୍ରିଭ ୧୭ ଏହ୍ନପର୍‌ ଏକ ବ୍ବିଂବମ୍ରୁ ଏବଂ ୦୬୩ ଦରରେ ଢାହାର ଚ୍‌ ହୁ ମବକୀସ୍ 
ଆପୁଞ୍ତ 2£2= ¢୩୬ । ସଦ୍ଦ ୩୬ର ମଧବନ, ୦ ଠାରୁ 2 ବନର ଦୂରଢ୍ଗ ¢ ହୁଏ ଏବଂ 
ବ୍ୟାସାକ ଚଉକ୍ଃର + © ଲମ୍ବ ଠ/#ର ଅନ୍ତର୍ଗିଭ ଚଳାଣ % ହୁଏ ଭାହ୍ରାବଦ୍ରଦଲେ 
ର୍ଦ୍ଧ ମ୍ୟେରୁ ଚସାଗୁ 2 ବନ୍ଦ୍‌ରରେ ବଉବ- - 

୬! = ¢ #5 ¢୧୫ + 
?ˆ 
୩7୨ କ୍ଷେ୍ଫଳଦ଼ାଗ୍‌ 7୮ ବଦ୍‌୍‌ରରେ ଉସସନ୍ନ ଘନକୋଣ 
4© _ ୩୭ ୯୦୫ + 


7° 
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ପ୍ରାକ୍ତଭକ ଓ କୂନ୍ଧମ ଚୁ ମ୍ଳକ ୫ 
„; ୩୪= ¢୩୧୦ 
ସୂଭର୍‌ଂ ସମଗ ( #1)୦]୧) ଚୂମ୍କ କବଚ ୧ଯାଗୁ. 2 ବନରେ ବଭବ 
ଡ଼= / ୩୦ = ¢ / 7୦ =୫୦ ଜଜ ୯କ34 


[ଏଠାରେ ଠ = ସମସ କବଚର ଚକ୍ଷିନ୍ନଫଲ 5 ଦୁାଗ୍‌ 22 ବଦ୍‌ ରେ ଉସୂଲ୍ନ ଘନ 
ବିକାଣ] ” 

2 ବଜ, ଯଦ୍ କବଚର ଵସିଣ ମେରୁ ପାଶ୍‌ ଚର ଅବର୍ଥିଂଭ ବହ୍ବାଇଥାଏ ଭାହ୍ଵା 
ବହେ ଚସଠାବର ବଉବ 


7"=-9୧0୦ ଜି ବିଜ (1 35) 
ସଦ୍ଧ ଚୁମ୍ଭକ କବଚ ଓ ବୟ, 2 ମଧରେ ଥିବା ମାଧମ୍ର୍‌ ସୂବଉଦ୍ଯଭା /× ହୁଏ, 
ଡ଼ଡିଘ ରୁ ଓତ୍‌ ଥଉ (1.36) 


୭ 


ଆକାର (51280୧) ନର୍ବଣେଷରେ ସମ୍ବାନ ପର୍ଧ୍ଵ (୧୧୮୮୮୮୩୧୮୩) ବଣିଞ୍ଣ ସବୁ 
ପ୍ତକାର୍‌ କବଚ ବର୍କୀଣତ୍ସି ଏକ ନର୍ଦିଷ୍ଣୁ ବ଼ଦ୍ଦୂଟର୍‌ ସମ୍ବାନ ଘନକୋଣ ( ୦) ଉପ୍ଧନ୍ନ କରନ୍ତ । 
ଫଲଭଃ ସମ୍ମୀକର୍ଣ (1,36)ରୁ ନୁ ଜଣାଯାଏ ବସେ ସମାଳ ପରିଧ ଓ ସମାନ ପ୍ରା ବନା 
ବଶିଷ୍ଟ୍ତ ସବ୍ଗୁପ୍ତକାର୍‌ ଚ୍ଚମ୍ପଳ କବଚଦ୍ଦାଗ୍‌ ସମ୍ଭାନ ଘନକୋଣ ଉ୍‌ପ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବନ୍ଦରେ 
ସମ୍ବଭାନ ବଉବ ଉପଜାଢ ଦହୁବ । ସୂଚଗ୍‌ଂ କୌଣସି ବହ୍ଘୟବଚର୍‌ ବଗାଝିଏ ଚୁମ୍ଭଭକ କବଚର 
ବଉବ କବଚର୍‌ ଆକାର ଉପରର ନର୍ଭ୍ର କରେନାହନି ; ଢାହ୍ରା ବକବଲ କବ୍ନଚର ପ୍ରାବଲଲା, 
ସୀମାଚରଖା © ମାଧମର୍‌ ମୂବଉଦ୍ୟଭା ଉପବର ନଉଁର କବର । 
ଅନୁୁସିଦ୍ଞାନ୍ତ 1. 

2 ବହ, ଯଦ କବଚର +¢ ₹¢ ପାଶ୍‌'ବର ଭାହାର ଖନ୍ବ, ଜକଃରେ ଅଵନୁିଭ 
ବହାଇଥାଏ (୭ ନ୍‌ ନଂ 1,2/ ବର୍‌ ଅବସୁ|ନ ୦) ଭାହାବହୁବଲ ଚସଠାବର ଠ = 2#, 


[ଅନୁବଚେଦ 1.26 ଦୁବ] 
ସୂଢର୍‌ଂ ୪୦ = 2#¢ 


2 ବନ, ସଦ କବଚର - ୪ଓ ପାଶ୍‌ ର୍‌ ଭାହ୍ାର୍‌ ଖ ବ୍‌ ନକରେ ଅବଞ୍ଚିତ 
ଦହାଇଥାଏ (ଚନ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାନ 79) ଡାହାାବହବଲେ ଚସଠାବର୍‌ 
୬77] = -- 2#6 ¢ 
ଦଢେଣ୍ୁ ବଗାଡ଼ଏ ଏକକ ଉଶ୍ଵ୍‌ର ବମ୍ଭରୁକୁ ୦ ଅବସ୍ଥାନରୁ ୮୦ ଅଵସ୍ଥାନକୁ କବଚର୍‌ 
ସ୍ତ୍ରା୍ତ ଚଭୁଃପାଶ୍‌ ଦଦଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଡ କରିବା ପୀଚ୍‌ ବୃ ୟି ବସର୍ଞ୍‌ କାର୍ଯ କବର, 
ଡାହ୍ଵା \¥ = ¥ ୦ - ₹¥1 = 4₹¢ ଣୁ ୭ (1,37) 
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୪୭ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଓ ରୁ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞନ 


1.26 ବ୍‌ଶାକାର ଡ଼ସ୍ଲର (କବଚ) ଅକ୍ଷ ଉପଡର ଅବଦଞ୍ଥିଡ ୭କ]ଣସଂ 
ଵଦ୍ଦ୍‌ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ୭ହଉଥିବା ଘନ୭କାଣ ଠ ର ମୂଲ୍ୟ ନରୁ୍‌ପଣ : 

କୌଣସି ଚୂଶ୍ଵକାର କବଚଲୁ ଚଗାଵିକ 
ଟୋଲ୍‌କର ଏକ ପଢଲା ଅଂଶ ବବାଲ୍‌ କଲ୍‌ା 
କଗ୍‌ଯାଇପାବର । ଚନ୍ଧ ନଂ 1.28ରେ 5490 
ସଳବଶୋପି (50110 ୯୫୮)ର ବକ୍ଷନଫଲ 4. 56 
ଗୋଲକର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ 4796: ଏହୁ 
ବୋଘିର ଏକ ବଳୟ୍ଠାକାର ଅଂଶ । ମନେକର 
ଟଗୋଲକର ବ୍ୟାସାଳ =?“ ଏବଂ ¿ 7902 = 6 
ଓ ¿ 40୦2 = 76 

-27267:ର୍‌ ବଷନ୍ଞଫଲ = 279/ ୩୨ 
୮ = 271' ?' 76 
(୭ନ ନଂ ] 28) = 27† 810 0 77 0 

= ଯ#/୮°୭$10;) 0 ୩76 


,`¿ ବଖାପି (୦୫୮) ର ବକ୍ଷନଫଲ 
6 6୫ 
= / 2 ଳା 6 ୩8 = 277* / ୫1୮ 6 ୩୫ 
୦ ୨ 
6 
= 277? | - ୦୦୫ 6 ¦ = 2#/[ 1 ¬ ୦୦୫୫] 
6 


.,267 କବଚଦ଼ାଗ୍‌ ୦ ବନ୍‌,ରେ ଉସ୍ନ୍ନ ହେଉଥିବା ଘନବକୋଣ 
© = 43୦ ବୋପିର କେନଫଲ 
7 


_ 277" (1 -- ୦୦5 6) 
୫ ଜଜ = 2# (7 ¬ ¢୯୦$ 6) 
(1! ଅର୍ଚ୍ଗୋଲକ (୮[€୧୮୮16701);୧୮€) ପାଇଁ 6 = 90° 
„‹ ଠ =2# 
(11) ଚଗାଲକ (5୮1€୮€) ପାଇଁ 6 = 780° 
„ଚ ଠ =47# 
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ପ୍ତା କ୍ଦଭକ ଓ କନ୍ଧ ରୁ ମ୍ଳକ ୪୭ 


1'27 ଢୃର୍ଞାକାର କବଚର ଅକ୍ଷ ଉପଡର ଅବସୁିତ କଣ ` ଵଦ୍‌,©ର 


ଚ୍ଛ ମ୍ବକୀମ୍ଫ ଵଉଦ (1/[8006€£1° 000€୮£19] 9¢ 8 9୦0110£ ୦୮ ୮ 
8515 ୦£ 8 ୦1୮୦11† 5†¡)€11) : 

4 5 ଗୋ ଶଵିଏ ବୃଷ୍ଵକାର 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 1“29) ର୍‌ ମୃକୀୟ କବଚ ଓ 
ଢାହ୍ନାର୍‌ ଅକ୍ଷରେଖା ୦୮ ଉପଚର୍‌ 
ଅବସ୍ରୁଡ ୬ ବହ୍‌ରରେ ବଉନ୍ତ ନ୍ରସ୍ତ 


£ 


୯୯୯୬ 
ଏ ଏ 


& ¿ˆ ୩୮ କର୍ଵବାକୁ ହେବ । 
34 ମଚେକର ¢ = କବଚର ପ୍ରାବଳା 
୪୮ -_- _ * -›) 6 = 2 ବହ୍ରେ କବଚ 
3 ହି .4.2ର୍‌ ଅର୍କ ଭୁଲମ୍ବ ଚକୋଣ 
(ଚନ ନଂ 1:29) (5€୮୮177€୮£1୦8 1] 910816) 


± = କବଚର ବକହ, ବନ୍ଦ୍‌ ୦ ଠାରୁ ¿ର ଦୁରକୁ 
୦ = 2 ବନ୍ଧୁର କବଚର ସମ୍ମୁଚ ଖାନ ଘନବକାଣ 
କି ୦110 9 0816) 


ସୂଢଗ୍‌ଂ 2 ବନରେ ବଭବ \7 = ¢ ୦ 
କିନ୍ତୁ ୦ =2# (1 _¬¢୦୫ 6) 
, ?]= 25 ¢ (1 ¬ ୯୦5 6) 


= 2# ¢ (1 - 2) 
? 


= 27 *[1 .. (1'38) 


^ ୮ 


1⁄20 ` ବ୍‌ ଛାକାର କବଚର ଅକ୍ଷ ଉପଡର ଥଦସୁି ତ ୭କ?ଣରସ ଵଦ,୭ର 
ଚମକ ଚକ୍ଷରର ଡୀବ,ଦା ( 1006€60510) ୦ 119806€£16 ‡1€14 9 
& 0010£ ୦୮ ୪ୀ)€ 9815 ଓ(1€ £୦ ଡ ୦1୮୯011ଲ1 5]1€]1 ) : 


ସମ୍ମୀକରଣ (1ˆ38) ଅନୁଯାସ୍ୀ  ବହ,ବରେ ବଉବ 
ହୃ=2#[ 1 ¬ ୟର 


ତ 
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୩୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


=: ୦ *୮-- 42» 2± › 
ପା 2 (2୬42)* - 
9 [=+] ଥାଇ ୦୯୦” 
(4? + ×) ୮ (2? + £!) 2 


ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ଓ  ଗୋଝଏ ରୁମ୍ଭକ କବଚ କୌଣସି ବରର ଯେଉଁ 
ଘନ କୋଣ ଉଠପ୍ପନ୍କ୍‌ କରେ ଚାହ୍ଵା କବଚର ପରିଧ୍ଵ୍‌ ଜପରରେ ନଉଁର କରେ । ଏକ ଓ୍‌୍ତାୟ୍ଵ) 
ବହ କବଚ (୮୯୫୮ ୦1୦5€4 ୫୮୧1) ଭାହ୍ରାର୍‌ ଅଦ୍ଭୀନ୍ଭରର କୌଣସ୍ସି ଏକ 
ବଦନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଘନକୋଣ ଠ 541୮; ଭେଣୁ ବହ ଓଧ୍ରାୟ୍‌ୟ) କବଚର 
ଅଦ୍ନ୍ତର ଵବନ୍‌ରେ ବଉବ 

₹7-4# ¶ `© ପୁ . .- (1'40) 

ଏହ୍ନ ଵଉବ ଅଦ୍ଂନ୍ତରର ସମସ୍ତ ବନର ସମାନ । ପୁଭଗ୍‌ଂ ଅଭ ଓନ୍ଦର୍‌ର୍‌ ସମସ୍ତ 

ବଦ୍‌ରେ 


£= -7୨=୦ ୬ ୩ .: (141) 


ସେହପର (ସ୍ତାୟ୍ଠ ବନ୍ଦ କବଚଝ ତାହ୍ରାର୍‌ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦ୍‌ରେ ଖୂଵବ୍ଥ ସାନ ଘନବକୋଣ 
ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଠ == ; ସୂଚଗ୍‌ଂ ଢାହାର ବାହ୍ଯ ବନ ,ଚର ବଉବ 
₹7=0¢=0୦ 


ଅନୂର୍ସଢାନଲ-2 :- ଅକଂଗୋଲକ ` (17€୮180୦୩୧୮୧) କବଚ ଢାହାର 

କେନ୍ଦ, ଵଦ୍୍‌ରେ ଉସ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଘଳକୋଣ ଠ = 2୩ ; ତେଣୁ ଅର୍ଵ୍ଚଚୋଲକୀ୍ଠ 
କବର କେନ୍୍‌ବର ବଭବ 

;7=2# ¢ ମୀ 3 -. (142) 


ରୁ ମ୍ବକ କବଚ ଚଥ୍ୟର ଭୁମ୍ମିକା ଏମ୍ଫୟ୍ଟର୍‌ ବ୍ଦ ପର୍‌ଷଥୀୟ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ର ଜ୍ପପାଦ୍ଦ୍ଯ 
ଦୃଵ୍ଧୁ ଢ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୃପଲ୍‌ପ୍ତି । କୌଣସୁ ବନ୍ଧ ପର୍‌ଷଥରେ ବଦ୍୍ୟତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଦୁଡ ବହ଼ଲେ ତାହା 
ଏକ ରୁ ମୃଳ କବର ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କଟର । ଯଦ୍ଧ ଗଗାଝିଏ ରୁ ମୃବକକବଚର ସୀମା- 
ଚରଖା ଏହୁ ବଦ ର ସ୍ସୀମାରେଖା ସନ୍ଦୃଢ ସମ୍ମାନ ହୁଏ ଓ କବଚର୍‌ ପ୍ରାବନା 
ଯଣ୍ରପଥରର ସ୍ରବାଦ୍ଦୁତ ବ : ରୁ : ଏ : ପବାହ ସହ ସମାନ ହୁଏ ଚାହାହେଲେ ଜଭୟର 
ଚମ୍ବ୍ଵକ ସ୍ପେନ୍ନ ସରମ୍ବାନ ହ୍ରେବ ର ଓ ବ୍ଯୁଭୁ ରୂ ମ୍ଳକ୍କୀୟ୍୍‌୍‌ ବଜ୍ଞନ ପର୍‌ବଚ୍ଛଦରେ ଏହ୍ରାର୍‌ ସବଂଚଣଶଷ 
ଆବଲାଚଳା କଗ୍୍‌ହ୍ନେବ । 
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ପ୍ରାକ୍ତୃଭକ ଓ କୂର୍ମ ଚ୍ମ୍ବକ ୪୪ 


1:29 ସମସ୍ବଡର ଚ,ମ୍‌ଢଡ ଡଗାଲକ ୦ଯାଗୂ ବଉଦ ଓ ଦତୀବ୍ରଡା 
(20(€01101 90ୟ  !"16] ଏ ଓ1€ ୦ ତ 001101101+7 109 910 €୮16€0 
571)€୮୧) : 


(83) କାହୁୟ ବଦ, ୮୦ର ବଉଦ (୮୦୧୧୮୯1୫ 8£ °` 90 ` ୧୬€୮୮ 9] 
7011£ 7) : ¬ 


ଏଠାବର 433୦ ବଗୀଲକ (ଚନ ଳଂ 1.30) ଗର ଚର୍ଘ୍ଥୀ ଉଡ ଜ୍ଞଗରେ ଚୁମ୍ଭ୍ଵକିଉ 
ବହ୍ବାଇଥୁବାର କଲ୍ବଳୀ କଗ୍‌ସ଼ାଇଛୁ । ବଭଣ୍ଟୁ ଏହାର ବସ୍ଷିଣପାଶ୍ବ ସ୍ଥ ସ୍ତୃଷ୍ଟଭଲ ଉଦ୍ଧ୍‌ର ମେରୁ 
ଓ ବାମ୍ପାଶ୍ଟ ସ୍ଥ ସୃଷ୍ଣତଲ ଦକ୍ଷିଣମେ ରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଏହ୍ନ ଟଗାଲକଚ଼୍ ଡାହ୍ରାର ଚ୍ଠ  ପୁକୀ- 
ଲରଣ ଜ୍ଦଗ ସଦ୍ଦ୍ବଭ _ସମ୍ପାନ୍ତର ଘ୍ତ୍ଵବରରେ ଅବସ୍ଥିଂ ହହ୍ୋଇଥ୍ବବା ଅସଂଖ୍ୟ ସୁ କ୍ର ଚୁ ମ୍ବକଵୀସ୍କ 
ଦୁ ¬ ମେରୁ ଦାଟ୍‌ ଗଠିତ 9 ୦ କଲ୍‌ନ୍ଦା କଟ୍‌ସାଇ ପାଚର୍‌ । ମବନକର ପ୍ରଦ୍ୟେକ 
ଦୁ  ମେରୁର ବୈର୍ଷ୍ୟ = 2! ® ଓ ଚମ୍ପରୁ ପ୍ରାବନ୍‌ =, ; ସୂଡଗ୍‌ଂ° ସତ୍ଯୌକର ଚା ମୂକୀସୂ 
ଆସୁଞ୍ି = 2/#1 । ଏହ୍ଵ ସମସ୍ତ 
ଦ୍ଧ ଏ ମେରୁର ଉତ୍ଚ୍‌ରମେରୁ ଦଷିଣ- 
ପାଶ୍ଵ ଲୁଣ ଦସିଣଟମେରୁ ବାମ 
ପାଶ୍‌. କୁ ମୂଖ କରବ । ଉପରୋକ 
ବକଷନ୍ତଦର୍‌ ଚସହ୍ନେଭୁ ପ୍ରଦତ୍ଭେଂକ 
ର୍ଦ୍ବବମ୍େରୁର ଉ୍ଦ୍ଵରଟମ୍ଭରୁ ଭାହାର 
ବସିଵମେରୁ ଠାରୁ 2! ଦସ୍ିଣକୁ 
ଅବତ୍ରୁଉ ସୁଚଗ୍‌ଂ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବରଂ 
ମେରୁ # ବହ, ଲୁ ଚକହ, 
କରୁଥ୍ବବୀ ଏକ ଚଗାଲକଚର 
ସମତ୍ସ୍ଵବରର୍‌ ବନ୍ଦର ହ୍ଲୋଇଥ୍ବବାର୍‌ 
ଓ ସମସ୍ତ ଦଷିଣଚମେରୁ # ବଦ = 
ଠାରୁ ବାମ୍ଭକୁ ଓଂ! ଦୂରଵ୍ଧଚରେ 
(ଚନ ଳଂ 1“30) ଅବସ୍ଥୁଭ ୫ ବହଦକକୁ ବକଳ, 
କରୁଥିିବୀ ଏକ ଗୋଲ୍‌କରେ ସମସଗ୍ତ୍ଵବଚରେ ବସଙ୍କଉ ବହ୍ରାଇଥୁବାର୍‌ କଲନା କରସ୍‌ଯାଇ 
ପାରେ | 
ମଚିନକର ବଗାଲକର ବ୍ୟାସାର୍କ = ^ ଏବଂ ଡାହ୍ରାର ଏକକ ଆସ୍ଟଚନ ପ୍ରଭ 
ର୍ଦ୍ବମମେରୁ ସଂଖ୍ୟା = 7¶ । ସୂଢଗ୍‌°ଂ ଦସିଣପାଶ୍‌ ଲୁ ଅବର୍ଚିଂର ୧ଗୌଲକର ଏକକ ଆସ୍କ୍ରଭନ 
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୫° ବଦ୍ଧ୍ୟୁତ୍ଭ ଓ ରୂ ମୂକ ବଜ୍ଞାନ 


ପ୍ରଭ ଉଦ୍ଚ୍‌ରମ୍ଭେରୁଦ୍ଧର ପରିମାଣ = 7¶,?¢ ଏବଂ ସମଗ ଗୋଲ୍କର ଜ୍ଭ୍ରମେରୁଵୁୃର ପରିମାଣ 
4 77\° 7? ¡ ଚସହଘପର ବାମପାଶ୍‌ ରେ ଅବସ୍ଥିଭ ସମ୍ଭଗ୍ର ଗୋଲ୍‌କର୍‌ ବ୍ବସିଣ- 


୦ 
4 
ମେରୁଜ୍ର ପରିମାଣ = ରି ୯ ¶ 


ବଶ୍ଚିମା ନ ବକୌଣସି ବାହ୍୍ୟ ବନ୍ଦରେ ଏହ୍ନ /୨-୧ମରୁ ଓ ୫-ମେରୁ ବଶିଷ୍ଣ ଗୋଲକ 
ଦୁସ୍ଵର ସ୍ରଗ୍ଵବ ସାହ୍ରା ହ୍ଦେବ ଟଗାଲକ ଦ୍ଧସ୍କର ରୁ ମ୍ବକକ୍ସ ଚସମାନଙ୍କର କେନ୍ରେ 
ଚକଦ୍ଦଅଭୁଉ ବହୋଇଗଲେ ପ୍ରସ୍ତ୍ଵବ ଠିକ୍‌ ଚାହା ବହ୍ରବ ଅଥାଡ 7 ବନ୍ଦରେ ଚୁ ମ୍ବକଉ 


ଟଗୋଲକର ପ୍ରତ୍ସ୍ପବ ¢ ଓ ୫ ବନ୍ଦରରେ (75୫ = 2!) ଅବସ୍ଥିଂଡ # 7\ 6 7୨11 ` ମେରୁ¬ 


5 ° ?7⁄1. ଗୋଲକର ରୁ ନକନ ଗବୁଢା =2/#1 7# 


ପ୍ରାବଲା ବଣିଷ୍ଣ ଦୂଇ ମେରୁର ପ୍ରପ୍ପବ ସହଭ ସମ୍ଭାନ । 


ମନେକର £ ବିଜ, 5 # ର ମଧ ବଳ, ଠ ଠାରୁ £ ଦୂରକୁରେ ଅବସୁି'ଢ ଏବଂ 
୦୮ ସରଲବରଖା 5 7 ର @ଗ ସହୁଭ 0 ବକାଣ ଜଉ୍ପୂନ୍ନ କରେ | 


ସୂଚଗ୍‌ଂ 7 ବନ୍ଦରେ ରୁ ମ୍ଳକ୍କୀୟ୍ ବଉବ ଡ଼କ୍ୁୀ ୍‌ଃ ୩ ] ) 


27 ` 5୬7୮ 

== 47 8 _ 1 ` 1 ] 
ଲୁ 2୮୩ ୮-1୭ 8 - 7. 

-- 47... 8 2 147 + ¢ ] = 4× $ 7୯୦5 6 
3 ` ନ ୯୦୭୬ 0 ୟୁ" / £ 
( `.“ ! ୯୦$ 6 < < † ) 

__ 7⁄୮ ୦୧୫ 0 

[` 


” ୩ ହି .ତ(1,43) 


( ଏଠାରେ 7⁄£ = 7 × ୦] 017€ = ରୂ ମୃକତ ଗୋଲକର ଚୂ ମୂକୀୟ୍ ଅପୁଷ୍ଛି ) 

ପୁବ୍କରୁ ଆଃଲ୍ଵଚଇ ହୋଇଛୁ ୧ଯ 7 ରୁ ମ୍ଠକୀୟ୍ର ଆଘୁଞ୍ଚି ଵଣିଷ୍ଣ ଟଗୀଡ଼ଏ 

ଗ୍ରୈଃ ଦଣ୍ତ ରୁ ମୃକ ଯୋଗୁ (ସମ୍ମୀକର୍‌ଣ 1“32) ଯେ ଚକୌଣସି ବନ୍ଦ ଝର୍‌ ଵଉବ 
__ 7⁄4 ୯୦୫ 0 କା 

ଦ୍ଧ । ସୁଭଗ୍‌ଂ ସମସ୍ବଦରେ ଚୁମ୍ଭକଡ ଚଗୋଲକ ଚଯାଗୁ ବକୌଣସି ବାହ୍ର୍ଯ 


ବନ୍ଦ୍‌ରେ ଜ୍ପଜାଭ ହେଉଞ୍ପବା ବଉ୍‌ବ, ଗଗୋଲକର୍‌ ଚକନହ,ରରେ ରାହାର ରୁମ୍ଭକୀକରଣ 
ନ୍ଦଗରେ ଅବସ୍ଥ ଓ ଗୋଲକର୍‌ ଚୁ ମ୍ବକୀୟ୍ର ଆଘୁଞ୍ତ ସହ୍ନଭ ସାସ୍ର୍ୟିକ ସମ୍ାନ ଆଘଞ୍ଥ 
ବଶିଷ୍ଣ୍‌ ଗଗୋଂଏ ଗ୍ର୍ରଃ ଦଣ୍ଡ ରୁ ମ୍ବକ ଦ୍ବାଗ୍‌ ସେହ୍ନ ବନ୍ଦ ,ରେ ଜପଜାଉ ବହୁଜ୍ଥବା ବଉବ 
ସଦ୍ଦ୍ଭ ସମ୍ଭାଳ ହେବ । 
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ପ୍ରାକୂୃତକ ଓ କୃଝ୍ଧିମ ରୁ ମ୍ଳଳ ୫୯ 


2 ବଦ, ସଦ୍ଦ ଚଗାଲକର ସୃସ୍ୁଢଲ ଉପରେ ଅବସୁଭ ବହାଇଥାଏ ତାହା ହେବଲେ 
. 3 ୯୮ ୮ 
୮୦୮ 
(9) ୭ଗାଲକର ବାଦୁ ବଦ, ୭ର ଚନମ୍‌ କ ଓଭର ଦୀକୂଦା :-¬ 
2 ବଦ୍‌,ରେ ରୁ ମୃକ ୧ଷେନର୍‌ ( ଅନୁଛୁଦ-¬1.2‡ ) ଗବରଭା !'ର ଅସ୍କୟ୍‌ 
ଉପାଂଣ-¬ 


୮ _ _ ୩୧୪ _ 2/⁄ ୦୦୫ 6 ; [/4-525"8' } 


7 2?" 7 
ଏବଂ 7”ର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଉପାଂଶ 


୧ସେଠାବର ୪୮ = 


'. 7? ବନ୍ଦୁରେ ପରଣା ମଁ ଗବଭା ତ 
#,/3 ୫51 5 ବହି (1.44) 


(¢) ୭ଗାଲକର ଆଉଏ3ଜଲ,ରୀଣ ବଵଦ,©ର ତୀବ,ଦା-¬ 


ଟଗୋଲ୍‌କର୍‌ ଅଭ୍ୟନ୍ତରଚର ଅବସ୍ଚିଂଭ ୨, ବହ୍‌ଚର୍‌ ରୁ ମ୍ଳକଚଞ୍ଷନ୍ନର୍‌ ଗବ୍ରଲା 
ନଷ୍ର୍ରିସ୍ କର୍‌ବ। ସମ୍ବସ୍ବରରେ ମନେ ରଞ୍ଜିବାଲୁ ବହବ ଚସ ଚଗୋଲକର ରସଉଭଁ ଅଂଶ ୨, 
ବିନ୍ଦ୍‌ର୍‌ ବାହ୍ଲାରେ ର୍ଦରଥାଏ ଭାହ୍ରା # ଓ $ ବନ୍ତ ଲୁ କୌଣସି ରୁମ୍ଫ୍କକ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଟର 
ନାଝି ଏବଂ 7୮, ବହ ,ଚର୍‌ କାର୍ୟା କରୁଥିବା ବଲ ଚକବଲ ୮,ର ଅଭଦ୍ଭଯନ୍ତରଚର ଥୁବୀ 
77୮ ଓ 5୬7, ଗା ଛି ବିଶ୍ରିଷ୍ଣ ଗୋଲ୍କଦ୍ଲାଗ୍‌ ଉପଜାଇ ବହାଇଥାଏ । 


7 ବନ୍ଦ୍ବର ୪ ” (୬୮,)୭୬୩୨୩ ପ୍ରାବଳା ବଣିଷ୍ଣ ଉତ୍ତର୍‌ ଚମରୁ କେନ୍ର୍ରୀଭୁଉ 
ହ୍ଲୋଇଥ୍ଵବବାର ପର୍‌କଲ୍ନା। କଲେ ଭାହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ 2୮) ବନ୍ଦରେ କୀର୍ୟା କରୁଥିବା ବଲ- ¬ 


4 ¿  (॥1 7  ) 6 ?୩,;; 4” ଲ୍‌ 
୬ ସ୍‌ 
ହା ୨< ୮.) ର 7୪/71 (2272, ) (7172 + କଗର) 
ସେଦ୍ଦୂପର୍‌ 5 ଠାରର୍‌ ଥ୍ବବା ଦସିଣ ବମରୁ ବସାଗୁ ୨, ବନ୍‌,ରେ କାର୍ଯ କରୁଥିବା 
ବଲ-- 
47 ମେ 
= 5 - 7#/71 (୫2 +); (୫୮) ` @ଗବର ) 
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୫7 ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମୃକ ବଜ୍ଞାନଂ 
ସୂଭଗ୍‌ଂ ପରଣାମୀ ବଲ (ବଲର ନ ଭ୍୍‌ଳ ଜୟୂମ ଅନୁସାୟା) 
୬=5” 7117 ର ସଦ୍ଧୃଢ ସମ୍ପାନ୍ତ ର ଜଗବର)' 
ଛା ?ଏ⁄? ଯ£† 
ଖା ୧: | 8 ର (1.45) 


ଏହ୍ନ ଗବ୍ରଢୀର ମାନ ବଗାଲକରର୍‌ ସଙ୍ଗ ନ୍ଧ ସମ୍ବାନ ଅବଶ । 


ଉଦାହରଣ (1 ଗୋହଝିଏ ବୃଷ୍ଵଳାର ରୁ ମ୍ଭଳ କବଚର ପ୍ରାବଲା ¢ ଓ 
ବ୍ୟାସାର୍କ + ଅଃ । ଏହ୍ଦ କବଚର ବକନ୍ଦ୍ରରୁ ଡାହ୍ନାର ଅକ୍ଷ ଜ୍ଵପରରେ × ଦୂରଦ୍ସ୍‌ ରେ 7 
ରୂମ୍ଭ୍ଗସ୍କ୍‌ ଆପୁଠ୍ଥି ଵଣିଷ୍ଛ ଗଗୋଵଏ ଚମ୍ପକ ଅବର୍ଚିଂଡ । ସନ୍ଧ ଏହ୍ନ ଚୂମ୍ଭକର ଜଡ଼ଜ୍ଗ ଆସୁଞ୍ଜ 
7 ହୁଏ ଡାହାବହ୍େଦଲ ଢାତ୍ଛାର୍‌ ଦୋଲନକାଲ ଓ ଡାହ୍ରା ଉପରେ କୀର୍ଯା କରୁଥିବା 
ସାନ୍ତ୍ଵିକ ବଲ ନଣ୍ଦ୍ିୟ୍ କର । (ପାଵଳା ବଶ୍ଵବଦ୍ଯାଳୟ _ 1963) 

ଚୃନ୍ନ୍କକ ବବଚର ଅକ୍ଷ ଉପରେ # ଦୁରଢ଼ଚର୍‌ ଚୁମ୍ଭକ କ୍ଷେନ୍ନର ଚବ୍ରଭା 

7 == ଯା 
("° 4, 2 
ର୍‌ମ୍ଭକର ବଦାଲନ କାଲ 


(52 (୮5 
=2ନ/7 (୨ ¬ »=$ % (` + ±2)* _ 


7⁄4 × 277" ମି 


=13/27 ‡ (4. 
717 


ରୃମ୍ଭ୍କ କଦ୍ଚଚର୍‌ ଚୃ ମ୍ବ୍‌ସ୍ମୀୟ୍ତ ଆପୁର୍ 43 = ¢ 4 = ¢=ମ୧ 
ଚମ୍ପକ ଜ୍୍‌ଷରେ କାରି କରୁଥୁବା ବଲ 
£=[6//। 113 _ 62 ¢ + 
×“ ±“ 
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ପ୍ରାକ୍ତୃଭକ ଓ କ୍ଭୁନ୍ଧମ ଚୁ ମ୍ଟକ ୫୩ 
ପ୍ତଶ୍ମମୀଳ। 


1‹ କୌ ଣସି. ସୂଷମ ଚମ୍ପକଷେନ ମଧରେ ଟଗୋଶିଏ ଚରୂମୂକକୁ ଘୂଗ୍ଇବା ପାଲି ଆବଶ୍ଯକ 
ହ୍ରେଜ୍‌ଥ୍ବବା କାର୍ୟାର୍‌ ପଲ୍ଚ୍‌ମାଣ ନଣ୍ଛିସ୍ତ୍‌ କର୍‌ । 


2, କୌଣସି ସୁଞମ ରୂମ୍କକେନ ମଧ୍ରେ ଅବସୁଭ ବଗୋଝଏ ଚୂମ୍କର ସ ଭଜଣକ ଜଷୁସ୍ 
କର ଓ ତଭାହ୍ରା ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ ମେ ଭୁଚ୍ଲ୍‌ ମ୍ଭୂକକ୍ଷେନ୍ଧ /7 ମଧରେ ରୃମ୍ବକଵକୁ 
ଭଢାହ୍ରାର ମ୍ଥିଗ୍‌ବସ୍ଥାରୁ 1ଧ0ଂ ସ୍ଵଗ୍‌ଇବା ପାଲି ଆଵଶ୍ଯକ ବହୁତ୍ତଥବା କାର୍କା 
27 /7 ! (£ = ରୂମକର ରୃମ୍ବଗ୍ବୀସ୍ତ ଆଘ୍‌ୱ) 


ଓ. ରୂମ୍ଭ୍ଳଢ୍ମର୍‌ ଆଣବ୍ରକ ଡତ୍ଜୁ ଓ ଆଧୁନକ ପାରମାଣବକ ଭଞ୍ଜ ଗ୍ରୁଝ୍ାଇ ଦ୍ଦଅ । ଆଣବକ 
ଡ୍ଜୁକୁ ସମ୍ଭ୍ନ କରୁଥୁବା ବକେଡେରୋଝ ସଵଣା ଉ୍‌ଛଛ୍ଲୈଖ କର୍‌ । 


4. ଗୋଶିଏ ଚୃମ୍ଫକର ଚ୍ଛ ମ୍ହ କ୍ଵସ୍ ଆପୁଷ୍ତି 2000 ସେ. ଚା. ଏକକ | ଏହୁ ଚମକ 
ରୂମ୍ଭଲ୍କୀସ୍ଵ ମ୍ପରେଖୀ ନଗରରେ ଭୁସମାନ୍ର ଗ୍ବବରେ ଝ୍,ଲ୍ଥ୍‌ବାବବଳେ ଢାହାକୁ 90° 
ଘୂସ୍ଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଉ୍ଥବା କାର୍ୟା ନଞ୍ରିୟ୍୍‌୍‌ କର । 

(77 = 0.35 ଓଏର୍‌ବ୍୍ୁଡ଼୍‌) (ଜ୍‌ଭ୍ର--760 ଅର୍ଗ) 


5 କୌଣସି ରୂ ମ୍ଳଳ ଟଗୋଝିଏ ଡରୂଦ୍ମାଗ୍‌ ଭୁସମାନ୍ତର ସ୍ବବରେ ଝ୍‌, ଲ୍ଥ୍ବାବେଳେ 
ଉନ୍ତୁର ଅମ୍ଭୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଚ ମ୍ଭଲ୍ନୀସ୍ବ ମଷ୍ରେଖା ନ୍ରଗରରେ ରହେ । ଇନ୍ତୁର ଜ୍ଵପର 
ସ୍ତନ୍ତଲୁ 90 ଘୂଗ୍‌ଇଲେ ଚ, ମୃକଵ ୧0" ଘ,ରେ | ଚ୍‌ମଳଵଲୁ 30" ଘର୍ଇବାକ୍ୁ 
ବହେଲେ ଉନ୍ତୂର୍‌ ଉଗର୍‌ ପ୍ରାନ୍ତଲୁ ବକବଉ ଡ୍ରଗ୍ରୀ ଘ .ର୍ଇବାଲୁ ହେବ ? 

(ଜ୍ର--64°26') 

6, 24 ରୁ ମୂଳାସ୍‌ ଆଘ,ଧ ବଶିଷ ଗୋଵଶଏ ଷୁ ଦର ଚ , ମ୍ବକ ସୋଗୁ ଡାହାଠ।ରୁ 7 
ଦୂରକ୍ମ୍‌ରେ ଓ ତାହାର ଅକ୍ଷ ସହ୍ରୂଭ 6 କୋଣବିର୍‌ ଅବସ୍ଥିଭ ଏକ ବଦ୍ଦ୍‌ରେ ଚ .ମ୍ବଳ 
ବକ୍ଷନ୍ଧର୍‌ ଗକ୍ରଡା ନର୍ରିୟ୍୍‌ କର । 


୨ ୧ଗୋହଏ ଷ୍ଟ କ୍ର ଦଣ୍ତରୂ ମୁ ମ୍ଭକଠାରୁ £ ଦୂରଵ୍ଗରେ ଓ ର ମ୍ବଭକର ଅଧକ୍ଷ ସହ୍ୁତ 6 
କୋଣରେ ଏକ ” ସୂଚୀଚୁ ମ୍ବକ ଅବସ୍ଥି ଉ । ବଣ୍ତରୁମ୍ଭ କର୍‌ ରୁ ମ୍କ୍କାୟ୍୍‌ ଆପ୍‌୍‌ୱି ୨୩ ଓ 
ସ୍ଚୀଚ୍ଟମ୍ବକର ଚୁ ମ୍ଟ୍‌କ୍ତୀପ୍ତ୍‌ ଆଘୁଞ୍ତ ୨୮ । ଗ୍ରମାଣ କର ଯେ ସ୍ଵଚୀରୁ ମ୍ବଳ ଉ୍ତପରେ 


କାର୍ୟା କରୁଥିବା ୟୁଗଲର ସଙ୍ବାଧ୍ଵକ ମାନ 8," 2+/1+3 ୦୬୬୫ ଏବଂ 
ସଂରୁଲଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂଚୀଚୂମ୍ଭକର ନ୍ଦଗ ନଷ୍ପିସ୍୍‌ କର । 
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୫୪ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ଚଳ ବଜ୍ଞାନ 


8. ଦୁଇଝି ଷ୍‌ ଠ ଚୂ ମୃକ ଏପର ସବବଚର ସ୍ଥାପିଭ ଯେ ଚଗାନହୂକର ବର୍ଛିଭ ଅକ୍ଷ 
ଅପରଵର୍‌ ଅଞଲୁ ସମକୋଣରେ ସମନ୍ଦ ଝଣ୍ଡ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂ ମ୍ଭକଦ୍ବାଗ୍‌ ଅପର 
ରୂମ୍ଭ୍କ ଉପରେ କାର୍ଡ କରୁଥୁବା ୟୁଗଲ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଲ ନଷଞ୍ରସ୍ତ୍‌ କର । 


9. ଦୁଇଛ ଷ ଦ୍ର ରୂ ମ୍ପକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ¢ ଦୂରଜ୍ଧମରରେ ଏକ ଅକ୍ଷ ୍ଗରେ ସ୍ଥାପିତ 
ହେବଲ୍‌ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବଲ ଜତ୍ଛିୟ୍ଠ କର । 


10. ରୂ ମଭସୀୟ ବଉବ କଣ ରୁଝାଇ @ଅ ! ଗୋଝଏ ବହ୍‌ ଚମରୁ (2010£ ୬୦1୧) 
ମସୋଗୁ କୌଣସି ବନ୍ଦୁରେ ଚ୍ଠ ମ୍ପଳ୍କୀଷ୍ତ ବିଉବ ନଷ୍ତିୟ୍ର କର । 


11. ଗୋଵଏ ଷ ଦର ରୂ ମକ ଯୋଗୁ କୌଣସି ବଜ୍ୁ୍‌ରେ ଚ, ମୁକୀୟ ବଉବ ନଷୁସୃ କର 
ଓ ଭାହ୍ନା ସାହ୍ବରାଯ୍ୟତର୍‌ ସେହ୍ନ ବନ୍ଦ୍୍‌ରେ ବଲ ଓ ବଲର ଜ୍ଥ୍ରଗ ନଷ୍ଛିୟ୍୍‌ କର । 


12, ଚ ମୃକ କବଚ © ଭାହାର ପ୍ାାବଳା କଣ କୁଟ୍‌ାଇ ଜଅ | ଗୋଵିଏ ଚ, ମୃକ ଯୋଗୁ 
କୌଣସି ବନ୍ଦରେ ଵଭିବ ନଷ୍ରୟ୍ଠ କର । 


] 3, ଗୋଵଏ ବୃଖ୍କାର ରୁ ମୂକ କବଚର ଅକ୍ଷ ଜ୍ପରେ ଅବସୁଭ ବକୌଣସି ବନୂରେ 
ରୁମ୍ଭକ୍କୀୟ୍‌ ଵଉବ ଓ ଭୀବ୍ରଚା ନଥ୍ରିୟ୍ତର କର । 


14. ସୂଷମ ସବରେ ଚୂ ମୃକିଭ ଚଗାଵଏ ଗୋଲକ ସମାଗୁ ବକୀଣସି ବାହ୍ୟଯୀ ବନ୍ଦରେ 
ରୁମ୍ବଲ୍କାୟ୍କ ବଉବ ଓ ଭୀବ୍ରଭା ଚକଚଉ ବହବ §¢ 


15. ସମାନ ପର୍ମିଭ ବଣିଞୁ ଦୁଇଶ ରୂମଭକର ଟଗୋଛଏ ସମକୋଣୀୟ ` ଞ,ଶ (୦୧୦୫) 
ସନ୍ଧ ଚାହାର୍‌ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଚନ୍ତୁଦ୍ବାଗ୍‌ ଝା ଲେ ଓ ଟଗୋହିଏ ଗୁ ମ୍ବକୀୟ ଆଘ .ଞି 
ଅପରହ୍ଛର୍‌ ର୍ଦ୍ଧ ଗୁଣ ହୃଏ ଭାହ୍ଵାହ୍ନେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଝ ରୁ ମ୍ବଲ୍କାୟ୍ତ ମଧ୍ରେଖା ସଦ୍ବବଉ 
ବକେଡେ ଡ଼ିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ସଂରୁଲଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରଣ୍ସୁବ ୧ 


26. ଗୋଵଏ ଷୁ ଦ୍ର ରୂ ମୃକର ଚୁ ମୂକୀୟ ` ଆଘୂଥି 100 ଦସ. ଗା. ସେ, ଏକକ | ଏହୁ 
ରୁ ମ୍ଳଭ୍‌କର ' ମବନ, ରୁ 20 ସେ. ମି. ଦୂରରେ © ତାହାର ଅକ୍ଷ ସଦ୍ଭ ଓ0” 
ଚକାଣରେ ଅବସ୍ଥିଂଉ ଏକ ବନ୍ଦ୍‌ରେ ଚ, ମ୍ଚକକ୍ଷେନ୍ମର ଭୀବ୍ରଭା ନଷ୍ତିୟ୍‌ କର । 
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ଦ୍ଧ ୍ଭୀୟ୍ଵ୍‌ ପରଚଚ୍ଛଦ 


ଚ୍‌ଲାକୀସୂ ମାପ ୭ମଚ୍‌ଡଳଡୀ®। ଲିଂର 


( !¶ଞଛୁମୌଠ 1165 01 €11161 15, \/] ୟ 0116 { 0111 6£ €†"5 ) 


2.1 ପରମ୍ପର ସ୍ର୭ ସମଡକାଣଡର ଅବମ୍ଥିଡ ଦୁଇଚ ଚକମ୍ବକ କ୍ଷଭ୍ର 
ଚାଳ୍‌ ଓଜଣ୍ଡ, ନଯୟ୍ଫୁମ : 

27 ଓ 7" ସୁଷମ ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନଦସ (୭ନ ଳଂ 2' 1) ପରସୁର ସଭ ସମଚକାଣରେ 
ଅବସଞ୍ଚି © ଓ ଏଦବ ଚୂ ଥୁ ମ୍ଭଳକ୍ଷେନ୍ର ମ୍ରେ 7ହଁ ସହୁଡ / ବକୋଣରେ 7୪୬ ଚୁମ୍ବକ ଅଛୁ । 
£ ¶ ସୋଗ୍‌ ଚୂମ୍ଭକ ଉପରେ @ ସ୍ଵ କରୁଥିବା ନସ୍ର୍କ ୟୂଗଲଗଂ ଆପୁଞି = 7177 ୫106 
ଓ ଏବ ଯୁଗଲ (ଚନ୍ନ ଅନ୍ଗୁଯାସ୍ଦୀ) ବାମାବର୍ରୀ । ସେଦ୍ଦରପର 7୮ ସସାଗୁ ମହା କରୁଥିବା 


ବଂକ୍ଷେପକ ଯୁଗଲର ଆସ୍ତତ୍ତି 
= [£ 7” ୦୦୫ 6 ଓ ଏହା 
ଦଞିିଣାବର୍ଵୀ । ରୁ ମକ 
ସଦଜ୍ଞ ବଵଭିନ ଜ୍ବୀଲକ ଉପରେ 
ପୁଥ୍ତିନଶୀଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ 
ଢାହାାହେବଲେ ଭାହ୍ରା ଏ 
ବିପସ୍ଵୀଭ ଯୁଗଲର ର୍ନ ଯ୍କୋ 
ଫଲଚର ପଘର୍‌ଚଣଷଚରେ 77 


ସନ୍ଦୁଡ 6 ଚକାଣରେ ସଂଭୁଲତ 
ଅବସ୍ଥାଚରେ ଅବସ୍ଥାନ କର୍‌ନ 


ଓ ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଗଲ 
ଦୁସ୍ତର ଆଘୁଞଠ୍ରି ସମାନ 
ବହବ । ସୂଭଗ୍‌ଂ 


1 


 ୍ୟ 5 
7୮୩ 


(ଚନା ନଂ 20) 


?⁄47' ୯୦୭ 6 = ,⁄177 $§10 6 
କିମ୍ପା, ୮୮ = 77 ଷମ ୫6 ତୃ „..(2‹0) 


77 ସର୍‌ ଭୁରୁ ମୂକ ବକ୍ଷନ୍ର ଭୁସମାନାର ସଂଯୋଜକ ହୁଏ ଭାହାହେଲେ ତାହା 


ଧର ବାଙ୍କ ଓ ଉସ 
.' ୧୫ [୫୮ 6 


9201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଂଧ@ 0161|.0୦୮ 


୫୭ ବିଦୁଂଟ୍ତ୍୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞନ 


ଏହାଲୁ ““ଚାନ ଡଜଣ୍ଟ୍‌ ` ନୟ୍ବୁମଂଂ ଲୁହାଯାଏ । ଏହୁ ନୟ୍ବମଭ ପ୍ରୟ୍ଵୋଗ କଣି 
ବକେପ ମାଗ୍ବନବଶାମିଃର ( 10601€¢୮1୦୮ 128 810€£୦୮)୧୧୧୮ ) ସ'ହାଯ୍ୟରେ 
ଦୂଇଝ ରୃ ମ୍କର ରୁ ମ୍ହକୀୟ୍ଟ୍ର ଆପୁଞ୍ଚି କମ୍ବା ଦୁଇଝଵି ଚୂ ମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ତର ଝବ୍ରଢା ରୁଲଳା 
କଗ୍୍‌ଯାଇପାରେ । 


2.2 “ଗସ୍‌ଓଙ୍କ ଚାଳ ୭ଜଣ୍ଟ - ଅବସୁ।ନ ( 180-⁄4 £୦୫101010 0£ 
(୦୫1155 ) : 

ଭୁର୍‌ ମ୍ବଳକେନ୍ନ 77 ସହ୍ବତ ସମକୋଣରେ ଚଗାଛିଏ ଦଣ୍ତ ରୁ ମ୍ଟଭକ ୭7୪ ରଖିଲେ 

(ଚନ୍ଧ ନଂ 2.2) ଚାହାାର ପ୍ରାନ୍ଥ ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଯେ କୌଣସି ୦9 ବହ୍‌ ଚର ର ଜ୍ଞଗ 

କଯ ସହ୍ରତ ଲମ୍ବ ଚହ୍ଵଦ । ଏହ୍ନ ଠ ବହ୍ହ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିଭ ଟଗାଵିଏ ସ୍ଚୀକ୍ଟମ୍ବକ ପ୍ରଭ 

ଶାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ , ନୟ୍ବମ୍ ପ୍ରୟ୍ରୋଗ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । ଏହ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାଲୁ “ଗସ୍‌ଂଙ୍କ ଵାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ, - ^» 

ଅବସ୍ଥାନ କୁହ୍ଲାଯାଏ । ଏ ବକ୍ଷିନ୍ଧ୍‌ରେ ନସ୍ବନ୍ଵକ ଯୁଗଳର ଆଘୃଞ୍ତ = ?/¶ 77 510 6 ଏବଂ 


(ଚନ ନଂ 2.2) 


ବଟିକ୍ଷପକ ଯୁଗଲର୍‌ ଆସୁମ୍ତି = ?¶ £ ୦୦୫ 6 ସଂଖୁ୍ଲନ ଅବସୁାବରେ ` 7 = 77 £ଞ୩ 6 
ଚ୍ମ୍ବକ ୧୪୫ର ମଧ୍ୟବହ୍୍‌ଠାରୁ ଠ ବନର ଦୂରଢ୍ଜ ସନ୍ଧ ୩ ହୁଏ ଭାହ୍ରାହ୍ରେଲେ 
ଠ ବହ୍‌ରେ ରୁ ମ୍ଳକ ଞ୍ଷେନ୍ନର ଟବ୍ରଭା 5. 


(6* - !) 
?¶ _ (6? _ /!3)2 
717 =  ଠ2( ` × 80 0 ଖା ଛନ କାଜାହି (2⁄2) 
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ଚ୍‌, ମୂଦୀସ ମାପ, ଚମଗ୍ଚନାମିଂର `*୭ 


ଚମକ ସୁନ ବହୋଇଥିବଲ, ୩°. > :> !*, ସୂତଗ୍‌ଂ 
?# _ 68 


7 = ନ × 3 ୫ ର ଜଉ (2'3) 
ଠୁଓ ଗସକ=ଂ ଚାଳନ ୭ଜଣ୍ଟ-:3 ଅବସୁ।ଳ ` ( 1 808€0ମ୧ 3 ` ୦୫1(160 £ 
୦)।10156) : 


ଚୁମ୍ଭକ 7୩୬କୁ ଭ୍ବରୁମ୍ଭଳ କ୍ଷେନ ୮7 
ସନ୍ଦୁଭ ସମକକୋଣରରେ ସ୍ଥାପନ କରଲ୍‌ ଚୃମ୍ବକର 
ପାଶ୍‌ ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥ ତ୍ଜ ଡାହ୍ଲାର୍‌ 
ଜଜରସଞଟରେଖା ଉପବରେ (୭ନ ନଂ 2:3) ଚା1 
ବକୌଣସି ୦ ବନ୍ଦୁରେ ଚ୍‌ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ ୮,ର ନ୍ଦଗ 
77 ସହୁଭ ଲମ୍ ବହବ | ବଶିମାନ ୦ ବିହୂଚର 
୧ଗୋଶଏ ସୂଚୀ ଚୃ ମ୍ଳକ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଡାହ୍ଵା 
ପ୍ରଭ ଵାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ, ନୟ୍ଟମ୍ଭ ପ୍ରୟ୍ରୋଗ କର୍‌ଯାଇ- 
ପାରରେ । ଏହ ବ୍ଯବସ୍ଥାକୁ ଵାନ୍‌କେଣ୍ଡା 
ଅବସ୍ଥାନ ଲକୁହାସାଏ । ଏଠାରେ ସୂଚୀ - 
ରୂମ୍ଭ୍କର ସଂଖୁଲନ ଅବସ୍ଥାରେ -¬ 


7; = [¢ ୯ଞମ ୫ 
ଚ୍ମ୍ଭକ 7୩୬ର୍‌ ମଧ୍ଯୟବନ୍ଦ ଠାରୁ ୦ 
ବହୁର ଦୁରକ୍ଧ ¢ ବହ୍ରଲେ ଠ ବହ୍‌ଂରେ € = = 53. = 3 
ଚ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତର ଗବ୍ରଭା-¬ 
^ = ବୁ (ଚନ ଜଂ 2,3) 
(୩ + !!) 2 
42 =(* +!) ୪୫୮୦ ଜଜ ଉତ ଜତା(ଥି'ଏ 


ଚ୍‌, ମ୍ବକଶ ଗ୍ରେଃ ଦହ୍ରୋଇଥିଲେ, ୩୬ > >> !?, ସୂଚଗ୍‌ଂ 
^? 
7 =° !@୩୮ ୫ ୬ ଆ (2:5) 


2,4 ବଚକ୍ଷପ ମାଚଟ୍ତିନ୭ଟାମଚର (960660100 ୮18 181160୦୮0€୯୧୮) ଓ 


ଏହ୍ଜ ସନ୍ତ୍‌ (ଚନ୍ଧ ନଂ 2'4) ଏକ ଭୁସମାଲ୍ଟର୍‌ ଗୋଲକାର ଚସ୍କଵାଲ୍‌ର୍‌ ବକଦ,ବର୍‌ 
ଅବସ୍ଥଉ ଗୋଝିଏ ପୁଞ୍ଜନଶୀଲ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ଦାଗ୍‌ ଗଠିଇ ସୂଚୀଚ, ମ୍ୂକଡ ବଗୋହଏ 
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* ଵଦ୍ୟୁଲ୍ମ ଓ ଚ, ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


2 ଛବଶିନ କୀଳକ ଉପରେ ଭୁସମାନାର ଗରେ ଥାଏ | ଏହୁ ବ୍ଯବସ୍ଥୀକୁ ଗୋଃଏ କାଠ 
ବାକ୍ସ ଭଭରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହ୍ଜ କାଠ ବାକ୍‌ସର୍‌ ଜ୍ପରପ୍୍ଵଗରେ ଗୋଵିଏ କାଟ 


(ଚନ ଜା 2'4) 


ଝରକା ଥାଏ । ସ୍ଚୀ ଚୁମ୍ଭ କର ମଧତ୍ଦ୍ରମରେ ଚାହା ସୂତ ସମକୋଣରେ ଗୋଵଛିଏ 
ଏଲୁମ୍ବିନୟ୍ଵମ୍‌ ସୂଚକ ଥ'ଏ ଓ ଏକ ସଚକ ସାହାସରେ ସ୍ଟଚୀଚ୍ଛ ମ୍ବକର ବକ୍ଷେପ ନସ୍ଵାକ୍ଷଣ 
କଗ୍ବସାଏ । କାଠ ବାକ୍‌ସଃ କାଚଦ୍ଧାଗ୍‌ ବହ ୧ହାଇଥିବାରୁ ବାହ୍ୟ ବାସ୍ତୁଗ୍ରବୀହର ଦ୍ବାଗ୍‌ 
ସୃଚୀ ଚ, ମୃଳଛ ଆଲୋଡ଼ିଡ ହୁଏ ନାହି । ୧ସ୍ଲ ଜ୍ରପରେ ସ୍ଵଚକର ଅବସ୍ଥାନ ବନା 
ଲମ୍ଭୂନରେ (\୩୮10)୦ ୪୯୯ ୮€†ମ]197) ଜର୍ବିଵଣ ଜରିବା ପାଇଁ ପ୍ଳକଲ ଡଲେ ଗୋଛଏ 
ଦର୍ଣ ଥାଏ । ଏଦବ ୭ ପୃ କ ବାକ୍ସକୁ ଟଗୋଡିଏ ଣର୍ଘ କାଠ ପଵାର ମଧ୍ଯ ଗ୍ବଗରେ ରଖା- 
ଯାଇଥାଏ ଓ ବାକସର ଦୁଇମାଶ୍ ଚର କାଠ ପଵୀର ଅଂଶକ୍କ ମାଗ୍‌ବନବିଶାମି୫ର୍‌େର ବାହୁ” 
(4୮୮୮) କୁଦ'ସାଏ । ଏହୁ ବାହୁଦୂୟ ଉପରେ ଦୁଇହ ମିଁ୭ର ଝସ୍ଲ୍‌ ଥାଏ । ସନ୍ବର 
ବୃଞ୍ଣ୍ୁକାର ଚପ୍ପଲ ଗ୍ଟଣାମାକ୍ରେ (୦୪;୯୫୦୯୮୫୮୯) ବଉଲକ୍ତ ବହାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରଭପାଦରେ 
0° ¬ 90° ବକୌଣ ଥାଏ ! 


ଏହ୍ଜ ସନ୍କ୍‌ ନମ୍ବଲ୍‌ଖିଭ ଚମ୍ବକୀୟ ମାପ କାର୍ଯରେ ବ୍ୟବକୃୃତ୍ତ ହୂଏ । 

() ଚୁ ମ୍ଳକର ୨ ନଞ୍ରିସ୍ତ (1) ଦୂଇଚ଼ ଚ୍ମ୍ଭକର ଚ୍‌, ମ୍ବକୀୟ୍ତ ଆପ୍ଟଞ୍ତିର 
ଭୁଲନା (୮୩) ଦୁଇଝ ଚମ୍ଭ୍କଞେନ୍ମର ଗବ୍ରଡାର ରୁଲନା ଓ (୮୧) ପ୍ରଭଲ୍ରେମ ବର୍ସ 
ନୟ୍ଵମ୍ଭର (10%€£5€ 5 ଧ୍୮€ 14୪) ସଭ୍ଯାପନ 1 


2.5 ଵଚକ୍ଷପ ମାଗଡନଚଟାମଟର ସାହ୍ରାଯଧ୍ଯଞର ଦ୍ବଇଟ ଢଡ୍ୃମ୍ବକର 
ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଘୃସ୍ତ୍ରର ଭୂୁଳନ। : 


(3୭) ଚାଳ ©କଣ୍ଟ = & ଅଦସୁ।ନ : ¬ (1) ଵକ୍ଷପରୀ୭-_-ଏଦୁ ଅବସାନ 

ପାଇଁ ବିଦିକଷପ ମାଗ୍ନେବଶାମିଃର,ର ବାହୁକୁ ପୂ" ପଣ୍ଜିମ ନ୍ଦଗରେ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ଵଯାଏ © 
ରୃମ୍ଭଳକୁ କୌଣସି ଏକ ବାହ୍ଦୁ ଜ୍ପରେ ପୁସଂ-ଘଣ୍ତି ମ ନ୍ଦଗରେ ରଖାଯାଏ । ବାହ ଜ୍ଵପରେ 
ଚ୍‌ମ୍ଭକ ନଥ୍ଵବା ବେଲେ ସ୍ଥଚୀ ଚମ୍ପକ ଚୃମ୍ପକୀୟ ଉତ୍ତର ଦଷିିଣ ନଗରେ ରହୁଥାଏ । 
ସେତ ଦୁଇ ଚ.ମ୍ବକର ଚ୍‌ମ୍ବଳୀୟ ଆପ୍ତତ୍ତି ଭୁଲନା କରିବାକୁ ହେବ ଢନ୍ତଧଦୁ ଗୋଛଡଏ 
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ର୍‌ ମ୍ଚକ୍କାସ୍ତ ମାପ, ବମ୍ଭଗ୍‌ବନବିଶା ମିର ୫୯ 


ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଵର କୌଣସି ଏକ ବାହ ଉପରେ ସ,ଚୀ ଚ୍‌ମ୍ବକଠାରୁ 7 ଦୁରଢ୍ମବର ରଖାଯାଏ 
ଓ ଭାହ୍ରାପାଲି ସଚୀଚ,୍‌ମୃକର ବବଞପଷ 6+ ମାପ କର୍‌ସା ଏ | ଏହୁ ଚ,ମୃଳର ଚ, ମଳୀସ୍ୂ 
ଆସଘଞ୍ରି ସଦ୍ଧ 3 ହୁଏ ଢାହାବହବେ -¬ 

?[ _60° 


୩ ଲ=ଣ୍ଛ ଅଞମ 02 


ପ୍ରଥମ ଚ୍ମ୍ଭକଵଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର୍‌ ବସହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଂଖସ୍ତ ଚ .ମ୍କଵକୁ 
( ଚ, ମୂକୀସ୍ବ ଆଘୁଞି = 21; ) ରଖାଯାଏ ଓ ଏବ୍ଧାପାଇ୍‌ ସଦ ବବକ୍ଷଥ ଓ32 ହୁଏ 
ଚାହା ବହବଲ 
21=5@ £810 0» 
ଉପବ୍ୋଲ୍ତ ଦୁଇ ସମ୍ମୀକରଣ ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ 
2⁄4) _ ୮8୮ 0) 


(11) ଶୂନ ଵ୭କ୍ଷପ ରୀ୭ :- ଏହୁ ସୀଭ ପାଲି ଉ୍‌ପବଗ୍ଵକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ ଚର 
ସ୍ରଥମ ଚ ମବକଝକୁ ସନ୍ନ୍ଵବର ଗୋଡୁଏ ବାହ୍ଧ ଜ୍‌ପରେ ସ .ଚୀ ଚୃମ୍ୂକଠାରୁ 6, ଦୁର୍‌ଵ୍ମରେ 
ପ୍ରଥବଦମ ରଖାସାଏ ଓ ସ .ଚୀ ଚ୍‌ମ୍ଭକର ବ୍ଷେପ ନ୍ବ୍‌ଷଣ କଗ୍ବଯାଏ । ଏହ୍ବନା ପଟର ଵଵ ଟ୍ରସ୍କ୍‌ 
ଚ୍‌ମ୍ଭକଝଲୁ ସନ୍ତ୍ଵର ଅପର ବାହ ଉପରେ ଏପର୍‌ ଖ୍ବବବର ୩୫ ଦୂରନ୍ଗଂର୍‌ ରଖାଯାଏ 
ବସପଣ୍‌ ସନଚୀ ଚମକ ଭାହାର ଶୂଳ୍ଯ ଅବସାନ (2¢(୦-ମ୦୫10100) ଲୁ ଫେର୍‌ଆସସ | 
ଏ ବକ୍ଷନ୍ତ୍ରରେ ବକ୍ଷ 0 ସମାନ ଦହ୍ଲାଇଥିବା ଧୁ 


3⁄, ˆ, ୭ 6 ¬ 47, ଛକ ହି ଜଜ (ଯ'୨) 


ମାଗ୍‌ବନେବଶାମ୍ମିଟର ସାହ୍ବାସ୍ୟବର୍‌ “ଗସ୍‌' ୍ ଵାଳବଳଣ୍ଠା-73 °` ଅବସୁାନରରେ ମଧ 
ଚ୍‌ ମ୍ଚକଦ୍ସସ୍କ୍‌ର ଚ୍‌୍‌ମ୍ବଳୀୟୁ ଆପୁଞ୍ଜିର ଝୁଲନୀ। (ବକ୍ଷେପସ୍ଵତ ବା ଶୁନ୍ଯ ବକ୍ଷେପସ୍‌୍ର ଦ୍ବାସ୍‌) 
କଗ୍ଵଯାଇପାବର୍‌ । ଏ ବଷୈନ୍ଞରେ ମାଗ୍ବନବଶାମି୫ର୍‌୍‌ର ବାହୁଲୁ ରୂ ' ମ୍ଚିକୀୟ୍ନ ଜ୍ଷ୍ଚ୍‌ର-ଦଷିଣ 
ନ୍ଧଗରେ ସ୍ଥାପନ କବ୍‌ଯାଏ ଓ ଭାଦ୍ଵାର୍‌ ବର୍କୀଣସ୍ି ବା / ଜ୍ପରେ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକଝକୁ ପୁବଂ- ପଣ୍ଡିଂମ 
ଦ୍ଦଗରରେ ସମତ୍ମିଭଭଃ ସ୍ବବବର (୪୨୬୮୮୩୮୮୧୯୮୮1୯4117) ର୍ଖାସା ଏ | ଏଠାରେ ସମୀକର୍ଣ 
(2.5)ର୍‌ ସାହାସ1 ନିଆଯାଏ | 
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୬° ବଦ୍ୟୁତ୍ତ୍‌ ଓ ଚ୍ଟ ମ୍ଳଳ ବଜ୍ଞୀନ 


2,6 ଵଚକ୍ଷପ ମାଗଚିନକଟାର୍ମ ଗର ©ର 0ର ମାନ ଭ୍ଗୁଲ ଚହ୍ରବାର କାରଣ 
ଓ ତାହ୍ବାାର ସ୍ତ୭କାର : 


ଫ) ସ୍‌ଚୀ ଚୃମ୍ବକ ସେଉି ବିବଶ୍ଚିନ କୀଲୀ ଉପରେ ଥାଏ ଭାହ୍ରା ବୃଵ୍ଵକାର 
ସମ୍ବେଲର୍‌ ଠିକ୍‌ କେନ୍‌, ରେ ରହ୍ନ ନ ଥୁଲେ କମ୍ଳା ଏଲୁମିନୟ୍ୁମ୍‌ ସ୍୍ଚକଵ ସନଥ୍ଚୀ ଚନମ୍ବକର 
ଠିକ୍‌ ମ୍ବଧସ୍ସ୍ପଗରର ଓ ଡାହ୍ବା ସହ୍ଲଭ ଠିକ୍‌ ଲମ୍ବ ଜଗରେ ରହ୍ଣ ନ ଥଲେ ଓର୍‌ ମାନ ଭ୍କ୍‌ଲ 
ହୁଏ © ଏହ ଭ୍ଲଲ୍‌ ଦୂର କରବା ପାଲି ଏଲୁମିନୟ୍ଟ୍ରମ୍‌ ସ୍ଚକର ଉ୍ଉସ୍ଟ୍‌ ପ୍ରାନ୍ତର ଓର ମାନ 
ମାପ କର୍‌ଯାଏ । 

(11) ଵଝକ୍ଷପକାସ୍‌ ଚ, ମୃକନ ସମମିଢତଃ ସ୍ବଚର ଚମୃକଭ ବହାଇ ନଥିଲେ 
ଵବିକ୍ଷପ ଠର ମାନ ଭ୍ଲଲ୍‌ ହୁଏ ଓ ତାହା ହ ,।ସ କରବା ପାଲି ଚୃମ୍ଭକର ଚଯ କୌଣସି 
ମେରୁଲୁ ସ୍ରଥମ୍େ ଘୁ ଓ ପରେ ପଣ୍ଛିଂମ ଭ୍ଗଲୁ ରଖି 0 ମାପ କଗ୍‌ଯାଏ । 


(111) ସୂଚୀ ଚମ୍ବଳରେ ବବଭିନ କୀଳକ ବାହୁ ଜ୍ପରେ ଥିବା ମି୫ର, ସ୍ବଲର 
ଶୃନ୍ଯ ଦାଗ ଉପରେ ରହ୍ଧ ନ ଥିଲେ ଓ ଭ୍ଲଲ ହୁଏ ଓ ଏ କ୍ଷେନ୍ରଚର୍‌ ଚ,ମ୍ଳକଵିକୁ ଉଉତ୍ସ୍ 
ବାହ୍ଛ ଜ୍ଵପରେ ସମ୍ଭାଳ ଦୂରକ୍ଗ୍‌ରେ ରଖି 0ର ମାନ ପୁସଂପର ମାପ କର୍‌ଯାଏ | 

ଏହ୍ଦୁପର୍‌ ସଉର୍ଚ୍ଚଢା ଅବଲମ୍ବନ କର ଠିର୍‌ ମାନ 8 ଥର ନସ୍ବାକ୍ଷଣ କଗ୍‌ଯାଏ ® 
ଭାହାର ମାଧମାନ (1/[୧୫୮ ₹&106€) ଜଥୟ କର୍ଯାଏ | 


2.7 ସ୭ଫଳନଜ ମାଚ୍ଞନକଳଗଟାମି ଚର (ହ୍‌ €1{1€€¢(1୦୮ 1288106€୮୦୮06€†€7) : 


ବିକ୍ଷେପ ମାଗନେ ବଵଶୌମନିଵର୍‌ ରେ 6 ମାପ କର୍‌ବୀ ସମ୍ଭୟୁରେ ଲମ୍ପ୍ନ ଜନଭ ଭ୍ଲ୍‌ଲ 
ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ଲୁମ୍ମିନୟ୍ର ମ୍ବ ସ୍‌ଚକଲୁ ଜ୍ପରୁ ଭୁଲମ୍ବ ନ୍ଦଗରେ ନର୍ସକ୍ଷଣ କଗ୍‌ସାଏ ଏବ 
ଯେଚଭବେଲେ ସ୍ଵବଚକ ଓ ନମ୍ପରେ ଥ୍ବବା ଦର୍ପଣରେ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ପ୍ରଭିବମ୍ବ ସମ୍ପାତ ହୁଏ 
ସେଚେବେଲେ ସପ୍ପ୍ଵଲ୍‌ ଉପରେ ସୂଚକର ଅବସ୍ଥାନରୁ 6 ଜାଣିହ୍ଦୁଏ । ଏହୁୂପର୍‌ ସଭକଢା 
ସହ୍ନଚ ପର୍ଦାବେକ୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ଯ ବ୍ରକ୍ଷେପ ୫ର୍‌ ମାପ ସଠିକ ହୁଏନାହି କାରଣ ସ୍ଚକର 
ବେଧ ( ] 1161:01€55) ସ୍ସେଲ୍‌ର ଏକ ଡ଼ଗ୍ରୀ ସ୍ଗର୍‌ ଏକ ଜ୍‌ବଛେଖବଯୋଗ୍ଯ ଅଂଶ | ଏହୁ 
ଅସୁବଧୀ ଦୂର ଳର୍ଚିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଵକାର ଚସ୍ବଲ୍‌ଲକୁ ବଡ଼ କଗ୍‌ଯାଏ ଢାହ୍ରାହେଲେ 
ସ୍ଚକର ଦୈର୍ପ୍ୟ ଅଧ୍ଵକ କରବାକୁ ହେବ ଓ ଏହ୍ଵନୀ ଫଲରେ ସୃଚକର ଓଜନ ଅଧ୍ବକ 
ହ୍ରେବ । ସେଥର ପାଇ ସ୍ଚକର ଆଧୃଡଝିଲୁ (5079070) ମଜ୍ଭୂରୂ କରବାକୁ ହେବ କନ୍ତୁ 
ଏହା ଫଲରେ ସନ୍ଧ୍‌ ଭାହ୍ଲାର ପୁଗ୍ରାତସ୍ସ୍ଢା ହ଼ବ୍‌ଏ । ସୁଚଚ୍‌ଂ ସନ୍ବଵି ସୁଗ୍ରାସ୍ତ୍ରୀ ହ୍ରେବାପାଜ୍‌ 
ଏକ ଓଜଳ ବିସ୍ସାନ ସୁଦୀର୍ଘ ସଚକ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଲ୍ବେକର୍ଣି „ ଦୃ[ର୍‌ ଏହପର୍‌ ସୂଚକର କାର୍ୟ 
ସମ୍ପାହଡ ବହ଼ାଇପାଚର । 
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ଚ୍ଠ ମ୍ପକବୀୟ୍କ ମାପ, ଚମଗ୍‌ବନବଶୋ ମିଃର ୬୧ 


ପ୍ତରଭଫଳନ ମାଗଚନବଶା ମି ଵର “ରେ ଆଲୋକରଣଶି, ଦବାର୍‌ ବଝକ୍ଷେପ ମାପ କବ୍‌ଯାଏ ।! 
ଏଜ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ଵ ଚଗାହୀଏ ଅବଢଲ ଦର୍ଷଣର (ଚନ୍ଞ ¢° 2:5) ଘଛପବଃ ଲାଗିଥିବା ବକତଡେଣଣ୍ଡ 
ରୂମ୍ଭ୍କଭ ଘକ୍ଷୀ ମୁଁ ° 
ଦ୍ରାଗ୍୍‌ ଗଠିତ । 
ଦର୍ଘଣଝ ଚରଣମ୍ଭ ବା 
କ୍ବାଡ ଉଠଚ୍ଛଦ୍ମାଗ୍‌ 
ବ୍,ଲା ହୋଇଥାଏ | 
ଗୋହଛଏ ଲୀମ୍ପଂ ଓ 
ଦସ୍ଵଲ ବ୍ଯବସ୍ଥାର 
ଲାମ 7.ରୁ ଆସୁଡ 
ଥିବା ଆଚଲାକରଗଶି, 
ଏହୁ ଅବଡଢଲ 
ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରଭଫଲଡ 
ବ୍ରୋଇ ଭୁସମାନ୍ତର 
ବସ୍କଲ ୬ ଉପରେ 
ପତଭ ହ୍ନଏ । (ଚନ୍ନ ଜଠସି ଡ@, 5) 
ରୁମ୍ଭକଵିଲୁ ଘଣ୍ଟା ଝୁ,୧୦ରୁ କହୁ ଦୂରରେ ଏକ ସମ୍ଭଡଲରେ ସ୍ଥାପନ କବଲ ଘଣ୍ଟା ବୃ ,°ର 
ବବକପ ହୂଏ ଓ ଫଲରେ ଅବ ଡଲ ଦର୍ଷଣଝି ଘ୍ର୍‌ଯାଏ ଓ ଏହ୍ବାଦ୍ାଗ୍‌ ପ୍ରଭଫଲଢ ଆବଲ୍କ- 
ରଣ, ର ଜଗ ପରବ ବହାଇଯାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଦ୍ବ।ଗ୍‌ ମାଗନେବଵମିଶର୍‌ର ବିବକ୍ଷଘ 
ସଠିକ ସ୍ବବଚରେ ମାପ କଗ୍‌ସାଇପାରରେ । 

ମନେକର 6୫ = ବିବସପ 

ର = ୧ମ୍କଲ ଉପଚର ଆଲୋକ ଚହ୍ରର ବସ୍ଥାଷନ 
2 = ସ୍ଵେଲଠାରୁ ଦର୍ଣର ର 


ଭାହ୍ରାହେଲେ ଚନ୍ଧରୁ ୪8୮ 2 


ବିବକ୍ଷପ ମାପ କରିବା ପାଜ୍‌ ସମ୍ଭୟ୍୍‌ ସମସ୍ତଟର ଲାମ୍ପ ଓ ପ୍ସ୍ଟେଲ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଶ୍ଚ ବବି 
ଠୁରସ୍ଵାଷଣ ଘନ୍ତ୍ଵ ବ୍ୟବହୃତ ହୂଏ । ଏ ବକ୍ଷନ୍ତଚର୍‌ ଅବଭଲ ଦର୍ପଣ ପରିବରଣି ସମ୍ଭଡଲ ଦର୍ପଣ 
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୬୬ ଵଦ୍ଯୁତ୍‌ © ଚ୍ଠ ମ୍ୃକ ବଜ୍ଞାନ 


ବ୍ଯବହାର କଟ୍ବସାଏ ଓ ଦୂରସ୍ବୀକ୍ଷଣ ସନ୍ତଲୁ ଦର୍ପଣରେ ଟପମ୍ଲଲ୍‌ର ସ୍ତଭବମ୍ବ ଉପରେ 
ଫୋକସ୍‌ (୮୦୯୩) କର୍ଯାଏ । ଏଠାବର ୧ପ୍ଲ୍ର ପ୍ରଭବମ୍ଭ ଉପବର ବନନିକା (୮୩୧ 
1666) ପସଚେଦ ଢାରର \(୦୦୬୫୫- ₹1୮€) ଅବସୁ ରରୁ ବ୍ଷେପ ମାପ କର୍‌ଯାଏ | 


2'8 ସୂଷମ ଚ, ନାକଡକ୍ଷଭରଡତର ଚମ କର ଡଦାଳନ (୯୪୩1।୮¦୫୯୮୦୮ ୦ & 
119910[ 10 ` 118 811€ମ 16 ` £1€ 10) : 


କୌଣସି ସୁଷମ୍ଭ ରୂୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ଧ 1 ମଧରେ ଚଗାଡିଏ ବଣ୍ତରୂମ୍ଭକଲୁ ଭାହ୍ାର 

ମ୍‌ ଧ୍ଷାକର୍ଷଣ ବକନ୍ଦ୍ରରେ ଭୁସମାନ୍ତର ସ୍ବ୍ବରେ ଝ୍‌ଲ୍‌ଇଲେ ଡାହ୍ରା ସ୍ୁୁଷିମ ରୂମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନର ସହୃତ 

ସମାନ୍ତଗ୍‌ଲ ନ୍ଦଗରେ ନ୍ଥିଗ୍‌ବସ୍ଥାରରେ ରହେ। ଚ୍ୁନ୍ଦ୍କଵଝିଲୁ ଭାହ୍ରାର ଏହ୍ନ ସ୍ଥିଗ୍‌ବସ୍ଥାରୁ 

ମ୍ରାମ୍ଭାନ୍ୟ କୌଣିକ ବସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହ୍ବନା ଉପରେ ଗୋଛିଏ ସଂସ୍ଥାପକ ଯୁଗଲ (୪ €୫୧୯୦- 

୮28 ୯୦୩୮୮) ୟା କରେ | ମବନକର ରୂ ପୃକର୍‌ ଚୁମ୍ଲସାସ୍‌ ` ଆଘୁଞି = 7⁄¡ ଏବଂ 

କୌ ଣିକ ବସ୍ଥାପନ = 6 ; ବତଣୁ ସଂସ୍ଥାଯକ ଯୁଗଲର ଆଘସ୍ରି = 3⁄1 ୫10 ୫ ଏଦବ 
ଅଘ୍କପ୍ରି ରୁ ମ୍ଳକଝକତୁ ଚାହ୍ଵାର ପୁଟ୍ଟ ନ୍ଥ ଗ୍‌ବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭ୍‌ ହୁଏ । 


ଏହ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରୃମ୍ବକଡ଼ର ସ .ଧିଳ ‹ ଚସାଗୁ ଭାହାା ଉପରେ ଗା ହିଏ ବଦକ୍ଷପକ 
ଯୁଗଲ (061166110ଛ8 ୦୩୩1) ମଧ୍ୟ ଝିୟ୍ଟ୍ାା କ )ର । ମନେକର ଚୁମ୍ବକର କୌଣିକ 


ବୁରଣ (⁄.081016† ୦୩67 1୦୮) = ୮ ଓ ଉାହ୍ରାର ଜଡ଼ଜଢ୍ଣ ଆସି 
(11୦୮୩୧୮£ ୦† 11€£¢19) = 7 ; ଭଣୁ ବବକ୍ଷପକ ଯୁଗଲର ଆପୁଞ୍ତି 
== ' 7 


ରୂ ମ୍ପକର୍‌ ବଦଦାଲନ କାଲରେ୍‌ ଚଝଯ କୌଣସ୍ସି ଅବସ୍ଥାନରେ ଏହ୍ଧ୍‌ ଯୁଗଲ ଦ୍ମସ୍ଟର୍‌ 
ଆଘ .ଓ ପର୍ପର ସନ୍ଧବଭ ସମ୍ବାନ ଓ ଵପସ୍ଵ୍‌ରମୁଖୀ । 


ଆ 1 କୁଁ 5 44 ଧନ 6 
[ଏଠାବର ଘର୍ଷଣ ପ୍ରଭ୍ତୃଭ ବଲର ପ୍ରତ୍ଵବଲୁ ନଗଣ୍ୟ ଧଗ୍‌ ଯାଇଛୁ] 
6୬6 


କିମ୍ପା 7 ୬” -- 7⁄1 6, (6 ସାନ ବହବଲ) 
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- ରୃ ମ୍ପଙ୍କୀସ୍କ ମାପ, ମେଗ୍‌ନେବଶା ମିର ୬୩ 


କମ୍ଖା ଓ 7 ¢ + &?୫=0 ୨ (2.8) 
ଖେର ଏ ମାର ସମାଧାନ 8 
66 _ >£ 626 __ ¬ ..9 2// 
` 27. = 4226 ଏବଂ 77 = 4226 


¿. 
2 ର ଉପଷଟ୍େକ୍ତ ମାନ ସମ୍ମୀକରଣ (2‹8)ଚର ସୁ[ପନ କର 


42/*6'୮ + &* 46”! =0 
2/2 4 7! = 0 
`, 2?! = ±: ^ / = ] £ = ±): ; („/ - 1 =) 
ସୁଡଗ୍‌ଂ ସମ୍ମୀକରଣ (2-8)ର ସାଧାରଣ ସମାଧାନ ନମ୍ନଲ୍‌ିଭ ସ୍ବବରେ ଲେଝା- 
ସାଇପାବର-- 
6 = 4, ¿7 +. 486 78୮ 
ଏଠୀଚରେ ସକ ଓ 4+ ଦୁଇଶ ଧ୍ର ବୀଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାନ ଆଟଲ୍ବଚ୍ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାର୍‌ ପର୍‌ସୀ ମ୍ଭା ଅବସ୍ଥାରୁ ନଞ୍ଚିସ୍କ୍‌ କଗ୍‌ଯ!ଏ । ସଦ୍ଧ ସୂଚୀଚ୍ମ୍ଭକ କ୍‌ ଚୁମ୍ପ୍ନାସ୍କ୍‌ ମଧ୍ୟ 
ରେଖା ଅଝନ୍ନତମ୍ଭ କରୁଥିବାବବଟଲ ସମ୍ଭସ୍ଟ୍‌ ମାପ ଆରମ୍ଭ କଗ୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ବାବହ୍ଵଲେ 
6 =0 ୧ସବଭବେବିଲ £ = 0 
: -2104-4:=0 ବା 3”3,=--4¿: 
6 =, [୩ _¿¬ 7 
କୋ ଣୀସ୍ତ ପର୍‌ବେଗ 
{£ 
2 = 8 [‹ ‡£ 4 ¿¬ 7 ' 


ମନେକର ୬ = © ସେତ ବଲ ¿ = 0 


୪ ମ୍‌ 4,, 


ମ୍ପୁଭଗ୍‌ଂ 43, ==. 2 )£ 
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୬୪ ବିଦୁ ତ୍ର ତ୍ଜ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ପ୍‌କ ନଜ୍ଞାନ 
` 6 [7 = & 7013 $111 ]£ [ 


ˆ 66 $11 {[ ₹#* (2:9) 
ସୁଭବ୍‌ଂ ସୂଚୀଚ୍‌ ସ୍ଵକର ଗତ ସରଲ ଆବଣୀ ` (51111€ 1 1&7100016 ) 
ଅବିବ । ` 
ସୂଜଣୁ 6 = 6€¢ 51. 1 = 66 $10 ` (1 + 27) 
=66 $10 ଏ +) 
¡£ 
ଏଥ୍ବରୁ ଜଣାଯାଏ ଚଯ 
କ୍ୟ ସମ୍ୟ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚୁ ମ୍ବକର ଗଭର ସୁନଗ୍‌କୂଲ୍ି ହୁଏ । 
ସୂଚବ୍‌ଂ ଚୃ ମୃକର ଜି କାଲ 


7 = ¥ = 25 701 


[ଏଠାରେ ଝ୍‌,ଲ୍‌ଇବା ଢନ୍ତୁର ମୋଡ଼ନ (୯୦୮୫1୦୮) ନଗଣ୍ଯ ଧଗ୍‌ସାଇଛ୍ଛୀ 


ସନ୍ଧ ଝ୍‌ଲ୍‌ଇବା ଇନ୍ତ୍ୁର ଚମ୍ଭମାଡ଼ନ ଥାଏ ଓ ଏକକ ଚମମାଡ଼ ୮0୩୧ ୧୧୮16) 
ପାଜ୍‌ ଯୁଗଲର ଆପୁର୍ଥ ଠ ହୁଏ ଡାହ୍ରାହ୍ନେଟଲ୍‌ 6 ମୋଡ଼ ପାଲି ର୍ଡ ମ୍ପକ ଉପରେ ଝିସ୍ଟ୍ା 
କରୁଥିବା ଅଭରିକ୍ତ ୟୁଗଲର୍‌ ଆପୁଞ୍ଚ ୦୫ ହ୍ଵେବ । ଏ କ୍ଷେଝ୍ରେ-" 


୍ମୂ 
7 ୧4୧୦ - 


ଚ୍ହ ମ୍ପଲକର ଜଡ଼କ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ର (7) ଭାହାର୍‌ ବମ୍ପୁଡ୍ଧ ଓ ବମ୍ିଭରୁ ([210)0€05101) 
ଜର୍ୟ୍ପୟ୍ତ କର୍‌ଯାଇପାରେ । ୧ଗାଝଃଏ ଆୟ୍କଦ୍ଭାକାର୍‌ ଦଣ୍ଡରୁ ମ୍ଵକ ଉ।ହ୍ାର ଅକ୍ଷ ସ୍ବର 
ସମ୍ବବକାଣଟର୍‌ ମାଧ୍ାକର୍ଷଣ ବକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ପଦେଇ ସାଇଥବା ଅସ୍ଥ ଗ୍ଭଣ୍‌ଆଡ଼ ବଦଦାଲାସ୍ଟ୍ଵମାଳ 
ବହ୍ନଟଲ ଚାହ୍ନାର ଜଡ଼ଢ୍ଣ ଆପୁଷ୍ତି 


[ଏଠାରେ / = ଦୈଘ 1, £ = ପସୁ ଓ ?# = ବୁଢ଼ୀ 
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ଚୁ ମ୍ବଳ୍କାୟ୍କ ମାପ, ମମେଗନେବଶାମିଂର ୬୫ 


77 . ଓ 5 ' ନିଷ୍ିସ୍୍‌ କର୍‌ସାଇପାବର । 


ଚିଢଣୁ 7 ଓ 7' ଜଣାଥୁଲେ 7⁄117, 


ଏହ୍ଦୁ ଆବଵଶିନ କାଲ 7” ନଥ୍ରରିସ୍ତ୍‌ କଣଵାପାଇ 5 ୮୮  ା ମାହ୍ର।ଯ୍ୟ 
ନଅଯାଏ । 


2.9 ୭ଦାଳନ ମାଚାଚନଡ ଗ ମଂଚର (୦୪୦୩1681୦0 ୮୩80106€£୦୮୮୧୯୧୮) : 

ଏହ୍ଦ ସନ୍ତ୍ଵରେ (ବନ୍ଧର ନଂ 2‹6) ଗୋହଏ ଗ୍ର୍ରେଃ ଦଣ୍ଡରୁ ମ୍ଭଳଲୁ ଏକ ଅଚ୍ଛମ୍ବକୀସ୍ବ 
ଲଃକଣ (5୯1୮୮୮0୮) ମଧ୍ଚର ରଖି ଲଵକଣଃକୁ ଚଗାଶିଏ ଅପାକଲ (୯୦୮୫୮1010) 
ରେଣମ୍ଭ ସ୍ତାଦ୍ବାଗ୍‌ ଝ୍‌ଲଲ ଵଆଯାଇ- 
ଥାଏ। ବାହ୍ର୍ୟ ବାସ୍କୁ ପ୍ରବାହର ଦ୍ବାଗ୍‌ 
ଆଚଲ୍ଵଡ଼ନ ନଳ ଦହୁବାପାଭି ଏକ୍ସ 
ବ୍ଯବସ୍ଥାତୁଲୁ ଚଗାଃହିଏ କାଚ ଝରକା 
ଥିବୀ କାଠ ବାକ୍ସ ମଧ୍ଯଚବର ର୍ଖାସାଇ- 
ଥାଏ । ଏହ୍ସୁ କାଠ ବାଳ୍‌ସ ଉପରେ 
ଭାହାର ମଧ୍ଯସ୍୍ରଗରେ ଗୋଝିଏ ଭୁଲମ୍ବ 
ଓ ସରୁ ପିନ୍ତ୍ୁଲ ନଲ ଥାଏ ଓ ଏକଦ୍ସୁ 
ଜଲର୍‌ ଉପର୍‌ ସ୍ତ୍ରଗରେ ଥ୍ଵବା ଟଗମାଡ଼ନ 
ମୁ ଣ୍ଡ (୮୦୮୫1୦୮ 1€ &0)ରୁ ଚରଣମ 
ସ୍ତଭାଵ ନଲର ଅଝବଦେଇ ବାସ୍‌ସ୍ର 
ଭ୍‌ତରଲୁ ଆସିଥାଏ । ଚରଣମ୍ଫପ ସଭାର 
ନମ୍ପଗ୍ବଵଗରେ ଲ୫କଣଃି ରୁମ୍ଲକ ସହବ 
ଟ୍‌ .ଲ୍ଥାଏ | 


ପ୍ରଥବମ୍ଭ ବାକ୍‌ମ୍ଭକୁ ଢାହ୍ାର (ଚନ ନଂ 2୦) 
ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନ୍ଦଗରେ ରୂମ୍ଭକରୀଷ୍କ ମଧ୍ଯରେଖା ସନ୍ଦ୍ମଭ ସମ୍ଭାଲ୍ତର କର ରଖାସାଏ । ରୁମ୍ଭକଲୁ 

ଲଃକଣ ମଧକ୍ଷରର୍‌ ରଥଜିବା ପୂ୍ବରୁ ରେଣମ୍ଭ ଚନ୍ତୁର୍‌ ସସେଷର୍‌ ଚମ୍ଭାଡ଼ନ ନ ର୍‌ଵହ୍ଲେ ସଘଥପ୍ରଭ 
ଦୃର୍ଟ୍୍‌ ଦେବାକୁ ହୂଏ । ଏହ୍ନ ଉଦ୍ଦେଣ: ରେ ଲଵକଣ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ମକର ସମାନ ବସ୍ଛୁଜ୍ମବଣିଞ୍ଣ 
ଟଗାଝିଏ ଅରୁ ମୃର୍କୀସ୍ତ ଧାଉବ ପଦାର୍ଥର ବଣ୍ଡ ଝ “ଲାଇ ବ୍ଅଯସାଏ ଓ କାହା ସେପରି 
ରୂ ମ୍ପନ୍ଞାସ୍କ ମମ୍ରେଖା ନ୍ଦଗରର ରବେ ଭାହା ବଦସଖିବୀ ।କୁ ହୁଏ । ଏହାପରେ ଅଚୁମ୍ବ କ୍ଵସ୍ତ 
ଦଣ୍ଡଲୁ ବାହ୍ହାର କର୍‌ବଳଇ ଭାଦ୍ଵା ସ୍ଥାନରରେ ରୂମ୍ଭକହୁରୁ ରଖାଯାଏ ଓ ଅନ୍ଯ ଏକ ରୃ ମ୍ଳଳ 
ଦାସ୍‌ ଝ୍୍ଲନନ ରୂମ୍ଭକର୍‌ ଦୋଲଳ ଆର୍‌ୟ୍ତ କଟ୍୍‌ସାଏ । ରୂମ୍ବକର୍‌ ଆବର୍ଚି କାଲ ଚଗାଝିଏ 
ବିଗ୍‌ମ୍ ଘଦ୍ଜ ସାହାସ୍ୟବର ନଣ୍ତିକ୍ଠ କଗ୍‌ସାଏ । 
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୬୭ ଛଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ପ୍ଫକ ବଜ୍ଞନ 


©ଦାଳଳ ମାଗ୍ଞଳଚଟୋମଂଚର ସାହା।ଯଧକର : 
(6) ଦୂଇଚ ଚମ୍‌କର ଚ,ଥ୍‌କୀୟୁ ଆଘୂର୍ଣୁର ଭୂଳନା : 

ଦୁଇଛି ଚୃମ୍ବକର ଚ୍ଛ ମ୍ବକ୍କୀନ୍କ ଆଯୁପ୍ତି ରୁଲନା କରବା ପାଇଁ ଉଉୟ୍ଠ ଚୁମ୍ବକଲୁ 
ଘ୍ତୃଥକ ଭ୍ବ୍ବବବର ଝୁଲାଇ ସେମାନ ଙ୍କର ଆବଣ୍ଜିକାଲ ନଷ୍ଣସ୍ତର କଗ୍‌ଯାଏ । ମଳେକର ପ୍ରଥମ 
ଓ ଦ୍ବଂଗସ୍ତ୍‌ ରୂ ମୃଳର ଚୁ ମୃସ୍ମୀଷ୍ତ୍‌ ଆଘନ୍‌ଥି ସଥାନମେ 7⁄1) © 7⁄1›› ଆବଭିକାଲ ସଥା- 
ନଛଚମ୍ଭ 7”) ଓ 72 ଏବଂ ଜଡ଼ଜକ ଆଘକ୍ତି ସଥାନତମ 7) ଓ /¿ ! 


ସମୀକରଣ (2:09) ଅନୁସାୟା 
' 7; ` 72 
= 27 - 5 == 27୩୩ / = _--: 
7 = 2 ଯଯ ? 7›=27+/ 


?⁄41 2⁄2 
47 7 4727 › 
2?⁄‹ ]†¶ = 7-*' › #12 = 7 
୨ / 2 
ହଁ #⁄-7×7* ମଜ .: ` (210) 


ଉପଟଟ୍‌କ୍କ ସାଭରେ ଚ୍ଝ ମ୍ୃକଦ୍ମସ୍ଵର ଜଡ଼ଢ଼ ଞ୍ାପୁଥ୍ତି ଜପ୍ପିସ୍ତ କରବା ଆବଶ୍ଯକ, 
କନ୍ତୁ କଡ଼ଜ୍ସ ଆଘ୍ ନଞ୍ଜିସ୍କ ନ କର୍‌ ନମ୍ବଲ୍‌ଖିଉ ସଵ୍‌ଭରେ ଚ୍ହ ମ୍ବଳ୍କୀୟ ଆଘସ୍ତି ଭୁଳନା 
କଗ୍ଵସାଇପାରର୍‌ । 

ପ୍ରଥବ୍ମ ରୁ ମ୍ଳକଦ୍ଦୁୟ୍କର ସମମେରୁ ପାଖାପା ଣି ରଖି ଉଉ୍ୟ୍ତଲୁ ଏକନ୍ନ କର୍‌ଯାଏ ଓ 
ସମବ୍ଧାୟ୍ତର୍‌ ଆବଣ୍ିକୀଲ 7”। ନଷ୍ତିସ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ । ପରରେ ଚ୍ଛ ମ୍ବକଦ୍ମସ୍ଵର ବପର୍ସୀଉ ମେରୁ 
ପାଖୀପାଖି ରଖି ଉଦ୍ଭୟ୍ତ ରୂମ୍ବକଲୁ ଏକନ୍ଥ କରଗ୍‌ଯାଏ ଓ ସମ୍ଭବାୟ୍ତର୍‌ ଆବଶ୍ଚିକାଲ 7” 
ନଥ୍ରିୟ୍ତ କର୍‌ଯାଏ । 


715 / 
ଏଠାରେ, 7¡ =2#1\/717 /2 
କଣ ‡ 7 9୧ ` 
747: 
7,=-276/717:7 2 _ 
୭ "7271 {† 
୨। ୨ 8 ଦୂ 
-- 7 =7= 7 ¦ 


କଏ 1 
(୨) ଦୂଇଟ ଚ୍ମ୍ବକସକ୍ଷଭ୍ରର ଡଂଦ,ଦାର ଭୂଳନା . 


ବଦୋଲନ ମାଗ୍‌ବନବଶାମିଃର ସାହ୍ବାଯୀରେ ଦୁଇଝ ଚ୍ଝ ମ୍ବଳର ଚୁ ମ୍ୃକଝଷେନ୍ନର 
ଖବ୍ରତା ଜମ୍ମଲ୍‌ଖିଭ ସାଁଭରେ ରୁଲନା କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । ପ୍ରଥମେ ଭୁଚୁ ମ୍ଳକବକ୍ଷେନ୍ଜବର 
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ରୁ ମ୍ପବଲ୍କାୟ ମାପ, ମେଗ୍‌ବଳେଵୋ ମିର ୬୭ 


ବଦୋଲନ ମାଗ୍‌ନେଚିଶାମିଃର .ର ଆବଶ୍ତ୍‌ କାଲ 7 ନଥ୍ଛିସ୍ତ୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । ଢାହ୍ରାପରେ ସ୍ରଥମ 
ଚା ମ୍ଭଳଲୁ ଦୋଳନ ମାଗ୍‌ନେବଶାମି୫ର୍‌ର ରୂୁମ୍ବକର ସମ୍ଭାନ ଉଳଭାବର ମଧ୍ଷରେଝା 
ଜ୍ଦଗବର ଏପର୍‌ ପ୍ଵଦରେ ରଖାଯାଏ ସଯପର୍‌ ଏହ୍ରାର ଚ୍ଛ ମୃକଝଷଷନ୍ତ ଓ ଭୁରୁ ମ୍ବକଷଷୈନ୍ନ 
ଉ୍ଉୟ୍ତ . ଏକ' ଭମୁଖୀ ହ୍ଵେବେ । ଏହ୍‌ ଚ୍ଢ ମ୍ହ ଳକ୍ଷେନ୍ନରେ ମାଗ୍ନେଵୋମିଃର ରୁମ୍ପ୍‌ଳର 
ଆବଶ୍ଚ୍‌ କାଲ 7, ନର୍ରିସ୍କ୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । ଖ୍‌ ମାଗ୍‌ନେଵୋମିହର ଚୃ ମ୍ପକର ମଧ୍ଯ 
ଵନ୍ହ୍‌ରେ ଏବ୍ଞର ଚ୍ୃ ମ୍ବଳକେନ୍ଦ୍ର ଗବ୍ରଭା = 


୩ ହା 0) 


ଠିକ୍‌ ସସନ୍ଦ୍ରପର ର୍ଦ୍ଧ ଗସ୍ତ ରୁ ମ୍ବକଲୁ ରଖାସାଏ ଏବ ଏ କ୍ଷେନ୍ତରେ ସଦ୍ଧ ଚ୍ଠ ମ୍ପଳ- 
ବକ୍ଷନ୍ତର ଗବ୍ରଭା /”› ଓ ଆବଶ୍‌ କାଲ 7'› ହୁଏ, ଭାହା ହେଲେ 


= 27 ର. ± **୬‹ *+** 1 
୭ "7 (୮8୮୮, ` 
ଭୁଚୁମ୍ଭକ କ୍ଷେନ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଚ୍‌ କାଲ 

7 =27 £ ୭ ଉର (111) 


* ± 47* × 1= 1 = 1: 


[ଏଠାରେ # = ଏକଳ ସମୟରେ 77 ବଷେନରେ ଦୋଲନ ସଂଖ୍ଯା] 
ସମୀକର୍ଣ (1) © (11)ରୁ › 


(/#¡ ଓ ?1› ସଥାନଚମ (7"”¡ + 1) © (['¡ + 11) କ୍ଷନରେ ଏକକ ସ୍‌ମ୍ଭପ୍ତ୍‌ଟର୍‌ 
ଦୋଲନ ସଂଖ୍ୟା) 


` ହ, ” ନ ୬ ଉା ଓଃ 
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୭୮ ବିଦ୍ଉ୍‌ ଓ ଚୃ ମ୍କ ବଜ୍ଞନ 
(୦0 7? ଓ 1ର ପରମମାଜଳ ନଣ୍ୁ ୟୃ : 


7⁄4 ଓ ଅର ପରମମାନ ( & ©୫୦100€ ₹&111€) ନିସ୍‌ କର୍ଚିବାପାଲି ପ୍ରଥମେ 
ବଦାଲନ ମାଗ୍ଚନବଶା ମିଵର , ସାହାଯ୍ୟରେ ବଭ୍ଵ୍‌ ଚ୍ହ ମ୍ବକର ଆବଶ କାଲ ନତ୍ଚିୟ୍‌ କର୍‌- 
ସାଏ ଓ ସେଥରୁ 7⁄1 ର ମାନ ଜାଣିହୁଏ | 


କା 7 ନ __ 4₹*7 ବକ ଜଢଞ8 „ଜ୍ଞକା ଃ 
7 = 2ନ 31୮; କମା ?1 = 7" 8 


ଡାହ୍ରାପଷରେ ଵବକ୍ଷିପ ମାଗ୍‌ଦନବିଶାମ୍ିଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ¢ ନଷ୍ରିୟ୍ର କଗ୍ବସାଏ । 


ଏଠାରେ ବଣ୍ଢଚ ମ୍ବକ ସୋଗ୍ଡ ସଦ ବକ୍ଷେଷ 6 ହୁଏ ତାହାହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତମୁଖୀ 
ଅବସ୍ଥାନଚର 
7, _ (୩! -- !°)୬ 
22 
ସମୀକରଣ (1୧) ଓ (¥) ସାହାସରେ 


× 80 6 ୪୨ ଏ (₹) 


3 ¢ _ †2\2 

3⁄{8 = =” × `. `. ୧ 
) =4"27 ‹ 27୩ × 1 _  ..  .. 

= 1 = × ® 1) ` କଃ (“14 


2.10 ପ୍ର୭ଚଲମ କର୍ଗ ନମ୍ଟୁମର ସଦଧ୍ମାପନ 
(3) ଵକ୍ଷପ ମାଗ୍ଡନ୭ଟାମ ଚର ସାହାଯସଠଡର--- 


ଅନ୍ଲୁବଚ୍ଛଦ 1. 18 ଅନୁଯାୟୀ ବକୌଣସି ଚୃମ୍ଭୂକର ପ୍ରାନ୍ତମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଚ୍ଠମ୍ଳଳ 
ଦକ୍ଷନ୍ର ଝରବ୍ରଢା 


__ 2 7⁄7 
ˆ (୩8! /8)2 
ଏବଂ ପାଶ୍‌ ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଡାହାର୍‌ ଗବୁଭା 
ହ_ 71 
(୩୫ + !*) 2 


¢ ନ୍‌ 
ସ୍ରଭଲେମ ବଗ ନୟୂମଭକୁ ଭରତ୍ଚିକରି ଉପଚର୍‌କ୍ତ ଅଭ୍‌ବ୍ଯସ୍ତଦୁସ୍ଵ ନିଗମନ କବ୍‌ 
ସାଇହ଼ । ଏହୁ ଅଭ୍‌ବୀକ୍ତ ସାହାଯୀରେ ବକ୍ଷେପଷ ମାଗ୍‌ବନବଵୋମି୫ର ର୍‌ ୫୮ନଜେଣ୍ଟା ¬ 4 
© ଵାନଜେଣ୍ଟ ¬ 73 ଅବସାନରେ ନମୁଲ୍ସିଭ ସମୀକରଣ ମିଲେ | 
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ଚ୍ଠ ମଳୟ ମାପ, ବମଗ୍‌ନୋବୋମ୍ମିଵର୍‌ ୬୪୯ 


2⁄୮ _ (୩* = !*)? ଧୁ 
ଵାନ୍ଜେଣ 4 ଅବସ୍ଥାନ ¥ = "‰,‡ × 10 0 (1) 
୭ଵାନ୍ଜେଣ୍ଟˆ:ୀ ଅବସ୍ଥାନ; = (6” +!) ୮୩୮୫ : ରା (11) 


ସୁଉ୍ଗ୍‌ଂ ଏଦ୍ଧୁ ଉଦ୍ଭସ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣ ମଧ ପ୍ରଭବଲ୍ମ ବର୍ଗ ଜସ୍ତମ୍ଭର ସଦ୍ଭୀଭା ଉପରେ 
ନର କରେ । ବଣିମ୍ମାନ ପବ୍ଵୀଷା ସାହରାଯ।ରେ ଉଉସ୍କ କ୍ଷେନ୍ନରେ ଶର ବଭ୍ଢନ୍ନ ମାନ ପାଥ୍ଜ 
0 ମାପ କର ପ୍ରମ୍ବାଣ କଗ୍‌ଯାଇପାବର ଯେ . ଧ୍ବ ବାଙ୍କ । ସୁଉଗ୍‌ଂ ପ୍ରଭଚଲାମ ବର୍ଗ 
ନ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ରଭ୍ୟ ଅବଶ । 


(୪) “ଗସ ”ଙକଂ' ରୀ€ :_ପାନୁମୂଖୀ ଅବସାନରେ ଚକୀଣସି ଚ୍‌ ମୃକର 


27⁄1 
ରୂ ମ୍ଭୂଳ ଷେନ୍ଧର ଗବ୍ରଭା 7” = ୧୬୮୩୮୩)୫ ଏବ ସେହ୍ବ ଚ୍ଡମ୍ବକର ପାଶ୍ନ ମୁଖୀ 


2⁄4 
ବସ୍ଥାନ ରି 11:35 5 = ˆ 1 
ଅବସ୍ଥାନଚର ସମ୍ଭାନ ଦୂୁରଢ୍ମଟରେ ଗବ୍ରତା ୮2 ହା ଉପଗ୍ରେକ୍ତ ଜଉୟ୍ର 
ସମ୍ମୀକରଣ ' ପ୍ରଭୂଲ୍ୋମ୍ ବର୍ଗ ନସ୍ତମଂର ସଦ୍ୟଢା ଉପରେ ନର୍ଭର୍‌ କରେ । ସୁନଣ୍ଳ ବକ୍ଷେପ 
ମାଗ୍‌ବନଚାମିଃର୍‌ ର ପ୍ରାନ୍ତମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନଟର ର ମ୍ବଳ ସେନ୍ର ଗରବ୍ରଭା 
1?¡ = £¶ 8୮ 6+ ଏବଂ ପାଶ୍ର ମୂଖୀ ଅବସାନରେ ଗବୁଢା ୮'› = £¶ ୯&9 68 | 


5 £¡ _ 30 6୫। _ 27 7⁄4 
ସୂଭଗ୍‌ଂ ` £" = ?%୮-/! = £" / 77" 


{8310 62 
[ ସନ୍ଦ ୮> >[! ] 


୩ 


ଉପଟଗ୍‌କ୍ତ ସମମୀ କରଣରୁ ଜଣାସାଏ ସେ ସନ୍ଦ ପ୍ରଭଚମ୍ବମ ବର୍ଗ ନସ୍ତମଭ ସଭ୍ଯ 
( 
ହ୍ରୋଇଥାଏ ଭାହ୍ରାବହ୍ନଲେ ଫ = ୧୮ ,*=2 ହେବ ! ପଟ୍ଵାକ୍ଷା ଦ୍ରୀଗ୍‌ (ପସ୍ଵୀଷ୍ପୀ ଜନଉ 
2 
ଭ୍ବ୍‌ଲୁଲୁ ବଗ୍ରକୁ ନେଇ) ଏହ୍ନ ସମ୍ମୀକରଣର ସଇ୍ଜ୍ୟାପନ କଗ୍‌ଯାଇଛୁ । ସୁଢଗ୍‌ଂ 'ପ୍ରଭ୍ଲ୍‌ମ 
ବର୍ଗ ନୟ୍ଫମଂ ସଭ୍ୟ । 


'ଗସ୍‌!ଙ୍କ ସଭ ଏକ ପରୋ୍‌ଷ ସଭ | ଭାଙ୍କ ମଡ ଅନୁସାୟା ଦୁଇ ଚ୍ହ ମ୍ବସଵସ୍ବ 
ଚମ୍ଭରୁ ମଧ୍ଯଚର ଵିସ୍ତା କରୁଥିବା ବଲ ସେମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧରେ ଦୁରକ୍ମର ବର୍ଗ ସହ୍ରଉ ପ୍ରଭ 
ଲୋମ୍ବୀନୁପାଭ ନ ବହ୍୍ାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୂରକ୍ପର୍‌ # ଶ୍ଣ୍ଡି ସହୁଉ ସ୍ରଭ୍ର ରଲ୍ବମ୍ଭାନୁପାଭୀ । 
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୭୧ ଵ୍ଧଦ୍ଯଉ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମୃକ ବଜ୍ଞନ 


ରୁମ୍ଭକର ପ୍ରାଲ୍ତମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ 
?7? 0 (୩ ±+ !।° ଏ (୩ -- 


ର ମୁଂ । 
/ ୬ ‡ 
= #16° (+. - (1 +) 


(2 ¬ /!)* 
^! . ?1(,11:- ))  !! _ ; 7?! ` 21(1 = 1) ' 
[1+7,+ ) × ଆ. 1+3 - ୩୯ × +" 


= ;?16* 12 6* # 
(6! -- !2)” 
#(21 - † ) (# - 2) !° ଗର 
_ 2⁄5" 7: +” 1:2:3 & କି 
(6! -` !୬)* 
_ 2/1/71 _ 7⁄1ମ171 ; ( " ୩ > > ! ଏବଂ ମୟ ଇଭୀଯକ୍ ନଗଣ, } 
= £= + 1 :( `. ୨8 
. ୩ -1¶ 2” -1 ର 
ପାଶ୍‌ ମୁଣୀ ଅବସ୍ଥା ଚର୍‌ 
£. _ ___” ୩... 11. = ୭୦ “© 
2 = ¬+” ଏ 11+ 1. "ଙ୍କୁ 2 


ହ [ - 
( 8 4* 4. 1) 8. 
( '. ୩* :> :> !* ) 
, 51 =217 | _ /† __ 
` 7', ` 6° + 1 ! 0” + } 

?ର ମାନ ନଥ୍ରିସ୍ଟ୍‌ କ୍୍ଵବା ପାଲ୍‌ ଗଗୋଝ଼ଏ ଚଗ୍ରଃ ଦଣ୍ତରୁମ୍ଭକ ସୋଗୁ ପ୍ରଥଚମ 
ଵାନଜେଣ୍ଟା-ଥ ଓ ପଟର ହାଳ୍ୟଜେଣ୍ଟାଓ୦ ଅବସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଦୂରଵ୍ଗ୍‌ ରେ ଥବା 
ଗୋଝଏ ପ୍ରଭଫଲନ ମାଗ୍‌ବନବଶାମ୍ିବର ର ବବକ୍ଷପ ମାପ କଗ୍୍‌ଵସାଏ । ସନ୍ଧ ଏହ୍ଦ ଵବକଷେପ 
ସଥାନମେ 6+ ଓ 92 ହୁଏ ଡାହାବହେବଲେ 7", = 77 ୯80 6, ଓ 7"2 = 77 £ଞ1୮ 62 

ର 713. ¡3୮ 61 
` 7, ˆ ରମ ୫; 


ଘଟ୍ଟସ୍ାଦ୍ଧାଗ୍‌ ସଵାସାଏ ସେ କ 26) 


=2 କିନ୍ଜ ଗ ।ଵୁଂ ବୁ 
5 କିନ୍ତୁ ଗସ ଙ୍କ ଡାଣ୍ଜୁ କ ବଗ୍୍‌ରରୁ 


ଏହ ଅନୁଯାଇ ?? ଅବି; ଅଭଏବ # = ୭ । ସୁଡଗ୍‌ଂ .ଦୁଇ ର୍‌ମ୍ଭଲ୍ତାୟ୍ବ ମେରୁ ମଧରେ 
ନ୍ଧ ୟା କରୁଥ୍ଵବା ବଲ ଚସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଚର ଦୂରଢ୍ମର ବର୍ଗ ସନ୍ଦୁଉ ପ୍ରଭରଲ୍୍‌ମାନ୍ଲପାଗ । 
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ଚ୍‌ ମ୍ତର୍କପ୍ଟ ମାପ. ବମ୍ଭର୍‌ବନବଶାମିଃର ୭୯ 


(©) ©ଦାଳଳ ମାଚାଳଳଡଗଟାମ ଚର ରୀ@5 : 


ଭୁଚ୍‌ମ୍ଭକ ଚକ୍ଷନ୍୍‌ ରେ ବଦ୍ଦାଲନ ମାଗ୍‌ନେଞଃାମିଃର୍‌ ରେ ଥ୍ରବା ଗଗ୍ରଃ ଚ୍ ମ୍ପକର 
ଆକନ୍ଵ୍‌ କଂଲ 
7=2#3+/ 7 ` 
4⁄1 | 
/ 
୨୪8 ® | 
717 _ 
କିମ୍ପା 477 ¬ ଲା = 12 
(ଏଠ' ବି 7? = ଏକକ ୩ ବଦୋଲନ ସଂଖ୍ୟା) 
କିମ୍ପା ୮୮୯: ୬, ଗଜ୍‌ଃ „ = (1) 


କିମ୍ପା 77= 4#7*2 


ବଦ୍ଧ ମାନ ଚ୍ମ୍ଭକ 7†5ଲୁ ବଦାଲନ ମାଗ୍ଚେବଵୋମିଃର, ଥିବା ଗଗ୍ରଃ ରୃମ୍ଭଳର 

ସମ୍ବାନ ଉଚ୍ଚତ ରର ଭୁର୍ଟମ୍ଭ କ୍ରୀସ୍ତ ନଧ୍ରେଖା ନଗରେ ଭାଦ୍ରାଠ'ରୁ 7, ଦୂଚକୁରେ ଏପଣ୍‌ 

ଭ୍ଭବରରେ ରଖାଯାଏ ସେପରି ଭାହ୍ବାର ଚ୍ ମ୍ଭୂକକ୍ଷେନ୍ନ ଓ ଭୁଚୁ ମ୍ଳକକେନ ଏକ ଭମୁଖୀ 

ବହ୍ନବ । ସଦ୍ଧ ମାଗ୍‌ଚନ ଶୋମିଃର, ରୂ ମ୍ଭଳର ମଧ୍ଯବନ୍ଦ୍‌ରରେ ଚୁ ମ୍ଭକ 7୪୬ର ରୁମ୍ଭକଷେନ୍ନର 

ଗବ୍ରଭା ୮” ହୁଏ, ଡାହ୍ରାହ୍ଲେଲେ ( £”, + ମ ) ଚ, ମୃକବେନଚର ମାଗ୍ବଳବହନିଃର୍‌ 
ରୂ ମ୍ବକର ଆବତ୍ତ୍‌ କାଲ 


( 71, = ଏକକ ସମସ୍ତବର ବଦୋଲନ ସଂ୍ଖ୍ୟା ) 


(୮ 154-12) <€ 711 ° 5 +୭+ (11) 
† | [7 71 ଵି †'¡ 7? 2 - 71 
୮ „୬ କିମ୍ପା ଶା ଏ ଲର ଯୋ 5 ୫ # ®: "କକ (111) 


ବନ୍ଧ୍‌ ମାନ ଚ୍ମ୍ଭକ 7୪୦କୁ ମାଗ୍ବନବଶାମ୍ବିଃର୍‌ ଚ୍‌ „ ମୃକଠାରୁ ୩, ଦୁରରେ 

ସ୍ଥାପନ କଲେ ସଦ୍ଧ ଖବ୍ରୁଡା ୪୫୬ ଓ ଏକଳ ସମ୍ଭପ୍ସ୍‌ରେ ଚଦାଲନ ସଂଖ୍ଯା ୨7, ହୁଏ 
ଉାହ୍ନା ବହବଲ 

71 (1›୮ 11) 1 

ଲା  ‰ =¥ 
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୭୨ ଵଦ୍୍ୁଡ୍‌ ଓ ଚ, ମୃକ ବଜ୍ଞନ 


କିମା (୮୬ + 1) << 722 9 ର ଉଚା(1୧୪) 


. 5242 ୟି 7, 2 9449 
£ ୬ == 5 କିମ୍ପା ର ୭ (¥) 
9 ମ୍‌ 
2 _ 7? ଏ. ` ୭ (2. 16) 
{£ ` 7? ¬ /? 
9 .-92 ସ୍ର 
ପଟ୍ଵାକ୍ଷାଦ୍ଵାଗ୍‌ ଜଣାଯାଏ ସଂ =+ 
୯୮ ¶ 
ହ୍‌ ୩ 5 
,. (2:17) 
` †#'; ¬ 6,! ( 


ଏହ୍ଲାଦ୍ଲାଗ୍‌ ପ୍ରଭଲ୍ବେମ ବର୍ଗ ନ୍ଧୟ୍ଟମ୍ଭର ସତ୍ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । 
¬+ _ €¿¡ ?ୟ 
2୩1 ଚ୍‌ ମକର ଚୁମ୍ବକୀୟ୍ଠ କଦ ଘଯ ନଣ୍ଫ୍ରସ୍ଟ : 


କୌଣସି ଦଣ୍ତ ଚୁ ମ୍ବକର ରହ ମ୍ପଙ୍ଲାୟ୍ଠ ବଦିର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଝି ସଭ ଦ୍ବାର ନଷ୍ପସ୍ତ କର୍‌ - 
ସାଇପାଚର । 

(୫) ସନଚୀଚୁମ୍ବକରୀ୭ :-_ଏହୁ ସ୍‌ଭରେ ସ .ଚୀରୃ ମକ ସାହାସବର 
ଚୃ ମ୍ବକର ଦୁଇ ମେରୁର ଅବସ୍ଥାନ ନଞ୍ରସ୍ଠ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ନ ଦୁଇ ମେରୁ ମଧ୍ଯରେ ଦୁର୍ମ 
ଚ୍‌, ମ୍ବକର ଚ, ମୃଇୀସୟ ବୈର୍ସ୍ଯ ସହୁଇ ସମାନ । 


(୭) ଵବକ୍ଷପ ମାଗ ©ନ୭ଟାମ ଗର “ରୀ® :- - 


(1) ଚାନ୍‌ଓଜଣ୍ଡ୍‌ ¬ ଅବସୁନ :- ଏହୁ ସଭରେ ମାର୍ନେଶେମିଃର ର 
ସଚାଚ୍‌ ମକନ ଶ୍‌ ଚର ଥୁ ମୃକର ପ୍ତା ନ୍ତମ୍ଭୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ମାଗ୍ବନ- 
ଵୋମିଶର୍‌ ର ବାହ୍ଦ ପୁବ୍ଵ -ପଣ୍ଛି ମ ଜଗରେ ରଖାଯାଏ । ସଦ୍ଞ ଚ, ମକର ଚୃ ମୂ ଗସ୍ତ ବୈର୍ଦୟ 
== 2! ରୂ ମକର ମଧବନ,ଠାରୁ ସଚୀଚ୍‌ ମୃକର ଦୂରଵୁ= 6, 6 ମାଗ୍‌ନେବଵଶୋମିଵର ର 
ବିକ୍ଷେପ =¬ 0+ ହୁଏ ଢାହାହେବଲେ 

2⁄4 __ (6)? ¬ !2)* 
11 ` 2୩, 
ବରଭିମ୍ଭାନ ସଦ ଚ୍ୃ ମ୍ପକର ଦୂରଜ୍ମକୁ 7୬ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ଏ ୭ଷ୍ନ୍ଥଚର୍‌ 
ବିକ୍ଷେପ= 0? ହୁଏ ଢାହା ବହଲେ 
2⁄4 ` (6: ¬ /?) 2 
ର = ୨ 3୮ 6; +*୭୭ ୬ .- ` (11) 


× (କମ ୫1, ୬୫୭୭ *** '“ (1) 
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ଚୁ ମ୍ଭକୀୟ୍ଠ ମାପ, ମେଗ୍‌ବନବଶୋ ମିଃର ୬୩ 
ସ୍ମ କରଣ (1) ଓ (1)) ସାହାସ୍ଯରେ 


(7, = !*)* __(7›” = -- 19)9 
ଯୁ × (8୮ ୫।\ =¬ ` 0 


/2 ର ¿ˆ ସ୍ର 
କିମ୍ଫା 61* ((- ୨ £ଥ ) ୫1 == 67) (1-,7,) 


[ ଏଠାରେ ର ଏବଂ ର ନଗଣ୍ୟ ହେବ ] 
ସୁଇଗ୍ଵଠ (୩3 10 6\ -- 7›ˆ £ 0 ୫2୬) 
= (2୩112 £ଞମୃୁ 6) -- 202!0 (8୮ 62) 
୮ /7)* £ 8୮ 6୫, -- 27 ୮¦ମ 62 
2 (+ †ଥ0 ୫+ ¬ 72 ( #: 0 $ ୫›) 


ଫୂତର୍‌ଂ 7+ , 72, 6+ ଓ 6» ଜଣାଥୁଲେ 2! ଜଞ୍ଥିସ୍‌ କଗ୍ଯାଇ ପାର୍ବ |! 
(1) ଟାଳଚକଣ୍ଡଟ ¬ 3 ଅବସୁ।ନ- 


ଏ ଜ୍ଷେନ୍ଧ୍‌ରେ ମାଗ୍‌ବନଵୌମିଵରର ବାହୂ ଚ୍‌ ଧୁ ମୃକୀସୂ ଉଦ୍୍‌ର-ଦସିଣ ନ୍ଦଗରରେ ଏବ 


ମଂଗ୍‌ବଳେବଶାମିହରର ସ୍ବଚୀଚୁ ମ୍ବକ ଦଦ୍ଧରୂମ୍ବଳର ପାଶ୍‌ ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ 
କଟ୍ଟଯାଏ । ଏ ଚକ୍ଷନ୍ନରେ 


8 
¿"= (724!) 2 180 6 


କନୁ ¿ କଂ ଏ .ବାଙ୍କ , 

3 
ଢେହୁ (୩* 4 !*) 2 ° ୪୮ ୫ = ୦ (ଧ ବା) 
କପ୍ଟା (6 +!) = ¢©£ 6 


+ /!\) == ? ୦ ୫ 8 ହି (2.19) 
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୭୪ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଅଉଏବ ୪ର ବଭ୍‌ନ୍କ ମାଳପାଇି 
ବକ୍ଷେପ 6 ଜଞ୍ଚିୟ୍ତ କର ୩” ଓ 


୮ 5 ` 
୯୦୯୭ ୫ ମଧ୍ଚର ଚଲ୍‌ଖଚନ୍ତ (ଚିନି 
ନଂ 27) ଅର୍ଦଦଦ କଲେ ଭାହ୍ରା ଏକ ॥ 
ସରଳଚରଖା ବହବ । ବର୍ଢିତ ୨୯୮ 
ସରଲଚରଖା ୦ ଅକ୍ଷକୁ 7୮ ବନ୍ଦରେ 
ଛେଦ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ 
} ୮ - > 266 
0୦୯୭ 6== 0 
ବଢସୁ ୩ + !' = 0 
କିମ୍ବା ୩°= ¬ 1!" *79 
ଚସଚଭଚ ବଳଳଲେ ୦୯ 6=0, 
ସେଇେବବଚଲ - 6? = ୦୮ (ଚନ ନଂ 2,7) 
„ ୦୮=1* 
.„ 21=2,/ 025 


ମୂଚର୍‌ଂ ଲେଖରଚନ୍ତ ସାହ୍ବାଯ୍ୟରେ ଗ୍ୃମ୍ବକର ଚ୍ଟମ୍ବକୀସ୍ତ ବଛୈରସା ନଷ୍ଫିସ୍ତ କଗ୍‌ସାଇ 
ପାରରେ |! 


ଉଦାଦହ୍ବରଣ (1)-_-ବଗାଝଏ ସୂଚୀଚୂମୁକ ଭୁରୂମ୍ୁକ ଷେନଞଚର ଭୁସମାନ୍ର୍‌ 
ପ୍ତ୍ଵବରେ ଝ୍ଲୁଥିବାବେଲେ 10 ଚସକେଣ୍ଣଟର ଠ ଥର ଦଦୋଲନ କରେ । ସୂଚୀରୁମ୍ବକ- 
ଠାରୁ କନ୍ଥୁ ଦୁରରେ ଚ୍ୃମ୍ଭ୍‌କ୍କୀୟ୍କ ମଧରେଖା ଦ୍ଦଗରେ ଭୁସମ୍ବାନ୍ତର ସ୍ତ୍ବବରେ ଚଗାଶିଏ ବଣ୍ତ- 
ଚ୍ଠମ୍ଭ୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ସୂଚୀଚମ୍ଭକତି 6 ଥର ଚଦାଲଳ କଟର ଓ 
ପରିବଶୈଷଚର ଉତର ଦକ୍ଷଣ ନ୍ଦଗରେ ର୍‌ଝହ୍‌ । ଦଣ୍ତରୃମ୍ଭକଝକୁ ବ୍ଲୁଲଇବଦେଚଲ ସନ଼ଚୀ- 
ଚ୍ମ୍ଭକର ଦୌନଳାଲା କେଭେ ବହବ ? 
77 << ##* 


6 ମୂ 
'ଆହି ‰( 10 ) 


ମତିଳକର ସ.ଚୀରୂମ୍ଭକ ନକରେ ଦଣ୍ତ ମ୍ପୃକର ଚ୍ଏ ମ୍ଵକକ୍ଷେନ୍ତର ଗବ୍ରତା= 
ଦଣ୍ତଚ୍ଟ ମ୍ବ କ ସ୍ଥାମିତ ହହବବାପରେ ସଥଚୀଚ୍‌ ମକର ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୋଲନ ସଂଖ୍ୟା 
ହ୍ରୀମ୍ବ ପାଏ । ବଉସୁ ଏଠାଟର ରମ୍ବୃକେନ୍ନର ଗବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇନ । 
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ରୂ ମ୍ପର୍କୀୟ୍ତ ମାପ, ବମେଗ୍‌ନେବଶା ମିର ୭୫ 
ଚର 6? 
. (୪' - !) = (19) 
±.:7 = [66 '×(1 = 10 


7 = 12 6/ ` 144 
୩ 
7" = 36 77 
ଦ୍ଧଂଗସ୍ତ୍‌ ଦକ୍ଷନ୍ନଦର 
1257... ? ° 100 × 
5 7 5 )” 36 
77 36 
47__100.: ` 
କି ର ରି 
୫__ 47 
` < 
_\/ 47 
ବା 5 \| 100 
1 _. /100 
¿= == \ `? == 1,4 ବସବକଣ ( ପାସ) 


(2) ୧ଗୋଝଏ ର ସ୍ପ୍ଳର ବଦୈର୍ସ୍ଯ 1 0 ସେ ମି. ଓ ପ୍ରସ୍ଥ + ସସ ମି; ଏବଂ 
ଭୁଚ୍ ମ୍ବକ କ୍ଷେନ୍ବରେ ଏହ୍ଲାର୍‌ ବଦାଲନକାଲ 5 ସେକେଣ୍ଡ । ଚ୍ଝ୍‌ ମ୍ପକଵକୁ ସ୍ବାର୍ବନ ସମାନ 
ଦୂଇସ୍ସ୍୍‌ଗ କର୍‌ବଦବଲ୍‌ ପ୍ରବଦ୍୍ୟକ ଖଣ୍ଡର୍‌ ଦଦୋଲନକାଲ ଚକର ବହବ ୨ 


ମବନକର ପୁଞ୍ଚିଚ୍‌ ମକର ଚୃ ମୃ କୀସ୍କ୍‌ ଆଘନ୍‌ୱ୍ତ #£ ଓ କଡ଼କ୍ସ ଆଘନ୍ † 
ଏବଂ ଅର୍କଚ , ମକର ଚ୍ହ ମ୍ପର୍କାୟ୍‌ ଆଘ ୱ 2, ଓ ଜଡ଼ଜ୍ସ ଆଘ୍ଥ୍‌୍ରି 1 


ପ୍ୁର୍ଜିଚ୍‌ ମ୍ବଵକର ବଦାଲନକାଲ ¿= 2ଳ,/ ୭ 
< ମ 

ଅବ୍ ଚୃ ମ୍ପକର୍‌ ବଦାଲନକାଲ ¿¡ = 2ଳ/ „‰ 
2 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମୂକ ବଜ୍ଞାମ 


ମା ୭ ¥ ୧୮(20-+" | ଫ୍ନ୍ଂ 


12 12 
7⁄¡ == 10/11, (?71:= ମେରୁ ପାବଲା) 
1)= [010 7 × = (5-7-1 | `? #⁄{ , = 5, 


2 ® ଓ 12 / 2 ` 


= 3141 = 5 × 101 × 24 _ '1(।1 
10:26 × 12 ` * 26 


9:59 5 _ \/101 ଂ 


୫ £ = 5 × 3 = 2.5 ସେକେଣ୍ଡ 


ସ୍ତ୍ଶ୍ମମାଳ। 


 ଭୁଚ୍‌, ମକ ଷେନ୍ନରେ ଭୁଁସମ୍ବାନ୍ତର ସ୍ବବଚର ଝୁଲୁଥିବା ଟଗୋବ ଏ ସଚୀଚ୍‌ ମୁଁକରି 

ବଦାଲନକାଲ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ (¢#୮୮€୫୫1୦୮ ) ଗମନ କର (0960 0୯6 । 
ଏହ ନ୍ଦୋଳନକାଲଲୁ ଚକଉଁ ଚକଉି କାରକ (୯୯୦୮) ନୟ୍ଟନ୍ସ୍ବଣ କଡର ଢାହ୍ରା 
ଉଛ୍ନୈଖ କର । 


“ଗସ 2 ସାଭ ଅନୁଯାସ୍ଟୀ ସ୍ରଭଲ୍ବେମ ବର୍ଗ ଜୟମଭର ସତ୍ୟ୍ୀପନ କର୍‌ । 


. ବଦାଲନ ମାଗ୍‌ବେବଶାମ୍ବିଵର, ସାହାସ୍ଯ୨ର ଦୁଇ ଚ୍ଠ ମ୍ପ ନଣଷ୍ପେନ୍ବର ଗରବ୍ରଭାର 
ତୁଲନା କର 


. ଭୁରୁ ମୃ ଳବ୍ଷଞରେ ଭୁସମାନାର ସ୍‌ବରେ ଝ,ଲୁଥିବା ଟଗୋହିଏ ଚୃ ମ୍ପଳର ଦୌଲନ- 
କାଲ ୮ ବସକେଣ୍ଡ । 8 ସସର୍ଣନମିଃର, ଦୈଘର୍‌ ` ଚଗାଡ଼ଏ ଦଣ୍ତରୃ ମ୍ବଳ ଝ୍‌ରଲନ୍ତ 
ଚ୍ଝମ୍ପଳର ପବର ରୁ ମ୍ବ କୀୟ୍୍‌ ମଧ୍ରେଖା ନଗରର୍‌ ସ୍ଥାପିଭ ହେଲେ ଓ ଦଣ୍ତଚ୍‌ ମ୍ପକର 
ମଷବନ୍ଦୁ ରୁ ଝ୍‌ଲନ୍ଭ ରୃ ମ୍ନକର୍‌ ଦୂର୍‌ଝ୍ଧ 10 ସେଂ ମି: ହେଲେ ଝଲନ୍ତ ଚୁ ମ୍ପଳର 
ଦୋଲନକାଳ 2 ସସବକଣ୍ଡ ହୁଏ । ଦଣ୍ତରୁ ମ୍ପ କର୍‌ ମ୍ବେଭୁ ପ୍ରାବନା ନଷ୍ଦିୟ୍ଟ୍‌ କର । 
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,ରୂ ମକୀୟ ମାପ, ବମଗ୍ବନବଵ | ମିର ୨୭ 


ଦୋଲ ନ ମାଗ୍‌ଟଚନବଶୀମିଂର ଓ ବବକ୍ଷପ ମାମ୍‌ ନେବଶାମିଃର,େ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଡ଼ 
ଚ୍ଠ ମ୍ଳକର ଚ୍ଛ ମ୍ଝ କୀୟ ଆପୂୁଞ୍ତିର ଝୁଲନା କର । 


. ବଗାହୁଏ ସ୍ଚୀରୁ ମ୍ପକ ଭୁଚୁ ମ୍ବଳ ବକ୍ଷନ୍ତତର 12 ଚସବକଣ୍ଡବର୍‌ 5 ଥର ବଦାଳନ 
କବର । ଏହ୍ନା ଜକଵବର ଚଗାଡିଏ ଦଣ୍ତଚ୍‌ ମ୍ପକ ସ୍ଥାପନ କଲେ ୩୦ ବସକେଣ୍ତରେ 
ଏହା 5 ଥର ବଦାଲନ କବର ଓ ପର୍ବଶଷବରେ ରୂ ମୁକୀସ ଜ୍‌ ର- ଦଷିଣ ଜ୍ଦଗରେ 
ସ୍ଥୁର ରହ୍ରେ । ଦଣ୍ଡ ଚୂ ମ୍ବଳଡଲୁ ରୁଲ୍ଲଇଦେଲେ ସ୍ଚୀଚ୍ଟ ସମ୍ପର୍କର ବଦାଳନକାଲ 
କେଭେ ବହବ ¢ 


. ଗୋଵିଏ ଚୁ ମ୍ପ୍‌କର ବୈର୍ସ୍ୟ 8 ସସୀ ମିଁ: ଓ ସସ 0.5 ସେ: ମି: _ଏବଂ ଭୁରୁ ମ୍ଵଳ 
କ୍ଷେନ୍ଧରେ ଏହ୍ଲାର ଦୋଲନକାଲ 6 ସେକକଣ୍ଠ । ର୍‌ ମ୍ପଳଛକୁ ପତ୍୍ବର୍ଗ ଦୁଇ ସମ୍ଭାନ 
ତ୍ତ୍ପଗ କରିଦେବଲ୍‌ ପ୍ରଭ୍ୟେକର୍‌ ଦଦୋଲନକାଲ କେଉେ ବହବ ¢ 

. ଵଚକ୍ଷପ ମାଗ ନେବଵାନିଂର ସାହୁ ସ୍ବର ଗୋଵିଏ ରୂମ୍‌ କର୍‌ “ଚୂ ମୃ କୀୟ ଚଦିଘ। 
ମାପ କର୍‌ବ୍ରୀ ସଭ ବଞ୍ଥିନା କର । 

. ଝଗା୧ଏ ରୂୁମ୍ଲକର ରମ୍ବ୍‌କୀସ୍ତ ଆପ ଓ ୬4 ଓ ଭୁରୁ୍‌ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ର ଭୁ ସମାନ୍ତର୍‌ 
ସଂଯୋଜକ 77 ର ପରମମାନ କପର୍‌ ନଷ୍ରିୟ୍‌୍‌ କଗ୍‌ସାଏ ଵଞ୍ଥିନା କର । 
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ଭୂର୍ୀଙ୍ଟ୍‌ ପରଚ୍ଛଦ 
ଚ୭ମକୀସ୍ପଠ ସ୍ତରଣ : 
@ ଥା 
ସଦାର୍ଥର ଚୁ ସ୍ଥକୀୟ ଧର୍ମ 


(  ?¶ ଞଞ ମ୍ପୈଠ 110101101 : ?!/[ &ଞ୪1୩€ 110 ` 01"00 61 165 0[ 
111011915 ) 


31 ଚୁମ୍ଭକୀପ୍ତ ଡପ୍ତରଣ ;- _ କୌଣସି ଚୂମ୍କବଞେନ ମଧ୍ରରେ ବଲାହ, 
କୋକଲ୍‌ ୫ ସ୍ତ୍ର ର୍ରମ୍ଭ୍ଗ୍‌ସ୍କ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଅଚୃମ୍ବକିଉ ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭନ୍ନଧରେ 
ଚୃମ୍ଭକଢ୍ସ ଜ୍ପଜାଉ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ନ ଘଵଣାକୁ ଚ୍ଛ  ମ୍୍‌କୀୟ୍ଟ୍୍‌ ଞସ୍ତରଣ କୂହ୍ଘାଯାଏ । 


77 ଗବ୍ରତା ବଣିଷ୍ଣ ଏକ ସୁଷମ ଚମ୍ଭକବକ୍ଷନ୍କ (ଚମ୍ବ ନଂ 31) ଭ୍ଡରେ 

ଚ୍‌ ମ୍ଳକୀୟ୍ଢ ପଦାର୍ଥର ଏକ ବଣ୍ଡ ୬ ଥି ଚ୍ଝ ମ୍୍‌କ ବଞନ୍ତର ଦ୍ଦଗ ସହ଼୍ଡ ସମାନ୍ତର ସ୍ତ୍ରବରେ 
ସ୍ଥାପିଉ । ଚ୍ଝ ମ୍ବକୀୟ୍ଠ ପ୍ରେରଣ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଏହ୍ନ । ଦଣ୍ତଝ଼ ମୂର୍‌ ର ମ୍ବକରେ ପର୍ରଣଭ ବହୁବ ଅଥାଭ୍ର 
ଡାହ୍ଲନାର ଅଧୁର୍‌ ମଳ ଗୁଞ୍ଜକ ସୁଷମ ରୃମ୍ବକ ୍ଷୈମ୍ଳର ବଲରରେଖା ଭ୍ତଗରେ ସବ୍ଜି ଇ ବହ୍ଲାଇ 


(ଚିନା ନଂ 3:1)] 


ଗ୍‌ହ୍ନିବେ । ଏଠାରେ ଦଣ୍ତିର ଜକଵଭମ ପ୍ରାନ୍ତ କୟଚିବର ଏକ ଦକ୍ଷିଣମେରୁ ଓ ଦୂରତମ 
ସ୍ତାନ୍ଜ ବରେ ଏକ ଜତଦ୍ଚିରଚମ୍ଭରୁ ଜ୍‌ପଜାଉ ବହବ । ରୃମ୍ବକୀୟୁ ଘଦ୍ଦାଥନ ଏହ୍ନପର୍‌ ସ୍ବବରେ 
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ର୍‌ ଷ୍ଣକୀୟ୍ଢ ଚପ୍ତରଣ, ପଦାଥର ରୁ ମ୍ଵକୀସ୍ଫ ଧର୍ମ ୭୯ 


ରୃୂମ୍ବକଭ ବହ୍ଵବୀ ଫଲଚରେ ଭଲରେ ସଯଉଁ ବଲରର୍‌ଗା ଉ୍ବନ୍ନ ଠୁଏ ଡାହା ମୂଲ ର୍‌ମ୍ବକ- 
ବକ୍ଷନ୍ତର୍‌ ବଲରେଖା ସହ୍ର୍ଭ ସମ୍ଭାନ୍ତର ଓ ଏକାଭ୍‌ମୁଖୀ ବହ୍ଲାଇଥାଏ । ଏହ୍ଦ ବଲରର୍‌ଖାଗୁଢ୍ମୁକ୍ତ୍‌ 
ଚ,ମାକନଚଡର ଖା (1,10€5 ୦୮ ୮8106€01581101) ଲୁହାସ:ଏ | ଏଗୁଞ୍ଜକ ବନ୍ଧ 
ବନଚରଖା (1056 ୯1୮୪€5) ବହାଇଥିବାରୁ ଚୃ ମୃକିଭ ଦଣୁ ବାହାବର ଚସମାବନ 
ମୂଲ ରୂ ମ୍ଳକକ୍ଷେନ୍ଞ 77 ର ବପର୍ସୀଉ ମୁଖୀ ହୂଅନ୍ତ । ଚନ୍ପରେ ଏଗୁଞ୍ଜକ ବହ୍‌ରେଖା ଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ଦର୍ଣାସାଇହ୍ଛ । ଦଣ୍ତ 4 ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ଠ ମ୍କକନବରଖା ବ୍ଯଗ୍ରଡ ମୂଲ ରୁମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନର 
ଚକବଭକ 'ବଲଚରଖା? (1 ,10€5 0† {୦୮୭ ମଧ୍ୟ ଗତ୍ରକବର । ଏହ୍ଦୁ ବଲବର୍‌ଖା ଗୁଞ୍ଜିକ 
ର ମ୍ଫଗ୍ଳୀୟ୍ତ ପଦାର୍ଥ ¿ 3ର୍‌ ଅନୁପଞ୍ଥି ଭରେ ମଧ ସସନ୍ଧୁ ସ୍ଥାନ ମଧ ବଦେଇ ଗଭ କରିଥାନ୍ତା । 


` ୭ ^» 
ବ୍‌ ୧୯୪ _  --- +" -ˆ ‡ 
×+ == 


୫୫ `୬ ` 
= “= =" ୯ £ ` ୭୨୨ 7 
ହ୍‌ ୯୯୧ ¬... ମୟ 


(ଚନ ନଂ 3.2) 


ଚନ୍ହରେ ଏଗୁଜ୍ଜଲୁ ପୁ୍ରିବରଖା ଦ୍ବା ଗ୍ର ଦର୍ଶା ଯାଇଛ । ସୁଡଗ୍‌ଂ ଚ୍ଝ ମ୍ଳର୍ଲୀସ୍କ୍‌ ପଦାର୍ଥ ମଧଟର 
(1) ମୂଲ ବଲବରଖା 3 (11) ଚୃମ୍ବୃକନବରଖା ଉ୍ଉୟ୍ତ ଏକ ନଗଚର ଓ ପାଖାପା ସି 
ରଣ୍ଞ୍ମଥାନ୍ତ ଏବଂ ବସମା ନଙ୍କର ସମ୍ଭସ୍ଣୂଲୁ କସ୍ତ୍ରଣଡରଖା (1 ,10€5 ୦£ 1000601010) 
ଲୁହ୍ରାସା ଏ । ରୃମ୍ପ କ୍ଵୟ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧଚର୍‌ ଚ୍ହ ମ୍ବକନଚରଖା ଓ ବଲରେଖା ଏକାଭ୍‌ମ୍ପଝୀ 
ହୋଇଥବାରୁ ରସଠାରର ଏକକ ପ୍ରସ୍ଥ୍ରେଦ ସ୍ର ଚପ୍ତର୍‌ଣବର୍‌ ଖା ସଂଖ୍ୟା ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ଲାଇଥାଏ 
କ୍ର ର୍ମ୍ବ୍‌କୀସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାଂରେ ଉଉୟ୍୍‌ ବଲଚରଖାର ନଗ ବପସ୍‌ୀଢ ବହାଇଥିବାରୁ 
ବସିଠାଚରେ ର୍‌ମ୍ବ୍‌ଳବକ୍ଷନ୍ତର ଖବ୍ରଭା ହ ,ାସ ପାଏ ଓ ଏକକ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଭ ପର୍ଣାମ୍ଭମୀ 
ବକ୍ଷନ୍ନ ବଲରେଖା ସଂଖ୍ଯା ଉଣା ହୁଏ । ବଭନ୍ମ ଅଞ୍ଚଲରେ ବଲଚର୍‌ଖଂର ଘଳକୁ ରନ 
ଳଂ ଓ.2ରର୍‌ ପ୍ରଦର୍ଗଭ ବହାଇଥିଛୁ । 
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୮୮6 ବଦୁଂତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ଫଳ ବନ୍ଞନ 


ଓଠ ଚୁମ୍ଭକୀୟ୍ତ୍ର ମାଧଧମର ସକୁଡିଉଦଧ୍ଯତା ( ୮୧୮୩୩୧୫୦୮୩1୧୨ ୦£ ୮୮୧ 
11320€¢1° ୮୮୧୦117୮୮) ) : 


ପୁଟରୁ ଆଟଲ୍ପାଟିଇ ହ୍ରୋଇଛୁ ସେ କୌଣସି ରୁମ୍‌୍‌କକ୍ଷେତ୍ର ମଧରେ ଟଗାଵିଏ 
ଚ୍ମ୍ହ୍‌ଙ୍କୟ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାଗିଡ ହ୍ରେଲେ ତନ୍ଜଧଚ୍ଧରେ ଗଭ କରୁଥବା ବଲରେଖା ସଂଖ୍ଯା 
ଅପେଖଝିକ୍ମୁଉ ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ । ମାଧମ୍ଭଲୁ ବ୍ଦ କରୁଥିବା ବଲଝରଖାର ଆଟପସ୍ିକ ପର୍ଵିମୀଣ 
ବା ମାନ୍ନାଲୁ ମାଧମର ପୁଠଭଉଦ୍ଯଡା (1 €୮୮୮୫୮11107) ଲୁହ୍ରାଯାଏ । ସୃଦରରାଂ 
୭କୀଣର୍ସଂ ଚୁ ମ୍ପକକକ୍ଷକ୍ରତର ଅକସ୍ଥିତ ୭ଗାଚଏ ଚ ୬ ସ୍ପକୀସ୍ତ ମାଧ୍ୟମର 
ଏକ କର୍ଗ ଡସଣ୍ଡନ୍ନ ଚର ମଧଧ୍ଯ ଓଦଇ ଡାହ୍ବାର ଲମ୍ବ ଢଗଡର ଅଵକ୍ରମ 
କରୁଥିବା ବଳର ଖା ସଂ ଖଧ୍ଧା ଓ ମାଧଧ୍ମମଚ ସ୍ଥାନାନ୍ତରତ କଢୁଡଲ ଠିକ୍‌ 
ଚସହି ସ୍ଥାନଚର ବଜ୍ଞାପୂଦ ବାସୁ ବା ଶୃଳୟ୍ଯ ମାଧଧ୍ଯମର ଏକ ବର୍ଗ ୭ସ: ମ: 
ମଧ୍ଯ ଦଇ ଅଦିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବଳଚରଖା ସଂଖ୍ଯାର ଅନୁପାତକୁ ସହ୍‌ 
ମାଧ୍ୟମର ସ୍୍‌ଡଉଦଏଧଭଢା କ୍ଟ ହ଼ାଯାଏ । 


ଚ୍ଟମ୍ଭ଼ରକୀୟ୍ତ ୭ତ୍ପର ଣର ସଂଜ୍ଞା :_- କୌଣସି ଚୃମଭକବେନ ମଧରେ ଥବା 
ଏକ ଚର୍ମ ସ୍ତ ମାଧ୍ଷମ ଭଡରେ କୌଣସି “ଏକ ବହ୍‌୍‌ରେ ରୃମ୍ବ୍‌ଳ ପ୍ରବାହର ସାହ୍ଵରଭାକୁ 
0//16506 ୪୮୬ £10× 0୯୮୭1୪୪୩) ଅ ଅର୍ଥ ତ୍‌ ସେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଵର୍ଗ ସୀ ମି ନି: ଅନୁପ୍ତସ୍ଥ କ୍ଷେନ- 
ଫଲଲୁ ଅଭନ୍ତମ କରୁଥ୍ରବା ରୁମ୍‌ କ୍ବୀୟ୍‌ ଚରେଖାଗୂଚ୍ଛର୍‌ (୯1୦୫ £ £୦୮୦୧) ସଂଖ୍ଯୀଲୁ 
ରୁମ୍‌ କୀୟ ୭ସ୍ତରଣ (୧୩୫୮୮୧୮୯୮୦ 11001006£100) କୁହାଯାଏ | _ଏହ୍ଲାକୁ ଅକ୍ଷର 
5 ଦ୍ଵାଗ୍‌ ସଥଗ୍ଟ୍‌ଇ ଦ୍ଦଆଯାଏ । 77 ଗଦ୍ରଢା ବସ୍ରିଷ୍ଣ ରୂ ମ . କିକ୍ଷେନ୍ରରେ ଅବ୍ଵଗରୁ ଉ ରମ୍‌ କୀୟ 
ପଦାର୍ଥ ମଧରେ ଏକ ବର୍ଗ ସେ: ମି: ପ୍ରଭ ଯଦ୍ଦ ରୃମ୍ହ୍‌କ୍ବୀସ୍କ ପ୍ରେରଣ 2 ରେଖାଗୁଚ୍ଛୁ ହୁଏ 
ଢାହ୍ନାହ୍ନେଲେ ବଦଦଝାଯାଏ ସସ 2୨ ଓ 77 ର୍‌ ଅନୁପାଡ ଧ ଧର ବାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍‌ 
5=£ (ଧୃ ବା) 
ଏଠାରେ /± ମାଧମର୍‌ “*ଘ୍‌ଡିଉଦଧତା ?? ଅବେ | ଶ୍ବନ୍ଯ ମାଧମରେ 2 = 77 
( '. ` ଶନ୍ଯରେ /£ = .) | 


3.3 ଚ. ମ୍‌ କୀୟୃ ସରଣ £ € ଚ୍ମ୍‌କନ ତୀକ୍ତା : 


7 ଖବୃଭା ବଣ୍ରିଣ୍ଟ୍‌ ଟଗୋଝଏ ଚ୍ମ୍‌ କେନ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ରୂମ୍‌ କିଡ ହେଉଥ୍ଵବା ଗୋଵଏ 
ରୁମ୍‌ କକାସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଦଣ୍ତ ମଧରେ ଚ୍ଟମ୍‌ କ୍ରୀୟ୍ଟ ପ୍ରେରଣ ୨ ଜା ଣିବା ପାର୍ଥ ସେକ୍ଗ ପଦାର୍ଥ 
ମଧ୍ୟରେ ଗୋଵଏ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ରନ୍ଛ୍ 5 82-¬-(ରନ୍ତ ନଂ 3.3) କଲନା କବ୍‌ଯୀଜ୍‌ ! 
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ର୍‌ ମ୍ପଲ୍ଲାୟ୍କ ପ୍ରେରଣ, ପଦୀଥର ଚୁ ମଳୟ ଧର୍ମ [୮୧ 


ଏଣ୍ଜ୍‌ ରହ୍ଥ.ର ଅନ୍ଲୁସ୍ତସ୍ଥ ଅଂଶର - ( 1୧85 ୧€%$€ $୧୯୯୮୦୮୩) ଏକକ ୭ସନି ଫଲ ମଧ 
ବଦଇ ଅଭନ୍ନମ କରୁଥିବା ଚ୍ଟମ୍ଲ୍‌କୀୟ୍ତ ରେଖାଗୁକ୍ଥୁର ସଖ୍ଯା ମାଧ୍ୟମ ମଧରେ “ଚୁମ୍ବ କଵୟ୍ତ 
ଦପ୍ତରଣ” ସନ୍ଦୃଢ ସମାନ । ପୁବ୍ବରୁ୍‌ ସସ ଚୀଉ ବହାଇଛୁ ୧ସ ଏହୁ ରେଖାଗୁଚ୍ଛ (1) ଚୃ ମ୍୍‌ଳନ 
ଚରଖାଗୁଚୁ ଓ (11) ନୂଲ _-„୪ 
ରେଖା ଗୁଭ୍ଭୁର ସମ୍ପଞ୍ଚୁ ` ମନ୍ଦର 
ସମ୍ଭାଳ ! (1 ) ସ୍ତ୍େରଣ ଦ୍ରାଗ୍‌ 
ର୍‌ମ୍ବ୍‌ କଵୀୟ୍ଠ ପଦାର୍ଥର ସେ 


ପ୍ରାନ୍ତରେ ବଲଚରଖା 
ପ୍ରଦେଶ କରେ ସସଠାବର୍‌ 5 
ଦଦସିଣଟମେରୁ ଓ ଅପରପ୍ରାନ୍ତଚର (ଚନ ଳଂ 3.3) 


ଉ୍୍‌ର୍‌ମମେରୁ ଉ୍‌ସ୍ପନ୍ନ ହ୍ମଏ । ସଦ୍ଧ ସ୍ରେଣ୍ଟଭ ଚମେରୁର ପ୍ରାବଲା ୨୨ ଓ ବଣ୍ତର ପ୍ରସ୍ଥସ୍ରେଦ 
ହ୍ଦଏ ଡାହା ହେଲେ ଏକକ ସ୍ତସ୍ଥବଚ୍ଛୁଦ ପ୍ରଭ ବମରୁ ପ୍ତାବଳା =”, + £ ` ( ଚୃମ୍‌,କନ 
ଗଚ୍ରଢା ) । 

ଏହ୍ନା ଫଳରେ ରଦ, ର ଅନୁପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେ # ¬ ହେରୁ ଓ ୫--ମେରୁ ଉପଜାଉ 
ବହବ ଏବ ଢାହ୍ରାର ଏକ ବର୍ଗ ୧ସୀ ନିଁ: ପ୍ରଭ ଚ୍ଟମ୍‌ କନ ଫବ୍ତଭା 7 ବହବ । ସୂଢଗ୍‌ଂ 


ପ୍ତେରଣ ଦୁଗ୍‌ ରହ,ର # ¬ ସାନରୁ ଏକକ କ୍ଷେନ୍ଧଫଳରୁ 4#×† ଚ୍‌ ମ୍ବକନ ରେଖାଗୁଭ୍ର 
ନର୍ଗତ ବହ୍ନବ © ତାହ୍ରା ରତ୍ଂର୍‌ 5 -- ସ୍ତାନ୍ତରେ୍‌ ପହ୍ରଞ୍ଜିବ । 


(11) ମୂଲ ସ୍େରକ ଚ୍‌ ମ୍‌କ୍ଷେନ୍ର ଟକ୍ତଭା 77 ବହାଇଥିବାରୁ ଚ୍ମ୍‌ କଢ ଦଣ୍ର 
ଏକକ ପ୍ରସ୍ଥବଚ୍ଥନ୍ଧ ପ୍ରଭ ବଲରେ ଖା ଗୁଚ୍ଛୁର୍‌ ସଂଖ୍ୟା 77 ବହବ । 


ମୂଡଗ୍‌ ° ରୂମ୍‌, କଉ ଦଣ୍ଡର ଏକକ ପ୍ରସ୍ଥଂଚ୍ଛୁଦ ମଧ୍ଯଦେଇ ସାଉ୍ଥୁବା ଚରଖା ଗୁଲ୍ୁର 
ସଂଖ୍ଯା = 77-4 47 7 


“ ରମ୍‌ ୍ବୀସ୍ତ ଘପ୍ରରଣ 2=77447 [ ... ୫୭୦ ୨୭ > (23.,1) 


2 ଲୁ ଚନମାକ ସବାହର ସାଦ,ତ | (୮103 ଓ€୮ଃେ1୧୯୩) ମଧ କୁହାଯାଏ । 
ମାଧ୍ୟମ୍ବର ଅନୁସ୍ତସ୍ଥ ବକ୍ଷନ୍ଫଫଳ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଡାହ୍ରାର୍‌ ଲମ୍ବଦ୍ଦଗରରେ ଅଭିନ୍ନମ୍ଭ କରୁଥିବା 
ସମ୍ରୌଃ ରେଖାଗୁଚ୍ଛର୍‌ ସଂଖ୍ୟାରୁ ୭ମାଚ ସ୍ତରଣ (୮୦୫1 100060(1ଠୀ) ବା 
ଚ,ମ୍‌,କ ପବାହ (1¶6806€0(16 1102) ଲୁହାଯାଏ ଓ ଏହା ଅଞର ¢ ଦୁାଗ୍‌ ସ୍ଚଭ 
ହୁଏ । ବଉଣୁ ସନ୍ଧ ମାଧ୍ମ୍ର ରୁ ମ୍ଳଲ୍କୀୟ ପ୍ରେରଣ = ,3 ଓ ଅନୁସ୍ସ ବଷନସଫଲ = 4 ହୁଏ 
ଭାଦ୍ବାଦହହ୍ନେଲେ 
#¢=24 
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୮୬ ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଠଁ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞୀନ 


ମଦ୍ଧ ବର୍କୀଣସିି ରୁ ମୃ କକ୍ଷୈନ୍ମ ମଧର୍‌ ଚଲ ମ୍ବଙ୍କୀସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାପନ କଣ୍ଢବା ସୁଝଂରୁ 
ଚୁ ମକୁ ସ୍ବବାହ୍ର ସାନ୍ତା 77 ଓ ଚ୍‌ ମୃଜୀସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାପନ କଶ୍ଵବା ପରେ ସେବ 
ପଦାଥ ଭଳରେ ର୍‌ ମକ ପ୍ରବାହର ସାନ୍ଥ,ଭା ହୁଏ. ଢାହାବହଲେ ` 77 ଓ 0 ସଥା- 
ନ୍ଧମେ ଚୁମ୍ବକ ୧କ୍ଷେଞିରରେ ଚୁ ମୂଳୀସ୍ ପଦା ର୍ଥ ଅନୁପନି ଭରେ ଏକକ ମେରୁ ଉପରେ ନି ସ୍ହ 
କରୁଥବା ବଲ ଓ ରୁ ମୃକଵୀସ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାମିଭ ବହ୍ବାପଣେ ଚନ୍ନୁଧଚରେ ଏକକ ବମରୁ 
ଉପରେ @ସ୍ଫା। କରୁଥିବା ବଲ ମାପ କଶ୍ବ । 

ଚ୍ଚ ମ୍ଭକ୍କାୟ ପ୍ରେରଣ ଓ ର ଏକକ ଏକ ଗସ” (୦,1465) ଓ ରୁ ମୂଳୀୟ ସ ବାହ 
¢ ର୍‌ ଏକଳ ଏକ (ମାକ୍ସ©©, ଲ୬ (?¥[€୪୧୮୧]] ଅବ | 

ମି: ଲ ସେ: ପଵଭରେ ଚ୍ମ୍ଭକୀସ ସବାହର ସାହତା (୮10± ଓ୧୮୫1୧୯୩) 
୧©, ବେର/ (ମି ହ ର)? ଏକକ ଦୃାବ୍‌ ମାପ କର୍ସାଏ | ଏକ ଚଞ୍୍‌ବବର = 10* ମାକ୍ସ" 
ଚଞ୍.ଲ | 

1 ଏକ ବଭକ୍ଃର ବାଣି ଅବ | * 
© ପ୍ରରଣଡରଖା ଓ କ ପ୍ରରଣ ରଖା ଗୂଚ୍ଛର ସଂଜ୍ଞା : 

ପ୍ରେରଣରର୍‌ଖା ରୁ ମ୍ଳକବକ୍ଷୈନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଵନୁତ ରୁ ମୂକ୍ୀସ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ଯଝର ଏପଣ୍‌ 
ଏକ ବନ୍ତଚରଖା ସାହ୍ରାକ ଡାହ୍ନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦ୍‌ରେ ପ୍ରେରଣର ନ୍ଗ ଅଥାତ୍ତୁ ୧ପ୍ତରଣ- 
କାସ୍ସୀ ଓ ପଦାର୍ଥର ଚ, ମ୍ବ କନଦାଗ୍‌ ଉପକାର ବହେତ୍ତୁଥବା ପଣ୍ଣାମୀ ଚ, ମୃକବେନର ଦ୍ଗ 
ଜବଦଂଶ କରେ । ଏହୁ ସପ୍ରର୍‌ଣ ରେଖାଗୃଡ୍ଜିକ ଗୁକ୍ତ ଆକାରରେ ବନସ୍ତ ହୋଇଧ୍ପବାର 
ପରିକଲନା କଲେ ଟସ୍ଧ୍‌ ଗୁଚ୍ରଲୁ ଓପ୍ପରଣ ଡର ଖା ଗୁଚ୍ଛ କୁହ୍ବାସାଏ । 


ସ୍ଥାୟ୍ଠୀ ଚ୍ଟମ୍ବକରେ ପ୍ରେରଣକାସ୍ଵୀ ଚ୍‌ ମୃକଷେନ୍ 77 = 0 ଓ ବତସୁ 8 = 477 | 


3.4 ଚ୍ଟମ୍‌କୀୟ୍ଟ ପବଣଦା ([8⁄ଷଞ8106€1/16 5(15୦€୮୯1211107) : 


ପୁଙ୍କ ଅନୁବଚ୍ଛଦ ଅନୁସାସ୍ବୀ 
ସପ୍ତରଣ 9 = 77 ¬4-47 ୮ 
ପ୍ତତ୍ୟେକ ପାଶ୍ଢ କଲୁ 77 ଦାର୍‌ ସ୍ଗ କବଲ 


1 / 
77 ” 1447 =+ 
କିମ୍ବା /¿ = 1 4 47 ୟା ଧା (3.2) 


ଏଠାଚର ¿£ । = 8 ଲୁ ଚ. ମ୍ଭକୀୟ ପଦ୍ଦାର୍ଥର ସ୍‌୍‌ଡଉଦ୍ଯଡା 6 
 § 
]¿ । = ` ଲୁ ର, ମୃକୀୟ ପଦ୍ଦାର୍ଥର ପ୍ରକଣତୀ କୁହ୍ରାଯାଏ । 
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ର୍‌ ମ୍ବ୍ଗସ୍କ ପ୍ରେରଣ, ପଦାର୍ଥର ଚ୍ଠ ମ୍ଲକଲସ୍କ ଧର୍ମ ୮୩ 


ସୂଚସ୍‌ଂ ଏକଳ ଟବ୍ରତା (୮୦1) ବଣଶିସ୍ଣ୍ଠ ଚ, ମ୍ନକସେନ୍ନ ଦାଗ୍‌ କୌଣସି 
ଚ ନମୂକୀସ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ଯରେ ଉପଜାଉ ବହ଼ୟ୍ତ୍‌ଥ୍ଵବା (୮) ଚ, ମ୍ଵକୀସ୍ବ ପ୍ତେରଣଲୁ ଉକ୍ତ 
ପଦାର୍ଥର ସ ,©ଉଦଂଦା ଓ (11) ଚ, ମ୍‌ କଳ ଗଦ୍ରଭାଲୁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ଦାଥର ପବଣଦଡା 
ଲୁହ୍ରାଯାଏ । 


35 ଗସଂଙ୍କ ନମ୍କୁମ (୦811556? [8 ୪୮) : 


କକୀଣସି ବଦ୍ଦ ପୂଷ୍ଣୃତଳର ଲମ୍ବ ଢଗଞର ଚମାଟ ଚୁମ୍ବକୀସ୍କୁ 
ଚସ୍ରରଣ ଗୂଷ୍ଟତଳର ଆଉଧ୍ତନ୍ତରଚର ଥିବ। ଚକମ୍ବାଳୀସ୍କ୍‌ ୭ମରୁର 4୩ ଗୃଣ 
ଅଟ । ଚମ୍ଭକୀମ୍ଟ ମରୁ ସଵ ପୃଷ୍ଠ ତଳର ବହ୍ଜୁର୍ଭାଗଡର ଥାଏ ତାହ୍ରା- 
ଚହ୍ରଡଲ ପୃଷ୍ଟ ତଳର ଲମ୍ପ୍‌ ଵ୍ଗଚର © ପ୍ରରଣ ଶୂଳ ଚଢ୍ରବ । 


ମଚନେକର ୬ ଏକ ବନ ସୃକ୍ତଢାଲ 
(ଵନ ନଂ 3,4) ଓ ଭାହାର ଅଭନ୍ରରେ ୦ 
ବିନ୍ଦୁରେ ଉଦ୍ଵ୍‌ର ମେରୁ ??1 ଅବସୁଭ । ଏଠାରେ 
ମାଧ୍ମ୍ଭର୍‌ ସୂଉଉଦ୍ୟଭା /« ବହୁଉ୍‌ | ଠ ବହ୍‌- 
ଠାରୁ ¢ ଦୂରକରେ ଓ: ପ୍ତୁଷଣ୍ତଭଲର ଏକ 
ଷ୍ଠ ଦ୍ର ଅଂଶ ଓ ଭାହ୍ରାର ବକ୍ଷନ୍ଦଫଲ = ୩୬ । 
ଏହ ୩୦ ମଧ୍ୟଦେଇ ଚ୍ଛମ୍ଫ୍‌କରୀସ୍କ୍‌ ଘପ୍ରେର୍‌ଣର୍‌ ଦଗ 

-)- 

୦୬2୮ । 


ମନେକର 2 ବିନଧୁରେ 77” ଜ୍ଞଣଗରେ 

ରୂମ୍ଭଳକ୍ଷେତ୍ପର୍‌ ଗବ୍ରଭ। = 7" । ସଦ୍ଦ ୨୦ ପ୍ରଭ 

ଲମ୍ବ ୮୪୪ ହୂଏ ଏବଂ ୬୬୧୩ ଓ ୨୬୮ର 

ଅନ୍ନର୍ଗଭ କୋଣ ୫ ହୁଏ ଭାହ୍ରାହ୍େଲେ 2୮୮୪ 

ଦ୍ଦଗରେ ଚ୍ଟମ୍ଳକୀୟ୍ତ ଘସ୍ତେର୍ଣ (ବନ ନଂ 3.4) 
== ///?7 ୦୦$ 6 ୩୦୬ 


== /( ୮ ୯୦5 6 ୩୬ 


। *.* 7୮ === 55. 


09201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଧ@ 016॥1.0୦୮ 


୮୪ ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ ଓ ଚ ମୃକ ବଜ୍ଞନ 


__?1 ୯୦୫ 6 75 
7 
କନ୍ତୁ 2 ଠାରୂ 7 ଦୁର୍ସରେ ଅବନ୍ଥୁଜ ଠ ବହ୍‌୍‌ରେ ୩୬ ଉ୍ସ୍ପନ୍ନ କରୁଥବ। 
ଘନବଳେଣ 


4୦ _ 7୨ ୦୨5 6 
7 


ଡେଞ୍ଛୁ ରୂମ୍ଭକୀୟ୍ତ ଘସ୍ତରଣ =/17 ୦ 
“- ସୁଣ୍ତତଲର ମୋଵ ରୁ ମୂକୀସ ସେରଣ= 9 ?1୩୦ 
=ଥ#୨୨଼ ୨୮ ଜଜ ଓ (ଓ ଓ) 

(1) ମନେକର ବିଦ୍‌୍‌ସମରୁ 1 ବହ ସ୍ୃଷ୍ଟଡଲ 5 ର୍‌ (ଚନ୍ଧ ନଂ ଓ, 5) ବାହାରେ 
ଠ ବନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଚିଂଭ । ବଦ୍ଚିମାନ ଠ ଲୁ ଶୀର୍ଷବଦଦୁ କର୍‌ ୧୦ ଘନକୋଣ ଵଣଶିଷ୍କା 
ବଗାଝିଏ ଶଙ୍କୁ (୦୦୮୧) ଅଙ୍କନ କର । ଏଦହ୍ୁ ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ସ୍ତୃଷ୍ଣଭଲ 5 ର ୮୬ ଓ 2» 
ବିଦ୍ର ସଥାନମେ ୩୦) ଓ 75, ଅଂଶ ବଛଦ କରୁ | 7+ ଓ 2 ବହ୍‌ରେ ବାହ୍ୟ 
କ୍ଦଗରର ସ୍ପୃଷ୍ଟଚଳ ୩୦, ଓ ୧୬୬ ପ୍ରଭ ଅଳିଭ ଲମ୍ଫ ସଦ୍ଧ ରୃମ୍ଭକକେନ୍ନର୍‌ ୍ଦଗ ସହ୍ରତ 
ସଥାନବମ 6) ଓ ୫ ଚିଳାଣ ଉ୍ଭପପନ୍ନ କରେ ଢାହାାହହ୍ନେଛଲେ 

2୦ = _ 651 6 ` ୮୦୧ 61 _= = 7୨୬ ୦୫ 6୫2 
71? ?'2ˆ* 
(`. ୦ ଠାରୁ 2; ଓ 2› ବହ୍‌,ର ଦୁରଝୁ ସଥାନସେ 7+ © 7) 


(ଚନା ନଂ 3.5) 


୩୬, ଓ 7୬, କୁ ଏକସବଇେ ବଗୃରକୁ ବନେଲେ ସମନାନଙଙ ପର ଲମୃୂ © ବାହୁ 
ନ୍ଦଗରେ ରହ ମ୍ଫକୀୟ୍ତ ଚଘ୍ରରଣ 


09201126€0 0\/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଂଧ@ 0161|.0୦୮ 


ତ ¢ 
ନୃ ମ୍ପଙ୍ଗୀୟ୍ ପ୍ରେରଣ, ଚୂ ମ୍ପକନୀୟ୍ର ପଦ୍ଦାଥର ଧର୍ମ ୮୫ 


= 77 ¡ ୦୫ (7 _ 6+ ) 7୦, -† 772 ୦୦୫ 62 752 
= = ]୮ ¡ ୦୦୪୫ 6) 6୦, + 77୮2 ୯୦୫ 6» 7୦୬ 
_. _ 71 75) ୦୦5 6+ , ?1 753 ୦୦୫ 692 
¥ "“ £: 
= -- 7717 © 4?;17 ୦ = 0 ରୟ ର୍ର (3.4) 
ସମ୍ଭର୍ ବନ୍ଦ ସୃଷ୍ଣଭଲ ୭ଲୁ ଠ ବହ୍‌ବର ସମ୍ବଭାନ ଘଳବକାଣ ଉ୍‌ପ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା 
୩5୫, © ୩7୨୬ ସଦୁଣ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗୂ ଅଂଶରେ ବଉଲକୁ କର୍‌ ଉପରେୋଗକୁ ସ୍‌ଭଦାର୍‌ 
ଦର୍ଶାଇ ଦଆସାଇପାରେ ଝସ ବାହ୍ର୍ୟ ନ୍ଦଗରେ ଚମ୍ଭୀଵ ଟପ୍ତର୍ଣ ଶୂନ୍ଯ ଅବେ । 
ସନ୍ଧ ବନ୍ଦ ସ୍ତୃଷ୍ଣଭଲର୍‌ ଅଦ୍ଭମନ୍ଥର୍‌ ଗ୍ବୃଗଟର ଅନେକଗୁଞ୍ଜିଏ ବହ୍‌ ଚମରୁ ?1+ › ?71› › 
#କଜଜଅବଞସ୍ଚିତ ବହରାଇଥାଏ ଭାହ୍ରାହ୍ନଚଲେ ବାହ୍ର୍ୟ ନ୍ଦଗରେ ଚମ୍ପା ଚସ୍ତର୍‌ଣ 
ସ୍େମନାଳଙ୍କର ପୃଥକ ବପ୍ତରଣର ସଵୀଜଗାଣିଭକ ସମଭଞ୍ଖ୍ଂ ସହ୍ନଭ ସମ୍ଭାଳ ଅର୍ଥାତ୍ତ ବାହ୍ଯ 


ନ୍ଦଗବର ଚମାଃ ଚପ୍ତର୍‌ଣ / 


ଓ,5 (୫) ଗଯ, ନକ୍ଟ୍ୁମର ସ୍ରଚମ୍ଟ୍ାଗ : 

(1) ସମତଳ ଡମରୁଚାଦରଓଯାଗୁ, ଚ, ମାକଳକ୍ଷଭର ଦୀଦ,ତ। 
(10(€0517 ୦£ ୮୩880€110 ` {1614 ` 00€ ୦ ` 6 )1ୀ80€ ` ୦1 ୮ 
$1€€1) : 

2୮ ଏକ ସମ୍ଭଭଲ ଚମ୍ପରୁ ଗୃଦର୍‌ (ଚିଛ ନଂ 3.6) ଓ ମନେକର୍‌ ଏହାର 
ରୂମ୍ବକନ ଖବ୍ରତା== 7 । ଏହୁ ଗୃଦରର ଖୁବ, ନକଃବରେ 7 ଏକ ବଦ୍‌, । ଗୃଦର ସହ୍ଧତ 
ସମ୍ବାନ୍ତର୍‌ ଜ୍ଗରରେ 7 
ବିନ୍ଦ୍‌ରେ ଗଗୀଵିଏ 
ଏକକ ସମଭଲ ଝସ୍ଷନ୍ନ 
୩୬ କଲନା କର୍‌ 
ଯାଜ୍‌ । ଏହ୍ନ 9୬ 
କ୍ଷେନ୍ଚର ପର୍‌ସୀ ମାରୁ ର ------ ୯୦ 
ଗ୍ବଦର୍‌ ପ୍ରଭ ଲମ୍ବ --¬¬¬ - 4 ୨ 
ଅବ୍ଦନ କସ୍‌ଗବଲ 
ଭାହ୍ରାଦ୍ାଗ୍‌ ଗଠିଭ 
ସ୍ତୂଳମ୍‌ ଗ୍ଟଦରର 
ଏକକ ଚକ୍ଷନ୍ଧଫଲ 5 (ଚନ ନଂ 3,6) 
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୮୬ ଵବଦ୍ୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ ମୂକ ବଜ୍ଞୀନ 


ବ୍ରେବ କଣ୍ଠନ । ମ୍ଭଦଲ୍ର ଅପର ପାଶ୍ଵଚର ସମାଳ ଦୂରଦ୍ଧରେ ଅଳସ୍ଥିତ ଠୁ ବଦ, ରୁ 
ବସଦ୍ୁମର୍‌ ଏକ ଦ୍ରିକମ୍‌ କଲନା କର୍‌ଯାଭ୍‌ । 


ଗସ୍‌ ନସ୍ତମଭ ଅନ୍ଧୁଯାୟ୍ତୀ ଏକକ ବକ୍ଷନ୍ତଫଲ ୬ ଠାରୁ ଉ୍ଉସ୍ତ ଦଗଲୁ ସାଉ୍ଥ୍ଵବା 
ମୋ ଅଭ୍ଲମ୍ବ୍ ଘପ୍ରରଣ (14 ୦୮୮)୫]1 100060100) = 4₹.[ ଅର୍ଥାଭ୍ଭ ର ଜମ୍‌ର ଦୁଇ 
ପ୍ରାନ୍ତ ୮ ଓ ଯୂର୍‌ ଝମ୍ଭାଃ ସପ୍ତରଣଳ 4୩୮ । ଏଠାର ୍ରିଜମ୍‌ର୍‌ ପାଶ୍ବ “ସ୍ବଗରୁ ଦପ୍ରରଣ 
ଣ୍ଠିନ୍ୟ ଅବ୫ । ଚଉହ୍ୁ ୮ ନକରେ ଏକକ ଚକ୍ଷନ୍୍ରଫଲ ପାଲି ଟପ୍ରର୍‌ଣ 277 । ସୂତଗ୍‌ଵଂ 
2 ଵନଦ୍ଦ୍‌ରେ ଚ୍ୃମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତର୍‌ ଗବ୍ରଭା = 277 । ମାଧ୍ୟମର ସୁବଉଦ୍ୟଭା ସଦ୍ଧ /± ହୁଏ 
ତାହାହେଲେ ଚ୍‌ୟମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ମ୍‌ର ଟବ୍ରଢା 


__ 27 [ ୫୫୭୫ ୬୬୭ 
ବୁ (3.6) 


(2) ଦୂଇଚ ସଳ୍ୁକଚଟ ସମଦଳ ଡମତୁ ପାଲ, ମଧୟରେ ଅବଞ୍ଥ ତ ବକୌଣସି 
ଵଦ୍ଦୟ୍ରେ ଚମ କଞକ୍ଷଭ୍ରର ଡୀବ,ତା ` (?![୫810€0(16 {1€]ଓ §117€0 8 (1) 
]16( ୧୧୧୮ ୧୯୪୦ 1806€ 7;01€ ¡16୦€5) : 


7¶ ଓ ୭ ସଲ୍ଲକଃ ଚମରୁ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ ଓ?) ଦ୍ବସ୍କର ପ୍ରାନ୍ତଦ୍ବଗ 
ସମ୍ଭଭଲ । ମଚନକର ସ୍ରତଭ୍ୟେକ 
ମେରୁର ଚୃମ୍ଭ୍‌କନ ଖବ୍ତଭା = 7 ଓ 
ସେମାନଙ୍କ ମଧରେ ଥ୍ବବା ମାଧମ୍ଭର 


_ ଚନ୍ନ ନଂ 3 7) ସୁଉଦ୍ୟତା = /× | ଏହୁ ଚନରୁଦୁସ୍ତ 
ମଧ୍ଯରେ ଅବସ୍ଥୁଭ 7? ବହ୍‌,ବରେ- ¬ 
-)= 
7୪ ¬ ଟେରୁ ସୋଗୁ 7¶ ୬ ୍ଗରେ ଚ,ମୂକକେନର ଭୀବଢା =274 
-)- 


5 ˆ ମେରୁ ସୋଗୁ 2୨ ଦଗରରେ ଚ,ମୂୃକଞେନର ଭୀରାଭ| = 2„) 
; 4717 
୦“ ୬ ବହ୍‌, ରେ ବମା ଭାବ୍ରଭା = କୁ ଉଚ (37) 
ଏଠ:ବର ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ¿# ଓ 5 ଖଟ୍‌ ସର୍ନ୍ନକଃ ବହ୍ରାଇଥ୍ଵଲେ 
/8 ସେମ୍ବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକ କ୍ଷେମ୍ଚ ମୂଷମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ବନ୍ଦ, 2 ରେ ଡରଚ୍ତଭା 
ସେହ୍ନ ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାନ ଜ୍ପରେ ନର୍ତର କରେ ନାହ୍ରି । 
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ନୁ ମ୍ବ୍୍ମାସ୍ତ ପ୍ରେରଣ, ଚୁ ମବକୀସ୍ତ ପଦାଥର୍‌ ଧର୍ମି ୮୭ 


3. ଦୁଇଟି ସର୍ନୁ' କଟ ©ମରୁ ପାଲ, ମଧ୍ୟର ବଳ- 
(1⁄' ୦୮୦୧ ୦୦୯ ‰¥%€୧୮ ୧୪/୮୦ ୦୮୦୮୦୫1୮€ ¡1616 {0165) 


<ଠାବର୍‌ ଜ୍‌ ଉମେରୁ /#7 ବା 
ଦକ୍ଷିଣବମରୁ  ଚଯାଗୁ ବସମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର୍‌ 
ଥୁବା ଯେବକୀଣସି ବନ୍ଦୁରର୍‌ ରୂ ମ୍ଳକ ବକ୍ଷନ୍ନର 


ଖା 
ଢୀବ,ଭା = ¥ 


ଚନ୍ଞା ଳଂ 3,8 
& 
(/ = ସଢ୍ୟେକ ବମରୁର ଏକ ବଗ ବସ. ମି,ର ରୁ ମୂଳକ ସ୍ାବଲ୍ୟ 


ଏ ବକ୍ଷନ୍ନତରେ ୦ ବମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭ ଏକ ବର୍ଗ ବସ, ମି. 7¶ ଚମରୁର ରୂ ମ୍ଭକ ଵକଷନ୍୍ର ର୍‌ 
ଅବର୍ଥ ତ ବହ୍ଦାଇଥବାରୁ ଢାହ୍ରା ଉପଚରେ ବଲ 


£ = ଢୀର୍ଢା × ଚମେରୁ ସାବଲ୍ୟ 


2# 7 2# 17 2 
^ ଓ 
ଏହ୍ନ ବଲ ଘରମ୍ରଲୁ ଆକଷଣ କଚର୍‌ । ଏଠାରର ର୍ଡ ମ୍ଳଳର ଚପ୍ରର୍‌ଣ 
._ „ _ ¥.. 3 
2 = 4# 7 , ୭ 1 
୮ [7 _ ଯି _ 0 © 98 
°” $=). ° 1 କେ" ଲା 
ସଦ୍ଧ ବମଭରୁପ୍ରାନ୍ତର ବକ୍ଷନ୍ମଫଲ ଓକ ହୁଏ ଭାହାବହବେବଲେ ବଲ 
12 & 
† = ୫୫୬ 
୪ ଲା (3.8) 
କଣ ଚ୍‌ ସ୍ବକ ଓକ୍ଷକ୍ରଚର ସଞ୍ଚିତ ଗର୍କ୍ତଚ- 
(1:0€୮8 7 5£୦୮୧୯ 07) 17) 9 ୮୮୫9 0 €୮16 £ 1610) 


ମବନକର 7୩ ଓ ୫ ମେରୁଦୁସ୍କ (ଚନ୍ଧ ନଂ 3,9) ପ୍ରାରଞ୍ତରେ ପରଞ୍ପର୍‌କୁ ର୍ଣ 
କରୁଥିବା / ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୂରଜ୍ମଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର୍୍‌ଭ ହ୍ଵେବଲେ ଏହ୍ନ ପୃଥକ୍‌କର୍‌ଣ ପାଇଁ ପ୍ରନ୍ଟ୍ରୋଳନ 
ହେଜ୍ଭଥବା କାର୍ଯ ଚ୍‌ ମ୍ଫକ ବକ୍ଷନ୍ନ୍ରରେ ସ୍ଥି ଭଜଣଣ୍ଡ ଘ୍ବବଚରେ ସଞ୍ଚୁଭ ବହ୍ଲାଇ ରହନେ । 

ଏଠାରେ ମାଯମର୍‌ ସୁରଭଦ୍ଯଢା /± ହେେଜ୍ । ୧୩ ବମ୍ରୁ ଚଯାଗୁ ୦ ମେଭୁ 
ସ୍ତରାନ୍ତର ବକୌଣସି ବନ୍ଦୁଝର୍‌ ଢୀବ୍ରଢା = ଥେ 


[† = 5 ନମେଭୁ ସାନୁର୍‌ ଏକକ ବକ୍ଷନ୍ଫଳର ଚମରୁ ପାବଲ] 
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୮୮ ବଦ୍ଧ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବ୍ଞନ 


ସଦନ୍ତ 5 ମେରୁପ୍ରାନ୍ତର ବକ୍ଷନ୍ତଫଲ ଥ୍‌ ହୁଏ ଭାହ୍ବାବହଲେ ଭାହ୍ରାର୍‌ ମେରୁ 
ପ୍ରାବଲ୍ୟ = / 4 


୮ 
5 
୧... = 
= /୬ 
(ଚନ ନଂ 3.9) 
୬ ମ୍ବେରୁ ଜ୍ପରେ ବଲ ¢ 
77 = = × 7& = ସଂ 


ସୁଳଶ୍ଚ ?7 ଓ ୦ ମଧ୍ଯରେ ଅବଞ୍ଚିଇ ୧ସ ବକୌଣସି ବନ୍ଦ କରେ ରୁ ମ୍ଟକକ୍ଷେନ୍ନର 
ଢୀବ୍ରଭା 77 = ` 


. 7 / 7 
. 7 1 
ୟଁ 2₹& ,. / /277 \? __ /¿ ¿ 77 ° 
.- 7'=274 × 7 | =^££ ଉଚ (ଓକଣ 
ସୁଠଗ୍‌ଂ ଚମରୁଦ୍ଧସ୍ଟ ଉପ ଦୂରଜ଼ଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବହୁବାପାଲି 
ପ୍ରୟ୍ଟୋୋଜନ ବହେଉଥିବା କାର୍ୟ = ` × / ଜଉ (3.10) 


ଏହ କାର୍ୟା ରୁ ମ୍ବଳ କ୍ଷେନ୍ର୍‌ 4» × / ଆସୃରନ (\୦10126) ମଧରେ ଭଳ 
ଶକ୍ତ ସ୍ତ୍ରବରେ ସଞ୍ବିଭ ହ୍ବୋଇ ରହ୍ଵେ । ସୁଭଗ୍ଵଂ ଚୁମ୍ବକ ଚକ୍ଷନ୍ତର୍‌ ଏକକ ଆୟ୍ଟଭନ ପ୍ରଭ 
ସମ୍ମିଭ ଶକ୍ତ 


¿77 ‹ 
„ˆ ଅଗ ଘନ ବସ, ମି. ହା (3,11) 
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ଚୁ ମ୍ବର୍ଗ୍କର ସ୍ତେରଣ, ରୁ ମ୍ବଙ୍କୀସ୍କ ପଦାର୍ଥର ଧମି ୮୪ 
36 ଚ୍‌, ନାକୀସୁ ଧମ ଅନୁୟାସ୍ୀ ପଦାର୍ଥର ଚଣ୍ଚଣୀ ବ୍ରସ୍ଗ : 


ସମ୍ମଚ ୨ ମକୀୟ୍ଟ (2816113 9106€%16) , କଲୀ ଦ୍ର ଚ୍‌' ମ୍ମ୍କୀ ସ୍ହ (୪ €୮୮୦- 
12 881€£ ୯) ଏବଂ ପୃ୭ଚ ସ୍କୀସୁ (1 ପଦ ଥ¿- - 


ଲୌହ, କୋବଲ୍ଵ ଓ ଜବକେଲ ଚୂ ମ୍କଞେନ ଦୁର ଝଖବ  ସହକରେ ରୁ ମୃକଭ 
ହ୍ରୋଇ ପାରୁଥ୍ବାରୁ ପୁଵ୍ବରୁ ବକବଲ ଏହ୍ଜ ଭନଗୋଵି ପଦାର୍ଥକୁ ଚ୍ଠ ” ମ୍ବକ୍ନୀୟ୍ତ ପଦାର୍ଥ 
ଲୁହାସ' ଉ୍ଥିଲ୍‌ । ଲୌହ, କୋବଲ୍ଵଛ ସ୍ରଭୃଭ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଧାରୁ _ ମଧ ଖ୍ବ ସହଜରେ 
ଚ୍ଝ ମ୍ଭକିଭ ବହ୍' ଇପାରେ । ବଡଣୁ ଜ୍ପଟ୍ଲେକ୍ତ ଏହ୍ନ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅଚ୍‌ ୬ ମୁକନସ୍ଟ ପଦାଥ 
ଘ୍ବବରେ ପରଗଣିଭ ବହଉଥଲ । କିନ୍ତ ପରବ୍ଚ 1 କାଲଚର, ଯେଉଁସକ୍ତୁ ପଦାଥ ୫” 
ପୁଙ୍ଗରୁ ଅରୁ ମ୍ହକଲୀୟ୍ତ୍‌ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଚସଗୁଡ଼କ ଖୁବ, ଣକ୍ତଣାଳୀ ରୁ ମ୍ଳକଷ୍ଷୈନ 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ତସ୍ତ୍ବଭ ଚହ୍ଵବାର୍‌ ଲଞ୍ଯ କଗ୍‌ଗଲବ । ଶିହ୍ରା ଫଲରରେ ରୁ ମ୍ବସ୍ବାସ୍ତ ଓ ଅଚ ମ୍ଭକ୍ଳାସ୍ତ 
ପଦାଥ୍‌. ସମ୍ବନ୍ବବର ପୁର୍ବ ଧାରଣାର ଏକ ବିପ୍ଣବ୍ରାସ୍ଵକ ପରବ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଵଭ୍ନ୍ଜ 
ପଦ୍ଦାଥ ଚର ) ମ୍କକ୍ଷେନ୍୍ ଦ୍ଧାଗ୍‌ । ଯେଉଁପର୍‌ ସ୍ଵଦରରେ ପ୍ରଘ୍ସ୍ଵଢିଭ ହୁଏ ସେହ୍ର ଅନୁଯାସ୍ଟରୀ ସେମାନଙ୍କୁ 
ଭନ୍ଧ ସୁସ୍ଷ୍ଖ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାଭ (1) ସମର୍‌ ” ମ୍ପିକ୍ୀୟ, (1) ଲୌହ୍ନ ରୁ ମ୍ଝଲ୍ଲାପ୍ତ ଓ (111) ସ୍ରଭ 
ରୁ ମ୍ଳ୍ମୀୟ୍କ୍‌ ଣ୍ରେଣୀରରେ ଵଉଲ୍ତ କଗ୍‌ସାଇଛୁ । 
()) ସମଚ୍ଛ ମ୍ବକୀସ୍କ୍‌ ପଦାଥ 


ସେଉଁସକ୍ତୁ ପଦାଥ କୁ ରୃ ମ୍ଭକ କ୍ଷେନ୍ତରେ ଝ୍‌ୟଲାଇଲେ ସେମାଚନ ଛଜର ବନଦୈର୍ଘ୍ୟ 
ଚ ମ୍ବକ ବଞ୍ପନ୍ନର ବଗ ସଦ୍ଭ ସମ୍ମାଲ୍ଲର୍‌ ସ୍୍୍ଵବରେ ସ୍ରଭସ୍ଥାପିଭ ହୂଅନ୍ତ ଅଥାଭୁ ରୁ ମ୍ଭଳ 
ନ୍ଫୈନର୍‌ ଦୁଲତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରବଲଇ୍ତର ଅଞ୍ଚଲଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୂଅନ୍ତ । ସେଗୁଡିକୁ 
ସମଚ,, ମ୍‌,କୀମ୍ତ ପଦାଥଂ କୁହାଯାଏ | ପୁାଵନମ୍‌, ବନାମିସୁମ୍‌ , ଏଲୁମିନୟମ, ଅମୃକାନ, 


(ଚଭ ନ? 3.10) 


ସମ୍ତ ବରୟ୍ଟ୍ାର ଆର୍ଥ (ହ୍‌ ୧୧ ୧୫୪୮) ଓ ଵ୍ଛାନଜସନ୍‌ ଗ୍ରୁପ୍ର ବମ୍ମାଳକବସ୍ଥ ଏହ 
“ସମ୍ଭଚମ୍ବ୍‌କୀସ୍୍‌' ବଶ୍ରଣୀର୍‌ ଅନ୍ନଭ୍ବ୍‌କ୍ତ । ଏହ୍ଲସବ୍ଧୁ ପଦ୍ଦାଥ ଚ୍‌୍‌ ମକ ଷେତ୍ର ଦୁାଃଦ୍‌ ଏଘର୍‌ 
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୪° ବଦ୍ୟୁଡ୍ଜ୍‌ ଓ ଚୃ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞାନ 


ଦଖ୍ବବରେ ଚ୍ଠ ¿ ମୂକିଭ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦପ୍ତର୍‌ଇ ଚୁମ୍ଭୁକଢ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଭଡରେ୍‌ ଚ୍‌, ମ୍ଳସେତ୍ରର୍‌ 
ଗବ୍ରଡା ବୃଝ୍ଵିକରେ । ସମ୍ବଚ୍‌, ମ୍ବକୀୟ୍୍‌ ପଦାଥ ଚ, ମ୍ବଳ ବକ୍ଷତ୍ର ମଧଚର ସ୍ଥାପଡ୍‌ ଚହ୍ନଲେ 
ସେଥ୍ର ମଧରେ ବଲରେଖା ସଞ୍ଚ (ଚତ୍ର ନଂ ଓ. 10) ହୂଏ ଓ ଚଡଣୁ ଏହ୍ନ ପଦ୍ଧାଥ ଚ, ମ୍ବକ 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ଅକର୍ଥ ଢ ହୁଏ । ସମ୍୍‌ଚ ମ୍ପ୍କୀୟ୍ତ ପଦ୍ଦାଥ କକ୍ଷଭ୍ରବର ¬ 

() ` 8>1£୮ 

(1) / (=‰|>1 

47 
(111) 1‹ ଯୁକ୍ାସ୍ବକ ( . /£= ].4+ 4୩0 


୧କ୧ଭକ ସମମଚ . ମ୍ବକୀସ୍କ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରବଣତା ]¢ ପରମ୍ଭ ଡାପମ୍ଂନା ସଦ୍ଧତ 
ପ୍ରତବଲୋମାନୁପାଢୀ । ‹ 


(1) ଲୀ ମ୍‌କୀସୁ ପଦାର୍ଥ - - ଲୌହ, ବକାବଲ୍‌ଵ, ନବବକଲ ଓ 
ସେମାନଙ୍କର ମିଁଶ୍ରଧାରୁରେ ମଚ ମ୍ଭକୀସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ଭସ୍ତ ଧର୍ମ ପର୍‌ଲ୍‌ସିଢ ହୁଏ ଓ ତେଣୁ 
ଏ ସମ୍ଭସ୍ତକୁ “ସମ୍ଚ୍‌୍‌ମ୍ଭକୀୟ୍କ” ଶ୍ରେଣ୍ଣୀଚର ଅନ୍ତଭ୍ବ୍‌ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ । କନ୍ତୁ ଏହ୍ନସବୁ ପଦାଥ 
ଚ୍‌ମ୍ଭକବଷିନଦ୍ବାଗ୍‌ ଖୁ, ଵଣେଷ ସ୍ଵବରେ ପ୍ରଘ୍ନବିଉ ହେଉଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡ଼କର 
ସ୍ତର ଚ୍‌ୟମ୍ଭିକଦ୍ଧଂ ସୁବଉଦ୍ଯଭା ଓ ପ୍ରବଣଭଢା ଅନ୍ଯୀନ୍ଯ ସମ୍ଚ ..ମକୀସୂ ପଦାଥ 
ରୁଲନାରରେ ଖୁବ୍‌ ଅଧ୍ଳ ହାଇଥିବାରୁ ଏଗୁଞ୍ଜଲୁ ଏକ ସୃଥକ୍ରଣ୍ରଣୀ ଅର୍ଥାତ 'ବଲୀହ- 
ଚ୍‌ମ୍‌ କୀୟ୍ଟୁଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତଭ୍କ କ୍ତ କଗ୍‌ସା ଏ । ଏହ୍ନ ଜାଢୀୟ୍ଟ ପଦାର୍ଥରେ ଚ୍‌ମ୍ବକନ 
(1! 18806୧01880100) ଚ୍ମ୍ଭଳୀକରଣ ବଲ (୮୪ 8୮0611510 8 £ ୦୮୯. ) ସଦ୍ଭ 
ସମ୍ାନୁପାତୀ ନ୍ଦୁବ୍ହ । ଏଠାରେ ଚ,ମ୍ବଳୀକରଣ ବଵଲର ବୂର୍ଞା। ସହ୍ନଉ /¦ ଓ ](ର ବୃଣି 
ଅଚପଞ୍ଚାଲୁଭ ଅଧ୍ଵଳ ହୂଏ । ବବିଜ୍ଞନକ ୯ କ୍ୟୁଶ୍‌” ଦର୍ଶାଇଚ୍ଛନ୍ତ ଯେ ଲ୍ଲୌହ ଚ ।ମ୍ଭୀସ୍ତ 
ପନ୍ଦାଥର ପ୍ରବ୍ରଣଢା 1¢ ପରମ ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ୮ ସ୍ତ ପ୍ତଭଲ୍ୋମନାନୁପାଢୀ ଅର୍ଥାତ 


୦ 
1:== ` ; ଏଠାରେ ଠି ଧୃ ବାଙ୍କ ଅବେ | 


ଏହ୍ଧୂ ଜସ୍ଟରମ୍ଲୁ “କ୍ୟର୍‌ ନସ୍କମଂ ଲୁଦହ୍ରାସାଏ । ଏହ୍ନ ନୟୂମ୍ଭରୁ ସପଷ୍ପ ପ୍ରଭପାଦ୍ଦଭ ହୁଏ 
ଚଯ ଚର୍ଲାହ୍ନଚ, ମୂକୀୟ ମଦାର୍ଥର ପରମ୍ଭ ଢାପମ୍ମଂନୀ ବୃଛ୍ଂ ¿, ସେ ସଙ୍ଗେ ଭାହାର 
ପ୍ରବଣଚା ହ୍ରାସ ପ' ଏ ! ଆହୁର୍‌ ମଧ ବଦଖାଯାଏ ସସ ଏହୁ ପଦାଥ ଏକ ନର୍ଦିଷ୍ ଭାପମାନ୍ା 
ଅଭିଜମ୍ଭ କବଲା ସମ୍ଭଚୟମ୍ଭୁକୀୟ୍ଠ ୧ଦାର୍ଥରେ ପଣ୍ଣଉ ହୂଏ। ଏହ୍ନ ନର୍ଦୀଷ୍କ ଢାପମାନ୍ନାଲୁ 
କ୍‌ ସର ଡାପାଙ୍କଂଂ ବା ଚରଥ ଡାପାଙ୍କ କୁହ୍ଲାଯାଏ । ୧ଲୌହର ‹କ 4 € ଡାପାଙ୍କ? 
?770* ଅଵେ | ଚନା ନଂ 3.00 ବର୍‌ ଲୀହର୍‌ ସୁବଉଦୀଭା /¿ ଓ ଉଭାଘମା ନୀ 8 0 6: 
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ˆ # 
ର୍‌ମ୍ଭ୍କୀୟ ସ୍ତେରଣ, ଚୃ ମ୍ବକୀସ୍ତ ପଦାଥର ଧର୍ମ ୯୯ 
ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗ୍ରାଫଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ର ଦର୍ଣିଭ ଦହବାଇଅଛ୍ତ । ଏହ୍ଲ ଗ୍ରାଫରୁ ଜଣାସାଏ ସେ କ୍ଯୁଶ 
ଡାପ'ଙ୍କ ନକଵରେ ଚଲ୍ଲୀହର ଚୟ ମ୍ଭୂକୀସ୍କ ଧର୍ମିର ବଟଲ୍ଵେପ ଖୁବ, ସିସ୍ତ ହୂଏ । 


/¿_† 


2୦9 


6 


©୦୧% 


¬ 7 ଡା ଷମାନ୍ରା 


(ଚନ ଳଂ 3.11) 
(11) ପ୍ର୭ଚ୍‌ ମ୍ବ କୀମ୍ଡ୍‌ ପଦାର୍ଥ -ଏହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପଦାଥ ଗ୍ଡ୍ଜଲୁ ଖନବ 
ଶସ୍ତଣାଳୀ ଚୁ ମ୍ବଳ ଷ୍ୈନ୍ତ ମଧ୍ଯର୍‌ ଝ,ଲାଇଇଲେ ଚସମାନେ ରୁ ମ୍ବକକ୍ଷେଜର ବଗ ସହ୍ବଉ 
ସମ୍ଭବକାଣରରେ (ଚନ୍ଧ ନଂ ଓ. 12) ସ୍ଥାପିଭ ହୃଅନ୍ତ ଅଥତ୍ତୁ ରୁ ମ୍ପକବକ୍ଷେତ୍ମର ଶକ୍ତଶାଳୀ 


(^) 


(8) କଠିନ ସ୍ଭଚୁମ୍ଲକବାସ୍୍‌ ପଦାର୍ଥ 


(ଚନ ନଂ 3,12 6) 


ଅସ୍ଜଲରୁ କୀଣ ଅଞ୍ଚଲଲୁ ଗ୍ଭଲଡ 
ବହ୍ବବାର ସ୍ରଚୂରି ଦସମ୍ଭାନଙ୍କର 
ଥାଏ । ଜଲ, ଦସ୍ତା, ପାରଦ, 
ଉମା, ବସ୍ମଥ୍‌, ରୁପା, ଏର୍ଣ୍କାଂମନ୍୍ 
ଇଚ୍ୟାନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ଏବ ବଣ୍ରିଣୀ ଅନ୍ଛ- 
ଭ୍ବକ୍ତ । ଏହ୍ସ ପଦାର୍ଥ ଚ୍‌ ର ମ୍ଭକ କେନ 
ମଧ୍ଯବର୍‌ ସ୍ଥାପିଉ ବହଚଲ ଇାହ୍ଲାର 
ନକଃଉମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସମଚ୍‌ ମ୍ଳକବ୍ନ 
ଓ ଦୂରଡମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତବର୍‌ ବପଟ୍ଟଉ 
ର ମ୍ପକତ୍ପ ଜ୍ପଜାତ ହୁଏ । ବପ୍ତରଣ 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ଏହୁ ପଦାର୍ଥ ମଧଚର ଚସଠୱ୍‌ 
ବଲରେଖା ଜ୍ସ୍ପନ୍ନ ହ୍ରୁଏ ତାହ୍ରାର 
ନ୍ଦଗ ମ୍ଭଲ ର ମ୍ପିକ୍ର ବଞନ୍ତର୍‌ ବଲ- 
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୯7 ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମଳ ଵଜ୍ଞୀନ 


ରେଖା ବପସ୍‌ୀତ । ସୁଉସ୍‌ଂ ଏ ବକ୍ଷଭ୍ରରେ 
(1) 9 < ?7 
(1) ` / < ¢ 
(1) ୧୯ର ମାନ ବଣୁକସ୍ତାତ୍ମକ (',“ /± = 1 + 4୩୦ 
ସ୍ତଭଚୁ ମ୍ବସ୍ଭସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବଦ୍କୀଣସି ଡି 
ଚ୍‌ମ୍ବଳବିଷଭତ୍ର ମଧଚର ସ୍ଥାଗିଢ ଚହୁଚଲ 
ଡନ୍ଜବୟ୍ୟଟର ବଳଚରଖାଗୁଡ୍ଜକର୍‌ ଘନକ୍ଗ ବାହ୍ରାର ଆ 5 
ଅପେକ୍ଷା କମ୍‌ ହ୍ରଏ । ସ୍ତଭଚ, ମୂଳକ ଭାପ- 
ମାତ୍ରା ଜ୍ପରେ ନର୍ଭର କବର ନାହି । ; 


( > ] 


(୨) ଢରଳ ପ୍ରଭର୍‌ ମ୍ଠକ୍ଵୟ୍ ପଦାର୍ଥ 
(ଚଢ ଳଂ 3.12 0୦) 
3.7 ଚ, ମ୍‌ କଳକ୍ଷଭକର ସା ପଡ ସମଚୂ ମକୀସୁ ବା ଡଲୀଦ୍ର ଚୁମ୍ବକୀପ୍ଟ 
ପଦାର୍ଥ ଉପଡର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥୁବା ବଳ : 
କୌଣସି ସମଭରୁ ମ୍ଭକ୍ୀୟ୍ ବା ଲୌହ୍ଵ ର୍‌ ମ୍ଭକ୍ବାସ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଟଗାଝିଏ ଅସମ ରୁ ମ୍ଭକ 
ଚକ୍ଷତ୍ର ମଧଚର୍‌ ସ୍ଥାପିଉ ହ୍ରେଝଲେ ଭାହ୍ରାର ଅଧୁଚ, ମଳ ବା ˆ 5 ମେରୁଗୁଡ୍ଜକ ରୁ ମ୍ବକଚ କ୍ଷତ୍ର 
ନ୍ଦଗରେ ସକ୍ତ ଉ ହ୍ଲୋଇ _ରହୁନ୍ତ ଓ ସଲଚର ପଦାର୍ଥହ ଚ୍ଵ  ମୁୂକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ । 
ରୁ ମ୍ବକବକ୍ଷେତ୍ର ମଧରେ ଅବସ୍ଥି ଭ ଏଦ୍ଦୁପର୍‌ ଏକ ସହଚ୍‌, ମୃକଟସ୍ତ ପଦାଥର ଦଣ୍ତ ଉଧରେ 
କାୟା କରୁଥ୍ବବା ବଲ ନଥ୍ତିୟ୍ଟ୍‌ କରିବାଲୁ ହ୍ରେଲେ ସ୍ତଥଚମ ଚର ମା କଞୈନ ଦ୍ଦଗଚର ସକ୍ଜିଂଉଭ 
ବହ୍ରୋଇ ରହ୍ୁଥ୍ବବା ଭାହ୍ନାର କୌଣସି ଏକ ହେରୁ ଚମ୍ପକ (ବା ବ୍ର ` ଚମରୁ) ଉପରେ କାର୍ଫା 
କରୁଥୁବା ବଳ ନ୍ତସ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ପଦାର୍ଥଲୁ ଗଠନ କରୁଥ୍ବବା ସମ୍ଭସ୍ତ ଅଧୁଚ, ମୂ କପାସି 
ଏହ୍ଲ ବଲର ସମ୍୍ଭୁ ଚଣନା କରଗ୍‌ଯାଏ । 
ମବନକର 77 ଏକ ` ଅସମ ରୁ ମ୍ଳକଚକଷନ୍ ଓ ଇନ୍ନ୍‌ଧରେ ଅବସ୍ଥୁଭ ଚନ ନଳଂ 
3.13) ର୍ଦୃମେରୁ ୬୬ର ବିୈର୍ସ୍ଯ ୩! © ମେରୁସାବଲ ¬ ?1 © ¬ 77 | ଏହୁ ଦୁ ଚମରୁର 
୩ © ୬ ବନରେ ଚୂ ମୃକବସେନର ଗବଭୀ ଯସଥାନଚମ 77 ଣ | + +51⁄4 ] ଵହ୍ବେଜ୍୍‌ । 
କୁ ମେରୁ ଉପରେ ନୟା କରୁସବା ପରିଣାମ୍ମୀ ବଲ 
୩୬ =» # +; ୩- #] -; 4! × 32 ‡` =34, ` 
(“,'© 4⁄4, = 1! = ` ସମେରୂର ରୁ ମୂକୀୟ ଆସୃଷି) 
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୪୫୩ 


ଚ୍‌ ଏ ମ୍ପକାସ୍ବ ସ୍ତ୍ରଣ, ଚ୍ଝ ମ୍ବୃକୀୟ୍କ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମି 
ସ୍ୃଡଗ୍‌ଂ ପଦାର୍ଥ ୩୬ ଲୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ ର ପା ବଲ 


87 525 74 8 ` 38 ` ଧି 


(ଚନ ନ ୧315) 


#ଚନକର ପଦାର୍ଥର ଆସ୍ଠଭନ = ¥ 
ଓ ପ୍ରବଣତା = ୧୪ ମକ ; (7 = ଚୃ ମକନ ଖବଭା) 
ସୁଉବ୍‌° 7/¶ = 7 \7 = 17 1୮ 


„ /'" =1 ୮7୮1 ୨୮ = 2 ଏ ତାଉ ଓୟିଥ 


ଉପଷସ୍ଲେଲ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣ ସ'ହାସ୍ବର ସ୍ରବଣଭା [£ ନଷ୍ରିୟ କର୍‌ଯାଇପାବର । 

।2 ସ୍ତବଣଭା ବଶିଷ୍ଟ୍ ବକୌଣସି ସମ ବା ଲୌହ ରୁ ମ୍ଳକୀୟ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସନ୍ଧ ।୯କ 
ସ୍ତବଣଭା ବଗିଷ୍ଣଣ ବକୌଣସି ମାଧମ୍ଭରରେ ଅସମ୍ଭ ରୁ ମ୍ଳକକ୍ଷେନ୍ତ 77 ମଯରର ସ୍ଥାଗିଉ ହୁଏ 
ତାହ଼ାବହେବଲେ 
1 ଵ୍ଝଟଂ †¿ ]¿ 677 * ୭୭ ୫ (3 153 
୭ 9 ( 27” 4) / 3୯ ) 

ଏଠାବର୍‌ (1⁄2 = 1* ¡ ) = ପଦାର୍ଥର ଆଝପସିକ ପ୍ରବଣତା 

ସ୍ୁନଣ୍ଟ ମାଧମର ସୁଚଉଦ୍୍ୟତା ସବ୍ଦ /¿¡ ହୁଏ ଓ ପଦାଥର ସୂଚଭଦ୍ଭା /2› ହୁଏ 
ଭାହାବହବଲ 
/£ + = 1 ¬ 47୮1 \ . 
¿¿¿ = 1¬4-4710 
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୯୪ ବିଦ୍ଯୁତ୍ଜ୍‌ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ବଳ ବଜ୍ଞାନ 
` ^+ ¬=” = (12 = ]£ 1) 

; ` £ = (/+ ¬ /£+ ) `¥ ,‹ 677 * ପି (3.14) 
ତ ହି ୮ ତ ପି 

ଉପବର୍ଵକ୍ତ ସମ୍ବୀକରଣ (୯13) ଓ (3.14) ସାହାଯ'ବଚରେ ବଭ୍ନ ସର 
ଅବଲମ୍ବନ କର ପଦାର୍ଥର {¢ ଓ /£ ନିସ୍‌ କର୍ସାଇପାରେ । ସମ ବା ଲୌହ ଚୂମ୍ଭକୀୟ 
ପଦାର୍ଥର ଅଆ ୟୁ କ୍ତାସ୍ଵକ (+ \¥6) ଓ ଚଢଣୁ 12 > ×) | ସୂତଗ୍‌ଂ ସମ ବା ବଲୀହୁ 
ରୁ ମ୍ଫକୀସ୍କ ପଦାଥ ଚ୍‌ ¿ ମୃକକେନବର ସ୍ଷୀଣ ଅଞ୍ଚଲରୁ ଣକ୍ତିଶାଲୀ ଅଞ୍ଚଲ୍‌ଲୁ ଗଭ କରିବ । 
କ୍ତ ପ୍ରଭରୂୃ ରୋ ପଦାଥର 12 ଵଥୁକ୍ତାସ୍ବକ ଓ ଚଢଣୁ ଭାହରା ରୁ ମ୍ଳକକ୍ଷେନ୍ନର 
ଣଣ୍ଡଣାଲୀ ଅମ୍ଜୁଲରୁ ଦୁଙ୍କଲ ଅଞ୍ଚଲଲୁ ଗଭ କର୍‌ବ । 


ବକୌଣସି ସୁଷମ ଚୃମ୍ଭକ କକ୍ଷରେ 77 ଧବାର୍ଦ୍ଚ ଓ ତେଣୁ 2 =0 ; ସୂଡଗ୍‌ଂ 


କୌଣସି ଚ, ମୃକୀୟ ପଦାର୍ଥଲୁ ଟଗୋଝ଼ଏ ସୂଷମ ଚ, ମୃକଟବସିନ ମଧରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ 
ସମ୍ମୀକରଣ (2. 14) ଅନୁଯାୟୀ ଭାହା ଜପରେ ଚକୀଣସି ଆକର୍ଷଣ ବଲ @ିୟୋ କଶ୍ବ 
ନାଡି । ଏଠାରେ ପଦ୍ଦାଥ ଚକବଲ ଘ୍ରିଯାଇ ଚ, ମୃକଝଷେନ୍ନ ଦ୍ରଗରେ ସ୍ଥାପିଇ ବହବ । 
ଚ,, ମୃକକ୍ଷେନ ଅସମ  ବହାଇଥଲେ 6 77 ର ଜଚସୀମା ମାନ ଜଣା ନ ଧଲେ 
ସମୀକରଣ (2' 74)ର ସମାକଲଳ (10£€81€£107୮) ସମ୍ଭବ ଲୁବହ © ଏ ଚଛିନରେ 


ର ଅଭ୍ବଂଛରେ ୨୮ ସଦା ରହ୍ମବ । କନ୍ତୁ ସୁଷମ ଚୁ ମଲକକ୍ଷେନ୍ଧରେ ୮7ର ଏକ 


ଧ୍ଝ ବାଙ୍କ ବା ମି ଥାଏ ଓ ଭେଣୁ ସମ୍ୀକରଣ (3' 4)ଲୁ ୦ ¬ 717 ମଧ୍ଚରେ 
ସ୍ମାକଲନ 5 । ସଦ୍ଧ ଦଶ ପଦାର୍ଥର ଦୈର୍ସ୍ୟ / ହୁଏ ଡାହ୍ନାହ୍ନେଲେ 


11 
ନାଥ ୯ _ £) ୧8 (= £) 4 2. 
୯7୮ / ଞ7 ପି 
'. 4. = ;' == ପସୁରେଦ) 
£ _(/,¬//,) 77 ...  ., 
 ଗୁପ ୨ = = ୭ #:# (3.15) 
1] 
2001) 1  ..ତ ଜଜ ଓ(ଓକ।16) 
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ଚ୍‌ ମ୍ବକୀୟ ସ୍ଫେରଣ, ଚୁ ମ୍ବକୀୟ୍ଢ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ୪୫ 


ସୁଡଗ୍‌ଂ କୌଣସି ସମ୍ଭ ବା ଲୌହ୍ନ ଚ୍‌ମ୍ଭୃଳୀୟ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୋଝଏ ସୁଥ୍ଚମ୍ଭ ଚମ୍ବକ 
ଷେନ୍ନ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଥାପିତ ବହଲେ ସମ୍ମାକରଣ (3. 15) )ରୁ ଜଣାଯ'ଏ ଚଯ ତାହା . ଜପରେ 
ଢାହାାର ବଦ୍ଦିଘ୍ଯ ନ୍ଦଗବର ଏକ ଗ୍ଟପ ପ୍ରୟ୍ଫରୋଗ ହ୍ବେବ ଓ ଫଲରର ଭାହ୍ବାର ବଦିର୍ସ୍ଯ ବୃ୍‌ଲ୍ଛ- 
ପ୍ରାପ୍ତ ବହ୍ଵେବା ପ୍ପାପ୍ସବକ । ସମ୍ବଚ ,ମାକୀୟୂ ପଦାର୍ଥ ସଦ୍ଧ ଚୁମ୍ବକକ୍ଷେନରେ ବାସ୍ତୁ ମ୍ବାଧମ୍ବରେ 
ରହ୍ଧଥାଏ ଡାହ୍ରାହ୍ବେଲଲେ ଭାହ୍ବାର୍‌ ଦୈର୍ସ୍ଯର୍‌ କୌଣସି ପର୍‌ବର୍ଚିନ ପରିଲ୍‌ଷିଭ ହୁଏନାହି, 
କାରଣ ଏଠାର /× = /±+ । ଚକଚତକ ଚଲ୍ୀହୁଚ,ମୃକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଚ୍‌ମ୍ଭକେନ୍ଚର 
ସ୍ଥାପିଉ ହେବଲେ ଢାହ଼ାର ବଦୈର୍ଯ୍ୟ ହୃ୍ାସପାଏ । ଏହ୍ଧୁ ଘଶଣାଲୁ ଚ୍‌ମ୍ବକାୟ୍ତୁ ବ୍ରକୁ୭ 
( \18806€£୦5୯୮1୦୯100) କୁହାଯାଏ | 


3.8 ଡରଳ ସଦାର୍ଥର ପ୍ରବଣତା ନଣ୍ଣ୍ରମ୍ଟ୍‌ (26(€#୮୩୮06£100 ` 0£ ୫05୦୧୮” 
୯19 1110+7 ୦† 110. 010) : 


କ୍‌,ର୍କଙ୍କଂ ରୀ୭- -(୦01061:€?5 ୮୮୧୯୮୦୯) -_ ଏହୁ ସଭ ଅବଲମ୍ୟନ କର 
ଭରଲର ଆସ୍ତୃରନ ସ୍ରଳଣଭୀ (\7୦1011€ ୫0156€୮୧1211107) ଜଞଥିଯ ` କର୍ବା ପାଇି 
ଦଶ ଭରଲ ପଦାର୍ଥକୁ ବଗାଚଏ ୮7 -- 
ଆକାର୍‌ର୍‌ ନଲମଷଚର (୭ନ ନଂ 374) 
ମଧ୍ବର ଏକ ନର୍ଦି ହ୍ଖ ଉଳତା ପର୍ଦାନ୍ତ ୁଷତି 
କଗ୍‌ସ'ଏ । ନଲର ଏକ ବାହ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ 
ଅନ୍ଯ ବାହ ସଂକୀଷ୍ର । ସକୀଷ୍ର ବାହୁଲୁ 
ବଗାଝିଏ ବଦ୍ୟଯଭ୍ଜ ଚୃମ୍ପଳର ଦୁଇ ମ୍ପେରୁ 
ମୃଧିଚର୍‌ ରଖାଯ ଇଥାଏ । ଉର୍‌ ଲପଦା ର୍ଥର୍‌ 
ବମନସ୍କସ୍‌ ` ( \¥[€11580(15) ` ୭ଯେପର୍‌ 
ଚ୍‌,୍‌ ମ୍ବ ନକ୍ଷେନ୍ତର ସୁଷମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଲରେ ରହ୍ଵେ 
ସ୍ଥ୍ଵସ୍ତର ଦୃଞ୍ତୁ ନଦଆଯାଏ । ରୁମ୍ଭ ଳସଷ୍ଷନ୍ନ 
ପ୍ରଟପ୍ଟୀଗ କଲେ ଭରଲ ଉପରେ ଏକ ଗୃପ 
କାର୍ୟା କରେ ଓ ଭାହ୍ରା ଫଲରେ ଢରଲ 
ପଦାର୍ଥର୍‌ ସମ୍ଭଭଲ ‹(1,୧୧୧1) ଭଢାହାର 
ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟ୍ଟ୍ୀ ଉର୍କ୍ଚ ଗାମୀ ବା ନାମ୍ପଗାମୀ 
ହୁଏ । ଯେଉ୍ଜ ଉଚ୍ଭା ମଧ୍ୟ ˆ ଲଂ 3‹ 
ଉକ୍ଦ୍‌କୁବା ନିମ୍ବଲୁ ସିବ ` ୯ ଏ 
ଗ୍ଭପ ନଷ୍ରିସ୍ଟ୍‌ କଗ୍‌ସାଏ । 
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୯୭ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞନ 


ମଚନକର ୬== ଚ୍‌ମ୍ଭକଞ୍ଚେନ୍ନ ପ୍ରୟ୍ଟୋଗ କରୁଥ୍ବବା ଗ୍ଭପ ' 
== ଜ୍ଚଢା 
୮== ଭରଲ ପଦାର୍ଥର ସାହ୍‌ଭୀ 
£= ମାଧାକଷଣ ଢୁରଣ 


] 
'„ 2=1୮8-55 5 (1:3 ¬ 17 +) ।% [8 
2 102 = (¥ ¿ ¬ |£ +) 
© 1:4 =1:ୱ4 + ¬ ଛି ' ୭¢ (୬.17) 


ସୂଡରାଂ ¡+ , 0, # ଜଣାଥଲେ |¦ ଓ 77 ମାପକର୍‌ 1୧2 ନସ କର୍ଯସାଏ | 


3,.9 ସ୍ବଣତଡ। £ ଓ ସୃ୍‌୭ଉଦ୍ତା ୮ ନଙ୍ଫମ୍ଟୁ କରବା ରୀ୭ : 


() ମାଗକନକଟାନ୍ନଟର ରୀ୭ ବ୍‌ ଚୁ ମ୍ବଲ୍ଲାପ୍କ ପଦାଥ ଏକ ସୁସୀର୍ଘ 
ଦଣ୍ଡ ଵା ଭାର ଦହାଇଥ୍ଲେ ଓ ଡାହ୍ରାର ଗମରୁଦ୍ଧୟ୍ଵର ବ୍ରରୁ ମ୍ବୂକଳ ୫ ୟ୍ଵା ଅଭ ନଗଣ୍ଯ 
ହ୍ରୋଇଥିଲେ ଏବଦ୍ବ ଟ୍ବଭ ଅବଲମ୍ବନ କବ୍‌ଯାଏ । 


ଦତ୍ଧ୍‌ ଣ୍ଡ ଵା ଢାର 7ଯ଼ (ଚନ୍ଧ ଳଂ 3.15 (8) ଗୋଛିଏ ଭୁଲମ୍ଭ ସଲେନୟଡ୍‌ 
୬ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ଜ ସବବଲେଳୟଡର୍‌ ଭାର ଦଶ୍‌ ଣ୍ତଛର୍‌ ଦୁଇପ୍ତାନ୍ଜର 
ସୀମ୍ଭା ଲଙଫଘନ କରିଥାଏ କାରଣ ଏହ୍ରାଦ୍ବାଟ୍‌ ସଲେନୟୃଡ୍‌ ଢାରରେ ବଦୁଆଭ୍ ପ୍ରବାଦ୍ଦଭ 
ହେଲେ ବଣ୍ତଝ଼ ଏକ ସୁମ ର୍ୃ ମ୍ଫକବକ୍ଷନ୍ଦ ମଧ୍ଯରେ ମୁ ନ୍ତି ଢ ସ୍ତ୍ବବରେ ରହେ । 

ସବଲ୍ଳୟ୍ଵଡ୍‌କୁ ରଓଣ୍ଟରାଶ୍‌ ୧, ଏମ୍‌ମିଃର 4 ଓ କମୁ(ବଃୈଃର ` 7« ` ମଧଦେଇ 
ବ୍ୟାବଃସ୍ବ 52 ସନ୍ଦ୍ରଭ ସୟୁ କ୍ତ କର୍‌ସାଏ । ଏହ ସରଲଲେଳସ୍ତ୍‌ ୬ ଉପରେ ବଗାଡିଏ 
ଅଭରକ୍ତ ଭାର ଗୁଡା ହ୍ରୋଇଥାଏ ଓ ଏହୁ ଭାରର ଦୁଇପ୍ତାନ୍ତର ୮ଲୁ ଗ୍ଵେଧ 7୧୧୬ ମଚ 
ଦେଇ ବ୍ୟାବସ୍‌ୀ ୬୬ ସହ୍ବତ ସଂଯୁ କ୍ଥ କଗ୍‌ଯାଏ । ବୁ ଗୟ୍ସ ଭାରରେ ବଦ୍ୟୁଭ୍ମ ପ୍ରବାହ୍ନ ଜଗ 
ଓ ପ୍ରବୀହ୍ରମ୍ନାନ୍ଧା ଏପର୍‌ ବହ୍ଲାଇଥାଏ ଯେ ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ବସଉଁ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକକ୍ଷେନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୂଏ 
ଭାହ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ କଠ ମଧ୍ୟରର ଭୁରୁ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତର ଭୁଲମ୍ବ ଉପାଂଶ ସେଜ୍‌ ଚ୍ଟମ୍ବ୍‌ କଞେନ୍ 
ଉସ୍ଵନ୍ନ କବର ଢାହ୍ରାକୁ ଶିଥୁଲ କବର । ଦଣ୍ଡ 7୨୮ଠୁର ଉପରସ୍ତାନ୍ତ 2 ସହ୍ଦ୍ଢ ଭୁସମ୍ାନ୍ତର 
ନ୍ଦଗରେ ଗାଏ ପ୍ରଭଫଲନ ମାଗୁବଳବଶାମି ୫ର୍‌ 74 ସାପନ କର୍୍‌ସାଇଥାଏ | 

ସବଲେନୟ୍ୁଡ଼୍‌ ୨ର ଭାର୍‌ ସହ୍ୁଉ ଅନ୍ୟଏକ କୁଣ୍ତ ଲୀ 79 ବଣ୍ରଣୀଭ୍କ କ୍କ ବହାଇଥାଏ । 
ଏହ୍ସ୍‌ କୁଣ୍ଡଲୀଲ୍ୁ ଏପରି ସ୍ତ୍ବରେ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ସାଏ ବଯପର୍‌ ଉାହ୍ଵାର ଅଷ୍ଷ ଉପବର୍‌ ୮ ଓ 
7 ଜ୍ଉୟ ରହୁବ | ସଲେଳୟ୍‌ଡ୍ବର ବଦୁୟୁତୁ ପ୍ରବାହର ବହବା ସକେ ସଙେ କୁଣ୍ଡଳୀ 
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ଚୂ ମ୍ବକୀୟ୍ଢ ସ୍ପେରଣ, ଚ୍ଛ ମ୍ବକୀୟ୍କ ପଦାଥର ଧର୍ମି ୯୭ 


7 ୭ର ମଧ ବଦୁ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଡ ହୂଏ । ବଦୁ ଏଡ୍‌ ପବାହ୍ରଭ ହରେବଲ ସଲେନସ୍କୃଡ଼୍‌ ୬ ଦ୍ବାଗ୍‌ 
(ଦଣ ୬ଠୁର ଅନୁପଣିଭବର) ବସର ରୂ ମୂକଷେନ ଉପସନା ହୁଏ ମାଗ୍ନେବଶାମିଂର 7⁄,† 


(ଚଳା ଜଠ 3.15 (9) 


ଉପରେ ଭାହ୍ବାର ପ୍ରତ୍ତ୍ଵବ, ଣ୍ରେର୍ଣୀଭ୍ଲକ୍ତ କୁଣ୍ଡଳୀ 79 ଦ୍ବାଗ୍‌ ଉତ୍ପନ୍ନ ବହଜ୍ଥିବୀ ଚଲ ମ୍କ- 
ଞେନ୍ଧର୍‌ ପ୍ରଦତ୍ବବ ଦ୍ୀଗ୍‌ ପ୍ରଣମ଼ିଭ ହୂଏ ଅଥ୍ଯାତ୍‌ ଦଣ୍ଡ ୮ଠୂର ଅନୁପଶ୍ଥି ଭରେ 2⁄ 
ନକଃରେ ସଲେନସ୍ତୃଡ଼୍‌ 5 ଦ୍ବାଗ୍‌ ଜ୍ସ୍ଵନ୍ନ ରୂ ମ୍ବଳକ୍ଷେତ୍ତର ଟଝବ୍ରଭା କୁଣ୍ତଲୀ ୮୦ ଦାଗ 
ଉ୍‌ସ୍ପନ୍ନ ରୁ ମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ନ୍ର ସନହ୍ଧ୍ଭ ସମ୍ଭାନ ଓ ବପସ୍ଵ୍‌ତ ମୁଖୀ । 


ସ୍ରଥମ୍ଭେ ଣ୍ଠ ୮ଯ଼ଲୁ ସଲେନସ୍ପଡ଼୍‌ ଭୁଚରୁ ବାହ୍ରାର୍‌ କର୍‌ ନିଆଯାଏ ଓ ପର୍‌ଚ 
ପଥରରେ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରଡ କଗ୍‌ଇ ବଦ୍ଦଖାଯାଏ ଚସପର୍‌ ମାଗ୍‌ଦନଚଶାମ୍ମିବରବରେ ବକୌଣସି 
ବିକ୍ଷେପ ନ ହୁଏ । ଏହ୍ନାପରେ ଦଣ୍ଡ ୬ଠ୍ରକୁ ସଥା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କସ୍‌ଯାଏ ଓ ବଦ୍ଯଭ୍‌ 
ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ଯାଏ । ବଣ୍ଚିମ୍ଭାନ ମୀଗ୍‌ଚନଚଶମିଃ ରଚର ୧ମଯମତ୍ତ୍‌ ବଦକ୍ଷପ ହବ ଭାହ୍ରା 
କେବଲ ଣ୍ଡ 7୮ଠ଼ରେ ଉ୍‌ସ୍ପଲ୍ନ ରୁ ମ୍ଭୂକକ୍ଷେର୍ର ଦ୍ବାରା ବହ୍ରାଇଥାଏ । 


ମବନକର, 7 = ବଣ ୬ଠୁର ବ୍ଯାସୀର୍ଳ 
7 =ଦଣ୍ତର୍‌ ଚୂ ମ୍ହକଳ ଟବ୍ରଭା 
77 © = ଭୁଚ, ମୃକକେତଭର ଭୁସମାନୁର୍‌ ଉ୍ପାଂଶ 
277 = ସଲେନସୟ୍ଡ଼ ରୁ ମୃକକ୍ଷେଭୂର ଖବୁଚା 
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୪୮ ଵଦ୍ୟଯୁତ୍ଭର ଓ ଚ୍ୃ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞାନ 


7 ଦଣ୍ଡର ୮ ଓ ଯୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଥାନ୍ତତମ 77-ବମରୁ ଓ ୬-ମେରୁ (ଟଲ୍ତି 
ଳଂ 3,15-2) ଜ୍ପଜାଢ ବହୁଉ୍‌ | 
ପ୍ରଦଡ୍ୟେକ ଚମ୍ବରୁର ପ୍ରୀବଳା = 7/° 7 
7୪-ଚମରୁ ୧ସାଗୁ 7 ଜକଵରେ ଚ, ମୂକକ୍େଭୂର ଝବଢା 
=_ ୮୮୮ 37 


6, ୨୮୬୨ ସବ ନ୍ଦଗରେ 
୬-ବମରୁ ସଯୋଗୁଁ 7? ଛକରେ ରୁ ମାଳଞେତଭର ଗବଭଢାର ଉପାଂଶ 


୬ ଜକଃବରେ ଉଉୟବମେରୁ ଯୋଗୁ ମୋହ ଖୀଚ୍ରଭା ¬ 
¿ = 7୨୮ ` _ ₹₹୮୮୩, 
୩, ୩7, 


= 7୧, -# ]= =× 27; [1-5] ..... (3.18) 


ମୀଗ୍‌ବକଶୋମି ୫ରର ମୃଚୀ ଚ୍‌ ମକ ମାତ ହରମ୍ପର ସମ୍ଭବକାଣରେ ଥ୍ରବା 
ରୁ ମ୍ବକବ୍ଷେତ୍ରର ୮ ଓ ଭୁଚ, ମୃକକ୍ଷେତ୍ତରର ଭୁସମାନ୍ତର ଜ୍ଵପାଂଶ ୮୮୧ ଦାରା ବକ୍ଷେପିତ 
ଝହ୍ନବ । ମନେକର ମାଗ୍‌ଚନବବାମିଃର ବବକଷେଷ = 0 
7” = ୮ ¿ £ 800 ହି (3.19) 
ସମୀକରଣ (3,18) ଓ (3.79) ସାହାସ୍ରେ 


[1 -ଜ ମି (3.20) 


ଉଷରୋଲ୍ମ ସମ୍ପୀକରଣର ବସ୍ରିଣମାଶ୍‌ ରେ ଥବା ସମସ୍ତ ରାଶି ମାପ କରାସାଇ- 
ପାରିର୍‌ ଓ ସୁଡରାଂ 7 ନ୍ରିୟ କରାଯାଇ ପାର୍‌ବ । 

ସଦନ୍ଦ ୮୮ ଜଣା ନ ଥାଏ ଭାହ୍ନାହେଲେ ଡାହ୍ରୀ ନମ୍ଳଲ୍‌ଞୱିଭ ସ୍ଵଭରେ ନଥ୍ଛୟ 
କରାଯାଇପୀରେ-¬ 

ବ୍ଯଂଚଃଗ୍ପା ସହ୍ଉ ସଲେନସ୍ତଡ଼୍‌ର ସଂଚଯାଗ ଛୁମଲ୍ନ କର ଚକଳବଲ କୁଣ୍ତଲୀ 79 
ମଧ୍ଯବର 7 ୬ ଏର୍ମ ୟର ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ କରାଇଲେ । ଚସଥ୍ଵଯେ ଗୁ ସେହଁ ଚା ର ମ୍ଭକକ୍ଷେତ୍ର 
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ 7? ଳକଃରେ ତାହାର ଢୀବ୍ରଭା-¬ 
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ଚୁ.ମ୍ଫକୀସ୍କ ପ୍ରେରଣ, ରୁ ମ୍ଳକୀସ୍କ୍‌ ପଦ୍ଦାଥର ଧର୍ମ ୪୯ 


7'¡ = _276'/213  . [11,406 "` (3.21) 
10(22 + ±') 3 
ଏଠାବର, 6 = କୁଣ୍ଡଲୀ ର ବ୍ୟାସାଵି 
71, = କୁଣ୍ଡଲୀ 79ର୍‌ ବଘରୀ ସଂଖ୍ଯା 
± = 2⁄4 ଓ କୁଣ୍ଡଳୀ /9ର ବକହ, ମଧରେ ଦୁରଢୁ 
0, = ମାଗ୍ବନବ୫ |ମିଵଃର ର୍‌ ବବକ୍ଷଷ 
„`. [୮⁄6 = _27627212 ` ୨× 1 ଛନ୍ନ (3.22) 
10(2? + £?) 3 8106 ¡ 
{£ 7¿ ର ଏହୁ ମାଳ ସମୀକରଣ (3.20)ବର ବ୍ଯବହାର କରାସାଇ ପାରେ | 
2୬ ବଣ୍ତଲୁ ଚୁ ମ୍ବକଭ କରୁଥବା ସବଲ୍‌ନସ୍ତୁଡ଼ ରୂ ମ୍ବ କକ୍ଷେଭ୍ରର ଭୀବ୍ରଭା 


†† _= 3"3314- ଏ (3.23) 


ଏଠାରର୍‌ 7) = ସବଲେଳସଡ଼ର ବଘ ରାସଂଖ୍ଯା 
„ = ସବଲନସ୍ଵଡ଼୍‌ରେ ସବାହୁ ମାତ | 


ସୂଇରାଂ [ ଓ [] ର ମହାନ ଜାଣି ନମ୍ବଲ୍‌ଖିଭ ସମୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ 7<,› £ 
ଓ ଞ ର୍‌ ମାନ ନଧର୍ପ୍ଟିୟ୍୍‌ କରାସାଇପାବର୍‌ । 


_ † 
ପ୍ରବଶଭା ?« = ମମ ° 3.24 (8) 
ସୂଭେଦ୍ୟଭା /¿ = 1 4 47 ୭ 3'24 (2) 
ବପ୍ତରଣ 8 = 77 4 47] ରେ 3‹24 (6) 
ପର୍ଧବଵର୍ୀତ ରୀଣ୭- - 


ମାଗ ବନବଶାମବିଃର ସାହ୍ଵାସ୍ୟରେ ନମ୍ବ୍ଲ୍‌ ସିଉ ପରବର୍ଜି୍‌ଭ ସ୍‌ଭ ଦ୍ବାଗ୍‌ ମଧ ୮ ଓ 
77 ନସ କର୍୍‌ଯାଇପାବର | 


ଏହ୍ଜ ପର୍ବର୍ଣି୍‌ଭ ସଵାଭବର୍‌ ମାଗ ବନବଶାମ୍ମିଶରର୍‌ ₹'ନ୍ବଜଣ୍ଡ୍‌ 4 ଅବସୁ|ନବରେ 
ଭାହ୍ନାର୍‌ ଏକ ବାହୃ ଉପରେ (ଚନ୍ହ ନଂ ଓ.16) ସଲେନସ୍ଡ଼ କୁ ଭୁସ୍ମାନୁର୍‌ ସ୍ବବରେ 
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୧୦୦ ବଦ୍ଯୁତ୍ତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଵକ ବନ୍ଧନ 


ଚୃମ୍ଭଲୀୟ୍କ ମଧ୍ରେଖା ସହ୍ଦଡ ସମ୍ଚକୀଣରେ ଓ କୁଣ୍ଡଲୀ ୮୦କୁ ଢାହ୍ରାର ଅପର ବାହୁ 
ଉପରର ସ୍ଥାପନ କଟ୍‌ଯାଏ । ଏକୁ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଦ୍ବାଗ୍‌ ଭୁଚ୍ଛମ୍ଭକକ୍ଷୈନ୍ଦ୍ରର ଭୁଲାମ୍ଭ ଉପାଂଶ 
ଚଲ୍ପପାଏ ଓ 
ଚାହାାକୁ ଚଳାପ 
କର୍‌ବାପାଇ୍‌ 
ସଲେନସୟ୍କ୍ଡ଼୍‌ ର୍‌ 
ଅଭରକ୍ତ ଡଢାର 
କୁଣ୍ଡଲୀ ବ୍ଯବ୍ର- 
ହାର କରବା 
ସ୍ତୟ୍ରୋଜନ ହୁଏ 
ନାହି । ଏଠାଟର 
ମଧ୍ଯ ଲୁଣ୍ଡଳୀ 7୭ 
ସଲେନୟ୍ୂଡ଼ୁ 5 (ଚନ ଳଂ 3 }6) 
ସଦ୍ଧଉ ୧ଣ୍ରଣୀଭ୍ଳକ୍ତ ବହ୍ଲାଇଥାଏ । 


ସଲେନସ୍କଡ଼ 5 ମୃଧ୍ଯଟର୍‌ ଦଣ୍ଡ ୨ ନ ଥବାବେଲେ ୬ ଓ ୮ ମଧ୍ୟରର୍‌ ଦୂରଢ଼ 

ଏପର୍‌ ବ୍ଯବସ୍ଥ ଉ ହ୍ରୋଇଥାଏ ଝସ ବଦ୍ଯଭୁ ପ୍ରବାହ୍ଵ ହ୍ନେଲେ ସସମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ଧ ଗବ ସେଭ 

ରୂ ମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ଧ୍ର ଉତ୍ସନ୍ନ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଭୀବ୍ରତା 7 ନକଃଚରେ ଘରଆୁର ସହଭ ସମାନ 

ଓ ଵପସ୍‌ଉ ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତ । ବଶ୍ଚିମାଳ ଦଣ୍ଡ ୮୦ଲୁ ସନଲେଳୟ୍ତଡ଼ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଥାପନ କର 

ବଦ୍ୟୂଭ୍‌ ପ୍ରବାହ କର୍‌ଇରଲେ 7୮ ଚୃମ୍ବକିଭ ବହବ ଓ ଭାହ୍ରାର ପ୍ରାଲନ୍ନମୁଖୀ ଅଵସ୍ଥାନରେ 

ଥିବା ମାଗ୍‌ନେବଵାମି୫ରର ବସକ୍ଷେପ ବହବ । ବଦ୍ଚ୍‌ ମାନ 2୬୦ ରୁମ୍ଭକ ସେ ଗୁଁ ମାଗ ¬ 
ବଚଳ୍ଶୋମ୍ବିଟର୍‌ ନକରେ ଚାମ୍ବ୍ରକକ୍ଷେନ୍ମ୍ରର ଖବ୍ରଭୀ 


7, = + 2 =77¿ 8ମ 6 ଥର (32) 
ଏଠାବର, 4⁄¶ = ଯୂର ଚୃମ୍ଭୂକଵସ୍ତ ଆଘୃଷ୍ତି 

2! = 2୦ର ବୈର୍ସ୍ 

୩ = 7⁄£ ଓ ସଲେନସୂତଡ଼୍ର ମଧ୍ଯବିହ୍ଵ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଦୁରଜ୍ୃ 

6 = ମାଗ୍‌ ନେବ ମିଶରର ବବେପ 
2ୂର ଆୟୁଭଳ (,୦10106) ₹7 = 7₹†* × ଯ/ 


2⁄ _ (7? _ !)› 7 ¿ 40 6 
ତ ତମ 4୩77 !3.20) 
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ଚ୍ ମ୍ପକୀୟ୍ଠ ବପ୍ତରଣ, ଚ୍ଠ ମ୍ବ କୀସ୍ତ୍‌ ପଦାଥର ଧର୍ମ ୧୧୯ 


2ଠୁ କଲୁ ଚୂ ମ୍ଭୂକଳ କରୁଥିବା ଚ,ମ୍ପୃକକ୍ଷେନ୍ରର୍‌ ଢୀବ୍ରକା 


{1୮¬ 2) 7 1 ଲର (2.27) 


ସୂଢଗ୍‌ଂ 7 ଓ 77 ର ମାନ ଜାଣି /£, 7« ଓ 2 ନଷସୟ୍‌ କରିହେବ | 


ଚ,ମକନ ବକାଡଗରଖା (//1800€01560100 ୦ଧ୮୪୧୫) ; 


(0) 1-0 ଦକ୍ରଚରଖା--ପୁବ ଅନ୍ଲୁଚ୍ଛେଦରେ ବଞ୍ଚିନା କର୍‌ାସାଇଥିବା 
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଓସ୍କାଵୁ ଥିକ ର ମାନ ପର୍ବଶିନ କର୍‌ ସଦି ବଦ୍ଧ୍ୟତ୍ଭ ପ୍ରବାହ୍ନର ମାନ୍ନା ଶ୍ତନ୍ଯ 
ମ୍ାନରୁ ଛବମ୍ଭ ନମେ ବୃ ଧି କଟ୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ରାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବାହ୍ନ ମାନ୍ନା ୮କ ପାଲି 


ଦଣ୍ଡ 2ଯୁକୁ ଚ୍‌ ମୃକଢ କରୁଥିବା ସଲେନୟୂଡ଼ର ଚ, ମୁକୟୈନ 1† (=?) 


ର ଓ ଚ, ମକର ଡବା 7 ର ମୂଳା ନିରୁପଣ କର୍‌ସାଇପାରେ | ବିମାନ 1 ର ବଭ୍୍ନ୍ନ 
ମାନ ଓ ଢାହାର ଅନୁରୁ୍‌ପ 
77 ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଚଗାଃିଏ ୮7 £ 
ଗ୍ରାଫ (8୮8୮୮) ଅଙ୍କନ 

କଲେ 7 ¬ 77 ଚୂମ୍ବକନ ॥ 
ବନ୍ତଚଝର୍‌ଖା (୭ନ ଜ୧ 
317) ମିଲକବ । ଏକ୍ସ 
ଗ୍ରାଫ୍‌ରୁ ସ୍ପଷ୍ଖ ପ୍ରଭପାଦଦର 

ହୁଏ ସେ 77 ର୍‌ ମାନ କମ୍‌ 
ହ୍ରୋଇଥିବାବିବ ଳେ ବନ୍ତ- 
ରେଖାର୍‌ ନ୍ନମ୍ଭାବ୍ରନଭ 


(51୦[%€) କମ୍‌ ଓ 77ର୍‌ = > )/ 
ମ୍ରାନ ବୃଦ୍ବିଂ ସବଳ ସଙ୍୍ରେ 
୬ ବନ୍ଦ୍‌ ପରନ୍ତ (ଚନ ଳଂ 3 17) 


ନ୍ତମ୍ଭାବନଭ ଉ୍ନ୍ନଭ (୫1୦୦ 5୯୭୧୮€୮) ହୁଏ ଓ ପରିଣଣେଞଷରରେ 7 ବନ୍ଦକୁ ଅଭନ୍ନମ 
କରିବା ପରେ 77 ରୃଦିସ୍ତାସ୍ତ ଦହ୍ବଲେମଧ୍ଯ 7 ର ମାନ ଧ ବାଙ୍କ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଚ୍‌ ମ୍ବଗ୍ଵସ୍ଠ 
ପଦ୍ଦାଥ 2୦୦ ଢାହ୍ରାର ରୁ ମ୍ହଙ୍ଲୀୟ୍ଵ ସଭୃପ୍ତଭା ଲାଉକରେ । ଏହ୍ଧ ବନ୍ଧରେଖାର୍‌ ଝସଳୌ ଣସି 


ବଦ୍୍‌ରେ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରବଣଭା † = ++ ; ଚଉଣୁ ବନ୍ଜରେଖାର୍‌ ବଭ୍ନ୍ନ ବନ୍ଦର ର ମାନ 
ନ୍ଧିଷ୍ରିସ୍କ କର୍‌ 1¢ ¬ 77 ବଲ୍ଖାଚନ ଅର୍ଦନ କର୍‌ଯାଇପାରର | ଏହୁ ଗ୍ରାଫ୍‌ ୭ନ୍ଧ ନଂ ଓ.17 
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୧୦) ଵଦ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ଚୃ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 
ଚର ବନ୍ଦୁରେ୍‌ଖାଦ୍ଵାଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ୍ରୋଇଅଛୁ । ଏହ୍ନ ବନ୍ଧରେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ ବକୌଣସି 
ଚୃମ୍ଭ୍ରୀସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ୮ ଧର ବାଙ୍କ ନ୍ଲହେଁ ; ଢାଣା ୮୩ର ମାନ ଉପରର ନର୍ଭର୍‌ କରଚର୍‌ । 


77. 3 
ଳା ସବୋ ; ସୁଡଗ୍ବ 


‡ ¬ †† ବବର୍‌ଖାର ସାଧକ ନୂମାବନଭ ଅଞ୍ଚଲବର ]୧୭ର୍‌ ମାନ ସବାଧକ | 


୮ ¬ ୮1 ବନ୍ତଚେଖାର୍‌ ସବାଧାକ ନୂମାବନଭ ଅଞ୍ଲଚରେ 


(0) 53 -1ୀ1 ଦକ୍ଡରଖା-- 
ଚପ୍ତର୍‌ଣ 9 = [† 4 477 


ସୂଢଗ୍‌ଂ 7 -¬ 77 ବନ୍ଚର୍ଖାର ଚସ ବକୌଣସି ବନ୍ଦୁରର 77 ଓ 7 ର ମାନରୁ 
ଜ୍‌ପଗ୍ଲେକ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣ ସାହ୍ବାମ୍ୟବର୍‌ ଦପ୍ତର୍‌ଣ 2 ନଶ୍ଛିୟ୍‌ କଗ୍‌ଯାଇପାରର୍‌ । ବଶ୍ଜିମାନ 
ବଭୁନ୍ନ 77 ଓ ଅନୁରୁପ 2୨ 
ମଧ୍ଯରର ` ଏକ ଗ୍ରାଫ୍‌ ‹ ଅଙ୍କନ 
ଲଚଲେ ଏକ ବନରେଖା 
ମିଲେ । ଏହାଲୁ 2 - ୨7 
ବନ୍ରେଖା କୁହ୍ଲାଯାଏ । ଚନ 
ନଂ ଓ.] 8ିରେ ଏହା ପୁଞ୍ରି - 
ରେଖାଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଗିତ ହ୍ଲୋଇ- 
ଅକୁ ।[ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ୮ର୍‌ 
ଝ୍ବଂଭ ସବେ (୮ ବନ୍ଧୁ ? ପର୍ୟାନୁ) 
© ବୃକପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ $ 2 ବିଦ, 
ଅଭିନ୍ତମ୍ଭ କର୍‌ଦ୍ରା ପଚର୍‌ 8 
ଧବାଙ୍କ ହୂଏଣ ଓ ପଦ ଅଁଝ 
ସଂଢୂପ୍ତଭା ଲଉକରେ | 72 ¬ 77 (ଚନ ଜଂ 3.16) 


ବନ୍ଧରେଖଶାର ଚମ କୌଣସି ବନ୍ଦ . ଝର୍‌ £ = @ ) ଚେହୁ ବନ୍ତ ବନ୍ଦରେ ନଥୁୟ 


---5 |4 


କର୍‌ /± -- 77 ମଧରେ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍‌ ଅସନ କଗ୍‌ଯାଇପାଚର୍‌ । ଏହ୍ଲା ଚନ୍ଧ ନଂ ଓକ18 ର୍‌ 
ବହ୍ଦ୍‌ରେଖାଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ତଦସ୍ମଭ ହ୍ଲୋଇଅଛୁ । ରୁମ୍ଭକ୍ଵୀୟ୍ଟ ପଦାଥିର /£ ଧ ବାଙ୍କ ନୁହେଁ | 2 77 


ବନ୍ତରେଖାର ସଙ୍ଵାଧ୍ବଳ ନମ୍ଭାଦନତ ଅମ୍ପଲରେ # 5 = ସଵୋକ ; ସୂଢଗ୍‌ଂ 3 ¬ 77 


ରୂଜ୍ଚର୍‌ଖାର୍‌ ମବବାଧ୍ପନ ତ୍ରଯୀବନତ୍ଭ ଅଞ୍ଚଲଚର୍‌ /ର ମାନ ସ୍ଵଙ୍ବାଧ୍ବଳ । 
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ଚୁ ମ୍ଳକଂସ୍କ ବଧ ରଣ, ରୁମ୍ବଦରୀଷ୍ତ ପଦାଥର ଧର୍ମ ୧ ୧୪୩ 


7 ¬ 77 ବା 2 ¬ 77 ବନରେଖା ଅଙ୍କନ କର୍ବାବବବଳେ ଜାଥଲ୍‌ଭିତ ସଭର୍କ୍ତା 

ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅଚ୍ୟମ୍ତ ସ୍ରଂସ୍ଟାଳନ- 

(1) ବଦୁୟୁଢ଼ ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ରମା ନାଁ ନମ ନମ ବୃୂର୍ଢ ବା ହ୍ରାସ କର୍‌ବା ଆବଶ୍ଯକ । 

(2) ସଲେନସ୍ତୃଡ଼୍‌ ବା ଦଶ୍ଢ୍‌ ରୁମ୍ଭକାସ୍ତ୍‌ ପଦାଥଚ଼କୁ ହ୍ରଲ୍ବଲବା ଉଚଭ୍ର ନୁହେଁ କାରଣ 
ଭାହ୍ଵା ଦ୍ବ'ଗ୍‌ ରୂମ୍ବକୀଳରଣ ବୃର୍ଵ ପାଏ | 

(3) ଦ୍୍୍‌ ରୂମ୍ଜକୀୟ୍କ ପଦାଥ୍ଥ ର ଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୃମ୍ଭଳୀସ୍ତ ଚମ୍ମରୁ ଉପଜାଭ 
ହ୍ନଏ ଡାହ୍ନାର ବଚ୍‌୍‌ମ୍ବକୀକରଣ ଛ ୟ୍କା ବସ୍ଟୁର୍‌ଲୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । 

(4) ଦଶ ଦଣ୍ଡ ର୍‌ ଜ୍ପର ପ୍ରାନ୍ତ ରେ ଜ୍ପଜାତ ବହ୍ଵଉଥଵବା ଚ୍ଠହ ମ୍ଫ କୀସ୍କ୍‌ ମେରୁ ମାଗ୍‌ବନବହୋ 
ମିଃର୍‌ ସମ୍ଭଭଲରରେ ରହ୍ଦୁବା ଉର୍ର । । 


(2) ସ୍ତାଚକ୍ଷପକ ବା ରାଉଡଲଣ, ବଳୟୁ ରୀତି (2411161° ୦£ 1\,୦୧180ଓ 
†£ 10 8 ` 00୧୯; ୦୦) :-- 


ବକୌଣସ୍ସି ଚୁମ୍ବଳୀୟ୍କ ପଦ୍ାଣର /¿ ବା ‡ ନଞ୍ିସ୍‌ କରବା ଶାର୍‌ ` ମାଗ୍ନେଶେ . 
ମିଃର୍‌ ସ୍ଵଭି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାବବେଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବ୍ରଧାର୍‌ ସମ୍ପ ଖୀନ ଵହ୍ଵେବାଲୁ 


9.6© 


(ଚନ ନଂ 3,19) 


ହୁଏ, ସଥା :--(]) .ଏ କ୍ଷେନ୍ଧରେ ଚଡ ମୃକୀସ୍ଵ ଦଣ୍ଡ ୮୦ରେ ଜପଷଜାର ହେତଜ୍‌ଥବା 
ମ୍ମେଚୁର୍‌ ଅବସ୍ଥାନ ସଠିକ ଜଣାସାଏ ନାହି ଓ (11) ସଲେଳସ୍ବଡ଼ର ପାଶ୍‌ ଘ୍ଗରୁ ଚ ମ୍୍ଳ 
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୧°୪ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞାନ 


ପବାହ ` (ମ[38106€(୯1୯ 110×5)ର ` ସରଣ (1,€81:8 ମ 9) ସଯାଗୁ ଚ୍ମ୍ଭକୀସ୍ନ ଦଣ୍ଡର 
ମଧ୍ଯସ୍ଵଗରର ନୂ ମ୍ଭୂକନ ଢୀ ବ୍ରତା ଅଧ୍ଵଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହ୍ନମରୁ ଅସୁଵଧ୍ଯା ଦ୍ର କର୍ଵବାପାଇ୍‌ 
ନମ୍ବୁନା ପଦାଥନିଲୁ ଟଗୋଝଏ ବଲୟ୍ତ ଆକାରଟର ନଆସାଏ ଓ ଚ୍‌ମ୍ରକ ପ୍ରବାହ ମାପ 
କର୍‌ବାପାଇଁ ଚଗାଛ଼ଏ ପ୍ରଚକ୍ଷପ ଗାଲ୍‌ଘ୍ତଚନାମିଶର (281115010 831 011 1୭; ) 
ବ୍ୟବହ୍ଲାର୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ନ ସୀର ମାଗ୍‌ବନଚଶୀମିଃର ଝ୍ବର ଅଚପଷ୍ା ଉଲକଞ୍ଖ । 
ବଲୟ୍ଠ ଆକୀରର୍‌ ଚ୍ଯମ୍ରକୀୟ୍ର ପଦା ଉପରେ (୭ନ ଳଂ 3.19) £¡ ` ସର୍‌ 
ଵଶିଷ୍ଣ ଗୋଃଏ ପ୍ରୀନ୍ତତ୍ମନ (୮୬୮୦1୧୫) ସଲେନୟ୍ୃଡ଼୍‌ 2 ଗୁଡ଼ାହୋଇଥାଏ । ଏହା 
ମ୍ବଧରରେ ବଦୁୟୁଭ୍ଜ୍‌ ଗ୍ରବାଦ୍ଦୂଭ ହେଲେ ବଳସ୍ବ ପଦାର୍ଥଛ ଚୁମ୍ଭ୍କତ ହୁଏ । ବଳୟ ଉପଟରେ #୬ 
ଘେଗ୍‌ବଣିଷ୍ଣ ଅନ୍ୟଏକ ବ୍ଂଗ୍ୟକ କୁଣ୍ଡଳୀ ୦ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାହୋଇଥାଏ । ଏହ୍ଜ କୁଣ୍ତଲୀ 
ଟୋହଏ ସ୍ରଚଷଷେପ ଗାଲ୍‌ପ୍ବନୋମିହର୍‌ ୦ ଓ ଚଗ୍‌ଧ 7୧୧୬ ମଧ୍ଯବଦ୍ଦଇ ଅନ୍ଯଏକ ସଲଖ 
ସନଲେନସ୍ପଡ଼ ୮, ର ବ୍ିଂଗୟକ କୁ ଣ୍ତଲୀ ୦କ ସଦ୍ଧରତ ସଂଯୁକ୍ତ । 
ପ୍ରଥମେ ଗବ (“+ ସାହାଯ୍ୟବର୍‌ ବଲୟ୍ଠ ଉପଟର ଗୁଡ଼ାବହ୍ବୋଇଥବା ପ୍ରାଥମିକ 
କୁଣ୍ଡଳୀ 7୨ ମଧ୍ୟରେ ବଵଦ୍ୟୁତ୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ନ କର୍‌ଯାଏ । ଏବ୍ଵ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନଦ୍ବାଗ୍‌ ଉସ୍ଵନ୍ନ ବହଉ୍ତଥବା 
ଚଟମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନର ଗବ୍ରଢା [୮ = ଛି ୨. 
1ଧ ” 
(ଏଠାରେ 7 + = ଏମ୍‌ମି୫ର ^ ଦଶାଜ୍ଥିବା ସବାହ ?¡ =£ ର ସେବ୍‌ସଂଖ୍ଯା) 
ଏହ୍ନ ଚୂ ମ୍ବଳୀକରଣ ବଲଦ୍ମାଗ୍‌ ବଲୟୂଝ ଚୂ ମ୍ପଳଭ ହୁଏ ଓ ଭାହ୍ରା ବ୍ଧ ଟ୍ରକ 
କୁଣ୍ଣଲୀ ୦ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ଚଲ ମ୍ଵକପ୍ରବାହ୍ଵ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । 
ମନେକର ବଲଯୟ୍ଠ୍‌ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଚ, ମ୍ଵକୀୟ ଚପ୍ରରଣ = 8 
ଓ ବଳୟ୍ଟର୍‌ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ = 4 
'. ରୂ ମୁକ ସବାହର ପର୍ବରିଳନ = 9 ^, 
ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ବମ ଗୟୁକ କୁଣ୍ଡଳୀ 6 (ଘେଗ୍ଵଫଖ୍ଯା ୨1୬) ସନ୍ଦୂଭ ଶଶ୍ରିଣୀଭ୍ଲଲ୍ତ 
ପ୍ରକ୍ଷେପକ ଗାଲ୍‌ଙ୍ସ୍ଵନୋମି ୫ର 5 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାଦ୍ଧ୍ଵଇ ବହ୍ରଉ୍ନଥିବା ଚମାଃ ଗ୍ଦ୍‌ଜ = "5 *° 
(ଏଠାରେ # = ର୍ଦୃଗୟକ କୁଣ୍ଡଳୀ 9ର ଚମାଃ ବର୍‌ଧ) 
ଏହ୍ନ ଗ୍ଭଳ ପ୍ରବାହ୍ରଦ୍ବାଗ୍‌ ସନ୍ଧ ପ୍ରକ୍ଷେଷକ ଗାଲ୍‌ତ୍ଦ୍ବଚନାମ୍ିହର୍‌ର୍‌ ବକ୍ଷେପ 6 ହୁଏ 


ଚାହାହେବେ ୨4," = £6( 1+ 2 ) ଜଉ ଡା (ୟି 


ହଁ ^ = ଲଗାରଥ୍ମୀପ୍ ହ୍ରାସ ] 
£ = ଗାଲ୍ଘ୍ବନୋମିଂର ଧ ବାଙ୍କ- 
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ଚ ୬ମୂକାସ୍ତ ସ୍ତେରଣ, ରୂ ମ୍ପବ୍ଵୀପ୍ତ ପନ୍ଦାଅର ଧର୍ମ ୧୯୫ 


ଗାଲ୍ୟ୍ଵନୋମିଃର, ଧ, ବାଙ୍କ |, ସଲେଳୟଡ଼,ୁ ?+ ଦୁ'ର୍‌ ଜଞସ କର୍ସାଏ | 
ଅଠେକର 2, ର ଏକ ବସ! ମିଁ: ପ୍ରଭ ଘେଗ୍‌ଝ୍ଖଖ୍ୟା ୩୭ ଓ ୫କର୍‌ ଚମାଶ ବସଗ୍‌ଵସଂଖ୍ଯା 
;7? ¿ | ଗୃବ 1 । ସାହାସ୍ଯରେ 2) ମଧ୍ବର ବଦୁୟୁଜୁ ସବାହ କରାଇଲେ ଡନ୍ଷରେ ବସଉି 
ଚ୍‌ ମ୍କଞ୍ଷେନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଢାହାର୍‌ ଗବ୍ରତା 
ˆ __ 4₹78 1 2 15 
` 10 `” । 
[1 = 2, ମଧରେ ବଦୁଯଭସ ବାହୁ ମାନା] 
` ଏହ୍ଲା ଝଲରେ ଵଵ ଗସ୍ଟକ କୁଣ୍ଡଳୀ ୫, ମଧ୍ୟରେ ଉପ୍ସନ୍ମ ଦହେଉଥବବା ଚ, ମ୍ଳକ 
ସବାହ, = ୩ 2୨“ 
[ଏଠାବର, < = ଦୃ?ଗୟକ କୁଣ୍ତଲୀର୍‌ ପସୁଚବରୁଦ] 
ଏହୁ ଚୁ ମ୍ପକ ସ୍ତବାହ (୪10±3) ସଲବର୍‌ ଏକ ଚପ୍ତରିଭ ବିଦ୍ଯୁତ୍ତୁ ଗ୍ଭଲକ ବଲ 
ଉସ୍ସନ୍ନ ହୁଏ ଓ ଢାହ୍ରାଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ତକ୍ଷେଷକ ଗାଲ୍‌ଙ୍ଗ୍୍‌ଟନାମ଼୍ିଵର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାଜ୍ମୁଭ ବହ୍ଜ୍‌ଧବା 
¿‹ °. 4711 8 71 ¿ ‰† 
` 102 
ଏହ୍ଦ୍‌ ଗ୍ଭ ଜ ପ୍ରବାହ୍ରଦ୍ବାଗ୍‌ ସଦ୍ଧ ପ୍ରଂକ୍ଷପକ ଗାଲ୍‌ଘ୍ଵ୍‌ଚଳାମିହରର୍‌ ପ୍ରବକ୍ଷପ ୫କ ହୁଏ 
୭ ମଁ 
777? 8 7? ¿ ‰[ ଣି କ ¿ 
±») ୮...) _ 86, (1438) (1) 
ସମ୍ମୀକରଣ (1) " ସ୍ବାହ୍ରାସ୍ୟବରେ 
0234 7; == 6 


ର୍‌ 2 = 47/87 ¿ «2 × 6? ଗସ “ '. 4 (3.28) 


ବିଭ୍ନ୍କ ପ୍ରକ୍ଷେପ 6 ଓ ବଭ୍‌ନ୍ନ ଏମମିଵର ପଠନ 1, ରୁ ସଥାନ୍ତଚେ ବପର୍ଣ 3 ® 
ଚ, ମକୀକରଣ ବଲ 77 ନଥିୟ କର୍ସାଇପାବର | 

2 ଓ 77 ସାଧାରଣଇଃ (1) ଡ@ମଣଃ ସଭ (97 ୧୮5) ଓ (2) ପଣ୍ବଭ୍‌ ନ 
ବା ଉଦ୍ଜନ୍ନମ୍ବଣ ସଭ (87 ୮୧୧୫!) ଦ୍ବାଗ୍‌ ନପ୍ରିସ୍ସ କଗ୍‌ମାଏ । ସ୍ରଥମ ସ୍ବଭରେ କ୍ଷୀଣ 
ବରଭ୍୍ୟୁର୍‌ ପ୍ରଵାହ୍ନ କଗ୍‌ଇ ୧ସଥ୍ବଯୋଗୁଁ ପ୍ରବକ୍ଷଷ ଗାଲ  ତ୍ବନୋମି୫ଵର୍‌ର ସ୍ତକ୍ଷେପ ପର୍ୟାଚିବକ୍ଷଣ 
କଗ୍‌ସାଏ; ଭାହ୍ରାପଟର ସୂଚୀଵକୁ (୯୧୧୦) ସଣ୍ଟ୍‌ ୫, ଦ୍ରାଗ୍ଧ ନ୍ଥର୍‌ ଅବସ୍ଥାଲୁ 


= 174) 1, ¬ ଭକ „2 ୮ 
10 ର (3.29) 
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୧°୬ ବିଦ୍ଯୁଢଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


ନଅଆଯାଏ । ଏହାପରର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଵ ମାନ୍ନା ହୁଠାର୍‌ ବୃଝି କର୍‌ ପୁଳବର ପ୍ରକ୍ଷେପ ପର୍ୟାବେକ୍ଷଣ 
କରଗ୍‌ସାଏ । ଏହ୍ଦୁପର୍‌ ଘ୍ବବରରେ ପ୍ରବାହ୍ଵର ନ୍ଜମ୍ିକ ବୃଝ୍ଧଂ ଓ ସ୍ତ୍ରରଣ ମାପ କଗ୍‌ଯାଏ । ପ୍ରଭି 
ପ୍ରକ୍ଷେପଲୁ ଓ ପ୍ରଭ ଚଲ ମ୍ଭଳ୍ୀକରଣ ବଲଲୁ ବସାଗ କର୍‌ ଯଥାନମେ ମର ପ୍ରବକ୍ଷପ ଓ ମୋ 
ଚ୍‌ମ୍ବକୀକରଣ ବଳସ୍ଷୈନ୍ନ ନଷ୍ପିୟ୍କ କଗ୍‌ଯାଏ । 

ର୍ଦ୍ବଖୟ୍ତ ସଭ ସ୍ରଥମ ସୂଚଠାରୁ ଉଲକ୍ଗ । ଏହ୍ନ ସ୍ଵଭରେ ସ୍ରବ୍ରାହ୍ନ ମାନ୍ଧାଲୁ ହଠାତ୍‌ 
+ 7, ରୂ - 7 କୁ ପର୍‌ବଦ୍‌ନ କଟ୍‌ସାଏ 6 ଏହା ଦର୍‌ ମଁର ବର୍କୀଣସି ମାଳ ପାରି 
]ର୍‌ ମାନ © ଗାଲସ୍‌ନୋମିଃର୍‌ର ପ୍ସେପ` ` `'ଗୁଣିତଭ ବହାଇସାଏ | ଏ କମରେ ର 
ମାନକୁ ଅଧା ନ କର୍‌ ମାନକ ସ୍ରବକଷେପ 0+ ନଷ୍ରିସ୍ଠ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରବାହ୍ମାନ୍ତା।ଲୁ + ୮9 
ରୂ - 7 › କୁ ଘଶ୍ବଦ୍ଵ୍‌ ନ କର୍ସାଏ © ଫଲଚରେ ଅଭ୍ବଂଭ 2 = 7) 5 2 8 
ଚର ର ହର ଉଉୟ୍ଟ୍‌ ଦଂଗୁଣିଭ ହେଜଥିବାରୁ ଓର୍‌ ମାନଚର ବକୌଣସି ପର୍‌ବଶ୍ଚିନ 
ଏ ନା 
ର ଗାଲଗ୍ତ୍ଵଳୋମ୍ବିହର ପଶ୍ଵିପଥଚର ଥବା ଚଗ୍ବଧ ୮୬ ର ମାଳ ପର୍‌ବଶିନ କରି 
ଗାଲତ୍ସଵନୋମିଶରର ପ୍ରକ୍ଷେପ ସ୍ବୈ।ଚ୍ଚ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ଏହୁ ଚଗ୍‌ଧର ମାନ ପରବଶ୍ଚି ସମ୍ଭସ୍ତ 
ପର୍ୟାବେକ୍ଷଣ କାଲରେ ସ୍ରୁଗ୍‌ଙ୍କ ରଖାଯାଏ । ବଶ୍ଚିମ୍ମାନ ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ବା ନ୍ଧାଲୁ ହଠାତ୍‌ + ୮, ରୁ 
- 7, ଓ - 7) ରୁ +7+ କରି ଉ୍ଉୟ୍ଟଟ, କ୍ଷେଵରେ ସ୍ରକ୍ଷେପ ନ ଷ୍ରିସ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ 
ଚମ୍ବମ ନଙ୍କର୍‌ ମାଧମ୍ମାନ ନିଆସ ଏ । ର୍‌ଓଣ୍ଡ୍ଂଵ „£, ସାହାଯ୍ଯରେ ସ୍ରବାହ୍ରମାଭ୍ରା ଉଣା 
କର ପ୍ରବାହକୁ ପୂନଟାର ଓଲଵଯାଲ¥ କର୍‌ଯାଏ ଓ ବଚଷପ ମାପ କର୍‌ଯାଏ । ଏକନ୍ବପର୍‌ 
ସ୍ବବଠରେ 7୧, ସାହାସ୍ଯରେ ପ୍ରବାହ୍ରମାତ୍ରୀ ଖ୍‌ବ କ୍ଷୀଣ ହ୍ବବା ପର୍ଯାନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଧ୍‌ ସୀଘର 
ପୁଳଗ୍‌ବୃତ୍ତି କଗ୍‌ଯାଏ । 

ବଶ୍ଚିମ୍ଭାନ 6 ମାଳରୁ 9 ଓ ସ୍ରବାହ୍ନ 

7;ର୍‌ ମାନରୁ £ ଜାଣି 8 ଓ [11 
ମଧ୍ଯରେ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍‌ ଅଙ୍କନ କଗ୍ବଯାଇ 
ପାଚର । ଭାହ୍ା (ଚଦ୍ଭ ନଂ 3.20) 
୦୩୮୨ ପୁଞ୍ଚି ଵନ୍ଧରେଖା ଦାରା ପ୍ରଦର୍ଗିତ 
ହୋଇଅଛୁ । ବନ୍ଧରେଖା ପ୍ରତ ଗ୍ରାଫ୍‌ର୍‌ 
ଜସୂଲଛି (୦ଅଃ12) ସୁଲରେ ସୂର୍ଣକର 
ନଭକୋଣ (୫୦୮୧) ପଦାର୍ଥର୍‌ 
ପ୍ତାରହକ ସୂଠଉ୍ଭଦ୍ୟଭା ଓ ସ୍ରବଟ୍ୋଚ 
ନଭକୋଣ ସବୌୈକଇ ସୁଚ୍‌ଉଦ୍ୟଢାର୍‌ ମାପ 
ଅଚିଃ ! 

ପ୍ରକ୍ଷେପ ସ୍‌ଭଦ୍ଘାରା ସମ୍ପ ଠି 
ବଣ ଥଲା ବନ୍ଧ ବା ଲୂପ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ (ଚଭୂ ନଂ 3.20) 
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ଚ୍ଟ ମ୍ବ ୍ମୀସ୍କ ସ୍ପେରଣ, ଚ୍ଠ ମ୍ବ ଗସ୍ତ ପଦାଥର ଧର୍ମ ୧°୭ 


ପାରେ ନାହି । ଏହ୍ଵାଦ୍ବାରା ବଲ୍ତନ୍ତ ଚ୍‌ମ୍ଭଳୀକରଣ ବଲ ୮୮ ପାଇଁ ବକବଲ ଚନ୍ନ 
(୦ ୩୯୩୧) ର ଅଗାତ୍‌ଗ (£10) ବଦଇ ସ।ଉଥିବା ବଜବରଖା ମିବଲ । ତେଣୁ ଏ ବଜ୍ଞତବରେ 
ବକେବଲ ୦୩୨୦ ବନ୍ଜରରେଖା ମିଲେ; ସମ୍ପ,ଠି ୦ ୯4୧୫ ବନ୍ବରଖା (ଚତ ନଂ 3“20) 
ମିଲେ ନାହି । 

ସମ୍ପ .ଞ ଶୈଥ୍ବଳ୍‌ା ବନ୍ଧ ଅଙ୍କନ କର୍‌ବା ପାଇଁ ବବ ଜ୍ଞନ୍ନକ ଉଇଲସନ୍‌ ଗବ ୨୯ର 
(ଚଭ ଜନ 2. 19). ଆଂଣିକ ପରିବଶ୍ଚିନ କରିଥ୍ଵରଲଲେ ଓ ଏକୁ ଆଂଶିକ ପର୍‌ବଶ୍ଳ ରତ୍ର ଳଂ 
ଓ21। ବର ପ୍ରଦଶୀଇ ବହ୍ାଇଅଛୁ । ଏଠାବର୍‌ ବପାଲ୍‌ କମ୍ୟୁବ୫୫ରର ପରିବାସ୍ତରୀ ‰।” 
ସ୍ଥାନଚର ୧ଗାଃିଏ ର୍‌ଓଷ୍ଣାଶ୍‌ ୯୧୭ ନିଆଯାଏ ଓ 7୧୫ ଲୁ ପରପଥରୁ ଅନ୍ତର କର୍‌ବା ପାଇଁ 


(ଚଢ୍ତ ନଂ 3:21) 
7' ଦାରା ଏକ ସମୀପ ପର୍ପଷଥ (51୦୮ ୯1୮୯010) ର ମଧ ବ୍ଯବସୁ ` ଥାଏ | ପ୍ରଥମେ 
# ଲୁ ଝପି କମ୍ୟୁବ୫ଵର ସାହ୍ବାଯ୍ୟବର ପ୍ରବାହ୍ଵମାତ୍ରାଲୁ 1୭7, ରୁ ¬ 1 + କରାଯାଏ । 
ବଞ୍ଚ ମାନ 7 ନକଃରରେ ସଯୋଗ ହ୍ୁଲ୍ନ କବଲ ପର୍ଷଥବର ବରାଧ ୬, ଅନ୍ତଭ୍ଲ କ୍ତ ହ୍ଦଏ 
ଓ ଚଭ୍ଷୁ ପରିପଥରର ପ୍ରବାହ୍ଵମ୍ାତ୍ରା ହୁ କସ ପାଏ । ଏହ୍ଵାଦ୍ବାରା ପ୍ରଭ୍ୟଯକ୍ଷ (୦1୮୧୯୯) 
ଓ ବପସ୍‌୍‌ଇ (ହ୍‌୧୪୧୮୫୧) ଚ୍‌ମ୍କବକେଭ୍‌ ପରସୁରଠାରୁ ଭ୍ଲ୍ନ ହୁଏ ଓ ସଳରର ଗ୍ରାଫ୍ର୍‌ 
(ବ୍ର ଳଂ 2‹20) € ୩ € ଅଂଶ ମିଲେ | ବଣଧଳା ଲୁପ୍‌ର୍‌ ଅପର୍‌ ଅଂଶ € / # ୪ 
ଏହ୍ଲାଷପରେ ସମ୍ମ୍ମିଭ ବଧ୍ଵ (5୨ ୮୩୮୩୯୮1୯୫1 ୮୩୧୯୮୦୯) ଦୁାରା। ଅଙ୍କନ କରାସାଇ 
ପାବର । 
ଷ୍ତୂ 
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୧୪୮ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ © ଚ୍‌ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞାନ 


ମାଗ୍‌ଡନଟାର୍ଜଟର ରୀତ ଭ୍ଡଳନାଚର ପ୍ରଚକ୍ଷପ ରୀର୍ଡଂର ସ୍ବଵଧା 
ଓ ଅସ୍ବଧା :- - 


(୭) ସୂବ୍ଧା ( &0781081€5) -_ (1) ପରଚକ୍ଷପ ଗାଲଖ୍ଵବନାମିଃର୍‌ ସାଭଚର 
ଚ୍‌ମ୍ଭ୍‌କୀଷ୍ଟ୍‌ ଝମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୂଏନାଥରି ଓ ଢେଣୁ ଏଠାରେ ମେରୁର ବରୁମ୍ଭ କୀକରଣ ପ୍ରତ୍ଵବ ନ 
ଥାଏ । 

(2) ଵଜ୍ଷେପ ମାଗ୍‌ବନେଵଶାମିଃର ବାହୁ ଚ୍‌ୟ୍ଭସୀସ୍କ୍‌ ଅଶାନ୍ତ (0180(170806୧5) 
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତ୍ରବିଭ ହୁଏ କନ୍ତୁ ଚଲକୁଣ୍ଡଲୀ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍ସ୍ଵନୋ ମି ଝର ଏହ୍ଵା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରପ୍ସ୍ଵବତ 
ହୁଏ ଳାହି । 

(୬) ଅସ୍ବଧା (1680 814 965) _¬ ମାଗ, ନେଵୋମିଃର ସ୍ବଭରେ 
ଗୋଝ଼ଏ ସଲେନସ୍କୃଡ଼ ବ୍ୟବହ୍ରାର କଣ୍ଢ ବର୍‌ଲ୍ନ ଚ୍‌ମ୍ତ୍ଵକୀସ୍ଵ୍‌ ପଦାଥର /¿ ଓ ¥ ଜଞସ କର 
ହ୍ନଏ । କରନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଂ ସ୍ଵଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବୁନା ପାଲି ସୃଥକ କୁଣ୍ଡର (\୩100108) 
ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରକ୍ଷେପ ଝଵଁଭରେ ଚ୍ଝ ମ୍ଵକନ ଚନ୍ଧର ଅଂଶଗୁଡ୍ଜିକ ଅବରଡ (୦୦୦୮1010105) 
ନ୍ନୁହେଁ; ଏ କ୍ଷେନ୍ଚରେ ବଭ୍‌ଲ୍ନ ଚୁ ମ୍ବଳ୍ୀଳରଣ ବଳପାଣି ଚନ୍ନର ଅଗ୍ରଘ୍ଵଗ ମଧ୍ଦେଇ ସାଉ୍‌ଥବା 
ବନରେ ଖା ମିବଲ । 


ଚସେଚଡଚବଚଲ ଚ, ମ୍ପସ୍ୀକରଣ ବଲ ଜ୍ଷୀଣ ଓ ଳମୁନୀର ବସମ୍ପିକ୍ଧ ଅଧ୍ଵକ ହ୍ବୋଇ- 
ଥାଏ ସମ୍ବେଭବବେଳଲେ ଚ୍‌, ମୃକ୍ରୀକରଣ ପ୍ରବାହ ପରିବଶ୍ଚନ ବହୁଚଲ୍‌ ଚସ୍ତର୍ଣର ସବବୋଚ୍ଚ 
ମାନ ମିବଲନାଦ୍ରି ଓ ଏହ୍ନ ଘଶଣାକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସାନ,ଡ| ` (8/188106€110 \7180୦- 
510 ¥) କୁହାଯାଏ | ଏଠାରରେ ସମୟର ପଶୁ|ଭୁବରଶୀଭା ଏପର୍‌ ଅସାଧୀରଣ ବହାଇଥାଏ 
ମେ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଵଁଭଦ୍ଲାଗ୍‌ ମଧ ସୂବଉଦ୍ୟୀଡାର ସଠିକମ୍ମାଳ ନଣ୍ପିସ୍କ କଗ୍‌ଯାଇପାଚର ନାହି । 


3“]0 ଚ୍ୟମ୍ବକୀମ୍ଟ୍‌ ଧାରଣକ୍ଷମଦା ଓ ବଳସ୍ତବଶ୍ଚଂତ। (?18816€£16 £€୮€୮- 
1 1୧୩ @00 ୦୧୮୯1୪1୧୩) : 


ବକୌଣସି ଚ, ମ୍ପକ୍ବୀସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଚ୍‌, ମ୍ଵସ୍କୀକରଣ ବଲ ପ୍ରସ୍ଫୋଗ କଚଲ୍‌ 
ଇନ୍ମଧରେ ସେଭି ଚ୍‌ ମୃକନ୍ସ ଉ୍ପଜାଇ ହୁଏ, ଚ୍‌ ମ୍ବଗ୍ମୀକରଣ ବଲ ଅପସାରଭ ବହୁଲେ 
ପଦ୍ଯାଥର ବସହ୍ନ ଚ, ମ୍ପକନ୍ଧଲୁ ବଜାସ୍କ୍‌ ରଖିବାର ସ୍ଷମଭାକ୍ ଠଚ୍ରମ୍ବକଦ୍ଧ୍‌ ଧାରଣ 
କ୍ଷମଦଡା? (୪(୧୮୩୮।୧୮୦୯€ ୦୮ [€୯୧୮୮1୪1୧୩) କୁଦାଯୀଏ | ନର୍ମ ଲୁହାର 
ଧାରଣ ସ୍ପମଢା ଇସ୍ପାଉ ଅପେକ୍ଷା ଅଧ୍ଵକ । ଲୁହ୍ଵା ଚ୍‌ ମ୍ବଗ୍ମୀକରଣ ବଲଦ୍ଧୀଟ୍‌ ଭନ୍ମଧରେ 
ଉସୂନ୍ନ ହହେଉ୍ଭଥିବା ଚ ମ୍ପକନ୍ପର ପ୍ରାୟ ଶଦଉକଡ଼ା 90 ଧାରଣ କର୍‌ ର୍ଥ୍ଜିପାରେ । 


4 
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ଚୃ ମ୍ପଙ୍କାସ୍ତ୍‌ ପ୍ରେରଣ, ଚ୍ଝ ମୃକୀସ୍କ ପଦ୍ଦାଥର୍‌ ଧର୍ମ ୧ ୧୯ 


ଚ, ମ୍‌କୀକରଣ ବଲଦ୍ାର୍‌ ଚ,ମ୍‌ କଡ ବହାଇଥିବା ଇମଆାଚ ଓ ଲୁହ୍ନା ଉପରେ ସ୍ତ୍ର 
ଵଚ୍‌୍୍‌ମ  କୀକରଣ ବଲ ଅର୍ଥାଭ୍ଭ ବପସ୍ଵାତ ନ୍ଧଗରେ ଚ୍ମ୍ଚୂ୍‌ କଞେନ୍ଧ ପ୍ର୍ଟୋଗ କର୍‌ଯାଏ ଢାହ୍ବା- 
ହ୍ନେଲେ ଇମ୍ପାତ୍ ଅପେକ୍ଷା ଲୁହା ଢାହାର ଚମ୍‌ କଜ୍ମ / ଶୀଘ୍ର ହଗ୍‌ଏ । ବଚ୍‌୍‌ମ୍ଭ୍‌ କୀକର୍‌ଣ ବଲ 
ଦାଗ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ଯରରେ ପୁଙ୍ଟରୁ ଉସ୍ପନ୍ନ 'ବହାଇଥବା ଚମ କଢ୍ସ ବଜାସ୍ତ ରଞ୍ଜିବାର୍‌ 
କ୍ଷମଦ୍ାଲୁ ସେହ୍ର ପଦାର୍ଥର ବଳ ସ୍ତବର୍ଚ ଡା (୦୦୧୩୯୪1୮୨) ଲୁହ୍ରାସାଏ । ଯସେଭି 
ବଚ୍‌ମ୍‌ ଦୀକରଣ ବଲଦ୍ଧାଗ୍‌ ପଦ ରଥ ଡାହ୍ାର୍‌ ସମ୍ପ୍‌ୱ ଚ୍‌ମ୍ଭ୍‌କଢ୍ଜ ହ୍ରଗ୍‌ଏ ଭାହ୍ରା ବଲ 
ପ୍ତବଶ୍ର୍ୀଭାର ମାପ ଓ ଏହ ବଲକୁ ସ୍ତବଶଂକ ବଳ କୁହାଯାଏ । ଲୁଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା 
ଇସ୍ଦାଉର ବଲପ୍ରବର୍ଶୀ ଭା ଅଧ୍ଵକ । 


3.11 ଚୁମ୍‌ କନ ଚକ, ©ଶଥିଲୟ (୦୬୯1€ ୦† 118811€60158 £100 , † 1775 €= 
7€515) : 


କୌଣସି ଅଚ, ମ୍‌ କିଉ ଲୌହ୍ନଚ ମ୍‌ ଜାଁସ୍ତ୍‌ ପଦାଥ ଉପରେ ଚ୍ଛମ୍ବ କୀକରଣ.ବଲ [† 
ପ୍ରୟୋଗ କର †† ( =¥ )ର ମାନ ନ୍ନମେ ନମ ବୃଝ୍ଜିଳଲେ ୮୮ର୍‌ ପ୍ରଭ୍ଯେଳ 
ମାନପାଇ୍‌ ଅନୁରୁଷ ଚ,ମ୍‌ କଳ ଖବୁଭା 7 ସମୀକରଣ 3.20 ସାହାସ୍ଯରେ @ ପ୍ରଣ 9 


(ଚନ ନଂ 3.22) 


ସମ୍ମୀକରଣ ଓ.24 (୧) ସାହାାସଏରେ ନଣ୍ଛିସ୍ତ କଗ୍‌ସାଇପାରେ । ର ବୂଵଂ ସଗେ 
ସଙ୍ଗେ 7 ବୃ ପାଏ । ବିମାନ 7 - £ ଗାସ, ଅର୍କନ କଲେ ଢାହ୍ନା ଚନ ନଂ ଓ“ 22ର୍‌ 
ସ୍ତଦର୍ଶିଭ ୦୬୬ ବନ୍ଧରେଖା ଚହୁବ । ୦ ବ୍ରହ୍ତ୍‌ରେ ଚ୍ମ୍ବଙ୍କୀକରଣ ବଲ 7୩ =0୦ ଓ 
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୧୯୧୦ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞିନ 


ଚ,ମ୍‌,କଳ ଗବୁଭା 7 =0 | {ର୍‌ ବୃଦି ସବ ସବଳ / ର୍‌ ମାନ ୬ ବହ, ପର୍ପାଲା ବୃକି- 

୩ ଓ ଡାହ୍ଵାପରେ ୮† ବୂର୍ଵକରଲେ ମଧ୍ୟ 7 ଧ୍‌ ବାଙ୍କ ହୁଏ । ସୂଢ଼ଗ୍‌ଂ  ବହ୍‌୍‌ରେ 
ପଦାଥିଝ଼ ଚ, ମ୍ବ କୀୟ୍ବ ସଭୂପ୍ତଜା ଲାଉଳରେ । ବଶିନାନ ମଁର୍‌ ମାନ ନ୍ମେ ¿ ହରି 
ପର୍ଯାନ୍ତ ହସ କଚଲ୍‌ 7 ମଧ ନଚମ ହୁ ।ସପାଏ ଓ ଚନ୍ଧଚର ଡାହ୍ନୀ /୦ ବନ୍ନରେଖା ଦ୍ବାଗ୍‌ା 
ପ୍ରଦର୍ଶିଭ ହରୋଇଅଠ୍ଥୁ । ୦ ବହୁଂରେ ୮ର ମାନ ଣ୍ନ୍ଯ ଦହ୍ଲେ ମଧ 
7 ର ମାନ ଶ୍ଠନ୍ଯ ହୁଏ ନାଢହ୍ର ଅର୍ଥୀଭ୍ରୁ ୮=0୦ ବହ଼ଟଲେ ମଧ 
ଘଦାଥ ୭ କିକ୍ଥ ପରିମାଣ ଚ୍‌ମ୍ଲକତ୍ସ ଧୀରଣ କର୍‌ ରଚଖ (୯୪୪୮) 
ଓ ଏହ୍ବାକୁ ଅବଶିଷ୍କୁ ରମ୍ଭକଢ୍ଧ (15 11 06€6(15 10) ଲୁହାଯୀଏ | 77=0 
ବହ୍ନାଇଥ୍ବାଚବଳଲେ ଚନ୍ନରେ ଚମ୍ଭକନ ଗବ୍ରଭା ବକାଶି ୦୦ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ସ୍ରଦର୍ଗଭ ବହାଇହୁ । 
ବଣିମାାନ ଚ୍ଝ ମ୍ବଙ୍କକରଣ ବଳ 77 ର ଜଗ ବପଙ୍ଵ୍‌ଡ କର୍‌ ବପସ୍୍‌ଇ ଦଗରେ ଡାହ୍ରାର ମାଳ 
୩ ପର୍ଫାନ୍ନ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଵନ୍ଧରରଖୀ 6୩ ମିଁବିଲ । ୩ ବହ୍ଚର ସେଡେବବଳେ ରୂ ମ୍କୀ- 
କରଣ ବଲ 77ର ମାଳ 0 ଚସଭେବବବଲେ ଚା ) ମୃକନ ଡବଭୀ 1== 0 ଅର୍ଥାଭ୍ଭ ପଦାର୍ଥ 
ଡାହ୍ରାର ଚ୍ଝ ସ୍କକଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍‌ଧ୍ଥି ହଗ୍‌ଏ । ଏଠାରେ ଚ୍ଝ ମ୍ବଳ୍କୀକରଣ ବଲ ୦୩ କୁ ସ୍ତକ୍ଢ କ 
ଚଳ (୦‹%€୮୯1୪୧€ ୧୪ କହୁନ୍ତ । 7 ର “ମ୍ବାନ ବପସ୍ଵାଭ ଜଗରେ ଆହ୍ଛୁର୍‌ ଅଧ୍ଵକ 
ବୃବ୍ଧକଲେ 6 ବନ୍ଦରେ ପଦ୍ଦାର୍ଥନନ ଵପର୍ଦ୍ରଭ ଘ୍ବବଚର ଭାହ୍ଵାର ଚ । ମୃକ୍କୀୟ୍୍‌୍‌ ସତୃୂପ୍ତତଭା ଲାଭ 
କରେ । ବଶ୍ଜିମାନ 77ର ମାନ ଠ ପର୍ଷାନ୍ତ ହୁ ସ କଟଲେ 6# ବନରରେଖା ମିଲେ ଓ 
ଯେଭେବବେଳେ 77 =0 ସେଠଭେବବଳେ ରୁ ମ୍ଳକନ ଗବ୍ରଢା ଣ୍ବନ୍ଯ ନ ବହାଇ ବିଷଗ୍‌ଭ 
ତ୍ସ୍ବବରେ ବକାଡ଼ ୦/ ସହ୍ନର ସମ୍ଭାଳ ହୂଏ । £7ର୍‌ ମାନ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦଗଟର ସୁନଙ୍ଗାର ବୃକି 
କଲେ ଭାହ଼ା ଯସେଢେବେଚଲ ୦#& ହୁଏ ୧ସବଢେବେଲେ 1 =0 ଓ 77 ଲୁ ଆହୁର ବୃଳି 
କଲେ ୪ ବନ୍ଦ ରର୍‌ ପଦାରଁଚି ସଭ୍ଟ ପ୍ରଭା ଲଭକରର । ଏବ୍ଦୁପର୍‌ ଗ୍ଵବରେ ରହ ମ୍ଲକୀରଣ 
ବଲର୍‌ ପର୍ବଭିନ ଦ୍ବାଗ୍‌ ପଦାର୍ଥ ଡାହାାର ସ୍ଢୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ୦ ବନ୍ଦ ରୁ ବଭ୍‌ନ୍ଧ ରୃ ମ୍ବକନ 
ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ଯଦେଇ ପୁନଟ୍‌ସ୍ତ ୦ ବନ୍ଦ ଲୁ ଚଫର୍‌ ଆସିବାକୁ ଏକ ଚମ କଳ ଚକ୍ତ 
(୯.୨୦୯1€ ୯£ ୮28 816 01561100) କୁହ୍ରାମାଏ । ଚନ୍ଧ ନଂ ଓ.ଠଓ ରୁ ଜଣାଯାଏ 
ସେ ବକୌଣସି ରୁମ୍ବ କ୍ରସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏକ ଚ୍୍‌ ) ମକନ ଚନ୍ଧ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଆବଞ୍ଜ୍‌ଭ ଚହ୍ନବାବବେବଲେ 
‡ ¬ 77 ଚଲ୍ଖା । ଟଗାହିଏ ବ୍ଦ ବନ୍ଧରେଖା (୦୫୧୯ ୯୪୮୪) ବା ଲୁପ୍‌ (11,007) 
୪¢76/ 20 ଅଙ୍କନ କରେ | ଏହୁ ଚନରୁ ଜଣାସାଏ ଚସ ୧୭ସଚଭବେବଲ ର ) ମ୍ପଲ୍କୀକରଣ 
ବଲ 77 କୁ ହୁ ,ସକର ଶ ୬ନ୍ଯ କଟ୍‌ସାଏ ଚସଭେବେଲେ 7 ର୍‌ ମାଳ ଶଳ୍ୟ "ହୁଏନାବି, 
ଏହ୍ନାର ମାନ ବସ ବଦ ଉବେଳେ (0 । ସୁନୁଣ୍ତ 77 ୧ଚଯଚଭବବଲେ ବଵପସୀଢ ୍ଦଗବର୍‌ ୦୮୩ 
ସେଢେବେଲେ 7 ର ମୀନ ଶ୍୍ଯ ଅର୍ଥୀତ୍ତୁ 7 ସବଦା 77 ର ପଶ୍ୃାତ୍ବରୀ | ରୂମ୍‌ କନ 
ଚନ୍ଧରେ ର୍‌ ମ୍ପ ଙ୍କୀକର୍‌ଣ ଦଲ 27; ଦୁଲନାରେ ରୁ ମ୍ଲକନ ଗରବ୍ରଭା 7 ର୍‌ ଏନ୍ଧ୍ବ ପଶ୍ବାତ୍‌- 
ପଦଢାକୁ ୭୩ ଥିଲୟ ( 1#୫୮୧୮୧୫15) €`† = 27 ବନ୍ଦ ବନ୍ଧରେଖା ବା ଲୂପ୍‌ଲୁ 
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ରୂ ମ୍ପବଙ୍କାସ୍ତ୍‌ ସ୍ରେରଣ, ରମ ଲାସ ପଦାର୍ଥର ଧି ୧୧୧ 


(1.027?) କଖିଥିଲୟ୍‌ ବକ୍ତ (ଆଁ ¥5୫୯୧୮€୫15 1,0୦୮) କୁହ୍ରାସାଏ । ଏହ୍ନ ଲ୍ଲୁପ୍‌ର 
ଲକ୍ଷଣ ଚ୍‌ ”. ମବକକସ୍ଠ ପଦାର୍ଥର ଉପାଦାନ ଉପଚର ଜରଉଁର କରେ ଏବଂ ଏହୁ ର୍କ ଓ ଜ୍ବମ୍ବ 
ଭଗଚରେ ଠିକ୍‌, ସମ୍ମିଭ (5୩1011)୧(୮161) ବହୁ।ଇଥାଏ | 


ବସବହ଼ରୁ 2 = 77 + 4"7 ସୂଢରାଂ 77 ଓ 7 ଜଣାଥୁରଲେ ୬ ନଥ୍ଛିସ୍ଠ କର୍‌ 

ହ୍ରେବଓ 7 ¬ 77 ଲୂପ୍ପର୍‌ 77 କୁ ଭଜ ଓ 3 ଲୁ ବକୋଃ ଧର୍‌ 2 ¬ 77 ଗ୍ରାଫ୍‌ 
(ଚନ ନଂ 3,23) 
ଅଙ୍କନ କଟ୍‌ସାଇପାରେ 
ଓ ଏହାକୁ 2 - 77 
ଢଣିଥିଲୟ ଲ୍ରୂପ 
କୁଦ୍ଧାସ'ଏ | 

ଚନ୍ଞାଳଂ 3,23 
ଚର ଇମ୍ପାଭ ଓ 
ରଲୌହ୍ନର ବଶ ଥଲ୍ୟ 
ଲୁପ୍‌ ପ୍ରଦ୍ଧଣୂଢ ହ୍ଲୋଇ 
ଅନ୍ତୁ । ଏଣ୍ଜ୍‌ ଚନ୍ବ ରୁ ସ୍ପସ୍ଟା 
ପ୍ରଭପାବ୍ଦଭ ହୁଏ ଚସ 
ଇସ୍ପାତର ଶୈ ଥର ଲ୍ଯ 
ଲ୍ଷ୍ର କ୍ପେନଫଲ ଳର୍‌୍ମ 
ଲୁହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧ୍ବକ । 
ଇସ୍ପାତର ପ୍ରବଵ ଶ୍‌ କ 
ବଲ ମଧ ଲ୍‌ହ୍ମା 
ଅପେକ୍ଷା ଅଧ୍ବଳ । କନ୍ଛ 
ଅଲ୍‌ ଚ, ମୃକ୍ଲୀକରଣ 
ବଲ ପ୍ରଟସ୍ଟ୍ରାଗ ଦ୍ବାଗ୍ଵ (ଚନ ନଂ 3.23) 
ଲହ୍ା ଝଜୃୟ୍ତଭୀ ଲାଉ କର୍‌ ଓ ଇସ୍ପାତ ଅଟପଷ୍ଷା ଲ୍ୃହ୍ଲାର ଚ୍ ମ୍ବ କନ ତବ୍ରଭା 7 କମ୍ପ 
ଚ୍‌ ମ୍ବଜୀପ୍ ଦତ୍ତର୍ଣ ଓ ଅଧ୍ଵକ ବହାଇଥାଏ । 


3.7 2 ଚିଣିଥିଲ ଅପଚସୁ (175£€୮୧୫15 11,୦୫5) : 


ବକୌଣସି ବର୍ମୀହଚ, ମ୍‌ ଜୀସ ଘଦଦାଥ କୁ ଚ୍ମ୍ବ୍‌ କଉ କଣ୍କା ପାରି ଶକ୍ତ ପ୍ରଚସ୍ଫୋଳନ 
ହ୍ଵୋଇଥାଏ । ଏଜ୍ସ ଣକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ର୍‌ ଅହୁଚ,ମ . କଗୁଞ୍ଜଲୁ ଘୁଗ୍୍‌ଇ ବର୍‌ ଖିକ ନ୍ଦଗରରେ ସଜାଇ 
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୯୯/ ବଦୁୟତ୍ଭ ଓ ରୃମ୍ଭକ ବଜ୍ଞାନ 


ର୍‌ସିବାରେ ବଂସ୍୍‌ ହୂଏ । କନ୍ଧ ପଦାଥ କୁ ଚ୍‌ମ୍‌,କଡ କରିବାପାଇି ପସ୍ୋ।ଳଳନ ବହେଉଥବା 
ଣ୍ଣ୍ଥି ଚ୍‌୍‌ମ୍ପକନେନ୍ନ ଅପସାରଣ କର୍‌ ଭାହ୍ରଂକୁ ବରୁମ୍୍‌ନ୍୍‌ଡ କରିବାବେଳେ ସମର୍ପି 
ପୁନରୁକାର୍‌ କଗ୍‌ସଂଇପାରେ ନାହି କାରଣ ବସଢେବେଲେ 1 = 0 ସେଚେବେଲେ 
ପଦାଥ ରେ କିଛ ପରିମାଣ ଅବଶଘି୍ଝୂ ରମ୍ଭ କଳ୍ପ ରହୁଥାଏ । ଏହ୍ଧ ଅବଶିଞ୍ଣୁ ଚ. ମଲ୍‌ କଟ୍ପକ୍ଟ 
ବଲ୍‌ ପ୍ତ କବା ପୀର୍ଭ୍‌ ବଘସ୍ଵାତ ଦଗରେ ପ୍ରବଶ୍ଚିକ ବଲ ପ୍ରସ୍ଟୋଗ କରିବାକ୍ଟ ହୁଏ । ସୂତରାଂ 
ବକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଏକ ଚମ୍ଚ୍‌ କଳ ଚନ୍ନ ଅନ୍ନୁସରଣ କରବା ସମ୍ବସ୍ତବର କିହ୍ଛୁ ଘର ମାଣ ଶାନ୍ତି 
ସିସ୍ତ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ଲ ଣନ୍ତ ଭୀ ପ ଆକାରରର୍‌ ପ୍ରକାଣ ପାଏ । ପ୍ରମାଣ କର/ସାଇପାରେ ସେ 
ଅପଚସ୍ଟ୍ ହହେଉ୍ଭଥ୍ଵବା ଏହ୍ନ ଣଣ୍ତିର ପର୍ଚମାଣ [ -- †† ବଣିଥିଲା ଲ୍ପଦୁାରା ବବଞ୍ଚ ଢ ହେଉ ` 
ଥବା ୧ଝ୭ମଫଲ ସଦ୍ଧୁଢ ସମାନ । 


ଅସଚମଯ୍ଟୁ ଚଢ୍ର ଉ ଥିବା ଶଲ୍ତଁର ପଶ୍ମାଣ-- 


ଯଦ୍ଧ କୌଣପି ଚୁମ୍ବ କୀସ୍କ ପଦାଥ ଉପରେ ଏକ ଚମ୍ଚ୍‌କବଝିନ୍ଧ ୮୮ ପ୍ରୟ୍କୋଗ 

କରାସାଏ ଡାହ୍ନାହ୍ନେଲେ ଘଦାଥଂଲୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ଅଣୁଚଟମ୍୍‌କଗୁଞ୍ଜକ ଚଫମ୍ବ୍‌କୈମ 
ଦ୍ଦଗରେ ସତ୍ଜ ତ ବହ୍ଲାଇ ରହ୍ନବାପାଉ୍‌ ପ୍ରଭତତ ହୂଅନ୍ତ । 

ମଚିନେକର ନମ୍ବୁନା 
ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ୩ 
ଗୋଝଏ ଅହୁରମ୍ଭ କର 
ଚ୍‌ମ୍ଲ୍‌ଜୀସ୍କ୍‌ ଆସୁଞ୍ତ 
=/#[ ଏବଂ ଅଧୁ- 
ଚୁମ୍ଲକର ଅକ୍ଷ ଓ 
ଚ୍‌ମ୍ବକିଭ କରୁଥିବା (ଚନ୍ଞ ନଂ 3“24) 
ର,ମ୍‌କଛେନ 1ର ୟଗ ମଧରେ ଅନୁଣିଉ କୋଣ = 6 ; 


““ [¥ ଜ୍ଦଗରେ ଚମ୍‌ କୀସ୍‌ ଆଘ୍ଥିର ସଂଯୋଜକ = 7⁄¡ ୯୦୫ 6 


14 ଦଗତର ଏକକ ଆସ୍ୁଭନ ମଧରେ ଅବର୍ଞି'ଭ ସମସ ଅଧୁଚ,ମୁ,କର ଚ ¦ ମ୍‌ର୍ଲୀପ୍ତ 
ଆସୃଞି = ©?\¶ ¢୦୫ 6 = [ (ଚ,ମ୍‌ କଳ ରୀବଭା) । 


ଅବକଲନ ଦାରା, 77 = - 3/⁄£ 510 6 76 
ଅହୁଚ,ମ୍‌,କ ଉପରେ 6 ୟ୍ବା କରୁଥିବା ଯୁଗଲ ର୍‌ ଆପୁଞ୍ି = 7111 ୫1୮ 6 
ସ୍ପମ୍ବଗ୍ର ଅଧୁଚ ମ୍‌ କଲ୍ତ୍‌ ଘୂରାଇବା ପାଇ ପ୍ରୟ୍ଫୋଳନ ହ୍ରେର୍ଭଥବା କାର୍ୟ 
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ଚ୍‌. ମ୍ଚକୀୟ୍ଠ ବସ୍ତରଣ, ଚୂ ମ୍ପଳୀୟ୍ତ ପଦ୍ଦାଥର ଧର୍ମ ୧୯୩ 


= 5⁄/,⁄[77 510 6 76 
= 7777 
= 7 - 77 ଲୂପର୍‌ ବସନଫଳ 
7 ୫୨ (ଚନା ନଂ 3' 22) 
ବଲ୍ଚିମ୍ଭାନ ବକ୍ଷନ୍ଫଫଲ ୦୦୮.4 ୦୦୦ 
କୁ ୮୦୫୦ ସଦୂୃଣ ଅବନକଗୁଞ୍ଜଏ 
କ୍ଷେଜ୍ଚଫଲଚରର ଛଵଉକ୍ତ କଗ୍‌ଯାଇ 
ପାରେ । ସୁଉଗ୍‌ଂ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ଥୃ୍ି 
ଚରୂମ୍ବକଇ କଶ୍ବା ପାଇ ପ୍ରସ୍ଫୋଜନ 
ବହଉଥ୍ବବା କାର୍ଯ = ୦୦୦୦ 
ବକ୍ଷନ୍ରଫଲ 
ନର୍‌ମ୍ଭକନ ସମ୍ବସ୍ତରେ ପୁନରୁଳାର ଳଗ୍‌ 
ସାଜ୍ତଥବା କାର୍ଯାର୍‌ ପର୍ମାଣ = .4 ୦୮9 
ବିକ୍ଷନ୍ଜଫଲ (ଚନ ନଂ 325) 
°,  ଅପଚସ୍ଠ ଣଛିର୍‌ ଘରମାଣ = ଚଷନଫଲ ୦୦4 ୦୦ - ଚକଷନଫଲ 54୦୮ 
= ୦୦4 [୨୦ ୧ଝଞନସଫଳଲ 
= † ¬ 77 ଲୁ୍ପର ଚଷନଫଲ 


= / 7୩୮ 


ଏହ୍ଦୁପର୍‌ ସ୍ବବବର୍‌ ଦର୍ଶାଇ ନଦଆଯାଇପାବର ଯେ ପଦାର୍ଥର ଏକକ ଆମ୍ଟ୍ରତନ 
ପ୍ର ଏକ ସଖ "୧ ଚୁମ୍ବକନ ଚକ୍ତଡଯାଗ୍‌ ଅସଚମ୍ଟ୍‌ ଚଢ୍ରଉ ଥିବା ଶର୍କ୍ର 
ପରମାଣ ସଖ,ୁ 1 - 2୮ ଚଣଥିଲୟ ଲୂସର ଚକ୍ଷଭସଂଳ ସହିଦ ସମାନ । 
ସଦ୍ଧ ଅପଚସ୍ଟ୍୍‌ ଶକ୍ତ ଅକ୍ଷର 777 ଦୃାଗ୍‌ ସ୍ଚତ ହୁଏ ଭାହାବହଟଲେ 


\୪= ୨୮୩୮ ରର ରେ (3.3() 


ଏହାକୁ ‹ଞ୍‌।ରବୁଗଙ୍କ ନୟୁମଂ ୯୩୮୫୪୮୭୪୪ $ ୮, 9୪୮) କୁହାଯାଏ । 
ଅପଚକ୍ଟ୍‌ ହ୍ଵେଉ୍ଥ୍ବବା ଏହ୍ଲ ଶକ୍ତ ଚ୍ଟମ୍ବଗରୀୟ୍ଲ୍‌ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରର୍‌ ରୁପାନ୍ତର୍‌ଇ ବହାଇ ଭାପରେ 
ପର୍‌ଣର ହୁଏ । 
ଉସ୍ଵନ୍ଦ ଭାପର୍‌ ପରମ୍ଭାଣ 
=_ ଣଣି ଅପଚସୂ _ † ¬ 77 ଲୁୂପର ବକ୍ଷନଫଳ 
ର୍ଥ 4:2୬ 107 


କ୍ୟାଲ୍‌ସ୍‌› 
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ଧ୍ୟ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


† _ 77 ଲୁପ୍‌ ପଶବଶୈ 2 - 7 ଲୂପ୍‌ ସାହାସ୍ଯଚର ମଧୟ ଶଣ୍ ଅପଚସ୍ ଜଷୁସ୍ଠ 
କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । 
ଆଦମ ଜାମୁ 2 = 77 4-471 
, ` 72 = ୩77 4 4761 


କେଧ୍‌ 62୩2 = 6 -1/11 + %1”1147 


=4# 6 26୩1 59 ତର୍‌ (3.31) 
[ `. 11--11 ମଧରେ ଅଳିତ ଲେଖାଚନ୍ଞ ଏକ ସର୍ଲରେଖା ଓ 
ସୂଡଗ୍‌ଂ % ୮୩୮ =] 
ସମୀକରଣ (3:28) ଓ (3.22) ସାହାସ୍ଚର୍‌ 
#:4=:-#:148 ` ୩ ୨୮ 


ସୁତ଼ଗ୍‌ଂ ରୃମ୍ଭୃକରାୟ୍ବ ପନ୍ଦ ର୍‌ ଏ ଏକକ ୮. 006 ସ୍ତ ଏବଠ ଏକ ଚ୍ଛମ୍ବକନ 
ଚକ୍ତପାଇ" ଅପଚମ୍ଫ୍‌ ଢ୍ର ଉଥିବା ଶର୍କ` ଥର୍ଥାଦ୍‌ ୭ଶଥ ଲ୍୍ଯ ଅପଚକ୍କ 
ର 1 ,୦୫୫) © ସନ ପଦାଥଂର 2 _ £† ଲ୍‌ପ୍ର କ୍ଷଭୂଫଳର 
ମି ଗ୍ନଣ ଝଗଚଟ। ଅପଚୟ ହେଉଥ୍ବବ। ଏକୁ ଣଣ୍ତି ପଦାର୍ଥର ଢାପ ଆକାରଚର ପ୍ରକାଶ 
ପାଏ । 


କସ୍ଥଲ୍ୟ ଅପଚସ୍ତୁଦ୍ଧାଗ୍ବ ପଦାଥ ର ଡା ଦମାଭ୍ରା ବୃଦ୍ଧ ଓ 


ମବ୍ନକର, ପଦା ର୍ଥର ବସ୍ୁଢୁ = /# ଗାମ୍‌ 
ଓ ସାହଢା = 0 


“ ପଦ୍ଦାଥର୍‌ ଆୟ୍ଟ୍ରଭନ ୧୩ 4 


ପଦୀର୍ଥର ଏକକ ଆୟ୍ଟ୍ରଢନ ସ୍ରଭ ଏକ ରୁମ୍ଭ୍ରକୂନ ଚନ୍ଧପାଇ୍‌ ଝଣିଥ୍ବନ୍‌ା ଅପଚୟ 
= ବରିଥିଲା ଲୂପ୍ର ବହିନ୍ନସଲ = ± ଅର୍ଗ (ମନେକର) 
ସନ୍ଧ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ରୂମ୍ଭକଳ ଚନ୍ଦ୍ରର୍‌ ସଂଖ୍ୟା = / ହୁଏ 
ଡାହା ବହ୍ଲେଲେ ଚିଣିଥ୍ବଲ୍‌ ଅପଚ୍ର୍‌ 
= ¥ × = 8 × £ × 
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ର୍‌ ମ୍ଫ କୀୟ ୧ସ୍ପେର୍ଣ, ଚ୍ଠ ମ୍ଳକନୀସ୍କ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମି ୧୧୫ 


ସିଦ୍ଧ ଚିଶିଥ୍ଵଳା ଅପଚସ୍କ୍୍‌ ସୋ ଗୁ ପଦ୍ଦାଥ ର ଡାପମ୍ମା ନ୍ଧା ବୃର୍କ = 6 ହୁଏ 
® ପଦ୍ଦାଥଂର୍‌ ଵବିଣିଷ୍ଣ ଭାପ (5୮, 1€91) == 5 ହୁଏ 


=` __ 727 
କେଣ୍ଟଚର ଭାପମାନା ବୁକ = -¬-¬ 
¿ ବସକେଣ୍ଡବର ବୃର୍ବ = 72, 


ଉଦାହ୍ନରଣ 1 ;-- ସାହୂଢୀ 8 ଗ୍ରାମ୍‌/ଘ: ସେ: ମି: ଓ ବସୁଜୁ 1 କିଲୋଚାମ୍‌ 
ଵଣିିଷ୍ଟ୍ୁ ଖର୍ଣ ଏ ବର୍ଲୀହ୍ନ ଦଣ୍ଡ କୁ ସେବକଣ୍ଡ ପ୍ରଭ ଓ0 ଆବଶ୍ଚିନ ବଣିଷ୍ଟ୍ଟ ଟଗୋଝିଏ ପ୍ରଭ୍ଯାବଶୀ 
ଚୁମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ଧ ପ୍ରୟ୍ଲୋଗ କଗ୍‌ଗଚଲ୍‌ ତାହାର୍‌ ¶ - {4 ଲୂପ୍ର ଷେନସଲ 36000 ଅର୍ 
ହୃଠ। 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦାଥ ର୍‌ ବିଶିଥ୍ଵଳା ଅପଚସ୍ହ ନଷ୍ତ୍ିୟ କରଂ। 


ଏଠାରରେ † - 77 ଲୂପ୍ର କେନସଂଲ = × = 360 00 ଅର୍ଗ/ଘ: ବସ: 
#1 = 1() ଗ୍ରାମ୍‌ 
0==8 ରାମ୍‌ /ଘ: ସସ 
/=30 
ଏକ ସେବକଣ୍ତଚର ଶଣ୍ତି ଅପଚ ୟ୍ 
ନ × 7 × × ଅର୍ଗ 


ତ 
_ 10? × 30 36000 ଥର 
ଓଠ ସେବକଣ୍ତରରେ ଣଣ୍ତି ଅପଚ୍କ୍‌ 
==_10` × 30 × 30 × 36000 ଅର୍ସ 
8 
== †]0* × 30 × 30 × 4500 
= 4.05 × 10* ଅର୍ଗ 


ଉଦାହରଣ 2 ୮ସାହ୍ରକା 7,7 ରାମ/ଘ! ବସ ଓ ବଶିକୁ ରାପ (57. 
1୧61) 0 11 ବଶିଜ୍ୁ ଖଣ୍ତ ଏ ଚର୍ଲୀହୁ ଦଣଲୁ ଚସକେଣ ସଭ 60 ଆବଭିଳ (୦7୯6) 
ବଶିକ୍ଣୁ ଏକ ପ୍ରଭ୍ଯାଵର୍ଚୀ ଚୁମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଫ୍ରୋଗ କଗ୍୍ଗବଲ ଚାହ୍ରାର୍‌ [ - 77 ଲୁପ୍ର 
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୧୯୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ, ମୃକ ବନ୍ଞାନ 


କ୍ଷେନ୍ଜଫଲ ଯଦ୍ଧ 20000 ଅଗ ହୁଏ, ଡାହ୍ାହେଲେ ଏକ ମିନ୍ଧଵ୍‌ରରେ ବଣ୍ତଶିର୍‌ ଡାପମାନ୍ତା 
ବୃଛ କେଭେ ବହବ ? (୪== 4 2 × 107 ଅଗ ଣଢକ୍ୟାଲସ୍‌) 


ଏଠାରେ 1 = 77 ଲ୍ପ୍ର ଷେଞସଲ== ×= 20000 ଅଗ /ସ: ସେ: 
£:= 60 ସେକେଣ୍ଡ 
7=60 
/ =7.7 ଗାମ୍/ଘ: ସସ ମି: 
ଵଶିଞ୍ଣୁ ଢାପ ‹ = 0.11 କ୍ୟାଲସ୍ ଡଗୀ ସେଣ'ଗେଡ଼ୁ 
୩୮ = 4.2 × ` 07 ଅଗ କ୍ଯାଲସ୍‌ 
72 _ 60 × 2000 × 60 
୬୮୬ ` 1.2 × 107 × 7.7 × 0.11 
= 2° ଦସଣଗେଡ଼, 


“.  ଭାପମାନା| ବୃଲି 6 = 


3.13 ୭ଣଥିଲଏ ବକ୍ର ବଧ୍ଞାବହାକ ପ୍ରଚନୟୁଆଗ : 


ଶିଲ୍୍‌ ଚଞନ୍ନରେ, ବହ୍ଧୁ ଦୈନନିନ ବ୍ଯବହ଼ାର୍ଯ ସନ୍୍ରପାତ ନର୍ମୀଣରେ ଚଲ ମ୍ବକୀସ୍ତ 
ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହ୍ଲାର କଗ୍‌ସ୍ାଏ ଏବଂ ଏହ୍ନସରୁ ସନ୍ତ୍ର କାର୍ୟ ଅନୁସାୟ୍ଵୀ ସେଥିରେ କେଉି 
ପ୍ତକାର ଚ୍ଝ ମ୍ଭକ୍କୀୟ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବ୍ଯବହ୍ରାର କଟ୍‌ସିବ ସସଥସ୍ତର ଦୃଖ୍କ ଦଦ୍ଦବା ପ୍ରସ୍ଟୋଜନ 
ହୋଇଥାଏ । କଣ୍ଢନ୍ନ ସନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବଦୃତ ହେଉଥିବା ଚୁ ମ୍ବକ୍ଵସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମି ଓ ପ୍ରକ୍ଭ 
ମ୍ରମ୍ପୃହରେ ଚସମ୍ାନଙ୍କର ବଣିଥଲା ବନ୍ତ . ବହୁ ଉଥ୍ଯ ସୋଗାଇ &ଏ । ସନ୍ତ୍ଵପାଭ ନ୍ର୍ମୂଣ 
ସ୍ମସ୍କ୍ରେ ସାଧାରଣନଃ ଚ୍‌ ମୂକ୍ଵୀସ୍କ ପଦାର୍ଥର ସଙ୍ଟୋଚ୍ଚ ଗସ୍ତରଣ, ଅବଶଘ୍ିଞ୍ଣ ଚୁ ମ୍କଢ଼, 
ଵକ୍ତିର ବଣିଥିଲ୍ଯ ଅପଚସ୍ତ ଓ ପଦାର୍ଥର କଳସ୍ତବଶ୍ଚିତା ପ୍ରଭ ଦରକ୍ଧ ଦ୍ଦଆଯାଇଥାଏ | 
ନମ୍ଟ ରେ କେଢେକ ସନ୍ତ୍ଵପାତ୍ର ଓ ସେଥରେ ବ୍ୟବହ୍ବାର କଗ୍‌ଯାଉଥବା ରୁ ମ୍ହକୀସ୍କ ପଦାର୍ଥର 
ଧର୍ମ ସମ୍ବଭୃଛରେ ଆଲୋଚନା କଗ୍ବ୍‌ସାଇଅଛୁ । 


(1 ଚାନ୍ସଫର୍ମର, ୭ମାଚର, ଡାଇନାଚମା ଇଡ୍୍ଯାବର ଅନର 
(୦୦୮୧) ଓ ଡଗଲକଫାନ୍‌ ମଧ୍ୟକଳୁଦ (121801161810) :- 


୫୮ନ୍‌ସଙର୍ମର ଅନ୍ତର୍‌ ବା ମ୍ଭୋଃର, ଡାଇନାମୌ ଇଭ୍ଯାନ୍ଧର୍‌ ଆର୍ମୈିଚର୍‌ର୍‌ 
ଅନ୍ତର୍‌ ବା ଚ୫ଲ୍‌ଫେ।ନ ମଧ୍ଯକ୍ଥେଦ ଇଭ୍ଯୀକ୍ଧରର୍‌ ପ୍ରଭ୍ଯାବରୀ ଚୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ ପ୍ତସ୍ଫ୍ୋଗ 
କଟ୍‌ ସାଇଥାଏ ଓ ଡନ୍ଜ୍୍‌ଧରେ ଚ୍ଟମ୍ଭ୍‌କ ପ୍ରବାହ (୮105) ଅବରଉ ଘର୍ବର୍ଚି' © ହୁଏ | ତଡେମୁ 
ଏହ୍ନ ସନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼କ ସୁଗ୍ଲରୁ ରୁପେ କାର୍ୟ କର୍ଚବା ପାଇଁ ଚସଥ୍ଵରେ ବଏବଦ୍ୂୂତ ହେତ୍ତଥବା 
ଚୂମ୍ଭକୀସ୍କ ପଦାର୍ଥର (୨) ସ୍ରାରକୁକ ସୁବଉଦ୍ଯତା ଅଧ୍ଵକ ଏବଂ (୪) ବଶିଥଲ୍ଯ 
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ରୁ ମ୍ଫଙ୍କୟ୍କ ପ୍ତେରଣ, ଚ୍ଛ ମ୍ବଙ୍କୟ୍ଵ ପଦାଥର ଧି ୧୧୭ 


ଅପଚୟ୍କ୍‌ ଓ (୦ ପତ୍ଥର ସ୍ତବାହ ୯ ୮ଓ 07 ୦॥୩୮୪୧୮୯ ) ଅପଚଯୟ୍କ କମ୍‌ ବନ୍ଦବା 
ଆବଶ୍ଯକ । ନରମ୍ଭ ଲୁହ୍ମାର ପ୍ରାରଂକ ସୁଭ୍ଭେଦ୍ୟଡା ଅଧ୍ଵକ ଓ ବଲପ୍ତବଶ୍ଚି' ଠା 
କମ୍‌ ! ଏହାର ବଶିଥଲା ଲୁପ୍‌ର ଚଞ୍ଞନ୍ଫଲ ମଧ କମ୍‌ ଅର୍ଥ।ଭ୍ୂ ଏହାର ୧ଣଶ ଥ୍ବଳ୍‌ ଅସଚସ୍ଟ୍‌ 
କମ୍‌ । ଚଢଣୁ ଏବ୍ଜୁସରୁ ସନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର (୦୦୮୧) ଳରମ୍ମ ଲୁହାରେ ନର୍ମି୍ ହ୍ନେବା 
ବାଞ୍ଚିମସ୍କ । କନ୍ତୁ ପୁ୍ଥିସ୍ଵବାହନ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଣ୍ତ ଅପଚସ୍ଟ କମ୍‌ କର୍ବ୍ରାପାଲି ଚ୍‌ ମ୍ବକୀସ୍କ ପଦାର୍ଥର 
ଜଣ୍ରିଷ୍ଣ୍ ପ୍ରତବଗ୍ଵ୍‌ଧ 7 †€5150 10୦୧) ଅଧ୍ଳ ବହୁବା ଦରକାର | ନରମ ଲୁହା 
ଅଗପଷ୍ଷା ସିଲ୍କ କନ୍‌ ବା ଚନ୍ନ୍ରା ମିସ୍ତମ୍ଭ ବା ମୋଲବ୍‌ବଡନମ୍‌ ମିଣ୍ରିଂଡ ଲୁହାର ବଗ୍୍‌ାଧ ଅଧ୍ଵକ । 
ଚଉଣ୍ୁ ଏନ୍୍ରସର୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ରପାଲି ସିଲ୍‌କନ୍‌ ଲୁହ୍ଘା (96 ୮୯, 4 5 `) ବହୁଳ ସ୍ବବବରେ ବ୍ଯବହାର 
କଗ୍ବସାଏ । 


ଖ, ବ୍‌ ଅଧ୍ନକ ସୂବଭଦ୍ୟଭା ଅଧ୍ଵକ ବଲପ୍ରବଦ୍ତି ଭା © ଖ ,ବଠ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ବରଣିଷ୍ଟ୍ଣ ଗ୍ଵେଧ 
ଣଣିଞ୍ଝ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୌହ୍ନ ଚୃମ୍ଭକୀୟ୍ତ ମିଗ୍ରଧାରୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତ କବ୍‌ଯାଇଛୁ ସାହାାକ୍ତ 
©ଫରାଇଟ୍‌ (୮୮୧୮୮୮୯୧) କୁହାଯାଏ | ଏହାର ଘୃଷିପୁବାହ ଅପଚୟ ମଧ ଖ୍‌ ବ୍‌ କହ୍‌ | 
ଶକ୍ତିର ବଣଂ ଥିଳା ଅପଚ ୟ୍ଠ ଆକୃଭି 1 ଣା %) ସନ୍ଧ୍ରଭ ଓ ଘ୍ୃଷ୍ଣିପ୍ରବାହ୍ନ ଅପଚୟ୍ତ 
ଆବୁଛିର ବର୍ଟ ମ୍ଦୁଉ ସମୀନ୍ଲୁପାଖ ଅଚଃ । ଚଢଣୁ ଉଚ୍ଚ ଆବ୍ଛଛି ଅନ୍ତଟ ରେ (7୮1୮ 
{୮€୯0 0€ 00୩ ୦୦୮୧) ଘୃି ବାହ ଅପଚୟ ଅଧୁକ ହୁଏ | ©ଫରବାଇଟ୍‌ର୍‌ ଘୁଷ୍ୁିପ୍ରବାହ 
ଅପଚସ୍ତ ଖ୍‌ବ୍‌ କମ୍‌ ବ୍ବୋଇଥିବାରୁ ଏହ୍ନା ଉଚ୍ଚ ଆକ୍ୁଛି ପ୍ରଭ୍ଯାବର୍ଜୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ସନ୍ବରେ 
ବହ୍ଦୁଲ ସ୍ତ୍ଵବରେ ବ୍ୟବଦ୍ଦୂଢ ହୁଏ । ରରେଞ୍ଜଓି, ଚଃଲ୍‌ଭ୍‌ଜନ ଇଭ୍୍ୟାନ୍ଦ ସନ୍ବ୍ଵରେ ମଧ୍ଯ ଏହ୍ଲା 
ବ୍ୟବଦଦୂଭ ହୁଏ । ଆଜକାଲ୍‌ ସାଧାରଣଡଃ ନମ୍ଳଲ୍‌ଖିଡ ଚଫଗ୍‌ରଵ୍‌ଗୁଞ୍ଜକ ବ୍ୟବହ୍ରାର କଗଵ- 
ଯାଇଥାଏ | ସଥା:-¬ 7⁄1, 6/୦ ¿ › ୦୦77 ୦ ¿› 7୩1 "6୦ ¿ › ୦୮୬୦ ,, 
7767", ୦ ¿ ଇଭ୍ୟାଦ | ପଃଲଭ ଅଲୁର୍‌ରର ଘୂଷିପବାହ ଅପଚୟ କମ ବହୁଉଥବାରୁ 

ଏହ୍ଲା ମଧ୍ଯ ଉଚ୍ଚଆବ଼ର୍ତି ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଶରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହ୍ଦୂଲ ସ୍ତ୍ଵବରେ ବ୍ୟବହାର କଗ୍‌ସାଏ । 


(୮) ସ୍ଥାମ୍ଟରୀ ଚ୍ମ୍ବକ : ସ୍ଥାୟୀ ରୂମ୍ଭଳ ନଯୀଣ କରିବାବେଳେ ଚୃମ୍ଭ୍ରଗ୍ରସ୍୍‌ 
ପଦାର୍ଥକୁ ରୂୁମ୍ଭ୍‌କନ ଚନ ମକ୍ଯଦଦଇ ଚବନବା ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ ନାହି ଓ ୧ଢଣୁ ଏଠାବର 
ରୃମ୍ଳ୍‌ସ୍ଵାୟ୍ତ ପଦାଥର ଣ୍ରେଂଥଳା ଅପଚସ୍ତ୍୍‌, ବଣିଷ୍ଣ୍‌ ଗଧ, ସୂଭେଦ୍ୟଭା ପ୍ରଭ ବବଶଷ ଗୁରୁକୁ 
ବ୍ଧ ଥାଯାଏ ନାହ । ଏ ଚକ୍ଷନ୍ତରେ ଚଳବଲ ପ୍ରବର୍ଚିକ ବଲ ଓ ର ) ମ୍ଭୂକଳ୍ସ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 
ଅଧ୍ଵକ ହ୍ରେବା ପ୍ରବସ୍ଟ୍ଵୋଜନ କାରଣ ଏହାାାଦ୍ବାଗଵ ରମ୍ଭ କଵସ୍କ ପଦାର୍ଥଝ ଥରେ ରୁମ୍ଭକରେ 
ପରିଣତ୍ଭ ବହୁଲେ ସହଜରେ ବଚ୍ଟ ମ୍ବକିଉ ହୂଏ ନାହି । ସୁଳସ୍ତ ଏଠାରେ ଶୈଥ୍ବଲ୍ଯ ଲୁପର 
ଚକ୍ଷନ୍ଧଫଲ ଅଧ୍ବକ ବହ୍ନବା ଆବଶ୍ୟକ । ଇମ୍ପରାଉର ଶୈ ଥିଲ୍ୟ ଲୁପର ଚକ୍ଷନ୍ଦଫଲ ଓ ପ୍ରବଶ୍ଚିକ 
ଵଲ (୦୦୧୧୦।୩୧€ !୦£୯୧) ଲୁହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧ୍ବକ ଦହ୍ବାଇଥ୍ଵବାରୁ ସ୍ଥାସ୍ଟୀ ଚ୍ୃମ୍ପଳ 
ନରମ୍ମୀଣପାଲି ଇସ୍ଥାଭ ଗଣ୍ରସ୍ତଙ୍କର୍‌ ବବେବଭ ହୁଏ । ଇସ୍ଥାକ ସହ୍ନତ ଵଙ୍କ ବଞ୍ଗନ୍‌ 
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୧୯୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚଟ୍‌ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


(70085୧୧୮) ମିଶାଇବଲ ଭାହାର ପ୍ରବିକ ବଳ ବୃକିପାଏ | ତେଣୁ ସାସୀ ରୁ ମୃକ 
ନମୀଣ ପାଇଁ ଚଙ୍ଗ ଚଷ୍ଟ୍ନ୍‌ ଇମ୍ପାତ୍‌ (1005? $୧୧]) ବ୍ୟବହାର କଗର୍‌ସାଏ | 
$ଙ୍କ ବଷ୍ଟ୍ଵନ୍‌ ଇମ୍ପାଭରେ ପ୍ରାୟ୍୍‌ 5% ₹ଙ (ୟୋନ୍‌ ଆଏ | କୋବାଲ୍ଵ ଇହାଉ (3576 ୦୦, 

(ପ୍‌ 350, ଅବଶିଞ୍ୁ 17୧) ମଧ ସା ଚୃ ମୃକପାଇି ବ୍ଯବହାର କରଗ୍୍‌ସାଇଥାଏ | ଏହାର 
ହି ବଲ ପ୍ରାୟ 240 ଓଏର ଏଣ୍ଡୁଡ଼୍‌ † ଆଜକାଲ ସ୍ଥାସ୍ପୀ ୬ ଣକ୍ତଣାଳୀ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ନମାଣ 
ପାଇଁ ଏଲଳିଡକ। ( &10160,-5¬ 1, ?ଏ1 ୦୩୦, †'€ ଓ ୦() ନାମକ ଏକ ମିଶ୍ର 
ଧାରୁ ମଧ୍ଯ ବହ୍ଧଲ ଦ୍ଵାବଟରେ ବ୍ଯବହ୍ରାର କଗ୍ବଯାଉଅଛ୍ୁ । ଏହ୍ଜ ମିଣ୍ରଧାରୁର (4.110୨) 
ଚଟ୍‌ ମ୍ବ କଟ୍ସ ଉଚ୍ଚ ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ଦ୍ାଗ୍‌ ବଶଣେଷ ପ୍ରସ୍ଵ୍ବ୍ୂଭ ହୂଏ ନାହି । 


(11) ଵଦ୍୍ୟୁଡ ଚୃମ୍ବକ :- ବଢ୍ୟଯୁତ୍‌ ଚୃଝମ୍ବକର ଅନ୍ତର (୦୦୮୧) ଏପର 
ପଦାଥ ଚର ନମର ହ୍େବା ଦରକାର ସେପରି ସେଥିରେ (ଓ) ଅଲ ରୂମ୍ବଗରୀକରଣ ବଲ 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ସବ୍ଵୋ।ଁଳକ ଚପ୍ପରଣ (୦) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଚ୍ଚ ର 6 (୦) କମ୍‌ ୈଥ୍ୁଲ୍ୟ 
ଅପଚସ୍ଟ୍‌ ବହବ । ଚସହ୍ନ କାରଣରୁ ବ୍ରଦ୍ଯୁଡ୍‌ ରୂ ମ୍ବକର ଅନ୍ଜରପାଲି ନରମ ଲୁହା 
ସଙ୍ୋଲକ୍ଡୁ ଚ ମ୍ଚ କୀୟ୍ତ ପଦାଥଂ ବବାଲ୍‌ ବବବଚ ନା କଗ୍ଵଯାଏ 


7 &›1€ 3.1- _ କେତେକ ଚୃ ସୁର୍ଜୀୟ ପଦାଥ ର ଧର୍ମ :-- 


/# ।ଃ (ସବାଧ୍ଵକ।। ବଳ ସ୍ରବର୍ଣୀଡା ।ଚ୍ଝ୍‌ ମ୍ବଙ୍କୀୟ୍ଵ ଧାରଣ 
ପଦାଥ ଓଏରସଞ୍କଡ, କ୍ଷମା 
(ସବାଧୁକ) ¦ ଗସ୍‌ ଏକକ ଏକକ ଗସ୍‌ ଏକକ 
ଏଲ୍‌ନା _- । 9500 500 5500 
ଏଲନବକୋ ¬ 12000 500-600 । 7000 
କାର୍‌ବନ୍‌ ଇସ୍ପାଢ ¬ ୯.“ 60 8000 
କୋବଲ୍‌ $ ଇମ୍ପାଉ ¬ ¬ 250 ୨୦00 
ଶଙ୍ଗବସ୍ଣୁନ୍‌ ଇମ୍ପାର = ୬” 65 10500 
ସିଲ୍‌କନ୍‌ ଲୌହ୍ନ 5000 : 21000 1.1 _- 
୬୫ନ୍‌ସଙ୍ର୍‌ମର୍‌ ଇସ୍ଥାଭ 8000 । 19500 0.6 
ପରମ୍ବ ଏଲସୟ୍କ ।୫80000 ୪୫୦୦ । 0.1 ୭ 
ଵୂବିକାନାଲ୍‌ । - ୭ 580 13500 
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ଚ୍ଠ ମ୍ଳଙ୍କୀସ୍କ ଘପ୍ତରଣ, ଚା ମ୍ବର୍ଦୀସ୍କ୍‌ ପଦ୍ଦାଥର ଧର୍ମ ୯୯୯ 
ସ୍ତଶ୍ମମାଳା 


1. ଚ୍‌ ମ୍ବକ୍କୀସ୍କ ପ୍ରେରଣ (2), ସୁଚଉଦ ଭା ୯/୬), ସ୍ରବଣଢା ପିଠ, ର ମ୍ନକଷେନ୍ନର 
ଗବ୍ରଡା (77 ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ପକଳ ଝବ୍ରଡା (1) ର ସମ୍ଞା ଉ୍ଛୈଖ କର । 
ପ୍ରମ୍ରାଣକର ୧୮) 5୬ =7୮7 ୮4୩1 
(1!) ¥ = 1 4 4#[£ 
2, ଗୋଝିଏ ଚ୍‌ ମୂଟୀସ୍ ପଦାଥଂ ଭଡରେ ରୁ ମ୍ଳକବକେନ୍ଦର ପବ୍ରତା (0) ଓ ର୍ଛ ମ୍ଳକ୍ଳାସ୍ତ 
ଦପ୍ତର୍ଣ (73) ମଧରେ ପାଥ କ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦଅ ଏବଂ ଚର ) ମ୍ଲକଳ ଗବ୍ରଭା (୮) ସଦ୍ଧୁଭ 
ସ୍ବେମାନଙ୍କର୍‌ ସମ୍ବଛ ଜଞ୍ଚୈଖ କର୍‌ । 


ଓ, ଗସ୍ବଙ୍କ ନୟ୍ବମ୍ଭ ଉଚନ୍ଵଖ କର ଓ ଉାହ୍ଵା ପ୍ରମ୍ମାଣ କର । “ଗସ୍‌!ଂ ନମ୍ଟବମ୍ମର୍‌ ଚଯ 
ବକୌଣସି ଚଗାଝିଏ ସ୍ର୍ଫ୍ରୋଗ କୁଝାାଇ ଦ୍ଦ । 


4. ସମ ରୂ ମୂକୀସୂ, ର୍ଲାହ୍ନ ରୃମ୍ବସ୍ଵସ୍କ $ ସ୍ତଭ ରୁମ୍ଭଗ୍ବସ୍କ ପଦ୍ରୀଥ ମଧ୍ଯଚର ପାଥକ୍ଯ 
ଦଣଅ । ଏହ୍ଗ ସମସ୍ତ ପଦାଥୀର ରୂମ୍ବକ ଧର୍ମ ସମ୍ବୃହବର ସସ୍ଥିସ୍ତ ଝୃପ୍‌ପଣୀ ଲେଖ । 


5‹ କୌଣସି ରୃ ମ୍ଳକବକ୍ଷେନ୍ରେ ସ୍ଥାପିଉ ସମ୍ରୂମ୍ଭକୀୟ୍ତ ବା ଲୌହ ଚୁମ୍ବକୀସ୍କ ପଦାଥୀ 
ଉପବର 6 ` ସ୍କ୍ଥା କରୁଥ୍ଜବା ବଲର୍‌ ଏକ ବଂଞ୍ଜକ ଜଗମ୍ଭଳ କର ଓ ଭାହ୍ବା ସାହ୍ବାମ୍ୟରେ 
ଢର୍‌ଲ ପଦା ଥ ର ପ୍ରବଣଭା କପରି ନଥ୍ରିୟ୍କ କଗ୍‌ସାଏ ଡାହା ବର୍ଚ୍ରିନା କର । 


6. ମାଗ୍ବେବ ାମିଵର ସାଭଦ୍ବାଗ୍‌ କପର୍‌ ଟଗୋଵଏ ନରମ ଲୁହାର ସୂଠୀଘ ଦଣୁର୍‌ [ - [† 
ବନ୍ଧରେଖା ଅଙ୍କନ କଗ୍‌ଯାଏ ବଞ୍ଛିନା କଗ୍୍‌ଯାଏ ବଞ୍ଚ୍ରିନା କର । ଏକ ବନ୍ନରେଖା 
[4 
ଅଙ୍କନ କର୍‌ବାବେଲେ ଚସତ୍ତ୍‌ ସଉକଭା ଅବଲ୍‌ମ୍ଳନ କଗ୍୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ରା ଲେଖ । 


7“ ଚୃ ମୃକୀସ୍‌ ସୂଭେଦ୍ଯଭା (4) ଓ ରୁମ୍ଭକ୍କାସ୍ତ୍‌ ପ୍ରବଣଭା (୮) କଣ ବ୍ରୁଝ୍‌ାଇ କଅ । 
ଗୋଵିଏ ଚ୍ଚ ମ୍ଳଗ୍ଵୀୟ୍ବ ପଦାଥର ବଣ୍ଡ ବା ଭାରର ପ୍ରବଣଭା ମାଗ୍ପନବଖାହି୫ର 
ସଭଦ୍ାଗ୍‌ କପର୍‌ ନଞ୍ଥ୍ିୟ୍୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ରା ବଞ୍ଚିନା କର । 


8. ବଗାଵିଏ ଚଲଲାୀହ ବଲସୟୁ ର୍‌ (£108) 9--11 ବନ୍ବଦରଖା ଅଙ୍ଦନ କର୍‌ବା ସ୍‌ଭ 
ବର୍ଷନା କର ଓ ବଣିଧ୍ଚଲ୍ଯ କଣ ବ୍ରୁଝାଇ ନ୍ଦଅ । 


9: ଶେଥ୍ବଲ୍ଯ ବନ୍ଧଚରଖା, ଚ୍ଠ ମ୍ବକ୍କୀସ୍କ ଧାରଣ ଷ୍ମଡା ଓ ବଲ ପ୍ରବର୍ଚିଚା ସମ୍ବ ଵରେ 
ସାହ୍ନା ଜାଣ ଫବକ୍ଷପରରେ ଚଲ୍‌ଖ । ବଶ ଥୁଲ୍ୟ ଲୁଷ୍‌ ? କଣ ହୁ ଏକ୍ସ ଲୁପ୍‌ ସାହ୍ରାଯ୍ୟରର୍‌ 
ଚ୍ଛ ମ୍ପର୍କାସ୍କ୍‌ ଧା ର୍ଣ କ୍ଷମା ଓ ବଲ ପ୍ରବର୍ଚିଭା କପର୍‌ ନଥଷ୍ରିସ୍ଟ୍‌ କସ୍‌ଯାଏ । 


09201126€0 0/ 5।୮।॥|8ାମ।‹ଧ@ 0161|.0୦୮୩ 


୧ ୨୧ ଵିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


10 ଚ୍ମ୍ଭକଳ ଚନ୍ଦନ © ବଣିଥିଳା ସମତେ ସଂଷିପ ଵପ୍ପଣୀ ଚଲଖ | ବଣିଥିଳା ଲୂପ୍‌ର 
ବ୍ୟାବହ୍ବାର୍‌କ ସ୍ରୟ୍ରୋଗ ସମ୍ପ୍ବ୍ଦର ଆଚଲାଚନା କର । 


11. ଚଣିଥିଳା ଅପଚୟ କଣ କୁଝାଇ @ଅ । ପ୍ରମାଣ କର୍‌ ୧ସ ବକୌଣସି ରୃମୂକୀସ୍ ପଦାର୍ଥର 
ଏକକ ଅସ୍ପଚନ ପ୍ରତି ଓ ଏକ ସମ୍ମଣ୍ଷ୍ଚ ଚ୍‌ ମ୍ପଳକଳ ଚନ୍ଧ ପାଇଁ ଶୈଥଳା ଅପଚସ୍ଟ୍ଵ ସଦ 
ପନ୍ଦାଥ ର 7 - [‡ ଲ୍ପ୍ର କେନସଂଳ ସହୁଇ ସମାନ ! 


12, ସମାଣ କର ସସ ବର୍କୀଣସି ଚ୍ ମ୍କୀସୂ ପଦାଥ ର ଏକକ ଆସ୍ଟ୍ରଡନ ପ୍ରଭ ଚଣିଥ୍ବନା 
] 
ଅପଚକ୍ଟ୍୍ ଏହାର 8 ¬ [† ଲୂପ୍‌ର େନଫଲର 5 ଗିଣି ଅଵେ । 


13. ସୁସ୍ତୀ ଚୃ ମକ, ବୁଦ୍ଭ୍ ର୍ଡ ) ମ୍ଲଳ ଓ ଵ୍ଣାନ୍‌ସଫରମର, ନମାଁଣ ପାଇଁ ବକଉି ପ୍ରକାର 
ଚ ) ମଗର ପଦା ଥଂ ଆବଣ୍ୟକ ଭାହ୍ରା ପଦାଥ ର ଶୈଥ୍ବଲା ବନ୍ଧରୁ କପର୍‌ ମଚନାମମତ 
କଗ୍‌ଯାଏ ଚଲେଖ । 


14. ଖଣ୍ଡ ଏ ଚଲାଁହ୍ନଲୁ ଚସବକଣ୍ଡ ସ୍ରଭ 60 ଆବଭିନ (୦୩୦୧) ଵଣିସ୍ଣୁ ଏକ 
ସ୍ତଭ୍ୟାବଣ୍ଡୀ ଚୃ ମ୍୍‌କକ୍ଷେନ ପ୍ରୟ୍ଫୋଗ କଲେ ଢାହ୍ନାର ୮¬୮¶ ଲୂପ୍‌ର ବକ୍ଷନ୍ନଫଲ 
10000 ଅଗଁ ହୁଏ । ଲୌହନର-ସାନ୍ନ୍‌ଭା 7 7 ଗ୍ରାମ/ଘନ ବସ! ମି: © ବଶିଜ୍ନା 
ଭାପ 0.11 _କ୍ୟାଲ୍‌ସ୍‌ୀ ଡ୍ଗ ସେଣ୍ଟଂଗ୍ରେଡ଼୍‌ । ଏକ ମିନହ୍ଚର ବମ୍ମାହ୍ନ ଖଣ୍ଡର 
ଡାପମାଃ | ବୃଝି ନଥିୟ କର | (୮ = 4.2 × 107 ଅଗ |କ୍ଯାଲସ୍‌) 


(ଉଭର --1° ୧ସଣ ରେଡ଼ ) 
15. 500 ଗ୍ରାମ୍‌ ବମ୍ଛୁଦ୍ଧ ବଶି ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ଏ ମ୍ଲୌଦହ୍ନ ଦଣ୍ଡଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଭ 50 ଆବଶରିନ 
ବିଶିଣ୍ଣ୍‌ ବଗାଝିଏ ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଚରୀ ଚ୍‌,୍‌ମ୍ଚ୍‌କକ୍ଷେନ୍ନ ପ୍ରବୟ୍ଟାଗ କରଗ୍‌ଗବଲ୍‌ ଢାହ୍ରାର ୮ -` 77 


ଲୁପ୍ର ବନ୍ଞସଲ 18000 ଅଗିଁ ହୁଏ । ଲୌହର ସାହଢା 8 ଗମ୍‌ /ଘ:ବସ:ମି: | 
ଏକ ମିନ୍ଧଃରେ ପଦାଥ ର ଗଣିଥ୍ବଲଲା ଅପଚସ୍ବ ନିଷ୍ରିୟ୍କ୍ କର । 


(ଜ୍ଭର -_ 4.05 × 10° ଅଗ) 
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ଚଉୁର୍ଥ ପରଚଚ୍ଛ ଦ 
ଡୁଚ୍ମ୍ଭାକକର 


(1 ମେଂ୫େଫ1ୟ] ` 11 ୟୁ ୮ 1510)) 


4.1 ଡୁଚ,ମ୍‌ କଦ : 


ବଗାଡଣ ସୂଚୀ ରୁମ୍ଭକଲୁ ଚାହ୍ରାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବକଦ୍ଦ, ଦଦଇ ବରର୍‌ଣ୍ରମ ମ୍‌ ସ୍ୃରାଦ୍ବାଗ୍‌ 
ଭୁ୍‌ସମାନ୍ଦର ସ୍ବ୍ଵବରରେ ` ଝ୍ଲ୍‌ଇବଲେ ଢାହ୍ରା ପ୍ରାସ୍ତ ଉଦର ଦସିଣ ୍ଦଗରେ୍‌ ସ୍ଥିଂଗ୍‌ବସ୍ଥାରେ 
ରବହ୍‌ । ଏଥ୍ବରୁ ଅନ୍ଲୁମାଳ କଗ୍‌ସାଇ- 
ପାଚରରେ ସମ ପୃଥ୍ରଦ୍ତା ଏକ ରୂଦ୍ରତ୍ତ 
ଚରୂମ୍ଭ୍କ । ଏହ୍ନ ଭୁଚ୍ମ୍ବକର ଜତଦ୍‌ର୍‌ ଓ 
ଦଧିଣ ଚମ୍ଭରୁ ସଥାନ୍ତଵମ କାନାଡ଼ା 
ଦେଶର ରୁଥ୍ବଆ ଉପଦ୍ଵୀପ (76° ଜ୍ଭ୍ର 
ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ 102 ପଣୁମ ଦ୍ରାଦିମା) ଓ 
ଦସିଣ ଭ୍‌କ୍‌ବଵାର୍‌ଆର୍‌ ଛକଵବର୍ଶୀ 
ଅଞ୍ଚଳଚର (68“ ଦସିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ 
145° ପୁଟ୍ଂ ଦ୍ରାଦ୍ଦିମା) ଅବସ୍ଥିତ । 
ସ୍ତୃଥ୍ବଧୀର ଚୁମ୍ପଗୀସ୍କ୍‌ ଅକ୍ଷ ଓ ଓ 
ଉଭଭୌଗଲକ ଅକ୍ଷ 7715) ର୍‌ ` (ଚିନ୍ଞ ନଂ 
4) ଅନ୍ତର୍ଗଭ ବକାଣ ପ୍ରାସ୍ତ 17° । 
ପ୍ତକ୍ମୁର ପକ୍ଷରେ ପୃ ଥ୍ଵବାର୍‌ ଜ୍ଷ୍୍‌ ଗ୍‌ଞ୍ଚଲରେ 
ଅବସ୍ଥି ଉ ଚମ୍ପରୁଝ ଚୁମ୍ବଗ୍ବାସ୍୍‌ ଦସ୍ପିଣ 
ମେରୁ ଓ ଦସିଣାମ୍ଚଲବରରେ ଅବସ୍ଥିଂଭ 
ମେରୁଝ ରୁମ୍ପକୀସ୍ ଜ୍ଵ୍‌ ରମେରୁ | (ଚନ ନଂ 4‹]) 
ସ୍ତୃଥ୍ବ୍ଵାର୍‌ କକନ୍ଦ୍ୟସ୍ବଗରେ ଅବସ୍ଥିଂଭ ଏହ୍ନ ଉଠକର୍ଲ © ଚ୍ମ୍ବକର ବଲରରେଖାଗୁଡ଼କ ଚନ୍ଧ ନଂ 
4] ରେ ବନ୍ୟରେଖାଦାରଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛୁ । ପୃଥ୍ବସ୍ବୀର ଘୁଞ୍ଜିନ ଅକ୍ଷ ମଧଦଦେଇ 
ସାଉଥ୍ବବା ଭୁଲମ୍ବ ସମଭଲଲୁ ୭ଉ!ଗଲକ ମଧଧ୍ୟଚରଖା ଓ ଚ ।ମ୍ବକସ୍୍‌ ଅକ୍ଷ ମଧ୍ଯଦଦେଇ 
ଯାଉଥବା ଭ୍ୁଲଲ୍ମ୍ବ ଅକ୍ଷଲୁ ଚମ୍ବକୀୟୃ ମଧ୍ଯତରଖା କଲୁହଦ୍ଘାସାଏ । 
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୧ ୬ 7 ବଦ୍ୟୁତ୍ଭୁ ଓ ରୁ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞାନ 
42 ଚୁମ୍ବ କୀୟ ଅବୟୁବ (?/680€11° €1€01€105) : 


ସ୍ତଥ୍ଵବ୍କାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୁଚଟ୍‌ମ୍ବକ ବକ୍ଷନ୍ଧର ଧର୍ମ ସେହ୍ବ ସ୍ଥାନର ( ) ଦଗ 
ପାଉ (9661131107) (11) ଆନଭ (୮୮୯1108୪101) ୦୮ 7912) ଓ (111) 
ଭୁଚ୍‌ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନ ଗବ୍ରଡାର ଭୁସମ୍ଭାନ୍ନର୍‌ ଉପାଂଶ (11୦1୮1200101 ୦୦୮୮୦୮୧€୮୯ ୦† 
€8୮£|)?$ £1€10) ଦୃାଗ୍‌ ସମ୍ପୁଧି ଜାଣିହୁଏ | ଏହୁ ଦଗପାଭ, ଆଜଭ ଓ ଭୁସମାନର 
ଉପାଂଶକୁ “ଚ୍‌ ମ୍ପକୟ୍ତ୍‌ ଅବପ୍ଟବ” କୁଦ୍ଘାସାଏ । 


()) ଵଗପାଡ :- _©କୀଣସ ଥୁାନଚର ୭, ମୃକୀୟୁ ¢ © ଉ[୦୭ଗାଳକ 


ମଧଧ୍ୟଚରଖା ଏହୁ ଦଇ ସମଡଳର ଅନ୍ତଗଡଦ ୭କାଣକ୍ଟୁ ୭ସହୁ ସ୍ଥାନର 
“ ଢଗପାଦଂ କୂଦହୁ।ଯାଏ । ଚନ ଳଂ 4'2 ରେ ଇଭୀଟଗୋଲକ ମଷରେଣା 43୦7) ଓ 
` ର୍‌ମ୍ଭକୀଣ୍ଡ ମଧ୍ଯରେଖା 4220, 
ଏହ୍ନ ଦୁଇ ସମ୍ମତଲର ଅନ୍ତଗଢ 
ବକୋଣ ୫ ସ୍ଥାନ ଥିର ଜ୍ଗପାଡ 
ଅଚିଃ । ଏଠାରେ ଚ୍‌, ନୂକଟୀସ୍ବ ମଧ୍ଯ" 
ରେଖା ଚଉାବଗାଲକ ମଧ୍ଯରେଖାର 
ପଣ୍ଡ ମ୍ଚର ଥ୍ବବାରୁ ସ୍ଥାନ 4 ର ବଗ- 
ପାଇ 6° ପଶ୍ଛିଂମ ଅଚହ । ସହ 
ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚମ୍ପର୍ଦାସ୍ତ ମଧ 
ଚରଖା ଚଉଭାଁବଗୋଳକ ମଧଯଚର୍‌ଖାର 
ପୁସଂଚର ରହ୍ନେ ଢାହ୍ନାହହ୍ନେଲେ ଚମ 
ସ୍ଥାନର ଦଗପାଉ 6° ପୁବଂ ହେବ । 


(11) ଆନ$€ :-_ ୭କୀଣସ 

ସ୍ଥାନ୭ର ଡ଼ୁଚୁ ମ୍ବକ ଚକ୍ଷଭ୍ରର 
(୭ନ ନଂା4.2) ପଣଣାମୀ ଦୀକ୍ତଦା ର 2୍ଦଟଗ 

ଉୁଚ୍‌ମ୍ଚଭୁକ ଚକ୍ଷଭ୍ରର ଭୁସସାନର ଉପ ୩ ସଞହ୍ପୁତ ୭ସଙଁ ର୍ଚକାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ 
କଚର ଡାଦ୍ବାକ୍‌ କସହି ସ୍ଥାନର ଆଜଂ କୁହାଯାଏ । ଚଗୋଢଏ ସ୍ଵଚୀ ଚ୍‌ମ୍ଭୂଳ 
ସଦ୍ଦ ଭୁସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷ ଚଝ୍ଲୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘ୍ର୍ଜଳନଶୀଲ ବହ଼ାଇଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ଚ ମ୍ବ୍‌ରୀୟ୍ତ ମଧ୍ୟ 
ରେଖା ସଦ୍ଦୁଭ ସମ୍ମାନ୍ତର ଦ୍ବବଚରେ ସ୍ଥାପନ କର୍‌ଯାଏ ଭାଦହ୍ନାହ୍ନେଲେ ଭାହ୍ରାର ଅଝଚ 
ଭ୍ଲସମ୍ବାନ୍କ୍ରର ଜପାଂଶ 27 ସଭ୍ରଚ ମ୍ରମାନ୍ତର ଭଗରେ ନ ରହ୍ଧ 77 ସନ୍ଦୂଢ ¢ ଚକାଣରେ 


£ 
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ଭୁରୁ ମ୍ବକଳ୍ଧ ୮ 


ଆଳଚ ବହାଇ ଭୁଚ୍‌ଟୁମ୍ଭକ ଚଛନର ପରଣାମ୍ମୀ ଝବ୍ରତା † ଦଗରେ ରଵୁୁବ । ଚନ୍ଧ ନଂ 
ନୁ ରେ ୩ ରଦ୍ଦଥ ଥିଠୁ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଓ ପରଣାମ୍ଭୀ ଟରବ୍ରଭା ୮ ର ନ୍ଗ ଥିଥି ଦ୍ବାଗ୍‌ 
ପ୍ରକର୍ମିଭ ହ୍ରୋଇଅଛୁ । ଏଠାରେ ୮୮ ଓ [ ମଧ୍ୟରର ଉପସ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବକୋଣ ¢ 
ଆଚଲ୍ବଚ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥର ଆନଭ । ଉତ୍ତର ବଗାଲ୍‌ର୍ତରେ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନର ଆନଭ ¢° 
ଲଦ୍ଗ୍‌ର ଓ ଦଶିଣ ଗୋଲ୍ବଳରେ ତାହାର ଆନ ¢° ଦସିଣ ହେବ । ସୁନଷ୍ଫ ଜନ୍ତର 
ଗୋଲକ । ଭି ସୃଚୀ ଚମ୍ବକର ଉକ୍ପର ଚମରୁ ଓ ବଷ୍ଷିଣ ଗୋଲ୍‌ର୍ଲରେ ସ୍ବଚୀ ଚ୍ମ୍ଭକର 
ଦଜ୍ଷିଣ ଚମ୍ରୁ ଛମ୍ବଲୁ ଆନଚ ବହ୍ଧବ । ଆନଭ ବକାଣ ¢ର ମାନ 0ଂରୁ 90* ପର୍‌ଵବ୍ଜିଭ 
ହୂଏ। ଚ୍ମ୍ବଳୀସ୍ତ ଜରଷ୍ଚଟରେଖା ଅଞ୍ଚଲରେ ଆନଭ ¢ =0 ଓ ଚ୍ମ୍ବକୀସ୍ତ ମେରୁ 
ଅଞ୍ଚଲରେ ଆଳଭ ¢ = 90° | 


(11) ଦୁଚ,ମ୍‌କ ଚ2୍ଷଭର ଦୁସମାନ/ର ଉମାଂଶ :- ଏହୁ ବକୌଣସି 
ସ୍ଥାନର ଭୁଚ୍ଲମ୍ବଳ ବକଷନ୍ତର ପଣ୍ଣାମୀ ଟ୍ମାବ୍ରଭ୍ାର ଚୃମ୍ଭକୀସ୍ତ ମଧରେଖା ବଗରେ 
ଭୁସମାନ୍ଦର ଉପାଂଶ ଅବ । ‹ 


ଡ୍ୁଚ୍ଛମ୍ଲାକ ୭କ୍ଷଭ୍ରର ପଣଣାମୀ ଦୀବ,ତା [୮ :-- କୌଣସି ଥାନରେ 
ଭୁଚ୍‌୍‌ମ୍ବକ ବନ୍ଧର ପର୍ଣା ମାଁ ଗବ୍ରଭା [ଲୁ ଘରମ୍ଭର ସମ୍ଭକୋଣରେ ଥ୍ବବା ଦୁଇଵଛି ଉପୀଂଶ, 
ସଥା : ¬ ଭୁସମାଲର ଜପାଂଶ 77 ଓ ଭୁଲମ୍ଭ ଉପାଂଶ \7ରେ ବୟ୍ତୋଜଳ (୮,୧୫୦1୪୧) 
କର୍‌ଯାଇପାବର । ଚନ୍ଧ ନଂ 4.ଥି ରେ ସ୍ଥାନ ଓର ଚ୍‌ୟମ୍ବକୀସ୍କ ମଧ୍ଯଚରଖା 437 
ଅବଶ । ଏହ ସ୍ଥାନର ଚ୍‌ ମ୍ବକକ୍େନ୍ନର ପରିଣାମ୍ୀ ଟରବ୍ରଭା ୮ର ପରମ୍ଭାଣ ଓ ନ୍ଦଗ ଉଭଯ୍ବ 
ସରଲରରେଖା .4 £ ଦୃ।ର୍‌ ଏବଂ † ର୍‌ ଭୁସମାନ୍ୃର୍‌ ଉପାଂଶ †† ଓ ଭୁଲମ୍ପ ଜପାଂଶ 77 
ଯଥାନ୍ତମମେ ସରଲରେଖା .3..£ © . 7 ଦାଗ୍‌ ପଦରଗିଭ ହୋଇଅଛି. | 
ଏଠାରେ 727 = ¶ ୦୭୫ ¢ 
;\7 = $101 ¢ 
¢ = ଆଲୋଚ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଆଳଭ 
„©; ` ମା? + ¥ = 130୦୫*% 4 1*5103¢ = ¶* 
କମ୍ବା 1= „/ 2? 4 ଡ଼ 
ଏବଂ !/) = ୮ ¢ ଜଉ ଉର (4.1) 


4.3 କଉ ମାଗ୍ଡଞଳକଟାଳିଚର (1୪୮ ୮୭୫୪0୩୧୯୦୮୮୧୧୧୮) : 


କିଜ୍‌ ମାଗ୍‌ନେବଶାମ୍ମିହର୍‌ (ଚନ୍ଦନ ନଂ 4“3) ସାହ୍ବାଯ୍ୟରେ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନର 
ଦ୍ଦଗପାଇ ଓ ଭୁଚ, ମୂକକ୍ଷେନର୍‌ ଭୁସମାନର ଉପାଂଶ ସଠିକ ସ୍ବବରେ ନୁ କର୍ସାଏ | 
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୯୪ ବଦ଼୍ୟୁତ୍ଭୁ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଏହ୍ଜୁ ସନ୍ଵ୍‌ ଜ୍‌ନ୍ନଢ ଧର୍‌ଣର ଏକ ବସ୍ଷେପ ମାଗ୍‌ନନେବଶାମିଵର ଓ ଏକ ବଦାଲଳ ମାଗ୍‌ନେ” 
ବୋମ୍ମିଛର୍‌ର୍‌ ସମ୍ମଲଳ ମ୍ାନ୍ଥ । 


ଗୋଝ଼ଏ ସଂମ୍ପା ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଚଠ ମ୍ଳକ ୨, (୭ ନଂ 4.3) ଏହୁ ସନ୍ବର ସ୍ରଧାନ 
ଅଂଶ । ଏହ୍ଵ ସ୍ତମ୍ତୂକର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚଗାହଏ ଉତ୍ତଲ ଲେନ୍‌ସ (୯୦୮୪୧୬ 1€05) ` ଓ 
ଅପର ସ୍ରାମ୍ଭବର୍‌ ଟଗାଵିଏ କାଚ ସ୍ତ୍ଵଲ୍‌ ଥାଏ । ଏହ୍ନ ଲେନ୍‌ସର ଫୋକସ୍‌ ଦୂରଢା 
(£୦୯&] 1680) ପମୁ।କାର ରୂ ମୃକର୍‌ ବୈର୍ସ୍ଯ ସହଇ ସମାଳ । ଡେଣୁ ସନ୍ଵର ଏହୁ 
ଅଂଶ ଏକ କଲ୍‌ମେଃର୍‌ (୦୦111019001) ଅବଶ | ଅସୀମ ଦୁରଭକୁଲୁ ଫୋକସ୍‌ ବହୋଇ- 
ଥୁବା ଏକ ଦୁରସ୍ବାକ୍ଷଣ ସନ୍୍ଵର୍‌ ଅକ୍ଷ ସନ୍ଧ ଚ୍ ମ୍ପଳର ଅକ୍ଷ ଜଗରେ ରବହଵ ତାହ୍ର ହ୍ରେଲେ 
ଦୂରଦ୍ବୀଷ୍ଷଣ ସନ୍ତ୍ଵର ଫୋକସ୍‌ ଢଳ (1୦୯9 218106) । ରେ ଥ୍ଵବା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାର୍‌ 
(୧୮୦୫5୪1୮୧) ଜ୍ପରର୍‌ ସ୍ତେଲ୍ର୍‌ ଏକ ସୁଞୁଞ୍ଣ ସଭବନ୍ବ୍‌ ସ୍ୃବ୍ଧ ହୁଏ । ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଚ୍ଠ ମ୍ଳଳ 
74 ସହ୍ଧୁଭ ଅନ୍ଯ ଏକ ପିଶ୍‌ଲ ନନଭ ସମା ସ୍ତମ୍ଭୂଳ ୦ ଦୃଢ଼ ଓ ସମାନ୍ତର୍‌ ସ୍ବବରେ 
ସ୍ଂୟୁ କ୍ତ ବହ୍ଲାଇଥାଏ । ଏହ୍ଲ ସ୍ତମ୍ଭକ ୦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପିଶ୍‌ଲ ଦଣ୍ତ ନବିଞ୍ଣୃ (1056€୮୯) 


(ଚନ ଳଂ 4.3) [କଜ୍‌ ମାଗ୍ନେଵୋମିଃର ] 


କର୍ବସାଇ ଘାରେ । ବ୍ୟବସ୍ଥାଃ ଏକ ମଭୋଡ଼ନ ବସ୍ସ୍ମନ ରେଣମ୍ଭ ଡନ୍ତୁଦ୍ଧାରା କ୍‌ କମ୍ପା ୬ 
ବହ୍‌, ରୁ ଗୋଵିଏ କାଚ ଝରକା ଥବା କାଠ ବାକ୍ସ 7 ମଧ୍ଯରେ ଟ୍‌ ଲ୍ଲଇ ଆସାଏ । 
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ଭୁର୍‌ମ୍ବକଟ୍ଜ ୧୨୫ 


ଏହ୍ଧୁ କାଠ ବାକ୍‌ସ 7 ଅନ୍ୟ ଏକ କାଠ ବାକସ ଠୁ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାସା ଇଥାଏ । 
ଵ଼ସ୍କ୍‌ କାଠବାକସର (ଚନ୍ଧ ନଂ 4.3) ଦୂଇ ବପସୀତ ପାଶ୍‌ ରେ ଅଚ୍‌ ମ୍ଲୀସୃ ପଦାର୍ଥର 
ଦୁଇଛ ଫମ୍ପା ନଲ 5? ଓ 7” ଥାଏ ! ସ୍ତ୍ରମ୍ବାକାର ଚୃ ମ୍ଳକ ୦ର ଅକ୍ଷ ୍ଗବରେ ଚମାଵିଏ 
ଦୂରଵଵକ୍ଷିଣ ସନ୍ତ୍ଵ 7”) ଓ ସମଭଭଲ ଦପଣ ୨୩, ସ୍ଥାପିଉ । ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ସନ୍ବହ ରର ନୁ ମବକଝିକ୍‌ 
ଝ୍,ଲାଇଥବ! ବର ଶମ ସୃଭା ସହୁଭ ସମ୍ପୀଉ ଭୁଲ୍ମୃ ଅଷ ଚରୁର୍ଦିଗରେ ଓ ସମତଲ ଦର୍ଷଣଢ 
ଭୁସମ୍ବାନ୍ତର ଅକ୍ଷ ଚରୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘ୍ପର୍‌ପାଚର । ଏକ୍ଜ ବ୍ଯବସ୍ଥାର ନମ୍ଳ୍‌ ସ୍ତ୍ରଗରେ ଗୋଝଏ 
ବୃଷ୍ଵକାର ସ୍ପେଲ୍‌ ଥାଏ ! ସ୍ବମ୍ଭଗ୍ର ସନ୍ବଵଲୁ ଏକ ଥ୍ରଓଦଡୋଲାଇଶ୫ (1୮1©୦ଓ୦11୧୧) ଉପରେ 
ଏକ ସ୍ମତଲସ୍ଥ (1,€₹€]) କରାଯାଇପାରରେ | 

କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଚ୍ଝ ମ୍ଭଙ୍କାସ୍ତ ମଧ୍ଯ ରେଖା ନଞ୍ଜିସ୍ଟ୍‌ କର୍‌ବୀ ପାଇଁ ରୂ ମ୍ଫଳ ୦ ମଧରେ 
ଥୁବା ବମ୍କଲର ମଧ୍ୟଗ୍ବ୍ଗ ଚଦ୍ଘ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ସନ୍ନ 7୮1 ର୍‌ ଅନ୍ଲପ୍ରସ୍ଥ ଢାର ସହ଼ତ ସମ୍ପ୍ୟାଭ ବହ୍ଵବା 
ପର୍ଯାନ୍ତ ମୀଗବନବଶୀମି୫ରଞ୍ଜକୁ ଘୃରାଯାଏ । ଏକ୍ଜ୍‌ ଅବସ୍ଥାଳ କାଲଟର୍‌ ବ୍ରୁଣ୍ଵିକାର୍‌ ବସ୍ତଲ 
ଉପରେ ଧ ଦୁର୍‌ସାକ୍ଷଣ ସନ୍ବର ଅବସ୍ଥାନ ଚ୍ଝ ମ୍ଳକରଂଜ୍ୟାମ୍ବିରକ ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ାଏ । ଏହ୍ଲାଯରେ 
ରୂ ମ୍ଭକଵିଲ୍‌ ଓଲ୍‌ଵାଇ 2 ବଦୁରୁ ଝଳାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁବଂପର ପୁଳଣ୍ଝ ଢାହ୍ନୀର 
ଜ୍ୟାମ୍ଭିରକ ଅକ୍ଷ ନଷ୍ତ୍ରିସ୍ତ କରାସ।ଏ । ଏହ୍ଲ୍‌ ଦୂଇ ଅବସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଗଉ ଚକାଣର୍‌ ସମ୍ଦ ଖଣ୍ଡକ 
ବା ମଧ୍ୟରେଖା ସସେଜି ବ୍ଦଗରେ ରହନେ ଢାହ୍ନା ଆଲ୍ଚ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଚ୍‌ ମ୍ଳଙ୍କୀୟ ମଧ୍ୟରେଖାଂ 
ଦର୍ଶାଏ । 

ଆରଲ୍ବଚ୍ଯ ସ୍ଥାନର ଚଉଭାଚଗଗୋଲକ ମଧ୍ଯରେଖା ନଥ୍ତିସ୍ତ୍‌ କର୍‌ବା ପାଇ ପ୍ରଥମେ 
ସମ୍ଭଉଲ ଦର୍ଷଣଝିକୁ ଏପଣ୍‌ ବ୍ୟବନ୍ଜି ଡ କରାଯାଏ ୧ଯେଷଣ୍‌ ଡାହା ଭୁସମାନ୍ଦର ଅକ୍ଷ ଚରୁ- 
ର୍ଦୀଗରେ ପୁର୍‌ଚଲ୍‌ ଭାହ୍ରାର୍‌ ସମ୍ଭଲ ଉପରେ ଅଝଜିଭ ଲମ୍ବ ଚଯଦ୍ଚ ସମ୍ମବଳାଣଟର ସୂରିବ 
ସେହୁ ସ୍ମମଡଲରେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ସନ୍ତ୍ଵର ଅକ୍ଷ ରହ୍ର୍ରବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଦପାର୍‌ ଲରଣ ସମ୍ଭତ 
ଦର୍ଘଣ /##, ଦାରା ପ୍ରଭସଂଲଭ ବହାଇ ଦୁରସବୀକ୍ଷଣ ସନ୍ନ୍‌ର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାର ଜ୍ପଟର ର୍‌ 
ସ୍ତଭବ୍ରମ୍ବ୍‌ ର୭ତ ହ୍ବେବା ପର୍ୟାନ୍ତ ମାଗନେଚ୍ଚଶୋମିବ ରକୁ ଘୁରାଯାଏ । ବଣ୍ଵିମ୍ନାନ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ 
ଢାର୍‌ ଜ୍ପଚର ସ୍ର ସଂନ୍ନମ୍ଭମଣ ସମସ୍‌ (111)€ ୦£ ମୀ; ଆଚଲ୍‌ଚ। ସ୍ଥାନର 
ଦ୍ରାଦ୍ଦମା ଓ ସମ୍ବୟ୍ ¡ ` ସ୍ନୀକରଣରୁ (10060100 ` ୦£ 10୩୧) ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ବରରେ 
ମର୍‌ ନ୍ଧଗ ଜାଣିହୁଏ । ସୁଭରାଂ ବୃଶ୍ଵ୍‌କାର୍‌ ବସ୍କଲ ଉପରେ ଆଚଲ୍ବଚୟ ସ୍ଥାନର ବଭଭୌଗଲକ 
ଉ୍୍‌ର-ଦରିଣ ଜ୍ଦଗ ନଷ୍ତିସ୍କ କରାଯାଇପାରେ । ଏହକ୍ୁପଣ୍‌ ଭ୍ପବରେ ଚୁମ୍ଭଳରୀୟ୍‌ ମଧଚରଖା ଓ 
ବଚର୍ଭାଚଗାଲକ ମଧଚର୍‌ଖା ଜାଣି ପର୍ଯବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନର ଦଗପାଉ ନଥ୍ରିସ୍ତ୍ କରାଯାଏ । 


4.4 କଜ ମାଗଡନଞଟାମିଚର ସହଯଂୟଳର £ ୮୬ ନଣୁଯୟୁ: 


କିଉ ମାଗବନବଶାମିଶରକୁ ଚଦାଲନ ମାଗବନେବଶାମିଃର୍‌ ସ୍ଵବଚରେ ବ୍ଯବଦ୍ରାର 
ର୍‌ 7,[[‡ ନଥିୟ କରାଯାଏ | ଏଠାଚର 2⁄£ = ସମା ସାକାର ର ମକର ଚ ପ୍ୃକୀପ 
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୯୬ ବଦ୍ୟଯୁଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞିନ 


ଆପୃୁଞ୍ଥି । ପ୍ରଥମେ ସା ସ୍ତସ୍ତାକାର ଚୂ ମ୍ଳଳ ରେଶମ ସ୍ବଢାଦ୍ବାରା ଝ, ଲୁଣ୍ଜିବା ବେଳେ 
ଭାହ୍ରାକୁ ଷ୍ଠ ଦ୍ର କକାଣରେ ଦଦୋଲନ କଗ୍ମାଏ । ବଦାଲନ କାଳ ଜାଣିବାପାଲି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ 
ସନ୍ଵର ଅନୁସ୍ତସ୍ର ଭାର ଉପରେ ଟମ୍ଳଲ ମଧ୍ୟରେଖାର୍‌ ଚସତଦଁ ସ୍ରଭବରମ୍ପ ରଚଢ ହେ,ଇଥାଏ 
କାହାର ଗତ ପର୍ଫବବେକ୍ଷଣ କରାସାଏ ! ଏଠାର, 


ବଦୋଲନ କାଲ £ = ମନ୍ତ 1 ଧା 


1 = ଙାକାର ରୂ ମୃକର କଡ଼କୁ ଆପୁଥଞି 

ଝ୍,ଲାଉଥିବା ଉଲୁର ଚମାଡ଼ନ (1'୦£୫1୦୮) ପାଇଁ ଦୋଲନକାଳଲ ଭୁଲ ହୋଇ 
ଧାରେ । ଏହ୍ବ ଭ୍ଲଲ ନମ୍ପଲ୍୍‌ଖିଭଉ ସ୍ାଭରେ ସଚଶାଧନ କରାଯାଇ ପାରେ । 

ମବନେକର, % = ବଦାଲଇ ରୂ ମୂ ନର୍‌ କୋଣାଙ୍କ ( &101110(14୧) 


୫ > ରୁ ମୃକର « ବୃକାଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଢରୁର ଚମାଡ଼ନ କୋଣ 
ସୂଡରାଂ ଭନ୍ତୁର୍‌ ସ୍ରକ୍ତୁଭ୬ ୪ମାଡ଼ନ ବକାଣ = # ¬ % 


ବଦାଲଉ ବହଜ୍‌ଥବା ଚୁମ୍ବକ ଜ୍ପରେ ଵିୟ୍ବା କରୁଥ୍ବବା ସଂସ୍ଥାପକ ଯୁଗଲ 
(1.€୫୧୯୦୮108 ୯୦10016) = 4111 §110 « 
ମନେକର ଏକକ ମୋଡ଼ନ ପାଇଁ ଯୁଗଲର ଆପୁ ଷ୍ର = ୦ 
-- 7⁄4[ 510 « = (6 -- %) 
„© - 217 ୩୮ _ 7⁄101[« 


୫୮୧ ୫୭୭ 


ଏ ବକ୍ଷନ୍ତରେ, ବଦ୍ଦାଲନକାଲ £ = 273/ _! _ 


7111 
= 27୮ ସା ଯା = 28 ! 
୨।୩/ ଫକ £ #= ଏ 
2177 4 ×+ ୟି ± ୩ 
ତ 477 (2+ ` 
9 27୧ [ 
3411 ଲେ ) 
4×⁄°[ 
ସୂତରାଂ 177 = ୪୦ 
¿ (+, ) ରୁ ତ (4.2) 
¬_- 
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ଭୁରୁ ମ୍କତ୍ସ ୧ 2 


ଢେଛୁ †, £, «< ® 6 ଜାଣି ଜ୍ପବରାଲ ସମୀକରଣ ମାହାଯସ୍ୟରେ 7177 ନଥୁସ୍ 
କରାସାଇ ପାରରେ | . 


_ 7 „ 
4.5 କଉ ମାଗ୍ଞଳଡଚାମ ଚର, ସାହାଯୟଳର + ୮ ନଣ୍ଫ୍ସ୍ଟ୍‌ : 


କିଉ ମାଗ୍‌ବନବାମି ଵର୍‌ ଲୁ ବକ୍ଷେପ ମାଗ୍‌ଚନଚାମିଃର୍‌ ସ୍ତ୍ରବବର ବ୍ଯବହ୍ନାର 
କର ନ୍ଧଷ୍ପିସ୍ଵ କଗ୍‌ସାଏ । ଏହ୍‌ ଭ୍ବବ୍ଦେଣ୍ୟବରେ ସନ୍ବଵର୍‌ ଳଲ ୨୮୮” ସକ୍ଦ୍ରଢ ସମକୋଣବରେ 
ଗୋଝଏ ଅଂଣାଜିଭ (ଚନ୍ଧ ନଂ 4.3) ଦଣ୍ତ ୨୮୪୩ ନଥାଯାଏ । ଏହୁ ଦଣ୍ତ ଜ୍ପରେ ଥ୍ରବ 
ଗୋଝିଏ ବାହୁକ (୦୫୪୮1୧୮୩ ଉପରର ସଂଖ ସମାକାର ଚ,ମୁକ 7{ କୁ ଦଣର ନଦୈର୍ସ୍ୟ 
ନ୍ଦଗରର ସ୍ଥାପନ କର୍‌ଯାଏ । ଅଂଶାଳ୍ିତ ଦଣ୍ଟ୍ୁ୍‌ର ମଧ୍ୟଗ୍ଵଗରେ ଓ ବାକ୍‌ସ ଠୂ ମଧ୍ୟରେ 
ଟଗାଶିଏ ସ୍ଵଚୀ ଚ୍‌ମ୍ବକଲୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଚରଶମ ସୃଭାଦୃାରା ଏପର୍‌ ଝ୍‌ .ଲାଇଂ ଵ ଆସ'ଏ ଚସପର 
ଚାହା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଚ୍‌ମ୍ଭକୁ 7¡ର ଅକ ଉପରେ ରହିବ | ଏହି ମ୍ୁଚୀ ଚମ୍ପକ ସହମତ 
ବଗୋଡଏ ସମଭଲ ଦପଣ 7୨୮ ଲ୍ଗିଥାଏ । ଦୁର୍‌ବୀକ୍ଷଣ ଯଲ୍ସ୍ଵଲୁ ବ୍ଜିମାନ ଭାହାର୍‌ 7, 
ଅବସ୍ଥାନରୁ ଆଣ୍ଞି 77, ଅବସ୍ାନଚର ସାପଳ କର୍୍‌ଯାଏ ଓ ଭାହାଦୁଗ୍‌ ସ୍ଵେଲ୍‌ ୭ର୍‌ ସଭବମ 
ପର୍ୟାଚବକ୍ଷଣ କଗ୍‌ଯାଏ । ବ୍ୟବସ୍ଥାଃ ବଶ୍ଚିମାଳ ବଗାଝିଏ ପ୍ରଭଫଲନ ମାଗ ବନଚହାମିଃର 
ସଦୃଶ କାର୍ଯ ଳଚରେ ଓ ଚଢଣୁ ଏ ସେନ୍ନରେ 
ସୂ 
?#=%>7* × £ 8୮ 6 କଃ ୧୧ ୩ 
ଏଠାବର, 6 = ଚମକ 7⁄4 ଠାରୁ ସୂଚୀ ଚ୍ମ୍ବକର ଦୂରଜ଼ 
6 = ସୃଚୀ ଚ, ମ୍ଳର ବବକ୍ଷଷ 


ଏହ୍ଦୁ ସ୍ବଭରେ ପ୍ରକ୍ତୁଢ ପକ୍ଷତର ସ୍ୃଚୀ ଚ୍‌ମ୍ବଳର ବେଷ ପର୍ୟାଚବକ୍ଷଣ କଟ୍‌ଯାଏ 
ନାହି କାରଣ ଭାହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ଵଚୀ ଚ, ମ୍ଭକ ବକକ୍ଷେପିତ ବହ୍ବବାବବେଲେ ଝ୍‌. ଲାଉଥ୍ବବା ଉନ୍ତୂଚ 
ଚିମ୍ଭାଡ଼ନ ପାଇଁ ବଦକ୍ଷପରେ ସେଭି ଭ୍ଲଲ୍‌ ହୁଏ ଭାହ୍ରାର ସବଶାଧନ ଆବଶ୍ଯକ । ରହୁ 
ଏହ୍ଲା ପରିବର୍ତେ ସ୍ପଲ୍‌ର ମଧ୍ୟବରଖା ଦୁର୍‌ଗ୍ବୀକ୍ଷଣ ସନ୍ତ୍ଵର୍‌ ଅଲ୍ଲୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାର ସହ୍ରଭ ସମ୍ଫାତ 
ବିହବବା । ପଦାନ୍ତ ସନ୍ବଵରୁ ଘଗ୍‌ସାଏ ଏବଂ -୍ତଞ୍ଭାକାର ଚମ୍ପକ 7୨୮୮ର ଜ୍ପସ୍ଥି © ଓ 
ଅନୁପସ୍ଥୂ ଭରେ ବୃଶ୍ଵିକାର ବସ୍ଫକଵଲ୍‌ ପଠନର ପାଥ କରୁ ମ୍ତ୍ପିଳା କୋଣ (ଃ୦୧୫୯1୦୮) 
ମାପ କର୍୍‌ଯାଏ । 

ସମୀକରଣ (4.2) © (4.3) ସାହାସ୍ଯବର ^⁄4ଲୁଁ ବାଦ ବଦଇ ର୍‌ ମାଳ 
ଛିଞ୍ଜିସ୍୍‌ କଗ୍ଯାଇଷାବରେ । 
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୯୨୮ ଵଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 
4.6 ଆଳ ନଣ୍ପୂ (196୧୮0)10601010 ୦ 1917) : 


କୌଣସି ସାନବର ଭୁନ୍‌୍‌ମ୍ଭକ ତ୍ର ପରିଣାମୀ ଗବ୍ରଡା ଓ ଭୁସମାନ୍ଛର 
ସଂଯୋଜକର ଅଲ୍ଲଗ ଉ ବକାଣ ଚସନହ୍ଵ ସ୍ଥାନର ଆନତ ଚଳାଣ ଅବି । ଆନଭର ବୃଶ୍ଢ 
(0!% ୦୮୯୩) ନାମକ ଏକ ସନ୍ବ ଚିନ୍ତ ନଂ ଏ.ଏ) 
ମାହାଯ୍ୟରେ ବର୍କୀଣସି ସ୍ଥାନର ଆନତ ନଥ୍ରିୟ୍ର କବ୍‌- 
ସାଏ । ଏଣ୍ଧୁ ସନ୍ବରରେ ଏକ ଭୁସମ୍ପାନ୍ତର ଅସ୍ପ ଉପର 
ଆବଗ୍୍‌ପିଡ ଟଗାଡ଼ିଏ ପଡଲା ଓ ପୀର୍ସ ସ୍ଚଚୀକୁମ୍ଭକ ଥଂଏ 1 
ଦୁଇ ଞ୍ର୍ଧାର (11)11€ €୯୪€) ଉପବର ଏକୁ ଅକ୍ଷ 
ସ୍ଥାଗିଡ ବଦହ୍ରାଇଥାଏ ଓ ଫଲଚର ସ୍ଚୀ ଚମ୍ପକ ଏହ୍ନ 
ଅକ୍ଷ ଚଝୁର୍କ୍ିଗରେ ଏକ ଭୁଲମ୍ବ ସମ୍ଭଭଳଟର ଘୂର୍‌ପାରର ! 
ଗ୍ଭରିପାଦବର ବଉଲ୍ତ ଚଗାଵଏ ଭୁଲମ୍ବ ବୃଷ୍ଵ୍‌କାର ଚପ୍କ୍‌ଲ୍‌ 
ମ୍ରାହ୍ାସୀରେ ଏହ 'ସ୍ଚୀ ଚ୍‌ମ୍‌କର ଘୃପ୍ରନ ମ!ପ କର୍‌- 
ସାଇପାବର | ଏହୁ ବୃଖ୍କା ର ଚସ୍ଲ୍ର 0° - 0° ବରଖା 
ଭୁସମା ନ୍ମର ନ୍ଦଗରର ଥାଏ । ସ୍ଚୀଚ,ମ୍୍‌ କ ଓ ବୃଶ୍ଵକାର 
ସ୍ଫଲଲ ଉଭୟ ବଚଗୋଝିଏ କାଚ ଝରକା ଥିବୀ ବାକସ 
ଭରେ ସ୍ଥାପିକ ବହାଇଥାଏ । ଏହ୍ନ ବାକ୍ସ ଗୋଝଏ (ଚନ ଜଂ 4.4) 
ଭୁଲ୍‌ମ୍ଝ୍‌ ଅକ୍ଷ ଚରୁର୍ଦ୍ରଗବର ଘୁର୍‌ପା ରେ ଓ ଘୁଞ୍ଜିନ ବକାୌଣ ବୀକ୍ସର ଜମ୍ବସ୍ତ୍ରଗରର ଥବା 
ଗୌଝିଏ ଭୁସ୍ବମ୍ଭାନ୍ତର ବୃଶ୍ଵକାର୍‌ ଚମ୍କଲ୍‌ ସାହୀସ୍ୟବରେ ମାପ କରା ସାଏ । ସମଗ୍ର ସନ୍ଵଵଛ 
ତନ୍ଧବଗାଝ ସ୍କ ଉପରରେ ସ୍ଥାପିତ ହହ଼ାଇଥାଏ । 


ଆନଭ ନଷ୍ରସ୍ତ କରବା ପୁଙ୍ଟରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ବଗୁଡ଼କ ସାହାସ୍ଯଚର ସନ୍ତ୍ଵହ୍ଧଲୁ ଏକ 
ସମ୍ଭଭଲସ୍ଥ ( 1,6୪€]) କରାଯାଏ ଫଲରର ଉାହ୍ରା ଭୁଲମ୍ବ ସ୍ତ୍ବବଟର୍‌ ରହ୍ଵେ । ଭାପଟର 
ଚମ୍ଲ୍‌କ୍ି ଭୁଲ୍ମ୍ବ ଵହ୍ବେବା ପର୍ଷାନ୍ତ ଅଥଂ ।ଭ୍ର ଭାହାା ଭୁଲମ୍ବ ବ୍ମ୍ଵିକୀର ସ୍କଵଲ୍‌ରେ 
0° _- ୨0° କୋଣ ଦର୍ଶାଇବା ପର୍ୟାନ୍ତ ବାଳ୍‌ସଝିକୁ ଭୁଲମ୍ଭ ଅକ୍ଷ ଚଭୁର୍ଦଂଗରେ ସୂରା- 
ଯାଏ । ଏହ୍ବ ଅବସ୍ଥାଚର ଆନଭ ବୃଶ୍‌ ଚୃମ୍ଭ୍କୀୟ୍୍‌୍‌ ନରଷ୍ଷରେଖା ନ୍ଦଗଟର ରହେ @ ସ୍ତଚୀ 
ଚମକ ଜପରରେ ଉ୍ଟ୍‌ମ୍ଭକ ବକ୍ଷନ୍ତର ବକବଲ ଉଭଲମ୍ବ ସଂସାଜକ ଵି୍ଟା କବର | 
ବ୍ଜିମାନ ଉ .ସମ୍ପାନ୍ତର ବୃଶୁକାର ସ୍କେଲ୍‌ ଉପରର ସୂଚକର ଅବସ୍ଥାନ ପାଠକର୍‌ ବାକ୍ସକୁ 
ଲୁ ଅକ୍ଷ ଚଝୁଙ୍ଦିଗରେ ଠିକ୍‌ 90° ଘଗ୍ବଯାଏ ଓ ଫଲଚରେ ଆନଭବୂତ୍ତ୍‌ ନଣ୍ଡ୍ଣଉ ସ୍ତ୍ରବରେ 
ଚୁମ୍ବକୀୟ ମଧ୍ରେଖା ଦଗଚର ରହେ । ସନ୍ତ୍ଵରର ଏହ୍ନ ଅବସ୍ଥାନରେ ସ୍ବଚୀଚୁ ମକ 
ଭୁରୁମ୍ଭକ ଷେନ୍ନର ଘଣିଣାତ୍ମୀ ଗବ୍ରଭା ନଗରେ ରହହ୍‌ ଓ ଭାହ୍ା ଭୁଲମ୍ବ ବୃଙ୍ଵ୍୍‌କାର ଟସ୍ପ୍ଲଲ୍‌ 
ଉପଚର ବସ କୋଣ ଦର୍ଣାଏ ଡାହା ଆଚଲ୍ବଚ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଆନତ ବକାଣ । 
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ଭୁଚ୍‌ ମ୍ଳକତ୍ସ ୧୨୪ 
47 ଆଳଵକ଼ୁୃଭର ଭ,୍‌ଟି ଓ ଦାହର ସଂଚଳଶାଧନ ; 


(”) ସନ୍ଧ ସ୍ଵଚୀର୍‌ ମ୍ବଳର ଘୂଞଷ୍ତିନ ଅକ୍ଷ ଭୁଲମ୍ବ ବୃଷ୍ଵିକାର ଝସ୍କଲ୍‌ର୍‌ ଠିକ୍‌ 
ଚଳଦ୍ଦଚର [ରନ ଳଂ 4.6 (1] ରହୁ ନ ଥାଏ ଭାହାଚହୁତଲ୍‌ ଆନଭ ବକାଣ ମାପ 


77¿ ୪ .* 
୫ 
5 
5 ¢) ୀ 
(ଚନ ଜଂ 468) 


ଭ୍ଲଲ ହୁଏ । ଏହ୍ଜ ଭ୍ବଲ୍‌ ସଣୋଧନ କଣ୍ଢଦୀ ପାଉ ଭୁଲ୍‌ମ୍ଫ୍‌ ବସ୍କଲ୍‌ ଉପଦର ସୂଚୀରୁ ମ୍ବୂଳର 
ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତର ଅବ୍ରସ୍ଥାନ ପର୍ୟାବବେକ୍ଷଣ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ଏହ୍ନ ଦୁଇ ବକାଣର୍‌ ମାଧମ୍ନାନ ନିଆଂ 
ସାଏ । 


(ଚନ ନଂ 4‹6?) 


(1) ସୂଚୀ ରୁ ମ୍ଳକର୍‌ ରୂ ମ୍ବଲ୍କୀୟ୍ଵ୍‌ ଅଷ /,୫ ଭାହ୍ାର [୭ନ ନଂ 4‹6 (11)] 
ଜ୍ୟାମିତ୍ରକ ଅକ୍ଷ £ £ ସଦ୍ଦ୍ଵଭ ସମ୍ପୂଭ ବହାଇ ନ ଧ୍ବବିଲ୍‌ ଆନତ୍ତ ଚକାଣ ମାପବର୍‌ ୧ଯମଠ୍‌ 
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୧୩୦ ନ୍ଧଦ୍ୟୁଭ୍ଭ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ହ୍‌କ ବନ୍ଞାନ 


ଭ୍ଳଲ୍‌ ହୂଏ ଢାହା ସଂଣୋଧଳ କରିବା ପାଲି ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଵଲୁ ଓଲଵଶାଇ ପୃଷ୍ଟିନ ଅକ୍ଷ 
ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଟ୍ଵ୍‌ଯାଏ ଓ ପୁଙ୍କପର ଢାହ୍ରାର ଦୁଇ ସ୍ତରନ୍ତର ପାଠ ଅର୍ବ୍ଚର ମୀଧ୍ଯମାନ 
ନ୍ଧାସାଏ ! ଧି 


(111) ଭୁଲ୍ମ୍ ବୃଶ୍କାର ସସ୍ଵଲ୍‌ର 0°-0° ରେଖା [ଚନ ନଂ 4‹6 (111) ] 
ରୁସମାନ୍ତର ହ୍ରୋଇ ନ ପାଶ୍ଥାଏ । ଏହ୍ଜ ଭ୍ଲଲ୍‌ ସବଣାଧଳ କରିବା ପାଲି ଆନଶ ବୂଶ୍‌କୁ 
ଭୁଲମ୍ବ ଅକ୍ଷ ଚରୁର୍ଵିଗରେ 180° ଘୂଗ୍ଇ ଦଆଯାଏ ଓ ପୁଟଂପର ପୁନବ୍ାର ଗ୍ଲର୍‌ଗୋଵ 
ପାଠ୍ୟୀଙ୍କ ନଅସାଏ । 


(1୭) ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ମାଧାକର୍ଷଣ ବକହ୍ଦ, ସୂଷ୍ରିଳ ଅକ୍ଷ ସହ୍ତ ସମ୍ପାତ ନ ହ୍ନୋଇ 
ପାରିଥାଏ । ଏହ୍ନା ଫଳରର ସଚୀ ଚ୍ହ ମକର ର୍‌ ମ୍ଠଦ୍ରୀଷ୍ତ ଆୟୁଞ୍ଜି ବୀଖଭ ଭାହାର ଓଜନ 
ଚସୋଗୁ ଏକ ସାକ୍ଟି'କ ଆପ୍ଟଞ୍ଜି 5 କାଫି କର୍ବ । ଡେଞ୍ବୁ ସୃଚୀ ଚୁ ମ୍ଳକଚ ଢାହ୍ରାର ପ୍ରକ୍ଷଭ 
ଆନଭି ଅବସ୍ଥାନରୁ‹ ଅଲ ଘୃୃର୍‌ସିବ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଚକନ୍ଦ ର ଅବସ୍ଥାନ ଅନ୍ଜୁସାସ୍ତୀ ଆନଭଭ 
ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ତକ୍ମୂଡ ଆନଭଠାରୁ ଅଧ୍ବକ ବା ଉଣା ବହ୍ଘାଇପାରେ । ଏହ୍ନ ଭ୍ଲଲ୍‌ ସଂଣାଧନ 
କରବା ପାଇଁ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବ କନ୍ମ୍‌ ବରୁମ୍ଭକରିଡ କର୍‌ ବଵପସ୍ଵ୍‌ଡ ଦଗରେ ମ୍ମ୍ଭପରିମାଣ ଚ୍ ମ୍ଫକଢ 
କର୍‌ସାଏ ଓ ପୁବ୍ଫ ପର୍‌ ପୁନଙ୍ବାର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ନଆଯାଏ । ଏହ୍ବ ସବଁଭଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯାଯ୍ଚର 
ଯଦ୍ଦ ଆନଭଲ୍‌ ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ଲୋଇଥାଏ ଢାହ୍ରାହେଲେ ଦ୍ମିଂଟସ୍ଟ ପର୍କ୍ୟାୟ୍କରେ ଡାହା 
ସମ୍ଭରିମ୍ଭାଣ କମ୍‌ ହ୍ଵେବ । 


ଉପରୋକ୍ତ 16 ଗୋଝ ପାଠ୍ୟାଙ୍କର ମାଧମଭାନ ଅଣଲଚ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପ୍ରକ୍ଦୃଡ ଆନଭ 
ଚିକାଣ ଅବଶ । 


48 ଆଜଵ ଦ୍ଟ ଵ୍‌ ସାହାଯସଡର ଆଳ୭ ନଣ୍ଫରସ୍ଟ୍‌ର ବକଲ୍ଡ ରୀ : 


ଆନଭ ବୃଦ୍ଧ ରେ ଥବା ସ୍ଵଚୀ ରୂମ୍ଭକର ବଦ୍ଦାଳଲନ କାଲ ଜାଣି ବକୌଣସି ସ୍ଥାନର 
ଆନୟଠ ବକାଣ ମଧ ନଣ୍ପିୟ୍ତ କଗ୍‌ସ'ଇପାଚର | 

()) ପ୍ରଥମେ ସ୍ଚୀ ଚୃମ୍ଳକନ ଭୁଲମ୍ବ କ୍ତଗରେ ରହ୍ନବା ପର୍ୟନ୍ତ ଆନଭ ବୂଣ୍ଢଲୁ 
ଭୁଲ୍‌ମ୍ଭ୍‌ ଅକ୍ଷ ଚରୁଦ୍ଦଗରର ସୁଗ୍ବସାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଯ ଏକ ଚୁମ୍ଭକଦ୍ଧାଗ୍‌ ସୃଚୀ ଚ୍ମ୍ଭକର 
ବଦ୍ଦାଳନ କଗ୍‌ଇ ଢାହ୍ରାର୍‌ ଦଦୋଲନକାଲ ନତ୍ରସ୍ଟ୍‌ କଗ୍‌ସାଏ । ଏହ୍ଦ ଅବସ୍ଥାନରେ ସ୍ଵଚୀ 
ରୂମ୍ଭକ ଉପରେ କେବଳ ଭୁରୁମ୍ବକ କ୍ଷେନ୍ତର୍‌ ଭୁଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ ୭ ୟୁ। କରେ । ମୂଡର୍‌ଂ 
ଏ ଚକ୍ଷନ୍ଧ୍ରରେ 


: 
ଦୋଲନ କାଲ ଥ୍ = 2 , 0? ୩. 5 *,9 (4.4) 
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ଭୁଚୁ ମ୍ବକଡ୍ଜ ବି 


ଏଠାରେ 7 = ସ୍ଚୀ ଚୂମ୍ଭକର ଜଡ଼କ୍ ଆପୁଷ୍ତି 
7 = ସୂଚୀ ଚୂ ମୃକର ଚୂମିସୀସ ଆସୁଥି 
;\7 = ଭୁଚୁମ୍ଭକ ବକ୍ର ଭୁଲମ୍ବ ସସେ ଜକ 
ସମ୍ମୀକରଣ (4.4) ସାହାଯ୍ୟରେ 


2 
2; = + 7୮ ମି (4.5) 
1 


(1) ର୍ଦୃଖସ୍କୃତଃ ସ୍ଵଚୀ ରୂମ୍ଭକଵଲୁ ଭାହ୍ରାର ଅକ୍ଷକୁ ବାହ୍ନାର କରିନେଇ ଚଟଗାଝଏ 
ଦଦ୍ଦାଲନ ମାଗ୍‌ବନେବଶାମିଶର ବାକ୍ସ ଭ୍ଭବର ଭୁସମାନ୍ତର୍‌ ସ୍ତ୍ରବରରେ ଝ୍‌୍ଲଳାଇ ଢାହ୍ରାର 
ଚଦାଲନକାଲ ଛମ୍ଛିୟ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏ ଚଞନ୍ଦର 


ବୋଲନ କାଲ 21/51) ୟେ (4.6) 


ଏଠାରେ 77 = ଭୁଚୂ ମୂକ ନର୍‌ ଭୁସମାନୁର୍‌ ସଂଯୋଜକ 
79 
711=5- ଧୁ କ (4.7) 
{ଆ 

ସମ୍ମୀକରଣ (4.5) ଓ (4.7) ସାହାଯ୍ୟରେ 

୧ £ 

1¶[ £ 
କରୁ ଆମେ ଜାଣୁ , 


୪ ¶›, [ ¢ = ଆନଭ କୋଣ] 


ଛୁ _  ¿»” 

„ ୬୨୮ 0®= :2, 
ମ୍‌ 

2 


କମ୍ବା $ = 0" 2 2 8 ଖା (4,8) 


1 


4.9 ଆଦସାସୀ ଆନ ଓକାଣରୁ ସ୍ତରକୃତ ଆନ କକାଣ ନଣ୍ଡ୍ରମ୍ଟ୍‌ (10 11. 
(୮ .€ 017 {୮୦୮୮ 8700987€11¿ 010) : 


କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକ୍ଭ ଆନଭ ବକାଣ ଛଞ୍ଛିସ୍ତ୍‌ କର୍‌ବା ପାଞ୍ଚ ଆନର ବୃଦ୍ଧ୍‌ଲୁ 
ଚୁମ୍ବକୀଷ୍ତ ମ୍ଯଚରଖା ଦ୍ରଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହୁଏ । କମ୍ତୁ ଆନଭ ବୂଶଣ୍‌ଲୁ ଚ୍ଟମ୍ପଗନସ୍୍‌ 
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୧୩୬ ବଦୂୁଂଭ୍ଭ © ଚ୍ଛ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ମଧ୍ଯରେଖା କ୍ଦଗରରେ ସ୍ଥାପନ ନ କର୍‌ ସନ୍ଧ ଢାହ୍ରାଲୁ ପରସ୍ଥର ଲମ୍ବ ଚସ ବକୌଣସି ଦୁଇ 
ନ୍ଧଗରେ ସ୍ଥୀପନ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ସସ୍ପେନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଅବସ୍ଥାନଚର ଆତ୍ଵ୍ଵରସୀ ଆନଭ ବକୋଣ ମାଯ 
କଟର୍‌ସାଏ ଢାହାବହ୍ନେଲେ ସେହ୍ନ ଆତ୍ଵରମ୍ବୀ ବକାଣଦ୍ଵସ୍ଟ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ଣଭ ଆନର ବକାଣ 
ଜଷ୍ ସ୍ତ କବ୍‌ଯାଇପାବର | 

ମବ୍ଚନକର ଆନଭ ବୃଦ୍ଧ ଚଠ ଥୁ ମୁଲୀସ୍କ ମଧ୍ଯଚରଖା ୦୬୪ ସହୁଭ 6୫, କୋଣଚର 
(ଚନ ନଂ 4.7) ୦୬ @ଗରର୍‌ ଅବହୁଇ ଦହାଇଥିବାଚବବଲ ଆଦ୍ଵ୍‌ ସୀ ଆନଭ ବଳାଣ 
==0¡ ଏବଂ 07;¶ ସଜ୍ଦୁଭ 6› ଧି 
ବକାଣଚର୍‌ ୦୨ ୭ଟବର୍‌ £ 
(୦4 । ୦୫୮) ଅବହୁଭ 
ହ୍ୋଇଥ୍ବବାବବଚଲ ଆଗସ୍ରମୀ 
ଆନଭ ବକାଣ==0(›› | ୦ଥ୍‌ 
ନ୍ଦଗରର 727ର -ସଂଟଯାଜକ 
==77 ୯୦5 6; ଏବଂ ୦: 
ନ୍ଦଗଟର ୮୩ର ସଂଚସାଜକ 
= 77 ୦୯୦୫ ୫/ | ଭ୍‌ଉସ୍ତ 
ଅବସ୍ଥ୍ନରେ 77 ସମ୍ବାନ ଅବଶ । ନ 
ସୂଢରଗ୍‌ଂ ସମୀକରଣ (4.1) 
ଅନୁଯାପ୍ଟୀ ଓ 


*7 
ଲୋକା (ଚିନ ନଂ 4°7 
{81 0 77 ୯୦୭ 6; ¦ 


ଏବଂ (8୮ 0୬ =, 
2 ]† ୦୭ ୫2 


କନ୍ଥୁ 6) + 62 =90° 
*, ` ୦୦୫ 6 ¡ = ୯୦୫ (90? ¬ 0,) = 811 02 


_ [୮[୯୦୭୫¡ [† $1୩୮ 6 

¢ † ଳା ୩ 2 

୦ 0 କହ ର 
[୯୦୭ 6 
£ ଲା # 
୯୦£ 9 ›=-‰ ¬ 


୦୮୮ (›) + ୯୦୯ 92 = ୮୮/୬ 4 ୮1 56 ୨“-/› 


- ଡ଼ ହ 0102, 7-665/8,) = 2 5 598 (4.୨) 
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୧ ୩୩ 


ଭୁଚୁ ମ୍ବକତ୍ଧ 


୮ ଦ୍ଧ ଆଲ୍ବୋଚ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପ୍ରକ୍ଦୁଭ ଆନର ¢ ହୁଏ ଡାହ୍ରାହ୍ନେଲେ 


ସମ ଜଉ (4.10) 


ମୂଚଗ୍‌ଂ ସମୀକରଣ (4.9) ଓ (4.10) ସାହାଯ୍ୟରେ 

୦୦୯୬ ¢ = ୦୯୬ ¢) 4 ୦୮୯୬ #2 (4.11) 

ଅଡଥବ ଆସ୍ଵ୍ଵରସ୍ବୀ ଆନଭ ବକାଣ ¶+ © ¢ ଜାଣି ସରକୁଇ ଆନଭ ବକାଣ ନଷ୍ସ୍ଠ 
କର୍‌ଯାଇ ଘାରେ । 


4.10 ଭୁଲମ୍‌ ସଂଡଯୋକକ ୪୮ ନଣ୍ସ୍ରସ୍ଟୁ : 


କୌଣସି ସ୍ଥ'ନର ଭୁର୍‌ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ର  ଭୁଲମ୍ବ ସଯେଂଜଳ ହମ୍ଳ୍ଲ୍‌ଞରିଭ ସବଭରେ 
ନି୍ରିୟ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । 
ତୂ 
ଆମେ ଜାଣ + 
,¿ ୪=77 180 0 
ଆନଭ ବୃଶ୍ଧ୍‌ ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ¿ ଓ ର୍ଦ୍ଧଂ ଖୟ୍ଠ୍‌ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ।ପ୍ରଦଶ୍ଢ ସ୍ଭଦ଼ାଗ୍‌ ୨ 
ନଞ୍ଚିସ୍କ କର୍‌ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 77 ନଷ୍ଥ୍ିସ୍କ କର୍‌ହ୍ଵେବ । 


= (8୮ ¢ , 0 = ଆନଭ କୋଣ 


1 &[)916 †¶ 0 4.1 
ଵଉନ୍ନ ସ୍ଥାନ୭ର ଚ୍ଛ ମ୍ବକୀୟୁ ଥଦସ୍ଫୃଦର ମାନ :- 
। ଭୁସମ୍ଭାନ୍ତର ।ଭୁ୍‌ଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ 
ସ୍ଥୀନ ନ୍ଦଗପାଇ । ଆନତ୍ତ କୌଣ । ସଂଯାଜକ 77 
6 | 0 (୧ସୀଗା:ସେ: ' ।\7 (ବସାଗରା:୧ସେ: 
ବସମ୍ବ 1°30' ପଣୁଂ'ମ | 23°19:' 0.3860 0. 1665 
କଲ୍‌କଭୀ 1"15'ପ 30°14' 0.3695 0,2270 
ଦନ୍ଧୀ ୯୯୦୦' 42°13' 0.3500 ` 0.3175 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜ 2015 ଯ 12°06' 0:3035 0‹0650 
ନାଗପୁର 1°30' ପ 28°09' 0.3850 0,2060 
ପାଂନା 0°45'ପ 36°24' 0.3730 . 0:2750 
କାନପୁର । 1“45'ପ 38°11' 0.3655 ` 0.2871 
ବାଙ୍ଗାଚଲ୍ବର୍‌ । 2°30'ପ 9°21* 0.4050 ` 0.0667 


ମର ଧ 
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୧୩୩ ବଦ୍ୟୁଉ୍ଭ ଓ ଚୃ ମ୍ଫକ ବଜ୍ଞିନ 


ଉଦାହରଣ: = ()) କୌଣସି ସାନର ଆନଭ ବକାଣ $ = 30° ଓ ପରଣାମୀ ଖବୁଢା 
† = 0,38 ©ଏରସ୍ତୋେଡ୍‌ | ଏହୁ ସାନବରେ ଭୁସମାନର ପବବର ଝ, ଲୁଥିବା ଟଗୋଵିଏ 
ଦଣ୍ତରୁ ମ୍ବକର ନ୍ଦୋଳନ ସଂଖ୍ୟା ମିଳଵ୍‌ ପ୍ରତ 12 ହେଲେ ଅନ୍ୟଏକ- ସ୍ଥାନଚରେ ସଯେଉଁ- 
ଠାଚର ¶ = 15° © †==0.4 ©ଏର୍‌ବଞ୍ଟୁଡ, ସସଠାବର ମିନଃ୍‌ ସର ବଦାଳନ ସଂଖ୍ଯା 
ଚିକବଡ ବହବ ୧ 


7 
4¶ ବଦୋଲନକାଲ £== 273 _ _ _, (7 = ଜଡକୁ ଆପତି) 
ଆଟମ୍ଭ ଜାଣ୍ଠ ବଦ୍ଦାଲନକ ନ + କୁ ଆପୃତ୍ତି 
ପ୍ରଥମ ସାନରରେ 27 = ¶ ୯୦5 30°, (1 = ପର୍ଣା ମୀ ଟାବଭା) 
°. ପ୍ରଥମ ସାନବରେ ବଦୋଳନ କାଲ = 69 =27 / _ 1 


?/[ ,×0 38 × ୦୫ 50* 
ସେଦ୍ଦୁପର୍‌ ଦୁ ଗୟ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବଦାଳନ କାଲ 


¦ =60 =2+. ଗା ୨ - 
ଥେ 2⁄4 × 0.4 × ୯୦୫ 45 
ମା _60 „× 
ର ¬ 34/04» 72 


0.38 ତ 


2 


°. ?2= 12 _ 0.42⁄2 _ =11. 
"-038-2372 0.38 × + 35 2 = !/387 5773 = ` 
(2) କୌଣସି ସାନର [¶ = 0‹38 ©ଏରବଞୁଡ୍‌ © ଆଳଭ ବକାଣ ¿ = 20* | 
ଉକ୍ତ ଛ୍ଥାନର ପର୍ଣାମ୍ମୀ ଟରବ୍ରଡା ନଷ୍ତିସ୍ତ୍‌ କର୍‌ । 
ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ 11 == 7 ୯୦୫ 9), ` (7 = ପରଣମୀ ଝବଭା) 
. 7=_ 2 = 0.38 _ 038 _.76 


୦୯୫ 0) ୦୦୫ 2୦°  ଦ/ 3/ 2 ୪ 24/33 

4.11 ଚୃ ନାକୀୟୁ ମାନକୁ (?/[889€¢1¢ 1145 ) : 
ଭୁସ୍ତୃଣ୍ଟର ବଭନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୁ ମ୍ହକ୍କୀୟୂଧ ଅବୟୂବ୍ଧର୍‌ ମାଳ ବିଭ୍‌ନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । 
ଭୁମମଣ୍ତଲ ମାନଚନ୍ଧଝର କୌଣସି ରହ ମ୍ଳଲ୍କୀୟ୍ତ ଅବୟ୍ତବର ସମ୍ଭମାଳ ବଣିଞ୍ଡୁ ସ୍ଥ ନଗ୍ଭୁଡ଼ଲୁ 
ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରେଖାଦ୍ବାଗ୍‌ ସଂସୋଗ କଚଲ ୧ସଉି ବଛରେଖାଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ ସେଗୁଭ୍ଜଲୁ 
“ସମଚ୍ଛ ମ୍ପକୀୟ୍ତ୍୍‌ ୭ରଖା (15୫୦୪୮୫୫୮୧୪1୦ 1165) କୁହାଯାଏ । ଚୁ ମୃକଵସ୍ତ 


= 0,44 ଓଏର୍‌ବସ୍ୃଡ଼୍‌ 
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ଭୁର୍‌ ମ୍ବକକ୍ନ `` 


ଅନସ୍ତବ୍ର ଅନୁସାସ୍ଟୀ ସମ୍ବରୁ ମୂକ୍ନୀପ୍ଟ ରେଵା ଵଭ୍ଢନ୍ନ ସ୍ତଳାରର ବଦହ୍ରାଇପାରେ । ଭୁସ୍ତୃଃବଟର 
୧ସଞ୍ଜସକତୁ ସ୍ଥାନଗୁଞ୍ଜିଳର କ୍ଦଗପାଉ ସମାନ ଭୁମଣ୍ଡଲ ମାନ ଚନ୍ଧଦର ସେଦ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର 


320⁄¥ 69' ` 26୬ 


(ଚିନ୍ତ ନଂ 4 9) [ସମଆନଭ ବରଖା] 
ଅନସ୍ଥାନଲୁ ଫଯୋଗ କରୁଥିବା ବର୍‌ୁଖାଲୁ ସମାନ୍ଦଗପାତ ୭ରଖା (୮୭୦୫୦୮1୦୯ 
1165) ଲୁହ୍ାଯାଏ । ଣୁନ୍ଯ ଦ୍ଦଗପାଉ ବଣିସ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥୁବା ଚରଖାଲୁ 
ଅନ୍ଧଗପାତ ୭ରଖା (୪୦୮୯ 1176) କହୁନ୍ତ । ୧ସେକ୍ରୟଣ୍‌ ସମ ଆନର ବଣିଷ୍ଣ 
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୧୩୬ ବଦ୍ୟତ୍ତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ହକ ବିଜ୍ଞାନ 


ସ୍ଥାନଗୁଞୂକର ଅବସ୍ଥାନଲୁ ସଂସୋଗ କରୁଥିବା ବରଖାଲୁ ସମଆଁଳ୭ ଡରଖା 
(150011010 111୧) କୁହାଯାଏ | ୧ଯଦିସରୁ ସାନର ଆଜଭି ବକାଣ ଶୁନ୍ଯ ସେହୁ 
ସ୍ଥାନଗୁଞ୍ଜକର ସଂଯୋଗକାସ୍‌ୀ ବରେଖାଲୁ ଅଣଆନତ ଡରଖା (&6୦1116 1116) 
କହନ୍ତ । ଚ୍ଟ ମ୍ଚଟୀସ୍ତ ଖବ୍ରଭାର୍‌ ଭୁସମାନ୍ତର୍‌ ଝଟଯାଜକ ସମାନ ହୋଇଥବା ସ୍ଥାନଗୁଞ୍ଜକର 
ଅବସ୍ଥନାଲୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚର୍ଖାଲୁ ସମତ୍ତୁ ସମାନ୍ର?ଁ ଛକ ୦ରଖା (1800708- 
1116 ]106) କହୁନ | 
412 ଚ୍ଛ ମ୍ବକୀୟ୍ତ୍‌ ଅବମ୍ଟୁବର ପର୍ୟ୍ଯାବର୍ଷୀ୩ ପଶଉବଶଂନ (୮€୮୮୦୦1୯ 

\/ &[୮160101) ୦£ ୮18 01 0€(16 ` €1610 € 5) ; 

ଭୁଘୃଣ୍ଣରେ ଅବଞ୍ଚିଂଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଚ୍ଠ୍‌ ମ୍ଭଳରୀୟ୍ ଅବୟୂବର୍‌ ମାନ ସବଂଦା ସ୍ଥିର 
ରଦହ୍ବନା @ । ଏହା ପର୍ନା ବଣ୍ଢିଙ୍ବବବର ବା ଅନ୍ସ୍ବମ୍ମିଢଗ୍ବବରେ ପରବଣ୍ଜିଭ ଦହ ଜ୍‌ଥବାର 
ଲଞ୍ଚ କଗ୍‌ଯାଏ । ର ମ୍ବକୀସ୍କ ଅବସ୍ବବର ପର୍ଦାବଭ୍ର ପରବଭିନ (1) ସୁଦୀସିକାଳୀନ, 
(11) ବାକ, (111) ଦୈନକ ବହାଇପାବ୍‌ର୍‌ | 

(1) ।ସ୍କଦ୍ୀର୍ଘକାଳୀନ ପରଣବର୍ନ (5୧୯୩ୂ୫୮ ୪8୮18£101) ;:- - 
ଆନୁନମ୍ିକତ୍ସ୍ବବଟର୍‌ ପ୍ରଭବର୍ଷ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଚ୍ଠ ) ମୃକୀସ୍୍‌ ଅବୟ୍ଵବର ମାନ ପର୍ୟାଚଲ୍ଚନା 
କଚଲ ଭାଦ୍ବା ଧୀର 6 ନ୍ବମିକତ୍ସ୍ବଦରେ ଏକ ସୁପସୀର୍ସ ସମସ୍କରେ ପରବ୍ଜି୍‌ତ ବହେ୍ଭଥ୍ଵବାର 
ଲକ୍ଷ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ମ ପ୍ରକାର ପର୍ୟାବର୍ଚୀ ପରବଶିନକୁ . ସ୍ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରକ ଶ ନ 
ଲକୁହ୍ଘାଯାଏ । ଏହ୍ସ ପ୍ରକାର ପର୍‌ବର୍ଶିନର ହ୍ରୀର ସଙ୍ବଦା ମ୍ଜିର୍‌ ବହ୍ଲାଇ ନ ପାବର୍‌ । ଏହ୍ନା 
ବ୍ୟଗ୍ଗତ ପଶ୍ଚବଶ୍ଚିନ କୁ ବର୍ଷ ଏକତ୍ସ୍ବବରେ ଓ 
ଢାପଟର କନ୍ଦ ବର୍ଷ ବପସ୍ବ୍‌ଉତ୍ସବବବର୍‌ ବହ୍ଲାଇଂ 
ପା୍‌ରରେ | ବଶାଡଷି ଶଭାର୍ଦ୍ଧୀରୁ ଵଂଶ ଶଜୀଦଦୀ 
ମଧ୍ଯରେ ବଶ୍ନ୍ନ ବର୍ଷରେ ଲଣ୍ଡନ୍‌ର୍‌ ନ୍ଦଗପାଇର 
ମାନ ଲ୍‌ଗବକ ହୋଇଅଛୁ । ଭାହ୍ରାର୍‌ ପର୍କା- 
ବଲ୍ବଚନାରଭୁ ଲଣ୍ଡଜର ଗପାଇ ଶଶାଡ଼ଷ 
ଶତାଦ୍ଦୀରୁ ପୁଵଂଦ୍ଦଗରୁ ପଣ୍ଡିଂମ ନ୍ଦଗର ଏକ 
ଚରମ୍ଭ ମାନ ପର୍ୟାନ୍ତ ସାଇ (ଚନ୍ନ ନଂ 4.1( ) 
ପୁଣି ପୁବ୍ଵ ନ୍ଦଗଲୁ ଚଫର୍‌ ଆସୁଥୁବାର ଜଣାଯାଏ । 
ଏହ୍ବ ପରିଵଶ୍ଵିନ ଏକ ପର୍ଯାବଶ୍ରୀ ପରୂବଶିଳ ଓ 
ଭାହାର୍‌ ପର୍ଷାୟ୍କକାଲ 960 ବର୍ଷ ବବାଲ୍‌ 

ଲଣ୍ଡନ ଅନ୍ଜୁମାନ କଗ୍‌ଯାଏ । ଲଡ଼ଂ ବକେଲ୍‌ଭ୍‌ନ୍‌୍ୟଙ୍କ ମଉ 
ଅନୁମାୟ୍ରୀ ସ୍ତୃଥ୍ବରୀର ଚୁ ମ୍ଳଲ୍ମୀସ୍୍‌ ଅକ୍ଷ ଭାହ୍ଵାର୍‌ 

(ଚନ ନଂ 4. 10) ବିଉାବଗାଲକ ଅକ୍ଷକୁ ଚକନ୍ଦ କଣ ଭାହା 
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.ଭୁଚୁ ମ୍ବକଢ୍ମ ୧୬୭ 


ଚ ଠୁର୍ଦିଗରେ ଆନୁମାନିକ ପ୍ରାସ୍ତ 9୫୦ ବର୍ଷରେ ଥରେ ୟନରେ ଓ ଭାହା ଫଲରେ ଏହ୍ନ 
ପରବଣିନ ଘଟି । ଏହ୍ଜ ଆବି ନ ଫଳରେ ସେଥି ଦୃଶ୍ଵ ଅଜିତ ହୁଏ ଉାଢ୍ାର କୌଜ୍ଷିକ 
ବ୍ୟାସାର୍ଢ ପ୍ରାୟ 7 '° । କନ୍ତୁ ସ୍ତୂଥର୍ଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିନ୍‌ ଏହ୍ଜ ପ୍ରକାର ପରବ୍ଚିନ 
ଲଞ୍ଣ କଗ୍ବଯାଏ ନାଵି । ବହୁସ୍ଥାନ ଅଛୁ ସେଠାରେ କି ଚ୍ଝ ମ୍ଭୂଳକୀସ୍ତ ଅବୟ୍ତବର୍‌ ପରିବଶ୍ିନ 
ହାର ଖ୍ଵବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ । ବୈଜ୍ଞନକ ବାବଳ ଲସ୍‌ (887€15) ମଉ ସ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତ ବଯ 
ସ୍ୃଥ୍ବବ୍ବାର ବିଭନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୁ ମ୍ଳ୍ମୀଠ୍ତ ଅବସ୍ତଚର ସେଥି ପରିବଶ୍ିନ ସବଃହ ଭାହ୍ରା 
ପୁଗ୍ଵ୍‌ପୁରି ଏକ ଆଞ୍ଚଲ୍ଲକ ବ୍ୟାପାର ଓ ଭୁଗର୍ଭ୍ରେ ବକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଭ୍ଭଯନ୍ତସ୍ବଣ 
ପରିଚଳନ ପ୍ରବାହ (୦୦୮୪€୦୯୮୦୮୩ ୯୯୮୮୧୮୯) ଚସାଗୁ ଏହା ଘେ ଏବଂ ଏକ୍ସ 
ପରିଚଲନ ପ୍ରବାହର ପରିବଶ୍ଚିନ ହାର ବଭଲ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଭ୍‌ନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ବହ 
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର୍‌ ଚ୍ଛ ମ୍ଫ୍‌କ୍କାସ୍ତ ଅବୟ୍ଵବର ପଶ୍ବଶ୍ଚିନ ହ୍ରାର ବଶ୍ଢନ୍ନ ହୁଏ । 


(1) ବାଞ୍ିକ ପଛବ୍୍‌ନ ` (&)[ମ(&] ` ଡ଼୮140107) : -- କୌଣସି 
ସ୍ଥାନର ରୁ ମୃଲଲାସ୍କ ଅବସ୍ବବର ମାନ. ବଷଳ ମଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଁମାଳ୍ୟ ପରିଦର୍ଣିଭ 
ହୁଏ ଓ ଏହ ପର୍‌ବଶ୍ଚିଳକୁ ବାରିକ ପରଦଶ୍ଚନ କୁହ୍ନାସାଏ । ଜଣ୍‌ର ଓ ବସିଣ 
ଗୋଲ୍‌ର୍ଵ ରେ ଏହ୍ଜ ପ୍ରକାର୍‌ ପର୍‌ବ୍ଳିନ ଏକ ସମ୍ଭସ୍ତରର୍‌ ଵପଗ୍ସାଉତ୍ସବଟରେ ହୁଏ | 


(11) ୭@ନଳକ ପଣବଶ୍୍‌ଂନ (19811¥ ୪ 8£୮180101) :---ପଭକଳ ବିଭିନ 
ସମ୍ଭସ୍ବଚର୍‌ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନର ୍ଗପାତ ଥାନଭ ବକାଣ ଇଜ୍ୟାଦ୍ଦ ରୁ ମ୍ଳକ୍ଲୀସ୍କ୍‌ ଅବସ୍ତବର 
ମାନ ସାମ୍ଭାନ୍ୟ ପର୍ବଞ୍ଜି୍‌ଭ ବହ୍ରଉଥିବାର ମଧ୍ଯ ଲକ୍ଷ କଗ୍‌ଯାଏ । ୧ସଭିଦ୍ଧନ ଏହ୍ଧୁ ପର୍‌ବଵଶ୍ଚିନ 
ଖୁବ୍‌ ନଗଣ୍ୟ ହୁଏ ସେଦ୍ଧ୍ର ଦ୍ଦଳକୁ ଚ୍ଠ ମ୍ଲୁସୀୟ୍ଵ ଶାନ୍ତ ହନ ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଦଗକୁ ଚ୍ଠ୍‌ ମ୍ବକ୍ଵୀସ୍ତ 
ଅଣାନ୍ତ ଛନ କୁହ୍ନାମାଏ । ଦଦୈନକ ପରିବର୍ଵିନର ହ୍ରାର ମଧ୍ଯ କନର୍‌ ସରୁ ସମସ୍ତରେ 
ସମ୍ଭାଳ ହୁଏନାହ୍ରି । ସ୍ରଭୂନଧନ ମଧ୍ୟା ହ୍ସରେ ଏହ୍ନ ପରବଣ୍ଜିନ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ । ଏଥ୍ରୁ ଜଣାଯାଏ 
ଯେ ଏହ୍ଦ ୧ଦ୍ଦେଳକ ପରିବର୍ଜିନ ସୂଥ୍ବ୍୍ର ଘୁଞ୍ଜଳ ଓ ସ୍ପର୍କଙ୍କ ଉପରେ ଜଉଁର କଚର | ସ୍ଫ 
ଇଚିଲକ୍‌ ୫ ଉଣ୍ବଜନ କରେ ଭାହ୍ରା ବାସ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଆସ୍ଟ୍ଵନ ସ୍ପୃଷ୍ଣ କରେ । ପୃଥବ୍ଵୀର 
ଘୁଞ୍ଜିନ ସମ୍ମୟ୍ତରେ ବାମ୍ଭୁମଣ୍ଡଲର ଆପ୍ଟନଗୁଞ୍ଜ ସ୍ତର୍‌ ମଧ ଗଭ କରେ © ଭୁଚ୍‌ ମ୍ବକଷଷେନ୍ନ 
ମଧ୍ୟରେ ଏହ୍ସୁ ଆସ୍ଟ୍ଵନପୁଞ୍ଥ ସ୍ତରର ଗ୍ର ଫଳରେ ସସଉଁ ସପ୍ତରିତ ବଦ୍୍ଯ୍ର ପ୍ରବାହ୍ନ ଜ୍୍ସ୍ଵନ୍ନ 
ହୁଏ ଭାହ୍ଵା ଭୁଚ୍‌ ମୃ କକ୍ଷେନ୍ନକୁ ସ୍ରତ୍ବବିତ କରେ ଓ ଢାହ୍ରାଫଲରେ ଚ୍ଠ ମ୍ଫଗ୍କୀସ୍ତ ଅବସ୍ବବର 
ବୈନ୍ଞକ ପର୍‌ବଶ୍ଶିଳ ଘବଶ । 


4']3 ଚ୍‌ମ୍‌ କୀମ୍ଟ୍‌ ଝଞ୍ଚା। (81&98106€1¢1° $§¿୯୦୮୮୮) ; 


ଚ୍‌ ମ୍ବ୍କୀୟ୍ତ ଅବସ୍ବଵବର୍‌ ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯାବଶ୍ରୀ ପର୍‌ବଶିନ ବ୍ଯଗ୍ରଭ ସମସ୍ତ 
ସମ୍ଭୟ୍ତରେ ଭାହାର୍‌ ଏକ ଆକସ୍ିକ ଓ ପ୍ରବଲ ପର୍‌ବଶିିନ ମଧ୍ଯ ସବେ । ଏହ୍ଜ ପ୍ରକାର 
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୧୩୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞାଳ 


ପରିବଣିଳଲୁ ଚ୍‌ୃମ୍‌ କୀୟ୍ତୁ ଝଞ୍ଜା। ଲୁହ୍ଵାଯାଏ । ସେବଉଭବେଳଲେ ଖ୍ବ୍‌ ବଡ଼ ଆକାରର 
©ଘୀର କଳଙ୍କ (୧00 $000) ଦଦଖାଯସାଏ କିମ୍ପା ଜ୍ଶ୍‌ର ଚମରୁ ନକରେ 
ଆକାଶରେ ଅଞେରାର୍ରା ©ଦାର 4ଲଣ୍‌ ( & 0୮00 8 110୮€8115) ` ବଦେଖାଯାଏ।, ପ୍ରାୟ 
ସେଦ୍ଧ୍‌ ସମୟରେ ଚ୍ମ୍ଳକ୍ନୀସ୍କ ଝୃଞ୍ଞା ଦହହ୍ଵବାର ଲକ୍ଷ କରାଯାଏ । ଏହୁ ସମୟ୍ଵରେ ଚରଞ଼୍ଓ 
ସଞ୍ଚରଣ (5107 `® 8 € †&01୦ £୮61570155101)) ବାଧା ପାସ ହୁଏ © ଚୃମ୍ନକୀୟ 
ସନ୍ଦ୍ପାଭର ଆଚରଣରେ ଚକଡେକ ପର୍‌ ମାଣ ଅପ୍ବାଗ୍ତବ୍ରକଡା ପରିଦ୍ମୁଷ୍ଣ ହୂଏ । ରୃମ୍ବକୀୟ୍ 
ଝାଞ୍ଜା ପୃଥ୍ଧଗୀର ସବ୍ଗୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ୍ତ ଏକ ସମ୍ଭସ୍ବରେ ଘଝିଥାଏ । 


404 ମ'ଗ୍ତଳଳେଚା ଚାଫ (1¶୫୮106€0 81୮8୮1) : 


ଏହୁ ମନ୍ତ୍ର ଚୃମ୍ଭକୀୟ ଅବୟ୍ବ୍‌ର୍‌ ମାନର ପରବଶିନ ସ୍ପସ୍ତଂର୍ଧଂସ୍କ୍‌ ଟଗୋତଏ 
ଅଣଲ୍‌କ ସୁବେପୀ ଫଲମ୍‌ ଉପବର ଧାରାବ୍ରାଦନ୍ଧ୍ଧକ ସ୍ବଵବଚର ଲେଖାଚନ୍ନର ଆକାରଝର 
ଲପିବନ୍ଦ କରର । ଏହା 
ଏକ ପୁଗ୍ରାସ୍ତ୍ର ଓ ବୟ୍ତ- 
ସ୍ଦ୍ରନ ସନ୍ବ୍‌ । ବଭନ୍ନ 
ଅନୟ୍କ୍ବର ପାରି ବଭମ୍ନ 
ମାଗ୍‌ଚନେବଶୀ ଗ୍ରା 
ଜ୍ୁଭାବନ କରାସାଇ- 
ଅଛୁ । 

(1' ଵଗପାଡ 
ମାଗଚନଚଟା ଗ୍ରାଫ 
¬ ଏହୁ ସନ୍ତ୍ଵଦ୍ଵାରା ୍ଗ (ଚନ ଳଂ 4“11) 
ପାଉ ପର୍ବଣିନ ଲ୍ପିବଛଢ ହୁଏ । ଏକଲ ସନ୍ବ୍‌ରେ (ଚନ୍ନ ନଂ 411) ଗୋଂଏ ] ଚୁମ୍ବକ ୬7୪ 
ଏକ ଡନ୍ତୁଦ୍ଧାରା ଭୁସମ୍ବାନ୍ତର ସ୍ତ୍ବରେ ଝ୍‌ଲ୍‌ଥାଏ ଓ ଢାହା ସହ୍ୂଭ ଗୋହିଏ “ଅବଡଲ 
ଦ୍ଦପଣ ସଲଗ୍‌କ୍‌ ବହ୍ଧାଇଥାଏ । ଏକ ସମ୍ବାନ୍ତ ରାଲ ଆଲ୍ବେକ ରଗି,ଗୁଚ୍ଛ ଏଦବ ଦର୍ଷଣଦ୍ଧାରା 
ପ୍ରଭଫଳଢ ହ୍ନେ ।ଇ ୧ଗୋଝଏ ଡମ୍‌ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଅବଚଲକ ଚନ୍ଧଣ ଫିଲ୍ମ୍‌ 
ଜପବର ଆପଭଭ ହୁଏ | ଉ୍ମ୍୫ ଭୁସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷ ରଖୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘୂଣ୍ଠପାରେ ଓ ଏକ ପୃଷ୍ଣିଳ 
ସଂଳଲରେ ଆମ୍ବେକ ଚନ୍ଧିଣ ଫା ଳାମ ୫ ଚା ନ୍ଵକର ପୃଞ୍ଜନ ଅଧ୍ଷ ସହ ସମ୍ଭାନ୍ତର୍‌ ଦ୍ଗବର ଗଭ 
.କରେ | ଘଗପାଢ ନିର ରହିବି ସଫଲମ, ଜ୍‌ପରେ୍‌ (ବଡଉଚଲଳ୍ପ ବହବା ଘବର୍‌) ଆବଲ୍‌କ 
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'ଭୁର୍‌ ' ମ୍ବକତ୍ସ୍‌ \ ୩୪୯ 


ରଶି ଦ୍ଵାରା ବଗାଝିଏ ମ୍ବର୍‌ଲବର ସ୍ରିକ ଦାଗ ଚର୍ଦ୍ଘଂ ଢ ବହ୍ରବ । କଗପାତ ପର୍‌ବରି “ଭ ବହ୍ବବା 
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଷର୍ଣଛ ଚୁମ୍ଭକ ସହ୍ଦଭ ଘୃର୍‌ସାଏ ଓ ଏହ୍ରା ଫଳରେ ପ୍ରଭଫଲଡ ଆଲ୍‌େକ 
ରଣି, ଡଲମ, ଉପରର ସ୍ଥ! 'ଜାନୁରିଡ ହୁଏ । ଏ ଚକ୍ଷନ୍ତବର ଗଭଣୀଲ ଫଳାମ୍‌ ଉପବ୍ରର 
ଆଟଲାକ ରଣି, ଦ୍ହାରା ବଗୀତ୍ରଏ ଉରଙ୍ଗାକ୍ତିଭ ବା ଅର୍କ୍ଦାବର୍କା ରରେଣା ଅଳିଡ ହୁଏ । ଚଡଣ୍ଣ 
ଏହ୍ସ୍‌ ବରଖାର ଲ୍‌କ୍ଷଣରୁ ନଦଗପାଇ ପର୍ବଶ୍ଚିନ ଜାଣିହୁଏ । 


(1) ଭୁସମାଲ,ର ପରବଞ୍ଞଂ ମ୍ମ ଚର ([୮୮୦୮12୦୮୯8] 8 ୮1୦00€୯୧୮) 
---ଏନ୍ଦୁ ସନ୍‌ ସାହାସ୍ଯବର ମର୍‌ ପଶ୍ଚିବନ୍ଧ ନ୍କ ଲ୍‌ପିବକ ହୁଏ । ଏହୁ ସନ୍ବଚର (୭ନ ନଂ 
4:]2) ଏକ ଚମାଡ଼ନ କ୍ଲାର୍ଜ ଉତନ୍ତୁ 
ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ ଚଗାଢ଼ିଏ ଦଣ୍ତଚ୍‌ ମୃକ ଝ୍ଠଲ୍‌- 
ଥାଏ ଓ ଚାହ୍ରା ସଦ୍ଭ ବଗାହୁଏ ଅବଭଢଲ 
ଦପଣ ସଲଗ୍ନ ବହାଇଥାଏ । ପ୍ରଥଚମ୍ଭ 
ଚମ୍ପାଡ଼ଳ ମ୍ତଣ୍ତ (୮୮୦୮୫1୦୮ ୮୧୫3) କୁ 
ଘୁରାଇ ଚର୍ହ ମକର ଅକ୍ଷକୁ ଚ୍ମ୍ବକୀସ୍ତ ମଧ୍ଯ- 
ରେଖା ସହ୍ନଳ ସମ୍ଭକୋଣରେ ରଖାସାଏ । 
ଚୁମ୍ଭକ ସନ୍ଦୁଢ ସଲଗ୍‌, ଦରରେ ଆଚଲ୍‌କ 
ରଶି, ପ୍ରତିଫଳ ହ୍ଲୋଇ ବଗାଚ଼ଏ ଆଚଲ୍‌କ 
ଚିନ୍ଧଣ ଡିଲମ୍‌ ଭ୍ପରରେ ପଡ଼ । £ ପର୍‌- (ଚନ ନଂ 412) 
ବ୍‌ ବହୁବା ସଙ୍କେ ସଙ୍ଗ ର . ମକ ଅଲ୍‌ ଘୁର୍‌ଯାଏ ଓ ଢାହ୍ନା ସହ୍ମତ ଦର୍ଘଣଚ ମଧ୍ୟ 
ଘୂରିଯାଏ । ଏହ୍ଵା ସଂଲଟରେ ପ୍ରଭଫଲତ ଆଚଲାକର୍ଣି, ଝଵିଲମ, ଜ୍‌ପବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର୍‌ଡ ହୁଏ 
ଓ ଡାହ୍ଲା ଜ୍ପରେ ଟଗ ଏ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଚର୍‌ଖା ଅଙ୍କନ କରରେ | 77 ଘରିବଣି୍‌ଡ ନବହୁଲେ 
ଝିଲମ୍‌ ଉପଟର୍‌ ସରଲବରଖା ଅଜିର ହୁଏ । ବଉଣ୍ଡୁ ଏହୁ ଚରଖାର ଲକ୍ଷଣରୁ 77 
ଘରିବନ୍ତ୍‌ ନ ଜଣା ଯାଏ । 


(11) ଭୁଲମ୍ପ ପର୍ବତ ମିଚର (୯୧୮୧୮୯୩୦୫1 \7 9୮10110€ ୧) : - 
ଏହ୍ଲ ସନ୍ବଵଦ୍ଧୀଗ୍‌ ଭୁରୂ ମ୍ପକବକ୍ଷନ୍ର ଭୁଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ ୨୩ ର _ ଘର୍ବଣ୍ଜିନ ଲ୍‌ଘିବଳକ 
ହ୍ୁଏ। ଏହ୍ନ ସନ୍ବରେ ଭୁ୍‌ସମାନ୍ତର ଅଞ୍ଚ (ଚନ୍ନଧ ନଂ 4,13) ଚଭୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପୁଞ୍ଜିଳଣୀଳ 
ରୃମ୍ବକୀସ୍ତୁ ମଧ୍ୟର୍‌ଖା ସହ୍ନଭ ସମ୍ଭକୋଣରରେ . ରଖାଯାଏ । ଏହ୍ନ ଅବସ୍ଥାନଚର୍‌ ଜ୍ଭଦ୍ଵର 
ବଗାଲ୍ବର୍ଛ୍ରେ ରୁମ୍ଭକର୍‌ ଉ୍ଦ୍ଵ୍‌ର୍‌ମ୍େରୁ ନମ୍ଳକୁ ର୍‌ହ୍ମବ୍ର । ବସଥ୍ଵପାଇ୍‌ ମଧଚର୍‌ଖା ନଗରେ 
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୧୪୦ ବଦ୍ଧ୍ଯୁଭ ଓ ଚୁ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞାନ 


ଥିବା ଭୁ୍‌ମମ୍ବାନ୍ତର ମୋତନ 
ଡନ୍ତୁ ସାହ'ସଂରେ ଚୃମୃଳଵକ୍‌ 
ଭୁସମାନ୍ତର କଟ୍‌ାଯାଏ । ଏହୁ 
ଅବସ୍ଥ୍ନରେ ଚ୍ମ୍ଭକ ଉପରେ 
ଭୁସମାନ୍ତର ସଂ ଝସୋ ଜ କ 
77ର କୌଣସି ପ୍ରପ୍ବବ ନ 
ଥ'ଏ ଓ ରୃମ୍ଭୁକର୍‌ ପ୍ର୍ୟେକ 
ଟମେରୁ ଉପରେ ୨୮୩୩ ବଲ 
ର୍ତସ୍ତା କରେ । ଏଠ'ରେ 
71 = ଚ୍ମୁକର ଚମରୁସାବଳା 
ଓ ୪୬ ଭୁରୁମ୍ପକ କେନ୍ର (ଚନ ଜଂ 4,13) 

ଭୁଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ । ଫୂ ପର୍‌ବନ୍ଜିଂ ତ - ବହଲେ ରୂମ୍ଭକଝି ପୁର୍‌ଯାଏ ଓ ଡତ୍ର ସଂଲଗ୍ 
ଦର୍ଘଣଦ'ଗ୍ଵ ପ୍ରଭଫଲଡ ଆଲ୍୍‌କ ରଶି, ଆଚିଲ୍‌କ ଚନ୍ହଣ ଫିଲମ୍‌ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 
ହୁଏ । ୭ଇମ୍ପୁ ଗଦଣଲ ଡି ଫିଲମ୍‌ ଉପରେ ଅଜିର ଅଙ୍କାବଙ୍ଦା ଚରଖା ସାହ୍ାସ୍ୟବର ୨ର 
ପରିବରିନ ଜାଣିହୁଏ | 


4.15 ଭ୍‌ ଚୁମ୍‌କଡ୍‌ ର ଦଲ, (1୮€୦୮୩ ୦ [1;310) 25 ୮୩8 810 €୮1560)) : 
1: ଦଣୁଚ୍ମ୍‌ କ ଭଲ୍‌, (88୮ 11 180€¢ ୧୮୧୦୮୩) :- ¬ 


ସୃୃଥବ୍ବୀର ବକନ୍ର୍ରଗ୍ଵଗରେ ଚଭୌଚଗୋଭକ ଜ୍ବର ଦସିଣ କଗ ସହ୍ୂଭ 17° 
ବକୋଣରରେ ଟଗାଡ଼ିଏ ଦଣ୍ଡ ରୁ ମ୍ଭ ଳ ଅବସ୍ଥୁଭ ହ୍ରୋଇଥ୍ବବା ଅନ୍ତୁମାନ କର୍‌ ଡାହ୍ରାର୍‌ ରୁମ୍ଭକଢ୍ସ 
ଵ୍ଗୂର କଟ୍‌ସଂଇ ପାରେ । ଏହୁ ରୁ ମ୍ଳକର ଜଣ୍୍‌ ରମେରୁ ପୁଥ୍ପସ୍ବାର ଚ୍‌ ମ୍ଠକ୍ୀୟ୍ ବସ୍ପିଣ 
ନଗରେ ଅବସର ଢ ହ୍ରୋଇଥ୍ବବା ର ଜଣାଯାଏ । ଚନ୍ନ ନଂ ଏ. 4 ଚର 7୨୮୨ ନ୍ଵବ୍ଵାର ଅକ୍ଷ, 
2୪୦ ଝୁରୁ ମ୍ଭଳ ଏବଂ ୦ ସୃଥସ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର । ମବଳକର ସୃଥ୍ବବୀର ବ୍ଯାସାକ = ¢ ଓ 
ଭ୍ଟରୁ୍‌ ନ୍ବର୍ଲାୟ୍କ ଆପୃଷ୍ତ = #£ । ବଭିମାନ ଭୁସୃଷ୍ଣରେ ଅବର୍ଚିଭ ୬ ବନ୍ଦରରେ ଭୁଚ, ମୁକ 
କେନ୍ନର୍‌ ଝବ୍ରରା ନଷ୍ରସ୍ତ କର୍‌ବାଲୁ ହ୍ରେବ । ମଯବନକର 2 ବନ୍‌.ର ଅକ୍ଷାଂଶ = ଥ ! 


()) 2? ବନରେ 2୦ କଗରେ କୀୟ କରୁଥିବା ଭଚ, ମୃକବକଷେନର ଅସ୍ଟାସ୍ତ 
ଝା ଉ୍ଟଲମ୍ବ ଉପାଂଶ । । 
ତୂ == 27⁄¶ ୯୦୫ 6 


° 
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ଭୁଚୃ ମ୍ବଳତ୍୍‌ ନ୍‌ 


(୯ ` 2 ବନ୍ 5 ¬ ମେରୁର ନକଵବରୀ) 
-- 27⁄¶ 510 ନ୍‌ 


୯ 
[`, 6 =(90°¬7)] 


(1) £ ବହନ୍‌ରେ 277 ନ୍ଦଗରର କାର୍ପା କରୁଥିବା ଭୂଚୃ ମୃକ ଷେନର ଅନୁଗୁସ୍ୁ 
ବା ଭୁସମାନ୍ତର ଉପାଂଶ¬¬ 


4⁄4 <1୮ 6 _ 7⁄4 ¢୦$ ^ 
7 = ୩ ` ୮ ± 5 
ସୂଢଗ୍‌ଂ 7 ବହ୍ଚର ପର୍ଣାମୀ ଟରବୂଢା-- 
7; = +/ ୨? + 77* 


= (143 ୯୦୫୬୫) /? 


=7/1 (1+3 ନଃ) /›...(4.12) 


ମଚନକର ୬୦ ଜ୍ଞଗ ସହ୍ଧୁଉ ପର୍‌ଣାମୀ 
ଖବ୍ରଭା † ର ଆନତ୍ତ ଚକାଣ = « 


(ଚନ ଜଂ 4. 14) 


{80 69 
-*¿ 61 % = -„ 
2 


2 ବନ୍ଦରେ ଆନଭ ବକାଣ ¢ = (୨୦୧ - «) 
୧ % = ୨୦ -- ® 
ସୂଳଶୃ 6 =90° - ୟ୍‌ 


ଜମା ଏ ୩ (20. - 3) 


', ୯୦୯ ¶) =© * 
କମ! {ଞଯ ¶) = ଯ £ ୮ ନ୍‌ ଜୟ ର (413) 
(8) ଚୃ ମୂକୀୟ୍‌ ନରକରଖାରେ # = 0 
ସୂଭଗ୍‌ଂ ସେଠାରେ (1) ଗବ୍ରଭା 7== 76 = ରା (ଧଏପାଏ) 
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\ ₹) ଦଵଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


© (11) ଭୁସମାନର ଜପାଂଶ 77 = 77 6== 21 ର (4:15) 


„ ,/[{ =?*77 =›* ୮6 `“. 5: (4.16) 
(2) ରୁ ମୂଳୀୟ ବମେରୁ ଜକଃରେ ^ = 90° 


ସୂଭଗ୍‌ଂ ୧ସେଠାବର (1) ଗବତା 7 = /„ = ; 


` 
ଓ (12) ଭୁସମାନାର ଉପାଂଣ 77 = 77„ = 0 
ସମୀକରଣ (4.14) ଓ (4.17) ସାହାସବରେ 
7, =27 ନ ନ (4.18) 


ପଗଵାଷାଦୃ।ଗ୍‌ ଜଣାଯାଏ ୧ସ 1 £ = 0.6 ଓ † ¢ = 0.33 | ଢେଣୁ ଭୁଚୂମ୍କଢୁର 
ଦଣ୍ତରୁ ମ୍ବକ ଡମ୍‌ ପସ୍‌ଷାଦ୍ବାଗ୍‌ ଅନେକାଂଶରେ ସମର୍ଗଡ । 


(2) ଚ୍ମାାଳତ ©ଗାଲକ ତଭ, (?¶880€015€0 ୫୮1€[୮€ {[1€0୦୮୩) : 


ସମ୍ଭତ୍ବବରେ ରୂ ମ୍ଭଳଭ ଗୋଵଏ ଟଗୋଲକ ଚସାଗୁ ବକୌଣସି ବାହ୍ୟ ଵନ୍‌୍‌ରେ 
ଜପଜାଡ ହବେଜ୍‌ଧଵବା ବଉବ, ଚଗାଲକର ବକନ୍,ରେ ଡାହୁ!ର ଚୁ ମୃଜ୍ଞୀକରଣ ଦଗରେ 
ଅବସ୍ଥି ତ ଗଗୋଝିଏ ଦଣ୍ତରୁମ୍ବଳ ଯୋଗୁ ଚସଦ୍ନ ବନ୍ଦ୍୍‌ରେ ଜପଷଳାଭ ଚହଉ୍ଥବବା ବଉବ 
ସଦ୍ଦତ ସମାନ । ତେଣୁ ସୃଥ୍ବ୍ଵାଲୁ ଗଗୋଵଏ ସୁମ ଗ୍ବବଟରେ ଚ୍ଠ ମୃଳଭ ଗୋଲକ ବେଲ୍‌ 
ଧବ୍‌ଯାଇପାବର୍‌ । 

ସୂଡଗ୍‌ଂ ଉର୍‌ ମ୍ବକର୍‌ ଚ୍ଟମ୍ବଙ୍ଗସ୍ତ ଆପୁଞ୍ତ 


ଦୀ 7୩17 „. 
(୮„ =ର ମ୍ଵୀକରଣ ଗବ୍ରଡା) 
କିମ୍ଫା ୩୮, ¿୫୫ କଃ (4.19) 


ସମ୍ଭୀକରଣ (4.14) ଅନୁଯାୟୀ !¶ _ 76 


8 


୫ 


4 
” ଙୁ୩୮ଳ= 7¢ 


କମ୍‌. 7 = ୪ × ୮6 = ×0,33 = 0.0788 
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ଭୁରୁ ମ୍ବକତ୍୍‌ ୯୩ 
(3) କବଚ ତ, (516€]1 ୯)€୦୮୪,) : 


ଏହ୍ଖ ଭଞ୍ଜ ଅନ୍ୁଯାସ୍କୀ ସ୍ତୃଥଦ୍ଧୀ ଏକ ଟଗାଲ୍ବକାର ଚୃମ୍ଭକ କବଚ । ବେଜ୍ଞାନ୍ନକ 
ସୁଣ୍ଡ୍ବର୍‌ (5୦୦୩୫୧୧୮) ଦଶାଇଜଚ୍ଛନ୍ତୁ ଯେ ସୃଥ୍ଵଗ୍ରର ଆକାରର ଏକ ଚଲ୍ାହ୍ଵ ଟଗାଲ୍‌କର 
ସଙ୍ବାଧ୍ଵକ ଚ୍‌ମ୍ଭକ୍ରୀକରଣ ଡରବ୍ରଭରା 100 । ଯେହ୍ନେରୁ ଉପରୋକ୍ତ ହ୍ରସାବ ଅନ୍ୁୁଯାପ୍ଥୀ 
ଭୁଚ୍ଟମ୍ବକର 7 „ = 1085, ୧ଉଣୁ ସୃଥିବୀ ଏକ ସୂଷମ ଭାବରେ ଚ୍ମ୍ଲକିଇ ଚଗାଲ୍‌କ 
ହ୍ରୋଇ ନ ପାବର ଏବଂ ଏହ୍ନାର ବାହ୍ର୍ୟ ସ୍ତରତ ବୋଧହୁଏ ଚ୍‌ମ୍ଭକିର । 


4. 6 ଭୁଚୁ ମାକଳକ୍ଷଭ ଉପସର ର ସମ୍ବାବୟ କାରଣ : 


ଭୁଚ୍‌ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ ଉପ୍ପଶଚି ସମ୍ପର୍କରେ ବଭମ୍ନ ବବୈଜ୍ଞନକ ବଭ୍‌ନ୍ନ ମଚ ଚଘାଷଣ 
କରିଛନ୍ତ । ଏ ପର୍ଦାନ୍ତ ସଯଞ୍ଜିସକୁ ଉତ୍ଥି ପଶ୍ବର୍ବଷ୍ଭ ହ୍ରୋଇଅଛୁ ବସମାନର୍ଦ୍ଦ ମଧରୁ 
ବକୌଣସିଝ଼ ସମ୍ପ୍୍‌ୱି ସମ୍ତ୍େଁ'ପଳନକ ନ୍ଲହେଁ । ଡ୍‌୫ର ଗିଲବାଶଵଙ୍କ ମରୁ ଅନୁସାୟୀ ସୃଥସୀ 
ମଧ୍ଚର ଥିବା ମାଗ୍ଚନେଵାଇଵ୍‌ଂ ଉ।ହ୍ବାର ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ତର କାରଣ ଅବଶ । କରନ୍ତୁ ସ୍ରକ୍ପଭ 
ପକ୍ଷରେ ଭୁପ୍ପ୍‌ଣ୍ର୍‌ ବକବଲ ବକଉଉେକ ଅଞ୍ଚଲରର୍‌ ମାଗ୍ବନଶାଇଵ୍‌ ବଦଖାଯସାଏ ଓ ଭାହ୍ଲାର୍‌ 
ପରିମାଣ ମଧ୍ଯ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ । ଏଣୁ ଏହ୍‌ ଝଣିଳ ପଦାର୍ଥ ଭ୍ଲଚୁ ମ୍ବକକୈନ୍ଧ୍‌ର୍‌ କାରଣ ବହାଇ ନ 
ପାରର | ଏହ୍ନାପରେ ଅନୁମାନ. କଗ୍‌ଗଲ୍‌ ଯେ ବବାଧହ୍ୁଏ ପୂଥ୍ବବୀ ମଧ୍ଚର୍‌ ଖୃବ୍‌ ଅଧ୍ଵଲ 
ପରମାଣ ର୍ଲୌଦ୍ଚ୍‌ ରୁ ମ୍କାୟୂ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତୁ ଓ ଏହ ଇଲା ହୁଚ୍‌ ) ମ୍ବଗରସ୍କ ପଦାର୍ଥର ଚ ର ମ୍ଭଗୀଲର୍‌ଣ 
ମୋଗୁଂ ଭୁଚୁ ମ୍ବକତ୍ ସ୍ତକାଣ ପାଏ । କରନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ଡଞ୍ଜୁ ମଧ୍ଯ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । କାରଣ 
ପୃଥ୍ଵଗୀର ଅଦ୍ଭଯନ୍ତର୍‌ ପ୍ରଦ୍ଦେଣନର ଢାପମ୍ଭାନ୍ଧା ଶୁନ୍‌ ଅଧ୍ଵକ (18୦0 ମାଇଲ୍‌ ଗସ୍ଲଵାରରେ 
ଢାପମାନ୍ଧା ପ୍ରାୟ୍ତ 12000° ୦) ଓ ଏକୁ ଭାପମାନାଚର ବର୍କୀଣସି ରଲ୍ବାହ୍ଵରୁ ମ୍ଵକରୀୟ୍୍‌ 
ପଦାର୍ଥ ଭାହ୍ାର ଚ୍‌ ) ମ୍ଭକକ୍ସ ବଜାୟ ରଖିପାଚର ନାହି । ସାଭ୍‌ଏଭ୍ତ ବଦଶର୍‌ ବବିଜ୍ଞନକ- 
ମଚନ ମଚ ଗପାଷଣ କରନ୍ତ ସମସ ପୃକହ୍ରସ୍ବୀର୍‌ ଅଦ୍ଜନ୍ତର୍‌ ସ୍ରଦଦେଶ ଖାର୍ଣ୍ଟଂ ଲୁହ୍ାଦୁାଗ୍‌ 
ଗଠିଭ । ଏହ୍ନା ସଦ୍ଧ ସଦ୍ୟ ହୁଏ, ଭାହାହେବଲ ବ ବର୍ଲୀହୁ ମଧ ଖ୍ରଦ୍‌ ଜ୍୍‌ଇ୍ ଭାପମା ନ୍ଧାଚର୍‌ 
ଭାଦ୍ରାର ସମସ୍ତ ରୁ ମ୍ଲକକ୍ସ୍‌ ହଗ୍‌ଏ । ତେଣ୍ଠ ସୃଣ୍ବସୀର ଗଉ୍ଭୀରଉମ ସ୍ତଦେଶଝର୍‌ ଅବ୍ରସ୍ତି 
କୌଣସି ଚ୍ ମ୍ବଗ୍ରାସ୍କ ପଦାର୍ଥ ସୋଗୁ ଭୁଚୁମ୍ବକକ୍ମର୍‌ ଉସ୍ଵତ୍ତି ବହ୍କାଇ ନ ପାରେ । 
ସକ୍ଚ୍୍‌ବଭା ପ୍ତୃଞ୍ବୀର ବାହ୍ୟ ସ୍ତୃ ଞ୍ଚତ୍ଵଗ ଚ୍‌ ମଲଲ ଅଥାାଭୁ ସୃଥ୍ବବୀ ଏକ ବୃହତ୍ତ ବଗାଲ୍‌କାର 
ଚୁ ମ୍ପକ କବଚ। କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ କବଚ ଉଦ୍ଗ ଭୁଚ୍ଟ୍‌ ମ୍ଭକବକଷନ୍ନର ଚ୍ଛ ମ୍ଗ୍ରାୟ ଅବସ୍ବବର 
ପର୍ୟ୍ାବଶ୍ଢୀ ପର୍‌ବଣ୍ନର କାରଣ ସମ୍ପ୍୍‌ଵବର ବକୌଣସି ଆବଲ୍‌କପା ଇ କବର୍‌ନାଵି ଏବଂ ଏକ୍ଦୁ 
ଉଦକ୍ପ୍ଦ୍ବାସ୍‌ ରୁ ମ୍ଭଲ୍ନୀସ୍କ ଅବୟ୍ତବର ପରବଣ୍ଜିଳକୁ ବ୍ରୁଝା।ଇବାଲୁ ବହ୍ରବଲ ଭୁରୁ ମ୍ବଳ କବଚର 
ଚ୍୍‌ ମ୍ହୀକରଣ ବଗ ସମ୍ଭ ଵଉଃ ପର୍‌ ବଣ୍ଢିନ ବହେଜ୍ଥବାର ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବହବ । 
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୧୯୪୪ ଵବଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଓ ଚ୍ୃ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞିନ 


ଭୁଚ୍‌ ମ୍ବକ ବକଷୈନ୍ନରର ଉସ୍ପତ୍ରିର କାରଣ ସାହ୍ରାହ୍ରେଜ୍ଜନା କାହିକ ଏହା ସେ 
ପ୍ୃୃଶ୍ଵବ୍ଭୀର୍‌ ବକୌଣସି ଆଉ୍ୟନ୍ତସ୍ରଣ କାରଣ ଚଯାଗୁ ଘି ଏହା ଵଭନ୍ନ ପସ୍‌ୀକ୍ଷାର ଫଲସ୍ପରୁଘ 
ନଃସନ୍ଦେହ଼ଟର କୁଦ୍ଧାଯାଇପାଚର । ସ୍ରର୍ଯାର ଅଦ୍ଂନ୍ତର ସ୍ରଦଦେଶର ଡାଷମାନ୍ରୀ ଖୁବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ । 
ଏହ୍ଲା ସନ୍ତ୍େ ସ୍୍ଯାର ଏକ ଅସ୍ବୀସ୍ତ (ହ୍‌ଞ୯18]) ରୃ ମ୍ବଳକେନ୍ନ ଥ୍ବବାର ପସ୍ୀକ୍ଷାଦ୍ବାଗ୍‌ 
ସଠିକ୍ଷ୍ସ୍ପବେ ଜଣାସାଇଛୁ । ଚଉଞ୍ପୁ ପୃଥିବୀର ଅଉ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରଦେଣର ଭାପମ୍ଭା ନ୍ଥ ଖୂବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ 
ହ୍ରେଚବଲ୍‌ ମଧ୍ଯ ଭାହ୍ରା ଏକ ରୁ ମ୍ହକଞ୍ଷେନ୍ନର ଉସୂରି ସ୍ଥଲ ଦହରୋଇପାଚର୍‌ । ଚକଚଡକ 
ବଦିଜ୍ଞନ୍କଙ୍କ ମଇରରେ ପୃଥ୍ବୀ ପ୍ରଧାନର ଚଲାହ୍ନକ ବକୋବଲଂ୍‌, ନକେଲ୍‌, ପ୍ରଭ୍ଚୃଭ ଧାଇବ 
ପଦାଥରେ ଗଠଭ ଓ ଏହୁ ଚୁ ମୃକାସ୍ତ ପଦାଥଂଗୁଡ଼କର ଗ୍ଡ ମୃଜ୍ଲୀସ୍ତ ପ୍ରବଣତା 
(5156୧୮୮1୭1110୩) ଏବ | ଅଧ୍ଵକ ଚସ ପୃଥିବୀର ଅଭଦ୍ଭନ୍ତର ପ୍ରଦେଶର୍‌ ଡାମମାନ୍ଧା 
ଖୁବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ଲେ ମଧ୍ଯ ବସମ୍ଭାନଙ୍କର ଚ୍ୃ ମ୍ରକକ୍ପ ବଜାୟ ରହହେ । 


କୌଣସି ବାଢ୍୍ୟ ଅପା ୩ଂବ ବସ୍ପୁ ଅଥୀତ୍ଭ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷନ୍ତ ଇଉ୍ୟାଦ୍ଦ ଭୁଚ୍‌ ମ୍ଳକଢ୍ଜର 
ଜ୍ସୂତ୍ରିର କାରଣ ଦହ୍ରାଇପାରର କି ନା ଏ ଵଧ୍ପୟ୍ବରେ ମଧ୍ୟା ଗବବଷଣା କଗ୍‌ଯାଇଛୁ । 
କଟମନ, ସ୍ରନିୟ୍ଵା (2 ୧୧୮୮ ୮୮୧୦!) ପର୍ୟାଚଲାଚନାରୁ ଚକବଲ ସ୍ଙ୍ୟଙ୍କର 
ଜ୍ବ୍ଞିଖସଯୋଗ୍ୟ ରୁ ମ୍ବକବକ୍ଷେନ୍ଧ ଥୁବାର ଜଣାଯାଏ କନ୍ତୁ ଏହ ଚ୍ଛ ମ୍ଵକକ୍ଷେନ୍ନର ଗବ୍ରଭା 
ବହ୍ଦୁଦୂରଟର ଖୁବ କଣ ବହ୍ଲାଇଯାଏ । ସନ୍ଧଓ ସ୍‌୍ଯାକଲଙ୍କ ( ଧମ ୫୬୦୯) ସମ୍ଭସ୍ବର 
ସ୍ତୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚ୍ଠ ମୂକ୍ୀୟ୍ତ ଝଞ୍ଜା ସୃଣ୍ଣ୍ଣ' ହୂଏ ଓ ଦସଥ୍ରୁ ଭୁରୁ ମ୍ଳକକଷେନ୍ ଉପରେ 
ସ୍‌୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ପବ ଅହ୍ଧୁବୋଲ୍‌ ଅନ୍ତୁମାନ କଗ୍ବଯାଏ ଭଥାଗି ସ୍‌ ର୍ୟାଙ୍କ ସ୍ରସ୍ନବବଦ୍ଧାଗ୍‌ ଭୁଚୁ ମ୍ବକ- 
ଷେନ୍ନ ଉସ୍ପଝି ବହବାର ମ୍ମ୍ଭାବଳ। ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ । 


ଭୁଚ୍ତ ମ୍ପକର୍‌ ଚ୍ଥ ମ୍ବଙ୍କାୟ୍ତ ଅବୟବ ସନ୍ଦାସ୍ବଦା ପରଚବର୍ଜିଉ ବହତ୍ତଥ୍ଵବାରୁ କେଚଭେକ 
ବବିଜ୍ଞାନକ ମଚ ଚପାଷଣ କରନ୍ତ ସମ ଭୁଚ୍‌ ସ୍ହ ଳ ଏକ ସ୍ଥାୟ୍ଠରୀ ର ମୃକ ହହ୍ନୋଇ ନ ପାରରେ । 
ସେମ୍ଭାନଙ୍କ ମଉରେ ପ୍ତଞ୍ଵଦୀ ଏକ ବଦୁ 'ଜ଼ ରୂ ମୃଳ ଏବଂ ସୃଥିବୀର୍‌ ଅଦ୍ଯନ୍ତର ସ୍ରଦ୍ଦେଣରେ 
ହ୍ବେଟ୍ଜ ବା ଡାହ୍ନାର ବାହ୍ୟ ବାମ୍ଭୁମଣ୍ଡଲବର ଚହଉ, ପୁଟଂରୁ ପଣ୍ଡ ମଲୁ ଏକ ବଦୁ୍ୟୁଭ୍ଭ ପ୍ରବାହର 
ସୋଗୁ ସୃଥ୍ବ୍ାର ଚ. ମକ ବକ୍ଷନଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୂଏ । କମ୍ଭ ସ୍ତ୍ସୀର ଅଭ୍ୟନ୍ଭର୍‌ ସ୍ବଗରର ଏପଣ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ପାଇଁ ଓ ଏହ୍ନ ବଦ୍ୟଭ୍‌ ପ୍ରବ'ହ୍ରକ୍ମ ବଜାସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଣକ୍ତ ଆବଶ୍ଯକ ଓ 
ସେଷରେ ଣୁଣ୍ତି ପୃଥ୍ଵବୀ ମକ୍ରେ ନହ୍ଦିଡ ଥିବାର ବକ୍କୀଣସ୍ସି ସ୍ରମାଣ ମିବଲନାନ୍ରି । ଢେଣ୍ଡୁ ଚକବଲ 
ଜଚ୍ଡର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହ୍ନ ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ସ୍ରବ୍ାହ୍ନ ହେଜଥବାର ଅନୁମ୍ଭାନ କଗ୍‌ସାଏ । ସୂରା 
ସେତ ଇଚଲ୍‌କ, ଞ୍ଚଳ ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗଭର୍କିଭ କଣିକା ଜ୍ସ୍ବର୍ଜନ କରେ ଡାହା ବାମକୁ 
ମଣ୍ଡଲରେ ଆସ୍ତନ ସ୍ବ କ୍ଧୁକରେ । ସତୃଥ୍ଵବୀର ଉଚ୍ଚର ବାମ୍ଭୁମଣ୍ଡଲବର ସେଉଁ ସ୍ତର୍‌ରରେ ଏହ୍ସ 
ଆସ୍ଟୁନଗୁଡ଼କ ଅଧ୍ଵକ ପର୍‌ମ୍ଭାଣଣର ଚଦଖାଯାଏ ଦସହ୍ନ ସ୍ତରଲୁ ଆମ୍ଟ୍ୁନସ୍ତର 
(1000571)€୮୧) ଲୁହାଯାଏ | ଭାପନ ଓ ଶୀଉଳଳ ଦ୍ାଗ୍‌ ଏହୁ ଆପ୍ସନସ୍ତର୍‌ ମଧରେ 
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୪୫ 
ଭୁରୁ ମ୍ବକତ୍ବ ଵି 


ମେରି ପରିଚଲନ ପ୍ରବାହ୍ର ୮୦୦୩୪୧୧୦୯୩୦୮ ୦୯୮୮୧୮୪୯) ହୂଏ ଭାହ୍ନା ବଦ୍ୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ 
ସୃ କ୍ଡ କରେ ଏବଂ .ଏହାଦୃାବରା ଏକ ରୁ ମ୍ଳକନ୍ୟେନ୍ନର ଉସ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କିନ୍ତ ଏହ୍ଦୂ ଚୁ ମ୍ବକତ୍ପେନ୍ନ 
ଭୁଚ୍‌ ମ୍ବଳବକ୍ଷନ୍ତର ଶଭକଡ଼ା 2 ସ୍ଲଗରୁ ଅଧ୍ଵକ ବହାଇ ନ ପାଚର ଓ ଚଉସୁ ବାଦ୍ୟ ବାୟ୍ୁ- 
ମଣ୍ଡଲଟରଗେ ବଦ୍ଦ୍ୁତ୍ପ୍ରବ: ଦ୍ଦ ଭୁଚ, ମୃକସେତ ଉପ୍ପଦ୍ଚିର୍‌ ଏକମାନ୍ତ କାରଣ ବହାଇ ନ 
ପାରେ । 


ବବଜ୍ଞନକ ମାକ୍ସ୍ବଞ୍ଲ, (8193 ‰ 11) ଭୁଚ୍‌ ମୃକସେନର ସରି ସମ୍ଭହରେ 
ଅନ ଏକ ଉତ୍ଗଜ୍‌ ପରିବବଷଣ କରିଛନ୍ତ । ସେଦ୍ଧ ଉତ୍ତୁଲୁ ଵଘଣରନ ଚୁ ମ୍ୂକୀମ୍ଟ୍‌ ଭ୍ତର 
(୦୧୦୮ମ୩୫୮୧୯1୦ ['01€217') କୁହାଯାଏ । ଏକୁ ଭଜୁ ଅନୁଯାୟୀ ସୃଥବୀର ପ୍ରଭ୍ଯେକ 
ପରମାଣୁ ରେ ଥ୍ଵବା ଇବଲକ୍‌ ୪ନ୍‌ ଗାଇବଗ୍‌ବସ୍କ୍ରାପ୍‌ (୦୨୩୮୦୫୦୦୮୧) ସଦୃଶ ଘୂଚର ଓ 
ଢାହ୍ାର ଵଘୁଞ୍ଥିନ ଅଷ୍ଷ ପୃଥବବ୍ବାର ଘୁଞ୍ଜିନ ଅକ୍ଷ ସହ୍ତ ସମ୍ବାନ୍ତର ନଗରରେ ରହ୍ଵେ ଓ ଏକ୍ସ 
ର୍ବ'ସୂ୍ତିଳ ଫଲଟର ଚୃମ୍ଳକ୍ଷେନ୍ନ ଉସ୍ପନ୍ନଂ ହୂଏ । ସୃଥ୍ଵବୀର ,ସମସ୍ତ ଅଣୁ ମଧ୍ଯରେ 
ଥବା । ଇଲେକ୍‌ ବଳା, ଗୁଡ଼ିକର ବଘୁଞଠ୍ଚିନ ଫଲରେ ଝସତ ଚୁ ମ୍ଭଁକଷେନ ଜ୍ସ୍ଵନ୍ନ ହୁଏ 
ଉାହ୍ନା ଭୁଚ୍ତ୍‌ ମ୍ପକକ୍ଷେନ୍ନତ୍ବବଚର ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏହ୍ନ ଭତ୍ଜ ଅନ୍ୁଯାସ୍ଟୀ। ଉସ୍ପନ୍ନ ରୂ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନ 
ପୃଥ୍ଵବୀର କୌଶିକ ଗଭ ସହୁ ସମାାନ୍ୁପାଭ ବହବ । କରନ୍ତୁ ସୃଥଵସ୍ାର ଵୌଣିକ ଗଭ 
ଖୁବ୍‌ କମ୍ବ ଓ ଏହ୍ନ ବକକୀଣିକ ଗଭଦ୍ଧାଗ୍‌ ବସତି ଚ୍ଟ ମ୍ଳକକ୍ସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଡାହ୍ବା 
ଭୁଚୁ ମ୍ବକକ୍ଧଠାରୁ ଖୂବ୍‌ କମ୍ବ । ଚଉଣୁ ପୂଥ୍ବବୀର ଘ୍୍ଜିନ ଢାହ୍ରାର ଚ୍ଝ ମ୍ବକତ୍ସର 
କାରଣ ବହାଇ ନ ପାରର । 


ଭୁରୁ ମ୍ବକତ୍ଵର ଉସ୍ପଦ୍ି ସମ୍ବହଚର ସବଂଚଣଷିଚର ଚସଜ୍‌ ଡ୍ମୁ ଘର୍‌ବବଷଣ 
କବ୍‌ଯାଇଛୁ ଉାହ୍ନାଲୁ “ଡାଇନାଚମା ଡ୍ଗ? (19୬୮ମ8120 ୯୮€୦୮୩) କୁହୁଯାଏ | ଏହୁ 
ଉତ୍ଜୁ ସନ୍ନୁଯାସ୍ତୀ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ଯନ୍ତର ସ୍ତୂଗରେ ଥ୍ଵବା ଉରଲ ପଦାଥର ପରିଚଲନ 
ପ୍ରବାହ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଭୁଚଟମ୍ଭକବକ୍ଷନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୂଏ । ସୁଳଶ୍ଳ ଏହ୍ନ ଆଉ୍ୟନ୍ତସ୍ବଣ ଘଣଚଲନ ପ୍ରବାହର 
ହ୍ରାର୍‌ ସ୍ତୃଥ୍ଵଣ୍ବାର ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଅଞ୍ଚଲରରେ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଚହ୍ନାଇଥାଏ ଓ ଉଦନ୍ତୁଯାୟ୍ୀ ର୍ଡ ମ୍ବକ୍ଵସ୍ଵ 
ଅବସ୍କବର ପର୍‌ବର୍ଚିଳ ଘବିଵ । ଏହା ବ୍ଯଗଉ ସ୍ତ ଥ୍ଵବୀର୍‌ ଉଚ୍ଚତର ବାୟ୍ତୁମଣ୍ଡଲରେ ଥ୍ଵବା 
ଆସ୍କୁନର୍‌ ଗଭ ଫଲରେ ସସତ୍ ଚ. ମ୍ବକବକ୍ଷନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୂଏ ଭାହ୍ରା ମଧ ବକେଚଉକା୧ଶରେ 
ଭୁର୍‌ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ଧର ଉସ୍ପଦ୍ଚି ଓ ଡାଦ୍ରାର ପରିବତ୍ଵ୍‌ ନର କାରଣ । ଆଜିକାଲ୍‌ ବା ସ୍ତୁମ୍ଭଣ୍ଡଳକୁ 
କ୍କୁନନମ୍ଭ ଉପଗ୍ରହ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଚ ମ୍ବିକ୍କାୟ୍ତ ମାପ ସନ୍ସ ପଠାଇ ଭୁସ୍ପୃଷ୍ଣଠାରୁ ସ୍ତାୟ୍୍‌୍‌ 60-70 ହଜାର 
ମାଇଲ ଦୁରଚର ଭ୍‌ରୁ୍‌ ପ୍ଳକଷେନ୍ନର୍‌ ପ୍ରସ୍ତ୍ବବ ଥ୍ଵବାର ଲକ୍ଷ କଗ୍‌ସାଇଛ୍ଥ ଓ ତାଦ୍ରା 
ସାହ୍ରାଯ୍ୟର ଭ ଚୃ ମଭକଷୈନନ ସମ୍ପ୍ଷରରେ ଅଧ୍ଵକ ଉଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର୍‌ସାଉରଛୁ । 
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୧୪୭ ଚମ୍ପକ ବଜ୍ଞାନ 


ଏ ପର୍ଦାନ୍ତ ଭୁଚୁ ମ୍ଵକକ୍ଷେନ୍ଞ ଉସ୍ପତ୍ଚିର୍‌ କାରଣ ସମ୍ପଦରେ ଝସେ ଉଥ୍ୟ ପରଜ- 
ବେଚଉ ହୋଇଅଛୁ ଟସଗୁଡ଼କ ସକ୍ତୁ ଅସମ୍ପ୍‌ୱି ବୋଲ ଧର୍‌ସୀଇପାଟର୍‌ ଏ ବଷସ୍ଟରେ 
ଅଧ୍ଵକ ଗବେଷଣା କଗ୍‌ସା ଉଛ୍ଛୁ ଓ ନ୍ଧଦନ ନା ଛବନ ଭୁଚୁ ମକକ୍ସର ପ୍ରକ୍ୁଭ ଓ ସଠିକ 
କାରଣ ଆବଷ୍ଟୁ ଇଉ ହହ୍ରେବ । ଚଭବବେ ବଣିମ୍ବାନ ଏଭକ କୁହ୍ଘାଯାଇପାରରେ ସଯ ସୃକଧର୍ବାର 

ବକୌଣସି ଆଉୟନ୍ତର୍ସ୍ଣ କାରଣ ସସାଗୁ ଭୁଚ୍‌ ମ୍ଲ୍‌କଢ୍ଗ ଉସ୍ପନ୍ନ ହ୍ୂଏ ଏବଂ ଆଉଂନ୍ତରୀଣ ଓ 
ବାହ୍ଲ୍ୟ କାରଣ ସମୋଗୁ ଭାହାର ପର୍‌ବଣ୍ଚିନ ହୁଏ । 


ସ୍ତଶ୍ମମାଳା 


1. ଭୁଚୁ୍‌ ମ୍ବଳକ୍ଷେ୍ର ର୍‌ମ୍ଭ୍‌କ୍ୀସ୍ତ୍‌ ଅବୟୁବଗୁଡ଼ିକର୍‌ ସଂଜ୍ଞା ଚବଲ୍‌ଖ । କୌଣସି ସ୍ଥାନର 
ନ୍ଧଗଯାଇ ନ୍ତ୍ର୍ଟ୍‌ କରିବାର ଏକ ସବ୍‌ଭ “ବ୍ର୍ରଳା କର । 


2. ଭୁଚ୍‌ମ୍ବକଚକ୍ଷନ୍ତର ଚୁମ୍ଭ କମୀସ୍ତ ଅବସ୍ବବ କଣ ବୁଝାଇ ଦ୍ଦଅ । ଭୁଚ୍‌ମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ନର 
ଭୁସମୀନ୍ଦର ସଯୋଜକ 77 ର୍‌ ମାନ କଧର ନଷ୍ତରୟୁ କଗ୍‌ଯାଏ ୫ 


3. ` ଆନଭବୃଭ୍ର ନମୀଣ ଓ କାର୍ଯାସ୍ରଣାଲୀ ବର୍ଚିନା କର । ଏହ୍ଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ବକୀଣସି 
ସ୍ଥାନର୍‌ ଆନଭ୍ର ଚକାଣ କଗର୍‌ ନଷ୍ପିସ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ ରୁ ଝାଇନ୍ଧଅ । 


4.  କଜ୍‌ ମାଗନେବାମିଃରର ଗଠଳ ଓ କାର୍ଯାସଣାଳୀ ରୁଝାଇଜ୍ଦଅ | ଏହା ସା ହାସ୍ରେ 
ଭୁଚ୍‌ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନର ଭୁସମ୍ବାନ୍ତର ଫଂସୋଜକ 77 କପର୍‌ ନଥ୍ରିସ୍କ କର୍‌ଯାଏ ଉଚଛଲେଗ 
କର | 


5. ` ବକୌଣସି ସ୍ଥାନଚର ଆନଭ ବକାଣ ନିଷ୍ଣରସ୍ତ୍ର କରବୀ ସ୍‌ୀଭ ବଞ୍ଥିନା କର । ଚଝଗାଝଏ 
ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ଦୁଇଦ୍ଧଗବର ସଦ୍ଧ ଆପ୍ଵ୍ଵସୀ ଆନଭ ବକାଣ ¢, © ¢ ହୁଏ 
ଓ ପ୍ରକ୍ଧଡଢ ଆନଭ ବକାଣ ¢ ହୁଏ ଭାହାହେବଲ୍‌ ପ୍ରମାଣ କର୍‌ ଚସ 
୦୮୫ ¢ == ୯୦୯୬ ¢) 4 ୯୦୯୬-୨୬ 


6. କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରମ୍ଥର୍‌ ଲମ୍ବ ଦୂଇ ଜଦଗରେ ଆସ୍ଵ୍ରସୀ ଆନତ୍ର ବକାଣ ଏ5° ଓ 
60 । ସେହୁ ସ୍ଥାନର ସ୍ତକ୍ୁଭ ଆନଭ ବକାଣ ନତ୍ତିସ୍କ କର । 


“୯ 


ବଗାଶିଏ ଆନଭକବୂତ୍ତ୍‌ ରୂମ୍ଭଗୀଷ୍ତ୍‌ ମଧ୍ରଖା ଗରେ ସ୍ଥାପିରତ । ଏହ୍ଲାକୁ ସନ୍ଦ 
ଭୁସମ୍ଭାନ୍ତର ସମଭଲରେ 5 ବକାଣ ଘୃଗ୍‌ଯାଏ ଭାହ।୧ହଚଲ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଆନଭ 
ବକାଣବର ଵାଳବକଣ୍ଠା $€ # : 1` ଅଲୁପାଉରରେ ରୂ ପାଏ ¦ 
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ଭୁଚୁ ମ୍ବକତ୍ଵ ବ 


8. ସୂଥବୀର କେହ୍ନରେ ବଗୀାହଏ ଦଣ୍ତଚ,ମ୍ଭକ ସନ୍ଦ ଭୁଚ, ମ୍ଭକକ୍ତୁର କାରଣ ବବାଲ 
ଅନୁମ୍ଭାନ କଟ୍‌ଯାଏ ଭାଦ୍ନାହ୍ନେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ 
ଅଃ ¢ = ଯ ¢ ୫୮ ୟ୍‌ ; (¢== ଆଳଭବକାଣ, # = ଅସାଂଶ) 


9. ସଜ୍ଞ ପୃଥ୍ବସ୍ତଲୁ ଚଗାଡ୍ପଏ ସୂଷମ୍ଭ ର ମ୍ଭଳିତ ଗୋଲକ ମବନ କର୍‌ାଯାଏ ଭରାହ୍ରାହ୍ନେଲେ 
< 
ଵଣାଅ ସେ 


£80 ¢ = 2 (481୮ ୬. 


10. ଭୁଚ୍‌ ମାକଢୁର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ବହାଇପାଚର ଆଚମାଚନୀ କର | 


11. କୌଣସି ସାନବର ଆନଭ ବକଳୌଣ ଏ5° ଓ ଭୁଚ, ମାସେନର ପର୍ଣାମୀ ଗବଭା 
‡ = 0.36 ଓଏରଟସଞ୍ବଡ଼୍‌ | ସେହୁ ସ।ନରେ ଭୁସମାନର ଭୂଵବରେ ଝ୍‌.ଲ୍ଥ୍ବା 
ଟୋଝିଏ ଚ, ମ୍ବକର ଦଦୋଳନ ସଂଖ୍ୟା ମିଁନଃ ପ୍ରଭ 10 ଅବ 4 ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 
ଯେଉଁଠାରେ ¿¢ = 30° ଓ 7 = 0.38 ଓଏରଟସ୍ହୁଡ଼୍‌, ସେଠାରେ ମିନଵ୍‌ ପ୍ରଭ 
ଦୋଲନ ସଖ୍ୟୀ ଚକ ବହବ ? 


` 
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ଦୁିଢୀୟ ଭାଗ 
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ପଞ୍ଚମ ପର୍ଚଳ୍ଛଦ 
ସ୍ତଇ ଭୁ।ଡ୍‌ ଦିକ୍ଞାଳ 


(3160 003 ୟ 109) 


5‹] ଵଦ୍ଧ୍‌ଓଡୀକରଣ 5 


କେବଉକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ଯ ବକଚଉକ ପକାର୍ଥ ସ୍ଦ୍ରଭ ଘର୍ଷଣ କଲେ ବସ୍ଗୁଡଜିକ ଚଯ 
ସଗ୍ରୁଵ ଚଗ୍ରୁଵ କର୍କ, ପିଥ୍‌ ବା କାଗଳ ଖଣ୍ଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତ ଏ ବ୍ରଷସ୍ଫ୍‌ ପ୍ରାଚୀନ 
ଗ୍ରୀକ୍ମ୍ାଚଳ ଜା ଣିଥ୍ଲେ । ପ୍ରାୟ୍ଵ ଖାଁଷୁପୁବ୍‌ 600. ଚର୍‌ ଦାର୍ଶନ୍କ ୧ଥଲସ୍ବ (7118165) 
ଏମ୍ସର୍‌, (4£112€7) ନାମକ ଏଦ୍ଦ ପଦାର୍ଥଚର ଏହ୍ନ ଧର୍ମ ଅଧ୍ଵକ ମାନ୍ନାଚର ଥ୍ବବାର ଦର୍ଶାଇ 
ଥ୍ଵିଲଲେ । ଏହ୍ଲାପରେ୍‌ ବହୁବର୍ଷ ପର୍ଯନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବକୀଣସି ଟ୍‌ବେଷଣା ବହ୍ଲୋଇଥ୍ଵବାର 
ସ୍ତମ୍ାଣ ମିଳଲନା ହି । 7600 ଆଁଞୁାଇବରେ ବବଜ୍ଞନକ ଉଇଲ୍ୟୁମ୍‌ ଗିଲ୍ବାଵ ପ୍ାକ୍ଷାଦ୍ବାର୍‌ 
ଦର୍ଶାଇଥ୍ୁଚବଲ ଯେ ଚଗାଢ଼ରଏ କାଚ ଦଣ୍ତକୁ ଖଣ୍ଡ ଏ ଶୁଣ୍ହ୍୍‌ ରେଣମ୍ଭ କନାଦ୍ଵାଟ୍‌ ଘର୍ଷଣ କଲେ 
ଭାହ୍ଵା ରଗ୍ର୍ରୁ ବଗ୍ରରୁଃ କାଗଜ ଖଣ୍ତଲୁ ଆକର୍ଷଣ କର୍ପାଟର । ଚସନ୍ଦ୍ରମରୀ ଇବବାନାଇଵ୍‌ 
(⁄,00010€) ଦଣକୁ ଶୁଣ୍ବ ଷଶ ବସ୍ସ୍ଵଦ୍ବାବ୍‌ ଘର୍ଷଣ କଲେ ାହ୍ବା ମଧ୍ଯ ଚଗ୍ରୁଃ ର୍ର 
କାଗଜ ବା ପିଥ୍‌ ଝଣ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କର୍‌ପାରର । ଉକ୍ଞଃର ଗଲ୍‌ବାଵଙ୍କ ମଉ ଅନୁସାସ୍ତୀ 
ଘର୍ଷଣଦ୍ଧାଗ୍ଵ ପଦାର୍ଥ ଗୁଞ୍ଜକର ବିଦ୍ୟୁଖକରଣ (୮୬1୧୯୯୮1୮8୮1୦୮) ହୁଏ ଅର୍ଥାଭ୍ଭ 
ସେଥର ବଦ୍୍ୁତ୍ର ଗ୍ଟ୍‌ର୍ଜ (11166£୮¡¢ ୯୮ ୫£୮8€) ଉପଜାଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହୁ ଅବସ୍ଥାରେ 
ପଦାର୍ଥ ଗୁଞ୍ଜକ ଗ୍ଭର୍ଜୟୁ କ୍ତ (166(୮11160) ହ୍ବୋଇଥିବାର କୁହ୍ରାଯାଏ । ଘଷିଣଦ୍ଵାର୍‌ 
ଜ୍ରପଜା ଭ ବହଲଜ୍‌ଥ୍ଵବା ଏନ୍ଦୁ ବଦ୍ୟୁଭ୍ରଲୁ ଘର୍ଷଣ ଵଦ୍ଧ୍‌ୟତ_ (2'୮୮1601001 €]1€୦୯୮1- 
୦୮୯୨) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହ୍ବା ସ୍ରିର୍‌ ବା ଗଭତ୍ସୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥଲେ ସ୍ତରର ଵଦ୍ଧୁ୍‌ସ୍ଡ, 
(5 11° €]1୧୦୯୮1୯1୧୯୩) ନାମରେ ଅଭ୍ହୁତ ହୁଏ । 


ନି ର ବଦିଦ୍ୟୁଭୂକ ମାପ କାର୍ୟକା ଉଭଥା ଚକଳତେକ ସ୍ଥଂର ବୈଦ୍ୟୂଭକ ଯନ୍ତ୍ଵରେ୍‌ 

ବଦ ତ୍ତ ଗଭର୍ଳ ଗଭଣୀଲ ବହ୍ଲାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ସ୍ତ କ୍ଷେନ୍ଧବର ବଦ ତ୍ତ ଗ୍ଭର୍ଳ ସ୍ଥାନାନ୍ଭୁଭ୍‌ଭ 

ହ୍ଲୋଇ ଦ୍ରୁର ସଂଭୁଲନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ବହ୍ଵବବାପରେ ଚକବଲ ରାହ୍ରାର୍‌ ପ୍ରଦ୍ଵଦ ବା ୬ ସ୍ତ 
ବଵବବେଚନା କର୍‌ସାଏ । 
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୧୫୬ ଵଦ୍ୟଯୁଉ ଓ ର୍ଡ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞାନ 


ଆଧୂନନକ ପଦାର୍ଥ ବଜ୍ଞାନ” ସ୍ଷେନ୍ନରେ ଗ୍ରୁର ବଦ୍ୟୁଜ୍ୁର ଭୁମିକା ବଡ଼ ଗୁରୁକ୍ପୁଞ୍ଜ । 
ଏହ୍ବା ପଦାର୍ଥର ପାର୍ମ୍ଭାଣବ୍ରକ ଗଠନ ଉଥା ଧର୍ମ ସମ୍ଭୃଛରେ ନୁଭନ ଆଲୋକପାଚ କର- 
ଅଛୁ । ଶି ଲ୍‌ ବକ୍ଷନ୍ନରେ ମଧ ନ୍ଥୁର୍‌ ଵଦୁଃଭ୍ୁର ଅବଦାନ ଅରୁଲମ୍ସ୍ଟ । ବଗଡ ବହ୍ଛ ଶତୀଦୀ 
ଧରି ଗ୍ରୁର ବଦ୍ୟୁରୁର ବକେଢେକ ବମ୍ମୀଲକ ଧର୍ମ ଭଥା ଢାହ୍ନାର ବକଉେକ ସ୍ରସ୍ଟୋଗ ବଷପସ୍ତ 
ଜଣାଥୁବଲ ମଧ୍ଯ ଆଧୁନ୍ଧକ ପୁଗରର ଏହ୍ଵା ଏକ ଜୁଭନ ପ୍ରଭଞ୍ଠାଲ୍ଵଭ କରନ୍ଥ କାରଣ ଚଳଭ 
ଶଡାବ୍ଦୀରେ ରରଖଣି, ବହେଲ୍‌ଭ୍‌ଜନ୍‌, ସ୍ଥର ବୈଦ୍ୟୂତକ ଲଉ୍ଡ଼ ଛକର, କଣିକା ଢ୍ବର୍‌କ 
ସ୍ତଭ୍ଟୃ ଭ ସେରଜିସକ୍ଗୁ ବୈଜ୍ଞଳକ ଉଥା ଚଦୈନଭନ ବ୍ୟବହାର ସନ୍ତପାଭ ଉଭ୍ଭାବରଉ ହ୍ରୋଇଅଛୁ 
ସେ ସମ୍ସ୍ତର୍‌ ଜମଣ ଓ କାର୍ୟା ସ୍ଵର ଅଚନେକାଂଣରେ ନୁର ବଦୁ ଭୂର ଧର୍ମ ଉପରେ ଛଉଁର 
କରେ । 


5.2 ଯୁକୁ।ମାକ ଓ ବୟକମ।ମାକ ଚାର : 


ଵଦ୍ୟତ୍ଜ୍‌ ମ୍ବର୍ଜ ଦୂଇପ୍ରକାର । ବସରେବବେଲେ ଦୁଇଚ଼ ଦ୍ରାଲୁକା ରବର ବା ଇବୋ- 
ନାଇ, ବଗାଲକଲୁ ରେଶମ ସ୍ହତ୍ାଦ୍ନାଗ୍‌ ପାଖାପାଞ୍ଜି ଝ୍‌ଲଳ୍ସାଇ ନଦଆସାଏ ଓ ସ୍ତ୍ୟେକଲୁ 
ପଣମ ବପ୍ସଦ୍ବାଗଵ ଘଷଣ କଗ୍‌ସାଏ ଚସବଉବବେଲେ ସସମୀ ବନ ଘରମ୍ପରକୁ ବକର୍ଷଣ (ଚନ ନଂ 
5. ) କରନ୍ତ । ଚସହ୍ରପର ଦୁଇଵି କାଚ ବଗାଲ୍‌କଲୁ ବରଶମ ସ୍ଵଭାଦ୍ରୀଗ୍‌ ଝଲ୍‌ଇ 
ସେମ୍ଭାନଙ୍କୁ ରରେଶମ୍ଭ କନାଦ୍ବାଗ୍‌ ଘଷ୍ପଣ କବଲ ବସମ୍ଭା ନେ ଘରମ୍ପର୍‌ଲୁ ବଵକର୍ଷଣ କରନ୍ତ । 


(୭ନ ଜା 5.1) (ଚନ ନଂ 5.2) 


କିନ୍ତୁ ରେଣମ୍ଭ କନାଦ୍ନାଗଵ ଘର୍ଷଣ କଗ୍‌ଯାଇଥ୍ଵବା କାଚ ଗୋଲକକୁ ପଶମ୍ଭ କନାଦ୍ଗ ଟ୍‌ ଘର୍ଷଣ 
କଗ୍‌ଯାଇଥ୍ଵବା ରବର ଟଗଗାଲକ ଜକଃରେ ଝ୍‌ଲାଇଚଲେ ବସମ୍ବମା ନେ ଘରମ୍ପରକୁ ଆକ: ର୍ମ୍ଣ 
(୭ନ ନଂ 5,2) କରିବାର ଲକ୍ଷ କର୍‌ସାଏ | 
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ନିର ବଦ୍ୟୁଉ ବଜ୍ଞାନ ୧୫୬୩ 


ଏହ୍ରାଦ୍ାଗ୍‌ ଜଣାଯାଏ ବସ କାଚ ଉପଟର ସଯଦ୍ତପ୍ରକାର ବ୍ରଦୁ ତ୍ତ ଗଭର୍କ୍‌ ଜ୍ପଜାଉ 
ହୁଏ ଢାହ୍ରା ରବର ବଗାଲକ ଉପରେ ଉପନାଉ ହହେଜ୍ଥବା ବଦ୍୍ଯଭଭ ଗ୍ହଜର ଠିକ୍‌. 
ବଘସାଇ । ଆହୁର ମ୍‌ ଏହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ରଭପା୍ଦଭ ହୂଏ ଯେ ସମଜାଡୀପ୍ଟୁ ବଵଦ୍‌୍ତ ରକ 
ପର ସ୍ପରକ୍ତ୍‌ ଵକର୍ଷଣ କରନ୍ତ ଓ ବ୍ରପରୀତ ବ୍ରଦୁଧଂଡଗ୍ଟକ ପରସ୍ପରକୁ ୭ ଆକର୍ଷଣ 
କଚନ୍ତ । 


କାଚ ଦଣ୍ଡକୁ ବରଣମ୍ଭ କନା ଦ୍ବାର ଘଷ ଣ୍ଣ କଟମବ ଭାହା (କାଚ) ଉପରେ ସଯସତ୍‌ 
ବଦ୍୍ୟୁତ୍ଭ ଗ୍ଭରି ୍ିପଳାଉ ହୁଏ ଡାହାକୁ ସ୍କ ଗଜ ଏବଂ ରବର ବା ଇବୋନାଇଵ, 
ଦଣ୍ଡଲୁ ପଣମ କନାଦ୍ବାଗ୍‌ ଘଷ ଣର କଲେ ଭାଦ୍ରା ଉପରେ (ରବର ବା ଇବୋନାଇଵ ) 
ସେୱ୍‌ ବିଦୁର ଗ୍କ୍‌ର୍ଜ ଉପଜାଉ ହୁଏ ଭାହ଼ାଲୁ ବରଯ୍‌ ଲର ଗ୍ବର୍କ ଆଖ୍ୟା କଆପଯାଇହୁ । 


53 ପଦାର୍ଥ ଗଠନର ଇଡଲକଟ୍ନନ ଡଶ୍‌୍‌ ଓ ଘର୍ଷଣବ୍ଧଦ୍ୁୟୁଡ ଉସ୍ପର୍ଵଂର 
ବ୍ଯା ଖ୍ଯା : ୮ ଛ 


ବରିଜ୍ଞନକ ରଦେରଫୋଡ଼ ଓ ନଲ «ବୋର ¿ (?1ଏ1€15 1001) ପଦାର୍ଥର ଗଠନ 
ସମ୍ପର୍କରେ ସଉ ଉନ୍ତୁ ପର୍‌ବେଷଣ କରଛନ୍ତି ଉଦନୁସାୟ୍ନୀ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବହୁଙ୍ଖଖ୍ୟକ 
ପରମାଧୁ (⁄&0010) ଦାର୍‌ ଗଠିତ ବୋଲ୍‌ ବବେଚ ନା କଗ୍ବସାଏ । ପ୍ରଭ୍ୟେକ ପରମ୍ବାଣ୍ଡୁ 
ଭାହ୍ନା ର କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ତ୍ରଗରେ ଥବା ବଗାଝିଏ ନତ୍ତକ୍ଟୟସ, ଓ ଭାହ୍ରା ଚରୁ ଦିଗରେ ବଭ୍‌ମ୍କ 
କକ୍ଷରରେ ଘୁରୁଥ୍ବା (୭ନ୍ନ ନଂ 5ˆ3) ବକଇକ ଇଲେକ୍‌ ଵନ୍‌ ଦୃାଗ୍‌ ଗଠିଭ | ନଜ୍‌କ୍ୟସୂସ 
(୯୩୦୧) ପର୍‌ମାଣୁର୍‌ ସ୍ବ୍ବର ଅଂଶ ଓ ଭନ୍ଲଧବର ପରମାଣୁର ପ୍ରାସ୍ଟ୍‌ ସମସ୍ତ ବସ୍ଛୁଭ୍ଧ 


(ଚନ ନଂ 5:3) 


ଜ୍ଞକ୍ସଭ ଥାଏ । ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ବାଗ୍‌ ଜଣାଯାଇଛୁ ବଯ ଏହ୍ନ ନଭତ୍ତକ୍ଟସ୍ଵସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଯୁ ଲାସ୍ଵକ 

ବହୁ ରୂ ଗ୍ଚ୍‌ଜ ଥାଏ । ନତ୍ତ୍‌କ୍ଟ୍‌ୟ୍ତସ ମଧ୍ଯଚବର ବସ୍ତ୍ରାଵଵେନ୍‌ ଓ ଜକଭ୍‌ଵ୍ଵନ ନାମକ ଦୁଇସ୍ତକାର 
ଷ୍ଟ ଦ୍ର କଣିକା ଥାଏ । ସ୍ତ୍ରାବହନ୍‌ରେ ଯୁକ୍ତାସ୍ପକ ଗ୍ଟ୍‌ର୍କ ଥାଏ ଓ ନଉ୍‌୫ଵନବର ବଦାଣସି 

ଗ୍ଭଜ ନ ଥାଏ । ୭ଭଉଞଧ୍ପୁ ନଜ୍‌କ୍ଟୟ୍ସ୍‌ର ସୁ କ୍ରାମ୍ପକ ଗଜ ଢନ୍ମଧରେ ଥ୍ବବା ଚଘ୍ରାଵନ 
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୧୫୪୪ ବିଦ୍ଯତ୍ଭ ଓ ରହ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଉଁର୍‌ କରେ ଓ ଏହ୍ସ ସଂଖ୍ଯାକୁ ପର୍‌ମ୍ଭାହ୍ଲୁର ପାରମାଣଵକ 
ସଂଖଧ୍ପୀ (&£୦୮୩୯ 2।01୩୦୧୮) କୁହଦ୍ରାସାଏ । ଜତ୍କ୍ଟୟୁସ୍ର୍‌ ଚରୁନ୍ୀଗରେ 
ଘୁରୁଥବବା ଇବଲକ୍‌ ୫୍ଜଳ୍‌ର "ସଂଖ୍ଯା ନଉକ୍ଟସ୍ତସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଥବା ଚପ୍ରାହନ୍ର 
ସଂଖ୍ଯା ସହ୍ୃମତ ସମ୍ବାନ । ଇଳେକ୍‌ ଶନ ଏକ ବକୁ କ୍ତାସ୍କ ଗୁରଜିଭ କଣିକା । 
ସ୍ରତୂଭ୍ୟେଳ ଇଲେକ ଵଳ୍ର ଗ୍ଭର୍କ ପଣ୍ଜ୍‌ମ୍ଭାର୍‌ । 16 × 407`? ଲୁଲମ ଓ ତାହା 
ଏକ ଚସ୍ତାବହଳ୍ର ଗ୍ଭର୍ଜର୍‌ ପରମାଣ ସହିଦ ସମ୍ଭାନ । ଏହ ଇଲେ୍‌କ୍‌ ଵୁଳ ର 
ବମ୍ପୁତ୍ଵ୍‌ 1108 × 10 - °‹ କଲଗାନ | ସସୋବଶଳ ର ବଞ୍ଚୁଭ୍ଵ ଇଲେକ ୪ନ ବସୁଜୁର 
ପ୍ରାସ୍ଟ 1835 ଗୁଣ ଅର୍ଥାଭୁ 2:67 × 1027 କ : ଗାମ୍‌, | ବଭ୍ନ୍ା ବମୀଲକଳ ପଦାଥର 
ପରମ୍ଭାହୁ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଫଖ୍ଯକ ଗପଘ୍ରାଵନ୍ୟ ଜଉଚ,ନ, ଓ ଇରଲେକ୍ଡନ ଦାଗ୍‌ ଗଠିଭ। 
ହାଇବଡ୍ଛାଜନ (୮୪୩୪୯୮୦୫୧୮) ଚମ୍ଜୀଲକ ପଦାର୍ଥ ମଧରର ସରୁଠାରୁ ହାଲୁକା © 
ଢାହ୍ଘରାର ପରମ୍ବାଣ୍ଡୁ ମଧଚ୍ରର୍‌ ବଗାଶିଏ ଚସ୍ତାଁଛନ ଓ ଚଗୋଵଃିଏ ଲଲେକ ୨୮ନ 
(ଚନ ନଂ 5.3) ଆଏ | ଦୁଲ୍‌ସୂମ୍‌ (.161000) ପର୍ମାଧୁର ନଜ୍‌କ୍‌,ୟୃସ୍‌ ମଧବର ଦୁଇଵି 
ପ୍ତ୍ୋନ୍‌, ଦୁଇଡ଼ ଜଜ୍ଞ୍ପନ୍‌ ଓ ଢାହ୍ଵନାର କକ୍ଷରେ ଦୁଇବଗାଶ ଇଲେକଞ୍ଜନ୍‌ ଥାଏ । ବର୍ମୀଲକ 
ପଦାର୍ଥର୍‌ ଓଜନ ବୃକ୍ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାହ୍ନାର ପର ମା ଣୁ ମଧରର୍‌ ଥ୍ବବା ଚସ୍ଥାହଳ, ନତଉ୍ତ୍‌ଞନ 
ଓ ଇଲେକଞ୍ଜ ନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଛ୍ଛିପାଏ । ପର୍‌ମ୍ଭାଧୁର ସ୍ଵାସାୟ୍ବନ୍ନକ ଧର୍ମ ଭାହ୍ରାର୍‌ ବାହ୍ୟ 
କକ୍ଷରେ ଥ୍ଵବା ଇଲେକଞ୍ଜନର ସଂଝ୍ୟା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା (4¡୮୮ୟ୮୫୮୩୧୮୩୮୪) ଉପରେ ଜର୍ଭ୍ର 
କବର । ପ୍ତାତଗ୍ସ୍ରବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭସ୍ତ ପରମାଣୁ ବେଦ୍ୀଭଳ ସ୍୍ଵବରେ ନର୍‌ପେକ୍ଷି (11€(୯- 
†£1°911) ।1€4୮୮୫1) | ପରମାଣୁର ନଭକ୍‌,ସୟସ୍‌ରେ ୟୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଗଜ ଥିବାରୁ ଓ 
ଡାହ୍ନାର୍‌ କକ୍ଷରେ ଘ୍ରୁଥ୍ବବା ଇବଲକ₹୫,ନବର ବୟ ) .କ୍ତାମ୍ବକ ଗୂଳ ଥ୍ରବାରୁ ଏହ୍ଧ ନଉକ୍ଟ 5 
ଓ ଇଲେକଂ ନ, ମଧରେ ଏକ ବେଦ୍ୟୁଭଳ ଆକର୍ଷଣ ବଲ 5 ସ୍ତା କରେ | ଇଲେକଃୁ. 
ନଜ୍ତ୍‌କ୍ଟ ୟ୍ୁମ୍‌ ଚରୁଦଦୀଗରେ ଘୁର୍ରିବା ପାଇ ଚଯଉଁ ବକନ୍ଦାଭମୁଖୀ (୦€୮୩୮୮1୮୧୮ 91 ) 
ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଭାହ୍ରା ଏହ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁରକ ଆକପଣ ବଲ ଚଯାଗାଇଜଦ୍ଧଏ । ପୁନଶ୍ଛ ଇଲେକ୍‌- 
ହଳ, ନତ୍ତକ୍ଟୟ୍ରସ୍‌ ଚଝୁର୍ଦ୍‌ ଗରେ ଘୂର୍‌ବାଚବଲେ ଏହ୍ନ ପ୍ତପ୍ତିନ ଫଲରେ ଚଯଥି କନ୍ଦ ଭ୍‌- 
ସାସ୍‌ (୦୧୮୩୮୮1୮8୫]) ବଳ ଉଭବ ହୁ ଏ ଭାହାଦୁୃ।ାଗ୍‌ ଉପରୋଲ ବେନ |ଭମୂଖୀ ବଲ 
ସଂଭୁଲଭ ହୁଏ । 


ପଦାଥର୍‌ ଉପଗ୍େକ୍ତ ପାରମାଣବିକ ଗଠନ ନ ଚୁମୁଞ୍ତି କାରଣ ତାହା ପଦା 
ସମ୍ବହ୍ଧରେ ବହ୍ଛୁ ବିଷସ୍ଟ୍‌ ରୁଝାାଇ ଦେଇପାରେ ନା ଜି । ବଭଣୁ ପରବଣ୍ଜୀ କାଲରେ ଏହ୍ନ 
ପାର୍‌ମ୍ଭୀଣବ୍ରଳ ଗଠନ ଢଞ୍ଜୁର୍‌ ବହ୍ଦ ପରବଣ୍ଜିନ କଗ୍‌ଯାଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ଭାହ୍ରା ମଧ ନ ,ଶିପୂଞ 
ବବାଲ୍‌ ବଦେଚଉ ହୋଇଛୁ । କ୍ପାଣ୍ଟାମ୍‌ ଢଜ୍ମର୍‌ (୦ 06010001 ୮)୧୯])&8୮168) ଅଭ୍‌ଂ ଜୁଲି 
ବର୍‌ ଘରମାଣୁର୍‌ ଗଠନ ସମ୍ବ୍୍‌ହରେ ବନ୍ଧୁ ବସପ୍ପବରାସ୍ପକ ପରବଶ୍‌ ନ ବହାଇଛୁ ଓ ଭାହ୍ନା 
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ନିର ବଦ୍ଯୁନ୍‌ ବଜ୍ଞନ ୧୫୫ 


ପରମାଣୁ ସମ୍ବପ୍‌ୃଛରେ ପ୍ତରାୟ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ରପସ୍ଟ୍‌ ରୁ ଝାଇ ଭଏ । କିମ୍ତ ଘପ୍ ଣଦ୍ବାର୍‌ ଗ୍ଟ୍‌ର୍କ କପର୍‌ 
ଜ୍ସ୍ପତ୍ଚି ହୂଏ ଡାହା ଶୁଝବ ପାଇଁ ଉପଗ୍େଲ୍ତ ପାରମାଣବ୍ରକ ଗଠନ ଉଜଣ୍ଜୁ ସଝଥଣ୍ଡା ବହବ । 


ପରମାଣୁର ସର୍ଦୁଠାରୁ ବାହ୍ୟ କକ୍ଷରେ ଥବା ଇଲେକଝ ନ୍‌ ଉପରେ ନଜକ୍,ସ୍ଫସ୍‌ର 
ବନ୍ଦନ (3170108) ଖବ, କମ୍‌ ଘଷଂଣ, ` ଭାପ, ର କା ବଲ ଇତ୍ୟାକ୍ଧ ସେ 
୍କୀଂସି ଉଚଦ୍ଵେଳନ ବୀ ଆଲେଡନଦ୍ଧାଗ୍‌ ଭାହ୍ରୀ ଖବ, ସହଜଚର ପରମାସୁରୁ ବଚ ନ୍ନ 
ବହ୍ମୋଇଯସାଇପାରରେ । ସେହ୍ବ କାରଣରୁ ଦୁଇ ପଦାଥ୍ର ମଧ୍ଯଚର ଘଷ୍ଠଣ ସମସ୍ତରେ ଗୋଂଃଏ 
ପଦାର୍ଥର ପରମା ଧୁର୍‌ ବାହ୍ୟ କଷରୁ ଇଲେଳଵ7ନ ଗୁ ଡ଼୍କ ବର୍ଯୁଡ ଚହ୍ବାଇଗଲେ ପଦାର୍ଥର 
ବମ୍ଭୋଵ ଗୃଭଳ ଠୁ କ୍ରାମ୍ଵଳ ବୋଇସାଏ, ଓ ର୍ଦ୍ଧଂଟ୍ସ୍ତ୍‌ ପବ ।ର୍ଥ ସାହାକ ଏନ୍ସୁ ଇବଲେକନ୍ଚନଗୁଡ୍ଜକ 
ଗ୍ରହ୍ମଣ କବର ଉଲ୍ଲଧରେ ଚମାଶ୬ ଗ୍ଭ ବଠୁକ୍ଫାସ୍ପକ ଦହ୍ହାଇସାଏ । ନଜ୍ତକ୍ଟୟ୍ରସ୍୍‌ର ଓଜନ 
ଅଧ୍ଵକ ଚହ୍ନାଇଥ୍ୁଳାରୁ ଡାହା ର ଚଲାଚଳ ସମ୍ବୂବ ନ୍ଲୁହେଁ ; ଚଉଣ୍ଣ ନଜ୍ତକ୍ଟସ୍ତସ୍‌ରେ ଶବ 
ଠୁ କ୍କାସ୍କଳ ଗ୍ଭଜର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ନୁଝହୁଁ । ,ସୂଡଗ୍‌ଂ ଚକବଲ ବସୁ କ୍ରାସୂକ ଗ୍ଭଜିରି 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଫଲରରେ ବଦ୍ୟୁଖକ ରଣ ସମ୍ଭୂବ । ଦୁଇଝି ପଦାର୍ଥ ମଧରେ ¿ଘଷି ଣ ସମ୍ବସ୍ଟରେ 
ଇବଲକ୍ଚନର ଏହ ସ୍ଥାନଧାଲ୍ଲରଣ ମେଂ ପଦା ର୍ଥଦୁୟ୍ଟ ମଧରେ ଏକକାଲୀନ ସମ୍ବପଶ୍ଚମାଣ 
ଓ ଵପଗ୍ଟ୍‌ଡ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଗ୍ଭର୍ଜ ଣିପଣ୍‌ ଉସ୍ପତ୍ଚି ହୂଏ, ଜାହ୍ରା ମଧ ଗୁଦ୍ଧାଇ ବଏ । 


5,4 ପରବାହୀ, ଅପରିବାହୁ ଓ ଚରାଧୀ (୦୦୮୦୯0୦୧୦୮୫, ?]ର୍ଧ୦୮-୯୦୮୦0¬ 
¢୮୦୮୫ 9 00 `] 0501101୮5) : 


ସେତ୍ତସବ୍ୁ ପଦାର୍ଥ ମଧଃଦଲ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ଟର୍ଜ ସହ୍ରଜଗେ ପ୍ରବାହର ହୋଇପୀବର 
ସେସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ପରବାହ୍ରୀ କୁହ୍ଲାଯାଏ । ସାଧୀରଣଉଃ ସମସ୍ଟ ଧାଡବ ପଦାଥ ବଦ 
ପରି ବାତ୍ସ୍ଵ । ଏହା ବ୍ୟଗଡ ଅଙ୍ଗ ର, ଗ୍ରାଫାଇଵ୍‌, ଅମୃ ଅମ୍ଳର ଦ୍ରବଣ ଇତ୍ଜ୍ୟାନ୍ଧ ମଧ୍ଯ ବଦ୍ୟୁତ୍ତ 
ପରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ । ପୁନଶ୍ଚ ଧାଢଳ ପଦା ର୍ଥମା ନର୍କ ମଧ୍ଯବର ଚବକଚଉକ ଉ୍ଵ୍‌ମରୁ୍‌ପେ 
ବିଦୁଂଭ୍ର ପରନହ୍ଵନ କରପାରନ୍ତ ଓ ସସଗୁଜ୍ଜକୁ ସୁୁପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ର ଲୁହ୍ରାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ 
କପର, ସିଲଭର, ଏଲୁମିଜସ୍‌ମ୍‌ ଇଭ୍ଯାଭ । ବଯଭିସରୁ ପଦାର୍ଥ ମଧଦେଇ ସହଜରେ 
ବଦ୍ଯୁତ୍ଭର ପ୍ରବାହ୍ଭ ବହ୍ରାଇପାଚଟର ନାହୁଁ ସସ ପଦାର୍ଥଗୁଠଲୁ ଅପରିବାହ୍ରୀ କୁହାଯାଏ । 
ଉଦାହ୍ଵରଣ ସ୍ଵରୁପ ଜଲ, ସିକ୍ତ କା୦, ଚମଡ଼ା ଇଭ୍ୟାନ୍ଧ । ଆଉ ଚକଡେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛୁ 
ସାହା ମଧ୍ୟଦେଇ ବଦୁଂଭ୍ର ଆବ୍ୌ ପ୍ରବରାଦ୍ରୁଢ ବହ୍ବଂଇପାଚର ନାହି ଓ ସେସ୍ବରୁ ପଦାର୍ଥକୁ 
ଡଗ୍ଦାଧୀ କୁହ୍ଘାସାଏ । ଉଦାହରଣ ପୁରୁଯ କ ଚ›, ରବର, ସାଗ୍‌ବିନ୍‌କ ଇବବୋଳାଇ୭ ଏ 
ଦରଣମ୍ଭ ଇଭ୍ୟାଦନ୍ଧ । କନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଚବଞ୍ଚିଖସୋଗ୍ୟ ଏହ ଚସକ ୧ସ ବିକା ଣସି ପଦାର୍ଥ 
ସମ୍ପିସ୍ତ ଅପଣ୍ଵାର୍ସ୍ତ ନୁହେଁ । ଚସୱଁ ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ ଅପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ନାମଟର ଅଭ୍‌ହ୍ଧଇ 
ସ୍ରେମାନଙ୍କ ମ୍‌୍ଷଦଦଇ କିଚ୍ଛୁ ପର୍ମାଣ ବିଦ୍ଯୁତ ପ୍ରବାହ୍ରଭ ଚହ୍ନାଇପାବର ୨ କେବେ ଭାହ୍ରା 
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୧୫୭ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ © ରୁ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞନ . 


ଭୁଲନାତ୍ସଳ ଦ୍ବ୍ବବରେ ଖ ବ୍‌ କମ୍ପ, । ସୁନ୍ତଗ୍‌ଂ ସମ୍ଭସ୍ତ ପ୍ରକାର୍‌ ପଦାର୍ଥ ବକବଢଡକାଂଶବର 
ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ ପରିବହନ କର୍‌ପାରନ୍ତ । ଆଜ୍‌ କେଠଉକି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ଥ ସାହ୍ରାଲ ସ୍ଵାପ୍ରବିକ 
ଅବସ୍ଥ। ରରେ ବଗ୍‌ଧୀ କନମ୍ତୁ କେଚ୍ରେକ ନ୍ଧଲିଷ୍ଝ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ` ଆଟିଲାକ ପ୍ରପତ୍ନବରେ ବା 
ବସମାନଙ୍କର୍‌ ଢ ପମ୍ମାନ୍ଧା ବୂଛଂ ହ୍ଦେଲେ ବସମ୍ଭାବଳ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀରରେ ପରିଣତ ହୁ ଅନ୍ତ । ଏଣୁ 
ପ୍ରକାର ପଦାଥକୁ ଖାଇ ଖରଇକାଭୀ (5€୮01 ¢୦୮011୦୮) କୁହୁୀଯାଏ | 
ପଦ୍ଦାର୍ଥର ଇଲେକଵ୍ଣନାସ୍ତ ଗଠନ ଚଢଠ୍ଜ୍‌ ସାହାସ୍ଯରେ ଢାହାର ପରିବାହୂତା 
ସହ୍ରଜବର ବୁଝାଇ ନ୍ଦେଆସାଇପାରେ । ପୁରୁ କୁଦ୍ଦରାଯାଇଛଛ ଯେ ସ୍ରଭ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅବଳକ- 
ଗୁଡ୍ଜଏ ପରମାଣୁ ଦ୍ାଗ୍‌ ଗଠିତ ଓ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ପରମ୍ଭାହୁରେ ସମ୍ବାନ ସଝ୍ୟକ ଚପ୍ରାଵନ, ଓ 
ଇଲେକବଵ୍ଛନ୍‌ ଠୁ ଥାଏ । ଘନ ପଦ୍ଦାଥ ରେ ଏହ୍ନ ଘରମାଣୁଗୁଡ୍ଜକ ପରମ୍ପର୍‌ ସଦ୍ଦୃଭ ଦୂଢ଼ପ୍ପ୍ବବେ 
ବାଛହ୍ଲନୋଇ ରହୁଥାନ୍ତ । ପରମାଣୁର. ବାହ୍ୟ କଧଁରେ ଥ୍ଵବା ଇଲେକ୍‌ଵୂ,ନ ଜ୍ଵପରେ ନଜ” 
କ୍ଟ୍‌ୟ୍ଵସ୍‌ ର ବନ୍ଧନ ଖୁବ କମ୍ଭ । ପାଶ୍ବ ସ୍ଥ ୟରମା ଧ୍ଭୁର ପ୍ରପ୍ଵବ ସଂଲରେ ଏହ୍ନ୍‌ ଇଲେକଵ୍ନ- 
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଅନେକ ବନ୍ଧନମୁ କ୍ତ ହ୍ରୋଇଯାନ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାଚଲ କରବାର 
ପ୍ପାଡନ୍ତ୍୍ୟ ଥାଏ । ଏହୁ ଇବଲେକଃନଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍‌୍‌ଲୁ, ଇଡ୍ଲକଚ୍ଚନ (୮୮୧୧ €]€୦୯୮୦୩) 
କୁହ୍ରାଯାଏ । ପଦାର୍ଥ ମଧରେ ଥବା ଏହ୍ଜ ମୁକ୍ତ ଇଲେକଞ୍ଚନର ଫସଖ୍ୟା ଓ ସ୍ପେମ୍ବାନଙ୍କର 
ଚଲାଚଲ କରିବାର ମ୍ପାଧୀନଚା ଉପରେ ଉଲ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପଶ୍ବାହୁଭା ନଉଁର କରେ । 
ଗୋଝଏ ଅପର୍‌ିବାସ୍ତ୍ରୀ ବା ଚଗ୍‌ଧୀର ମୁ କ୍ତ ଇଲେକଵୁନ ସଂଖ୍ଯା ଖୁବ କମ୍ଭ । ପରମାଣୁର 
ନଉକ୍ଟସ୍ଵସରେ ଥବା ୟୁ କ୍ତାସ୍ଵକ ପ୍ରୋଵନର . ବମ୍ପକ୍ସ ଅଧ୍ଵକ ହୋୋଇଥବାରୁ © ବସମ୍ଭା ନଙ୍କର 
ବହ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ବହ୍ବାଇଥୁବାରୁ କଠିନ ପନ୍ଦାଥ (୬୦110) ଷ୍ଷେନ୍ନତର୍‌ ସେମ୍ଭାବନ ବଦ୍ଯୁରୂ 
ପରବହନନବର୍‌ କୌଣସି ଅଂଶ ଗ୍ରହ୍ନଣ କରନ୍ତ ନାହି । 
ଘଷ ଣ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ` ସଵବଭଦ୍ଧାଗ୍‌ ଗୋଝଏ ଦଗ୍‌ଧୀ ଭାହ୍ରାର ଜୌଣସି 
ଅଂଶବ୍‌ର୍‌ ଗ୍ଭର୍ଜିଉ ହେଲେ ଉ୍ଷଜାଡ ବହାଇଥଵବବା ଗ୍ଭର୍ଜ ଦସନ୍ଧୁ ଅଂଶରେ ଆବକ ବହାଇ 
ରହେ ଏବଂ ଏ ସକ୍ଷେନ୍ତ୍ରରେ ପର୍ବଦ୍ଧନଦ୍ଧାଗ୍‌ ଗୃଜର ନଃ୍ବରଣ ହୃଏନାଝି । କିନ୍ତୁ ଗୋଶଏ 
ପରିବାସ୍୍ାନ୍ଧ ଗ୍ଭର୍ଜ କର୍‌ବାଲୁ ହ୍ଵେଲେ ଢାହ୍ନାଲୁ ଂଗାଝଏ ଚଗ୍ଵଧୀପଦାଣି ଉପରେ ସ୍ଥ।ପନ 
କରିବା ବାଧଞ୍ଚିମୟ୍ଠ । 
5.5 ସ୍ଥଂର ବଦ ଦ,ଏ୭କ ସରଣ (1660୮୦୧୫(୫୮୮୦ † 0010100101) : 
ଗୋଛ଼ଏ ଗୁଳିର ବସ୍ତୁଲ୍ୁ କୌଣସି ଵଦୁୟଭ ଵସ୍୍ରନ ଓ ବଗ୍‌ଧ୍ଵଭ ପଣ୍ଠବାସ୍ତୀ ନକଃକୁ 
ଆଣିଲେ ମା ର୍‌ ନକ ତମ ସ୍ରାନ୍ତରରେ ବପର୍ସାଇ ବଦ୍ୁଯୁଭ୍ଜ ଓ ଦୂରପ୍ରାନ୍ତରରେ ସମ୍ବୃଦ୍ୟୁଙ୍କ 
ଜପଳାଡ ହୁଏ | ଗ୍ଟକ୍କିଉ ବମ୍ଭ୍ୁଲୁ ଅପସାର୍‌ଭ କରନେ ଲୋ ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ରୀରେ ଗୂର୍କ ୧ଲେପପାଏ । 
ଚାର୍ଜିତ ଏ ସାର୍ନ୍ମ ଧସ୍ଯଦାରା ପରଦାହ୍ରୀ ମଧଧ୍ଚର ବଦ୍‌୍ଦ୍‌୍ଡ୍‌ ଗ୍ବଳର 
ଉସ୍ପନ୍ଧକ୍‌ ସ୍ଥିର ୭ବଦ୍କୟ୭କ ୭ସ୍ତରଣ କଯ୍‌ଦ୍ଘାଯାଏ । 
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ସ୍ଥିର ଵଦ୍ଯୁନ୍‌ ବଜ୍ଞାନ ୧୫୭ 


.9 ଏକ ବଗ୍ଧ୍ଭ (୭ନ ଳଂ 5.6) ପରବାସ ଓ ଭାହାର୍‌ ଏ ପାନ ନକ₹ବର୍‌ 
ୟୁ କ୍ତସ୍ତ୍ଵବେ ଗ୍ହର୍ଜଉ ଣଣ୍ଡ ^ ଅବସ୍ଚିଂତ । ଏଠାରେ ନକଃଉମଭ ପ୍ରାନ୍ତ & ଠାରେ ବୟୁକ୍ତା- 


^୍‌ 9ଃ ହକ : ଗୁଳ ଓ ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତ 9 ଠାବର 
+,,(› ¿= ଗ୍ଭଜ ଉପକାଉ ଦହୁବ । ଟଗୋଛ଼ଏ 
77 
+ / ୦ ଇଲେକ୍‌କଵ୍ଧୋସ୍ସ୍ଲାପୂ 
/† ସାହ୍ବାଯ୍ୟରେ ଏହ୍ର ସତ୍ଯଢା ପସ୍ଟାକ୍ଷା 
୯ କଗ୍‌ସାଇପାରେ । ଏକ୍ସ କାର୍ଯାପାଙ୍୍‌ 


ଚଗାଝିଏ ପର୍ଦୀକ୍ଷା କୃଷ୍ଣର (୮୦୦୮ 

୨୮୮୧) ସାହ୍ରାସ୍ଯ ଛଆସାଏ । 

(ଚନ୍ଧ ନଂ 5.4) ପସଵୀକଷାସୃଷ୍ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୀନ୍ତ ସରଳ 

(ଚନ୍ଧ ନଂ 5.5) ସନ୍ବ ବା ଜ୍ପକରଣ | ଏହା ବସ୍ଧୀ ପଦାର୍ଥର ବବଣ୍ଠା ଲ୍ଗା ଯାଇଥିବା 

ଏକ ପରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ଦାଥର ଚକ ମାନ୍ନ । ବଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାଲୁ ଧର୍‌ ଚଳଭହିକୁ 

ଗ୍ଭ୍ଜିଡ ପଦାର୍ଥ ସହର ମ୍ମଣ କଗ୍‌ଇଲେ ଗ୍ବର୍ଜିତ ପଦାର୍ଥରୁ କହ୍ଥ ଗୃଳ ଚକଭତ ମଧରୁ ସ୍ଥାନା- 

ନ୍ତ ହ୍ନଏ । ଏହ୍ନ ଗ୍ଭ୍ଜିଭ ଚକଭଲୁ ଚଗାନ଼ଏ ଗୁଳିଭ ସ୍ପଷ୍ଟିପଃ ଇଚଲ୍‌କ୍‌ବଝ୍ାରସ୍କ୍ରାପର 

ଥାଲ୍‌ଆ ସନ୍ଦୂତ ସ୍ପଣ କବଲ୍‌ ଚକଭରରେ ଥ୍ରବା ଅର୍ଥ ଭୂ ପସ୍ବାକଷାଧୀନ ପଦାଥରେ ଥ୍ରବା ଗ୍ଭର୍ଳର୍‌ 
ପ୍ତକ୍ମତ ଜଣାଯାଏ । 


ବଣ୍ଚିମ୍ଭାନ ଏନ୍ଦୁ ପର୍ବୀକ୍ଷା ପୂଣ୍ଠର ଚକଭକୁ ପଶ୍‌ବାସ୍ସୀ ସ32ର ଥେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଣ 

କରଗ୍‌ଇ ପୁ ସ୍ତାତ୍ସଳତ୍ଧାବଳ ଗୂର୍କିଲ, ପ୍ତ ପନ ଇଲେକ୍‌ବନ୍ଧାପ୍କୋପର ଥାଲଆ ସକ୍ଦଭ ରାହାକୁ 

୧ ସୁଣି କବଲ ମ୍ମ୍ପିପନ୍ନର ବ୍ରଣ୍ରେପ ହ୍ଵ ।ମ ପାଏ । ଏହ୍ବାଦ୍ାଗ୍‌ ମଣ - 

ଝବଣ୍ଟ ବଂଘ୍କର୍‌ ଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବପୁ କ୍ତ ଗ୍ଭଜ ଉପଜାଭ ହୋଇୂଥବାର 

ନ ଜଣାଏ । ପସ୍ଵୀକ୍ଷା ପୃଷ୍ଠର ରକରଲୁ ହ୍ରାଚରେ ମ୍ମଣି କଲେ 

ଚକଣ ତାହାର ଗ୍ଭଳ ଲ୍ଵେପ ପାଏ । ବଶ୍ଚିମାନ ଗ୍ଭଜ ବର୍ସନ ଏହୁ 

ପସ୍ଵୀକା ପ୍ରଶ୍ବର ଚକରଲୁ ପୁଟଂପର୍‌ ପରବଂସ୍ର 423ରଃ9 

- ପାନ୍ତରେ ଣି କର୍‌ଇ ସୁର୍ପିପନ ଇଲେକ୍‌ବ୍ୋ ସ୍ତ ପର୍‌ ଥାଲଆ 

ମହ୍ୁଭ ସ୍ମଣିକଲେ ଘପଷ୍ଟିପ ନର୍‌ ବିବକ୍ଷଷ ବୂଛଂପାଏ ଓଁ ଘର୍‌ ଜା ୍୍ରର୍‌ 

(ଚନ ଜଳ? 5 5) 0 ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୁଗ୍ମ ଘ୍ଟଳ ଜ୍ରପଜୀଇର ହ୍ରୋଇଥ୍ଵଳାର୍‌ ଦଣାଇ- 

ନ୍ଧଏ । ବସହପର ଥୁ ର୍‌ ମଧ୍ସ୍୍ରଗଟର ବର୍କୀଣସି ଗ୍ଭଳି ନ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଗ୍‌ସାଇ 
ପାରେ । 
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୧୬୮ ଵଦ୍ୟୂତ୍‌ ଓଚ ” ମ୍ଭୂକ ବଜ୍ଞାନ 


ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡ ୧ ର ଜାଲ ଚପ୍ତରକ ଗଚ୍‌୍ଜଂ (100006୩ମଛ8 ୦୩୫୮86) ଓ 
ସପ୍ତେରଣ ସଳରେ 48 ର ଓ 89 ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉପଜାଡ ହେଉ ଧ୍ବା ଗୁଭଳଲୁ ସ୍ତ୍ର 
ଚାଳ (10006୧0 ୯)୫୮୫୯) କୁଦୁସାଏ | 


5 4 

କପରଣଦ୍ଗ୍ନା ପରକାହ୍ରୀଚର ଏକକାଳୀନ ଉଉମ୍ଟୁ ପ୍ରକାରର ଚାଳ 

ସମ୍ଭପରିମାଣତର ଉପକ ତ ଞ୍ତୁଏ । ଏହ୍ନା ମଧ ସଗ୍ବାକ୍ଷାଦ୍ଵାଗ୍‌ ସଡ୍ୟାପନ କଗ୍‌ସାଇ 
ପାରରେ । 


5:6 ଇଢଲକଚ,ନ ଡଢଜୁ ଅନୁସାସୟୁ] ୭ପରଣର ବଧାଖସଧା : 


ପୁବଂରୁ ଲୁଦ୍ରଂଯାଇଠୁ ଯେ, କୌଣସି ପରିବାସ୍ତ୍ରୀରେ ମୁ କ୍ତ ଇଲେକଞ୍ଚନ୍‌ ସଂଖ୍ୟା 
ର । ଯେରେବେଲେ ଟଗୋ ଏ ଯୁକ୍ଜା ସ୍ଵକତ୍ସ୍ବବେ ଗ୍ଲ ଜିଭ ବମ୍ଥ କୌ ଣସି ଝଗ୍ଵାଧ୍ଵଭ ପରବା ସ୍ତ୍ର 
କଂଲୁ ନଜଆଯାଏ ଚସତେବେଲେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ମୁଲ୍ଲ ଇଲେକଵ୍ଳ , ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ 
ପା ସେଠ ପ୍ରୀନ୍ତ ଗୁୂର୍ଳିଢ ବମ୍ଭର ନକଡମ ସେହୁ ପ୍ରାନ୍ତଲୁ ଗ୍ଭଲ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ନ 
କାରଣରୁ ପର୍ବାସ୍ତ୍ରୀର ନକଚମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବଯୁ କ୍ଜାସ୍ସକ ଗ୍ଟର୍ଜର୍‌ ଆଧ୍ନକ୍ୟ ହୁଏ ଓ ଫଲରେ 
ନକଡମ ପ୍ରାନ୍ତ ବୟୁକ୍ତାତ୍ପକ ସ୍ତ୍ରବେ ଗ୍ଭର୍ଜିଜ ହୂଏ । ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁରପ୍ତାନ୍ତରୂ ର 
ଗ୍ଭଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଡ ହ୍ରୋଇସିବାରୁ ସେହୁ ପ୍ରାଲ୍ଲରେ ସୁ କ୍କାମ୍କ ଗ୍ଭର୍ଜର ଆଧ୍ଵକୟ ହୁଏ ଓ 
ଫଳତଃ ଦୂରପ୍ରାନ୍ଥ ପ୍ବକ୍ତାମ୍ବକ ସ୍ବ ଗୂର୍ଜିଭ ହୂଏ । ଗ୍ଭର୍ଜିତ ବସ୍ଥୁର୍‌ ଉପସ୍ଥିଂଭଚର ସଦ 
ପରଚାହ୍ତ୍ରଲୁ ଭୁପୃଷ୍ଠ ସହୁଭ ସଂୟୂକ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ ଢାହ୍ରାହ୍ନେଲଲେ ଘରବାର୍ର୍ରୀର୍‌ ଦୂରପ୍ରାନ୍ତରେ 
ଇଲଲେକ, ଞିଳ ର ଅସ୍ତ୍ରବ ପୁରଣ କରିବା ପାଲି ଭୁସୃଷ୍ଣରୁ ଇଲେଳ୍‌ ୫ନ ଗ୍ଭଲ୍‌ ଥାସେ । 
ବଣ୍ଚିମ୍ମାନ ଭୁସତୃଷ୍ଣ ସହ୍ରଡ ସ୍ଯୋଗ ଛନ୍ନ କର୍‌ ଗ୍ଏର୍ଜଡ ବମ୍ପୁଲୁ ଦୂର୍‌ଲୁ ବଳଇଗଲେ ନକତମ୍ବ 
ସ୍ତ୍ରାନ୍ତରେ ବା ଇଲେକ୍‌ ୭,ନ୍‌ ବଛନ ମୂକ୍ତ ହୋୋଇସାଏ ଓ ସମ୍ଭଗ୍ର ପଶ୍ଚ୍ବା ସହି ବୁ ମୁ କ୍ରାସ୍ବକ 
ସ୍ତ୍ଵବେ ଗ୍ଭଜଡ ବହାଇଯାଏ । 


¿ { ‹ 
5.7 ଆକଷଣ ପୃକରୁ ୭ସ୍ତରଣ ହୁଏ ( 101006(100 ££୮୧୦୧୯€୫ 8£(୮୫୯- 
୮100 ) * 


କୌଣସି ଗ୍ଭର୍ଜିଉ ବମ୍ଛୁ ଗ୍ଭର୍ଜବସ୍ସ୍ରନ ଗ୍ରୈଃ ସରୁ କାଗଜଣଣ୍ତ ବା ପିଥୁଖଣ୍ତଲୁ 
ଆକଷଣ କରୁଥ୍ଚବା ବଷୟ୍ଟ୍‌ ସୁଵରୁ କୁହ୍ଲାସାଇଛୁ । ଞ୍ଚିର ବୈଦ୍ଧୟୁଭ୍ରକ ସ୍ତେର୍ଣ ଫଲବର୍‌ ଏହୁ 
ଆକର୍ଷଣ ଘେ । ଗ୍ଭରି ବମ୍ଥୁର ସାଲ୍ଲନ ଧ ଦ୍କାଗ୍‌ ଗିଥ୍‌ର୍‌ ନକତମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଵପସ୍‌୍‌ଇ ଗ୍ଭଜ 
ଓ ଦୁରସ୍ତ ନ୍ଜରରେ ସମ୍ବଜାଗସ୍କ ଗଭର୍ଜ ପ୍ତେଣ୍୍‌ଡ ହ୍ନଏ । ପ୍ତେର୍‌କ ଗ୍ଭର୍ଜ ସ୍ତେ୍୍ଡ ବିପରୀଭ ଗ୍ଡ ର୍ଜଲୁ 
ଆକଷଣ କରେ ଓ ଚସ୍ତର୍‌ତ ସମ୍ବଜାଗଣ୍ଟ ଗୃଭଜଲୁ ବକଷଧ୍ଷଣ କରେ । କନ୍ତ ବପରୀଭ ୧ ଗ୍ଟ୍‌ଳ 
ନକଂଡମ୍ଭ ହୋଇଥବା ରୁ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ତସ୍ତ୍ଵବ ବେଣୀ ହୁଏ । କେଣୁ ଟପ୍ତରକ ଓ ଗପ୍ତର୍ଡ ଗ୍ଭ 
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ହ୍ରୁର ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ବନ୍ଞାନ ୧୫୯ 


ମଧ୍ଯବର୍‌ ଆଳଷିଣ ସବ । ଉପଦୋଗ୍ତ ବଗ୍ଭୁରରୁ ଜଣାଯାଏ ଚମ ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ହ୍ଵେଉ୍ଭଚୁ 
ନ୍ଥିର ବବିଦ୍ୟୁଭକ ପ୍ରେରଣ ଓ ଆକର୍ଷଣ ହେବା ପୁସଂରୁ ସ୍ତେର୍ଣ ଜଚ୍ଛ  ଉ ଦ୍ବରେ 
ଘଝିଥାଏ । 


5 8 ଚପ୍ରରଣ ଦ୍‌ାରା ସ୍ତ ପକ୍ତ ଇଡଲକ୍ଞଟାଚସ୍କା ପୁର ଵଦ,ଧ4ଡୀକରଣ : 


ଚପ୍ତରଣ ଦାସ୍‌ ସ୍ଥତ୍ତିପନ୍ତ ଇବଲେକ୍‌ବଵଟସ୍କଵାପ୍‌ଲୁ ଗ୍ଭର୍ଳ କଗ୍‌ସା ଇପାରରେ । ସ୍ବ 
ହନ୍ବଵର୍‌ ଧାଉବ ଥାଳିଆ ନକଵକୁ ବଣୁକ୍ତାମସ୍ବଳ ସ୍ବବେ ଗ୍ଡର୍ଜିତ ଚଗାଶଏ ଦଣ୍ଡ ନଜ ଆଯାଏ 
ଭାହ୍ନାହନେଲେ ପ୍ତେରଣ ଫଲବର୍‌ ଧା ଉବ ଥା ଲଆରର୍‌ ଯୁ କ୍ଫାମ୍ବକ ଓ ପ୍ରର୍ତିପନ୍ନରେ ବଧୁ କ୍ତାମ୍ଵକ 
ଗ୍ଭ (ଚନ୍ନ ନଂ 5‹64) ଉପଜାଭ ବହବ । ଦୁଇ ସ୍ପଷ୍ପିପହରେ ସମ୍ମଳାପାୟୁ ( ¬ ) ଗୂଳ 
ଉ୍ ପଳା ଢ ବହ୍ନବୀ ଫଲଟରେ ସମମ୍ଭାଳଙ୍କର୍‌ ଅପସାରଣ (୮୦।୮୧୧€୮୫୬୮୦୧) ହୁଏ । . ଗୁର୍କିଉ 
ବଣ୍ତଲ୍କୁ ସଥାସ୍ଥାନଳନରେ ରଖି ଧାଉବ ଥୀଲଆକୁ ଆଗ ଦାଗ କ୍ଷଣକ ପାଲି ସପର କଲେ 
ସନ୍ଵଝ ଭୁପ୍ତଷ୍ଠ ସହୃତ ଫଂୟୁ କ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏ୍ଚିପନର ମୁକ୍ତ ବୟୁ୍ମ୍ବାକ ଗ୍ଭଜ ଭୁଣ୍ତ ଞ୍ପକୁ 
ଗ୍ଭଲ୍‌ମାଏ । ଏହ୍ନା ଫଳରେ ପ୍ରଞ୍ଫିପନ୍ର ଅପସାରଣ ସମ଼,ପ ` (୭ଜ@ ନଂ 5'6) ନମ୍ମୀଲଭ 
ହ୍ଲୋଇଯାଏ । ଧାଉବ ଥା ଲଆର ଯ୍କ୍ତାମ୍ସକ ଗଜ ବନଛନଠୁକ୍ତ (30000) ବହାଇଥବାର୍‌ 
ଭୁସ୍ତୃଷ୍ଣରୁ ସ ଇପା ରେ ନାହି । ବଶ୍ଚମ୍ଭାନ ଗ୍ଭଳିଡ ଦଣ୍ତଲୁ ଦୂରକୁ ସ୍ଥାନାଲ୍ତପର୍ୂଜ କବଲ 


(>) 


(ଚନ ନଂ 5 6) 


ଧାଉବ ଆଲ ଧର ପ୍ୁଲ୍ତାମୂଲ ଥୁ ବଵହଛନମବୁ କ୍ତ ଦହାଇ ସଙ୍ଟନ ବ୍ଫୁଉ ହୋଇଯାଏ ଏ 
ଏହୁ ଗ୍ଭଜ ଦାଗ୍‌ (ଚିନ୍ଧ ଜଂ 5 6୦ ପ୍ପଞ୍ଜ୍ିପନ୍ତ ଦୁଷ୍ତର ସ୍କଳବାର ଅପସାରଣ ଘଟ । ଏକବ 
ରୁପେ ସୁସ୍ରିପନ୍ ଇମୋକ୍‌ବଃ।ବ୍ଵୋପଵ ।ପୁକ୍ତାସ୍ବକ ସ୍ବ ପୃଜିଉ ହୁଏ । 


ଅନୁରୁ୍‌ସ ରୀଭରେ ( (+) ଚୃଳଭ ଏକ ବଣର ସାର୍ନଧ ବାସ୍‌ ଇଲେନ୍ବିବୁ,ବସାପକୁ 
ବର ଥୁକ୍ତାସ୍ଵଳ ଦବ ବରେ ପଟଳ କର୍‌ଯାଇପାବର । 
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୧୬୦୭ ବଦ୍ଧ୍ତ୍‌ (ା ନୃ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


5.9 ଫାରାଚଡଙ୍କ ବରଫପାଭ ପରୀକ୍ଷା ( !&1908 ¥ 25 1©€-71811 
€% 2€111061† ) : 


ବିଜ୍ଞାନକକ ଫାଗ୍‌ବଡ଼ ଛିରବୈଦ୍ୟୁରଳ ଚସ୍ତରଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ହ ବଣ୍ନ୍ନ ଧର୍ମର ସଭ୍ୟାଷନ 

ପାଇଁ ଏହୂ ପସ୍ବିଷ୍ଷା ଗଗାହଏ ବରସପାନ୍ତ ସାହ୍ାସ୍ୟରେ ଚଲାଇଥ୍ରଲେ ଓ ସସ୍ବପାଇି 

ଏହ୍ଲାର ନାମକରଣ ଏପର ଦହାଇ । କନ୍ତୁ ଏହ୍ଜ ପସ୍‌ାକ୍ଷା ଗୋଵଏ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଧାଉବପୀନ୍ଧ 

ମରାହ୍:ସ୍ୟଯବର୍‌ କଗ୍‌ଯାଇପା ରେ୍‌ । ଚନ୍ନ ନଂ 5,7 ବର ୦ ଏକ ଧାଭବପାନ୍ ଓ ଡାହା ଏକ 

ଘୌ୍‌ଧୀ ସ୍ତମ୍ଭ ୫ ଉପରେ ସ୍ଥାମ୍ମତ । ଧାଇବ ପାନର ବାହ୍ବାର ପାଶ୍‌ ଏକ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍‌ 

ଦ୍ବାଂଗ୍‌ ଗୋଛ଼ଏ ପୂଞ୍ଚିପନ୍ନ ଇଲେକ୍‌ଚନ୍ଶାସସ୍ପାପ୍‌ ସହ୍ବ୍ତ ସପୁ କ୍ତ । ଏହ୍ନ ପସ୍୍‌ଷ୍ଷାର ଭନଗୋଵି 
` ଅନ । 


(1) ପ୍ରଥମ ପର୍ଦାୟୁବର ଚଗାଵିଏ ବର୍‌ଶମ୍ଭ ସୂଢା ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ଝ ଝା ଲ୍ଥବା, ଏକ 
( + ) ଚୂର୍ଜିଭ ଧାଇବ ଗୋଲବ ଲୁ ପାନ ଖ୍ଡରଲୁ । ନ୍ଧ ଆଯାଏ । ଏହ୍ଲା ଏପର୍‌ ସଉାର୍‌ 
ସଦ୍ଦୁଢ କବ୍‌ାଯାଏ ୭ଯପର 
ୋକାକତ ଖାର 
କୌଣସି ଅଂଶଲୁ ସ୍ବଶ 
କର୍‌ବ ନାହି । ଗୂର୍ଜିତ 
କ୍ିଗାଲ୍‌କଝଲ୍ଲୁ ପାନ୍ 


ଜ୍ଭୁଡରଲୁ ବେଶ 
କରାଇବା ସମ୍ମସ୍ତରେ 
କ୍ରିପ୍ତର୍‌ଣଦ୍ବାଗ୍୍‌ ଇଲେକ୍‌ବଶ୍ଛା 


ସ୍ପୋପର ମୂଞ୍ତିପନ୍ତ ଯୁ ଗ୍ରା 
ସ୍ପକିତ୍ତ୍ରବେ ଗୂର୍ଜିତ ହୂଏ ଓ 
ସଂଲରେ ଭାହ୍ରାର ଅପ- 
ମ୍ରାରଣ ହୁଏ । ଗ୍ଭର୍ଜଇ 
ବଗାଲ୍‌କର୍‌ ନ୍ବମ୍ଭ ପ୍ରବେଶ (ରନ ଜଂ 5.7) 

ସମ୍ଘ୍୍‌ଟର ଅପଯ଼ାରଣର ଜମ ଦୁର୍ଵଂନ୍ଦୁ ଥ ଓ ସେବଡବେଲେ ଚାହ୍ରା ପାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ .ଞି 
ସ୍ତବେଣ କରେ ଚସଚଡବବଲେ ସ୍ପ୍ତିପନ୍ତର ଅପମ୍ରାର୍ଣ ମଟ୍ଗାଧ୍ଵକ ହୁଏ । ପାମ୍ପମଷରେ 
ଗୋଲକଛିାର ଅବସୁିଜ ପର୍‌ , ଟ୍ଚ୍‌ନ କମେ ଏହ୍ଖୁ ଅପମ୍ବାରଣର ବକୌଣସି ପରବର୍‌, ନ ହୁଏ 
ନାଳି । ଏହ ପସ୍ୀକ୍ଷାଦ୍ାଗ୍‌ ହ୍ମଷ୍କ ସ୍ରଭପାନ୍ଦଭ ହୁଏ ଚଯ ଚକୀଣସ ଗ୍‌ର୍ଜଂତ ବ 
କଗଚ ଏ ପଣ୍ଢବାହ୍ବୀ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ବାଗ୍ନ ସମ ନର ଆକ୍ଟର ଚଢୁଳଲ ସ୍ତର 
ଡକଦଙକ୍୍‌ସଡକ ଚ ସ୍ତରଣ ଦାନ୍ତ ପରବାହ୍ବୀତର ଉପଜାତ' ଡହ୍ରଉଥ୍ବବା ଗ୍ବଜର 
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ନ୍ଥର ବଦ୍ୟୁଉତ ବଜ୍ଞାନ ୧୬ 


ପର୍ଵମାଣ ସର୍ବ।ଧ୍ଵକ 0 ` ଏକଂ କପ୍ରରକ ଚ୍ଟର୍କର ଅବସ୍ଥାନ ପରବଶ୍ଚଡ 
ଚଢ଼ିଲ ମଧ୍ଯ କଢ ସ୍ତରିତ ଚ୍ର୍କ ଥପରିବର୍ଷନୀମ୍ଟ୍୍‌ ରଚଢ଼୍ର । 


ଗଭର୍ଜିଜ ଗୋଲକତ୍ତକୁ ପାନ୍ଧ ଭୁଡରୁ ବାହାର କରିବନଚଲ ଚସ୍ତରଣ ଲେପ ପଂଏ 
ଓ ଫଲରର୍‌ ସ୍ପର୍ଥ୍ରିପନ୍ରଦୂୟୁ ନମୀଲଉ ହୁଏ । 


(1) ସସ୍ଵାମ୍ପାର ବ୍ବଂଗସ୍କ ପର୍ଯ୍ାୟ୍ତରେ ଗଭର୍ଳିଭ ଗଂଲକହ୍ପକୁ ପୁନର୍ବାର ପାନ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 
ସମ୍ପୁନ୍‌ୱ ସ୍ରବେଶ କର୍୍‌ସାଏ ଓ ଏହା ଫଳରେ ସମ୍ପ,ପ୍ପିସନ୍ଧର ସଟ୍ାଧ୍ବଳ ଅପସାରଣ ହୁଏ । 
ଗ୍ଭର୍ଜଭ ପଦାର୍ଥହ୍ଲୁ ବଶ୍ଚିମାନ ଧାଉବ ପାନ୍ତର୍‌ ଭୂଚର ପାଶ୍‌ ସହ୍ୁଡ ହ୍ଣି କଗ୍‌ଇଲେ 

ଘୁର୍ଜରିପନ୍ନଦ୍ମୟ୍ତର୍‌ ଅପସା ରଣ ଅପରିବଶ୍ଶିମ୍ମୟ ରବହ୍ଵ । ଏହ୍ଲ୍‌ ପରେ ଟଗୋଲକଜିକୁ ପା ନ୍ଧ ଭୂତରୁ 
ବାହ୍ଲାର କର୍‌ ନଆଯାଏ । କନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଥ୍ତିପନ୍ତର ଅପଯସାରଣ କୌଣସି ପରବଶ୍ଚିନ 
ହୁଏନା ହି । ବାହାର କର୍‌ ନଆଯାଇଥନା ଗଗ ଲ୍ଟକନ୍କ୍ର ଵଶ୍ଚିମାନ ପର୍ସୀଷ୍ଷା କଲେ ସେଥ୍ବରେ 
ବକୌଣସି ଗଭଜ ନ .ଥିବାର୍‌ ଜଣାସାଏ ¦ ସୁଡଗ୍‌ଂ ଏହୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସଜ ସରପାଦ୍ଦଭ ହୁଏ ସେ 
ଚକୀଣସ ଗଳିତ ବ ଡଗାର୍ଟ ଏ ପର୍ର  କାଢ୍ରୀ ପଦାଥ ଦ୍ଯାଗ୍ତା ସମନ 
ଆକ୍ଟ ୍ ୭ହ୍ରଡଲ ଚସ୍ତରକ ଚଟକ ଓ ଚପ୍ତର୍ଵତ ବ୍ରପରୀଡ ଗ୍ଟର୍ଜର ପର୍ଵ ମାଣ 
ସମାନ ହୁଏ । 


ଏ କକ୍ଷରେ ସ୍ରେରଣ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଧାଉବ ପାନ୍ନର୍‌ ଭୁଜର ପାଶ୍‌ ରେ ବପରୀଉ ଗ୍ଭଜ 
ଓ ସ୍ପୃଷ୍ତିପନ୍ଧରେ ସମ୍ଭଜାଗସ୍କ ଗ୍ଟଜି ଉପଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହ ବପରୀଇ ଗ୍ଭଜ ବଛନସୁ କ୍ତ ଓ 
ସମ୍ବଜା ଭାସ୍ଟ ଗ୍ଭର୍ଜ ବନ୍ଧିନମ୍ବୁ କ୍ତ ହ୍ରୋଇଥାଏ । ପା ନ୍ଧ ସହର ଗୂଭର୍ଜଜ ଗୋଲକର ମ୍ମଶି ଫଳରେ 
ପ୍ତେରକ ଗ୍ଟର୍ଜ ଓ ପ୍ତେଣ୍ଠକ ଵପରୀଉ ଗ୍ଭର୍ଜ ପରସ୍ଥର୍‌କୁ ବିଲ୍‌ କରନ୍ତି । (111) ପରୀକ୍ଷାର 
ଭୂଗ୍ମୟ୍୍‌ ପର୍ଯାସ୍ପରେ ସ୍ପର୍ିପାନ ଇଲେକବ୫ $ | ସ୍ତାଘ୍ଲୁ ଗଜ ଶୂନ୍ଯ କର୍‌ ନ୍ଦଆସାଏ ଓ 
ଗୋଲଳଡିକୁ ପୁନଙ୍ଗାର୍‌ ଠୁ କ୍ତାମ୍ବକ ସ୍ବ୍ରବେ ର୍ଟ୍‌ଜ- କର୍‌ ପାନ୍ଥ ମଧରୁ ପ୍ରବବଶ କଗ୍‌ସାଏ | 
ଏହ୍ଲା ଫଲରେ୍‌ ମ୍ପର୍ତିପନ୍ନ ର ଅପମ୍ବାର୍‌ଣ ହୁଏ । ବଣ୍ଜିମ୍ଭାନ ପା ନ୍ଧ ର୍‌ ବାହ୍ଲାର ପାଶ୍‌ ଲୁ କ୍ଷଣକ 
ଘାଇ ମ୍ଣ୍ଣ କଲେ ଭ୍ଲପତୃଣ୍ଣରୁ ଇଲେକ ୭ ନ ସ୍ରବାହ୍‌ ହୁଏ ଓ ସ୍ପଷ୍ପିପନ୍ ନମୀଲଭ ହୁଏ | 
ଏହ୍ଲାଷରେ ଗୂର୍ଜିଭ ଗୋଲକକୁ ପାନ ମଧ୍ଯରୁ ବାହ୍ରାର କଣ ନିଆସାଏ ଓ ସଲରେ୍‌ ପୃଷ୍ଟ ପନନ 
ସ୍ୁନବ୍ବାର୍‌ ଅପସାର୍‌ର ହ୍ବୁଏ । ସ୍ପପ୍ତିପନ୍ତର ଏହ୍ନ ଅପସାରଣ ଭାହ୍ବାର୍‌ ଘୁ ଅଧସା ରଣ ସହନ 
ସମ୍ବାନ ହ୍ରୋଇଥାଏ । କନ୍ତୁ ସରୀକ୍ଷାଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ପଷ୍ପିପନ୍ନର ଗ୍ଭର୍ଜ ବଣିମାନ ବ୍ରୟୁ କ୍ତାସ୍ବକ 
ହ୍ଲୋଇଥୁବାର୍‌ ଜଣାଯାଏ । ଏହ୍ନ ପଟ୍ଵ୍‌କ୍ଷାଦରାଗ୍‌ ପ୍ରଭପାନ୍ଧଇଭ ହୁଏ ଯେ ସେରିଚ 
ୟ୍ଷୁ କ୍ତାତ୍ମକ ଓ ବୟୁ କ୍ରାତ୍ମକ ଗ୍ର୍କର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ । 
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୧୭୬ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଓ ରୁ ମ୍ଫକ ବଜ୍ଞୀନ 
5.10 ଚାଳ'ଡ ପର୍ବ ବା ହୀର ଉପର ପୃଷ୍ଠ ଚର ଚଳ ଅବସୁ।ନ କଞର : 


କୌଣସି ଅପଶ୍ବାସ୍ୀଲୁ ଗ୍ଳୀ କଲେ ଭାହ୍ରାର ୧ସଉତି ଅଂଶରେ ଗ୍ଟଜ ଉପଜାଭଇ 
ହ୍ନୋଇଥାଏ ସସକଦ୍ଧ ଅଂଶରେ ଗ୍ଭ ଆବକ ଦହ୍ୋଇ ରହେ । କିନ୍ତ ଟୋହଝଏ ପରିବାହ୍ରଲୁ 
ଭାହାର ସେ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ଭଜଂ କଲେ ଗ୍ଭଜ ପଶବା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବମ୍ଝ୍‌ଉ 
ଚହାଇଯାଏ ଏବଂ ପରିବାସ୍ତ୍ରର କେବଲ ଉପର ପ୍ତ୍ରେ ଗ୍ଟଜ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥ୍ବବାର 
ବଦଖାଯାଏ । ଫମ୍ପା ବା ପାଲ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀର୍‌ ଭଡର୍‌ ସୃସ୍ଟରେ ଗ୍ଟ୍‌କ ଅବସ୍ଥାନ କରେ 
ଳାଢ଼ି । ସୁଳଶ୍ବଃ ପର୍‌ବା ସ୍ତରୀ-ସ୍ତୃଷ୍ଣର୍‌ ଆକ୍ପୁଭ ଅନ୍ଲୁଯାସ୍ତ୍ରୀ ବଵଭ୍ନ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ବଣ୍ଢନ୍ନ ପରିମାଣ 
ଗ୍ଟଳ ଅବସ୍ଥାନ କବର । ସ୍ୁଷ୍ଣଦ୍ବ୍ବଗର୍‌ ଚସଭି ଅଂଶର ବନ୍ତତୀ ଅଧ୍ବଵକ ବା ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଧ୍ବକ 
ତାଷ୍ଣ ବସକ୍ଦୁ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥାନ .କରୁଥିବା ଗଜ ର୍‌ ପର୍ମାଣ ଅଧକ | 


5,11 ଚାକର ପୃଷ୍ଟ ସାଦ୍ଦକଦା (501196€ ଓ€୮51£¥ ୦† ୯୮&†£୧) : 


ନ ଜ୍‌ ` ନ୍‌ 
ଚଗାଝିଏ ଗୁଳା “ପର୍‌ବାସ୍ବୀର ପୃସ୍ଣସ୍ଵଗଗରର୍‌ ଯେ ବୌଣସି ବନ୍ଦର 


ଚବୁଦ୍ଦ ` ଗଳର ଏକବ € ଷଢ଼ଫଳ ମଧ୍ଯବର ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ଥିବା ଗ୍ର୍କର 
ପରିମାଣକୁ ୧ସଦହି ବନ୍ଦ୍‌ ୭ର ଗ୍ୁର୍କର ପୂଷ୍ଠସାନ୍ଦକଚ।ା କୁହାଯାଏ | ସୂଚଗ୍‌ଂ 
ପର୍‌ବାହ୍ମାର ଚସଭି ଅଂଶରେ ବନ୍ତଡଂ ଅଧ୍ଵକ ଗସକ୍ୁ ଅଂଶରେ ଗଜ ର ସୃସ୍ଣ୍ରସାଦ, ଢା 
ଅଧ୍ଵଳ । ଗୋଚ଼ୁ ଏ ଟଗଗୋଲକର ବନ୍ତଢା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବାନ । ସଦ୍ଧ ଟଗାଲକର ବ୍ୟାସାକକ 
7 ହୁଏ ଓ ବଗାଲଳର ପୃଷ୍ତଭ୍ବଗରର୍‌ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥ୍ବବା ଗ୍ଭଜ ର୍‌ ପର୍‌ମାଣ ନୂ ହୁଏ 
ଡାହାବହରଲ ଡାହାର ପ୍ୁଷ୍ଣସାନ୍ଦଂଭା 

6 = -୦ଓ 


ଧମ 
5.12 ସର ଡବ ଦ୍‌, କ ବଳ ଓ କନ୍ଲମ୍‌ ଙ୍କ ନମ : 


£ ଦୁଇ ସମ୍ଭଜା ତୟ ପୁ ପରମ୍ପଟ୍ଲୁ ବକର୍ଷ ଣ ଓ ବପର୍ଟଡ ଗଜ ପରମ୍ପର୍‌ଲୁ 
ଆକଷ ଣ କରନ୍ତ । ଏହ୍ଜୁ ଆକଷ୍ଷ ଣ ବୀ ବଵକର୍ଷ ଣ ବଲ ସମ୍ଭ୍୍‌ଛ ରରେ ବବଜ୍ଞାନକ କୁଲମ୍‌ ବହୁ 
ଅନୁଧାନ କରଥିଲେ 3 ପୁଷା ମଧ୍ଯ ଚଲାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ 1784 ଖାଁଷ୍ଟାରରେ ସସ 
ଦର୍ଣାଇ୍୍ଚମେ ସେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ୍‌ ଗ୍ଭର୍କ (୧୦୮୮ ୦)୫୮୫୭) ମାଧ୍ୟକର ର୍କ ୟା 
କରୁ ଥିବା ଆବର୍ଷଣ ବା ବବର୍ଷିଣ ବଲର ପରିମାଣ ସେହି ଗ୍ବର୍କଦ୍ଦୟ୍କର୍‌ 
ପରିମାଣର ଗୁଣଫଳ ସଦ୍ରିତ “ସମାନୁପାତୀ ଏବଂ ଓସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ଥିବା ଦ୍ୁରତ୍ସର ବର୍ଗ ସହିତ ସ୍ତଡିଛଲାମାନୁ ନୁପାଢୀ । ଏହ୍ବ ନୟ୍ୁମଲୁ କ ୨ଲମ୍‌ ଙ୍କ 
ନମ୍ଟମଂ କୁଦ୍ବାଯ ଏ । ଏହ୍ଲ ନୟ୍ଟମ୍ଭର ର୍ଦ୍ଧ ଗପ୍ଟାକଲୁ ଅଥାତ୍ଭୁ ଦୂଇ ବନ୍ଦ . ଗ୍ଭଜ ମଧ୍ଯଚର୍‌ 
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ଛ୍ଦୁର ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ବଜ୍ଞନ ୧୬୭୩ 


ଵିସ୍ତା କରୁଥିବା ବଲ ଦସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥ୍ବବ୍ା ଦୁରକ୍ଧର ଦଗ ସହ୍ମଉ 
ସ୍ତଭତଲରେମାନୁପାଖ । ଏହ୍ନାକୁ “ପ୍ରଡ୭ଲମ ଦଗ ନମ୍କୁମଂଂ (୮୮୪୧୮୪୫୧ 
50104816€ 177) କୁଦୁାଯାଏ | 
ମନେକର, ୩) = ଗୋଛଏ ଗ୍ଭ ପରିମାଣ 
7୬ = ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକ୍କ ର ପଶ୍ମମାଣ 
7 = ଗୂଜ ଦୃୟ୍‌ ମଧରେ ଦୁରଢୁ 
7” = ନସ କରୁଥିବା ବଲର ପଶମା!ଣ 
ସ୍୍‌୍ଗ୍‌ଂ କୁଲମ୍ବ ଙ୍କ ନମ୍ଟ୍ମମ ଅନୁସାୟ୍ଠୀ 
7' ୭ ହୁଂ 
ବା 27 =1(3/* ଶର ଜ୍‌ (5›]) 
? 


ଏଠାରେ 1 ଏକ  ଧ୍ର,ବାଙ୍କ ଓ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ମାନ, ଗ୍ଭଜ ଝସେ୍ି ମାଧମରେ ଥାଏ 
ଭାହ୍ନାର ପ୍ରକ୍ତୃଭ ଉପରର ଜଉ ର୍‌ କରେ | 


ସମ୍ମୀକରଣ 5'1 ରେ 1 ଓ ୩ ଦୁଇଚ ନୁଢନ ବବାଧ (୦୦୮୯୧୮୧୯ ଓ 
ସେମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନରୁପଣ କର୍‌ବାଲୁ ବହବଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧରୁ ` ସେ ବକୌଣସି ଲୁ 
ମୌଲକ ଧର୍‌ବାକୁ ବହ୍ଵବ ଏବଂ  କୁଲ୍‌ମଙ୍କ ନସ୍ହମ୍ଭ ମବାହ୍ାଯ୍ୟବର ଅପରଛର ସଂଜ୍ଞା ନଠୁପଣ 
କର୍‌ବାଲୁ ବହ୍ଵବ । ବସ, ଗ୍ରା, ସେ ପକଭବର ।ଲୁ ଚମୌଲକ ବଗ୍ବର କର ସସ୍ରସ୍ତ୍ରବରେ 
(ଓ୮୦।୯୮୫୮୩୨) ଢାହ୍ନାର ମାନ ଜର୍ଦଦିଷ୍ଣ କଗ୍‌ଯାଇଛ । ଏହ୍ନ ପବ୍ଦଦରର ଶ୍ରନଂସ୍ଥାଳ 
ପାଇ, ` 

]¿ == ଏକ ଡାଇଳ = (୩ମେ, ମି.)? 
(ଏକକ ଗଳ )° 
ଧଗ୍‌ସାଇଛୁ ଓ ସେଦ୍ନ ଅନ୍ନୁସାରରେ ଗ୍ର୍ଜର ସ୍ଫଜ୍ଞ ଜରୁ୍‌ପଣ କଗ୍‌ଯାଇଛୁ । 


ମି ର୍ସ ର୍‌ କବଦୁ ଏତିବ ଗ୍ବର୍କ୍ଚର ଏବକ :-- ଶୁନ୍ଯ ସ୍ମାନଚ୍ର ବବୌଣସି 
ବନ୍ଦ  ସ୍ର୍କଂ ଯଦି ଚାଦ୍ରାଠାରୁ ଏକ |ସ: ମି: ଦ୍ରୁରରେ ଅବଞ୍ଚିଂତ କ୍ଗାଟଏ 
ସମସରିମାଣ © ସମକାତଜୀୟୁ ଗ୍ବର୍କକୁ ଏକ ଡାଇନ୍‌ ବଳଦଡ୍ମାଗ୍‌ବ ଛଵର୍ଷିଣ 
ବରେ ଚାଦ୍ରାଦ୍ରେଲଲେ ସ୍ତଚତୟବ ଗ୍ର୍କର୍‌ ପରିମାଣ ଏବ ସେ: ଗ୍ରା: !ସଃ 
ସ୍ତର ବବଦଧୁଃତିକ ଏକଦ ଦଦ୍ରବ । ଚସ ର୍ରା ବସ ପଵଭଚର ଏକକ ଗ୍ଭଳଲୁ 
ଗ୍ଟାଟ୍‌କୁଲମ୍‌ କୁହାଯାଏ । 
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୧ ୬୪ ବଦ୍ୟୁଭ୍ଭ ଓ ର୍‌ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞନ 


ସଦ୍ଧ ଶନ୍ୟ ମାଧ୍ମମର୍‌ ପରମ ପ୍ରବବଶ ଧଚା। (&୪୫୦140€ ୮€୮୮୮1%୮୮୩୮1୧୩) 
€ ¢ ହୁଏ ଢାହାହେଲେ [£ = ି ହ୍ରେବ ଓ ତେହଣ ଣ୍ଟନ୍ୟ ମାଧମରେ ଅବସ୍ଥୁଚ ଦୁଇଵ 
© 


ଗ୍ଭଜଂ ମଧ୍ଯରେ ୭ୟ୍ଢା କରୁଥିବା ବଲ 
77" = = 2 ,ଡାଇନ୍‌ ହୁ ୮ (5.2) 


ଗ୍ଭଜ ଦ୍ମୟ୍ତ ସଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧମରେ ଅବନ୍ଧୁଭ ହ୍ରେ।ଇଥାଏ ଓ ସେନ୍ନ ମାଧ୍ୟମର 
ଆଟପେସିକ ପ୍ରବେଣ।ଭା (୮.୧18017€ 0€୮୮୩୮1୪1୩) ସକ ୪୧ ହୁଏ, ଡାହ୍ରା- 
ହେଲେ 
7" = ୦ ଡାଇନ୍‌ ର ଜ୍‌ (5.3) 
ଏଠାରେ 1୯ କୁ ମାୀଧମର୍‌ ବଦୂଆତ୍ରୂପାରକ ଧୂ ବାଙ୍କ (୮୨1୯1୧୯୯୮1୯ ୯୦୮ 
୫୮୫ ୮୯) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ , ମାଧମର ପରମ ସବେ ଶ୍ଯଢା ସନ୍ଦ 7? ହୁଏ ଢାହାହେଲେ 


- £ = €_ = ମାଧମର ପରମ ପବେଶୀଭୀ 


€୧ ଶ୍ରନ୍ଯ ମାଧମର୍‌ ପରମ ପ୍ରବେଶ୍ଯଭୀ 


ସେ. ଚା. ସେ. ପକଭରେ 7‹ = 7 ଓ ୧ଉଣୁ 7 = 5 | ଗୂଳଦୁୟ ` ମଧରେ 
ଛ଼ସ୍ଫା କରୁଥିବା ବଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥବା ମାଧମଦ୍ଧାଗ୍‌ ପ୍ରପ୍ବ୍ବତ ହୁଏ । ବାମ୍ଫୁ 
ମାଧମର ପ୍ରବେଶ୍ୟଢା ପ୍ରାନ୍ତ ୨୦ ସହ୍ନତ ସମ୍ଭାନ । କନ୍ତୁ ରବର, ଅସ୍ତ, କାଚ ଇତ୍ୟାନ୍ଦ 
ଅପରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରବେଶ୍ୟଭା ଶ୍ରନ୍ଯ ମାଧ୍ମର୍‌ ସ୍ରବେଣ୍ୟଭା 2ରେ ପ୍ରାସ୍ତ 2 ଗୁଣରୁ 
10 ଗୁଣ ପର୍ୟାନ୍ତ ହ୍ରୋଇଥାଏ । ଉେଣ୍ଜୁ ଦୁଇଝି ବନ୍ଦ୍‌ ଗଳ ମଧରରେ ଶୂନ୍ଯ ମାଧମରେ ଚସଉଁ 
ବଲ ଵିୟ୍ଝା କରେ ଭାହା ବକବଲ ବାମ୍ବୁ ମାଧମ୍ଭ ବ୍ଯଖଉ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଚସ ବକୌଣସି 
ଅପରବାସ୍ତ୍ରୀ ମାଧମ ରେ ପ୍ରବେଶ୍ୟଢା 7୧ର୍‌ ମାନ ଅନୁପାଡରେ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଉଦାହରଣ 
ମୂରୁପ ଦୁଇଵି ଗ୍ଟଜଂ ମଧ୍ୟଚର ବାସ୍ତୁ ମାଧମରେ @ $ ୟ୍ଭା କରୁଥିବା ବଲ ବକଗଗ୍ଵେସିନ୍‌ 
(8 = 2) ମାଧମରେ ଅଛେକ ବହାଇଯାଏ | 


ମି: କି: ସେ: ପଦଜତିରେ ଗୂର୍କର ଏକକ :-_ ମି. କ. ସେ. ପକ୍ତରେ 
ଏକକ ଗ୍ଭର୍କଲୁ ଏବ କୁଲମ୍‌ କୁହାସାଏ । ଏହା ଏକ ଏହ ୟର, ଅପରିବର୍ତ ନୀୟ 
ବଦ୍‌ ସ୍ରବାଦ୍ରଦ୍ବାଗ୍‌ ଏକ ଚସବବାଣ୍ଡ ଚର ବୌୀଣସି ପରିବାଦ୍ରୀ ମଧ୍ଯରେ 
ସ୍ତବାଦିଚ ବଢ୍ରଉ ଥିବା ଗ୍ୁର୍କର ପରିମାଣ ଅବ । ଏକ ଲୁଲ୍‌ମ୍‌ = 3 × 1(4 ¢ 
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ଛୁର ବଦ୍ଯୁତ୍ଜ ବଜ୍ଞାନ ୧୬୫ 


ଣ୍ଟରା୍‌ କ୍ଲମ୍ । ବ୍ର ବବଂଦ୍ୟଃୁଭଳ ବଗ୍ତରରେ ଏହ୍ନ ଗ୍ଭଳୀର ପର୍‌ମାଣ ଅଭଣସ୍ତ ଅଧ୍ଵକ 
ହ୍ଲୋଇଥ୍ବବାରୁ ଏହ୍ଲାର ବକ୍ଭେକ ଉପଗୁଣିଡକ ଏକକ, ଯଥା :-_ ମାଇନୋକୁଲମ୍‌, ପିକା 
ଲୁଲମ୍‌ ଇଦ୍ୟା ନ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କଗ୍‌ାଯାଏ । 


ଏକ ମାଇଚଜାଲକୁଲମ୍‌ (/± କୁଲମ୍‌) = 10 ˆ ° କଲମ୍‌ 
ଏକ ପିକାଲୁଲମ୍‌ (/2/£ କୁଲମ୍‌)== 10 ˆ '* କୁଳମ 
¶ 


, ଚିସ, ପଛ ]¿ = -.:- 
ମରି କି. ସେ, ପଛଭବର ୬ © 


ସୁଡଗ୍‌ଂ ଆ = = ୨× ` ୫୬୬ ରଥା (୨୬) 


ଏଠାରେ € = ମ।ଷମର୍‌ ପରମ ପ୍ରବେଶ୍ଯଭା । ଯନ୍ଦ ଶୁନ୍ଯ ମାଧ୍ମର୍‌ ପର୍‌ମ 
ପ୍ରବଦ୍ଶ୍ୟଡୀ € 6 ହୁଏ ଭାହାବହବଲେ 


7” = ଲି × ` ନଜଜ୍ଜ୍‌ ଛନ ହଃ ଏ (5.5) 
ବ୍ଧରସାବଦାଗ୍‌ ଜଣାଯାଏ ଚସ 
1 ୨ ନିଉଃନ୍‌ - (ମି)ଂ 
4#€ ମ 9 ୨୩ 10 (କୁଲମ୍‌)* 
'„ ୮ =9 × 10* × + ନଉଃନ୍‌ 


ମନେକର 7୩, = ୩2 = ଏକ କୁଲମ୍‌ ଓ † =1 ମିଁ୫ର 
ଡାହାବହ୍ଲେଲେ 7 = × 10° ନଜ୍ଵନ,ୱ 


ସୂଡଗ୍‌ଂ ମି, କ. ସେ, ପଵଭରେ ଶୂନଏସାନଚରେ ଏକକ ଗଳ (କଲମ୍‌) ଡାହ୍ଵା- 
ଠାରୁ ଏକ ମିଁଃର୍‌, ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥି ଢ ଏକ ସମ୍ଜାଗରସ୍ ଓ ସମ୍ଭପଶଵମାଣ ଗ୍ଭଳଲୁ 
9 × 10* ନଜ୍‌ଵନ, ବଲଦୁାର୍‌ ବକଷ ଣ୍ଣ କଟର । 


ଗ୍ଭର୍ଜ ଯତ୍ର ମାଷମଚର ଅବନ୍ଧିଭ ଢାହ୍ରାର ଆଚପସିକ ପ୍ରବେଣ୍ୟଡା ସନ୍ଧ [ ହୂଏ 


ସୂଢଗ୍‌ଂ ଏଠାରେ 
୭; ° = ୬ ମଣ ୭୦ ୦ ୦) 
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(୬୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


« 
ସାଧାରଣଭଃ ବକଷଣ ବଳକୁ ଯୁ କ୍ଜାତ୍ଵକ ଓ ଆକଷଣ ବଲକୁ ବଧୁ କ୍ତାସ୍ବକ 
ଧଟ୍୍‌ସାଏ । ଇଲେକଞ୍ଚ ନ ବା ଦପ୍ତାଃନରେ ଥ୍ବ। ଗଜ ର ପର୍ମାଣ 


¿ = 4,806 × 1052° ନର ବୈଦ୍ଯୁଭଳ ଏକକ 
= 1.602 × 10 ? ° କୁଲମ୍‌ 
ଗୋଝ଼ଏ ଇବ୍ଲେକନ୍ଧନ ବା ସପ୍ତାଵନର ଗ୍ଟଜଲୁ ଗ୍ଟଳର ପ୍ର'କ୍ଦୃତକ ଏକକ କୁଢ୍ା- 
ସାଏ । 


5,13 ସଚିଛଳାମ ବର୍ଷ ନୟୂମର ସଚୟାପନ 3 କାଳର ଣୀ ସ୍କ ରୀତି : 


ବୈଜ୍ଞନକ କୁଲମ୍ବ ପ୍ରଥମେ ୫ରସନ୍‌ ଉଗ୍‌କ, ସାହ୍ରାସ୍ଯରେ ପ୍ରଭଲ୍ରେମ ବଗ 
ଜସ୍ଟମ୍ଭର ସଦ୍ୟାଷନ କଣ୍ଵଥଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ସଂଲାସଂଲ ବଣେଷ ସନ୍ତ୍ରୋଷଳନକ 
ନୁହେଁ । ସେଥର ର୍ଥ ଏହ୍ନ ନୟ୍ବମର ସତ୍୍ୟାପନ କରିବା ପାରି ବୈ ଜ୍ଞଳକ କାଉେଣ୍ଡଂସ୍‌ 
(୦୭୪€୮୦151)) ଏକ ଭନା ସୀଭ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ | ଏହୁ ସ୍ର ଏକ ଘବ୍୍‌ଷ ସ୍‌ର 
ହ୍ରେଲେ ମଧ୍ଯ ଅଧ୍ଵକ ନଉଭିରଯୋଗ୍ୟ । ଏଦ୍ସ ସ୍ଵାଭର ଡଞ୍ଜି ଓ ପଟ୍‌କ୍ଷା ନମ୍ବରେ ଦଆଗଲ- 


ବଗାଵିଏ ବଵଧ୍ବର ଫମ୍ବା ବଗାଲକାର ପରଶ୍‌ବାସ୍ୀ (ଚନ ଜଂ £‹8) ବଗ୍‌ର କର | 
ମଚନେକର୍‌ ଏହ୍ନ ଟଗୋଲକଝି ସବ୍ଵଛ ସମ୍ମାନ ସ୍ତବରେ ଗ୍ଟ୍କଭ ଓ ଡାହଵ ର ସୃଷ୍ଣତଳ ସାତ୍ରତା 
ଅଥାତ୍ ଭାହ୍ରାର ପୃଷସ୍ଣପ୍ଵଗର ଏକ ବଗ ସମି ପ୍ରଭ ଗ୍ବଜ ପରମାଣ =; ୦ ଏହୁ 
ଗୋଲ୍‌କର କେନ୍ଦ,ବନ୍‌, ହେଉ | 


ଏହ୍ନ ଗୋଲ୍ବଵକାର କଵଚ ମଧ୍ଯବର 
ଥିବା 2 ବନ୍ରେ ବେଦୁଭକ କ୍ଷେନ୍ନର 
ଖବ୍ରଡା ନଞ୍ିୟ୍କ କରିବାକୁ ହ୍ଵେବ । ଏକ୍ସ 
2 ବନ୍ଦରେ 2ଲୁ ଶୀଷବନ୍‌, ନେଇ 
ଓ 7 ସନବକାଣ ବଣିଞ୍ଣ ଗୋଵଏ 
ଦ୍ଧ ଣଙ୍ଗୁ (100121€ ୯୦୮୧) ଅଙ୍କନ 
କର ଓ ଏହ୍ବନା ଗୋଲକ ସୃଷ୍ଣଢଲର୍‌ 
୩୦ ଓ ୩୦୬ ବଷନ୍ତଫଲ ଛେଦ 
କରୁ | 2 ବହ, ରୁ 75+ ® ୩5,ର 
ଭୂରଜ଼ ସଥାନ୍ତମେ 7+ @ 7» ବହଜଉ୍‌ | 
4⁄4 6 ୦/ ଦୃ ଶକ୍କୁର ସମ- 
କୋଣ୍ୀୀୟ୍କ୍‌ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛଦ । (ଚନ ନଂ 5‹8) 
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ସ୍ଥଁର ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ବଜ୍ଞନ ୧୭୬୭ 


ମନେକର ବ୍ୟାସା୍ ୦୦ ଓ ?।ର୍‌ ଅନ୍ତଗଭ ବକୋଣ= 6 
ଏବଂ ବ୍ୟାସାଛ ୦. © ₹2ର ଅନ୍ତଶଉ ବିକାଣ = ୮ 
ସଉ? ଅଙ୍କନ ଅନ୍ଲୁଯାସ୍ଥରୀ ୩5, ଓ ୦ ୮ର ଅନତଗଭ ବକାଣ = 6 
ଏବଂ ୩୬୬ © 4 /⁄4ର ଅଲଶିଭ ବକ |ଣ = 6 
.  ବଞିନ୍ଫଲ ୦7୪=- 75) ୦୯୫ 6 
ଓ ବକ୍ଷନଫଲ 24.4⁄4 = 7୦2 ୦୫ 6 
8560 =. ବେଞସଲ ଲ ୦7୪ _ ¢5\ ୦$ 6 
7। 71" 
=- ବିକ୍ଷନଫଲ 4 7⁄ _ 75୬ ୦୦5୫ 6 
72° 72” 
ମବନକର ବଲ ଦୁରଜ୍ମର # ଶକ୍ତ ସହଭ ସମାନୁପାଗ 
ସୂଢଗ୍‌ଂ 7୬, ର ଗୃଜ ଯୋଗୁ, 7 ବୃହ ଥରେ ବଦ୍ୟଯୁତ୍ଜ କ୍ଷେନ୍ମର ଟବ୍ରଭା 


== 1 ୭ 


7)" 
ବସହୁପର 65› ର ଗୃଜଂ ଚସାଗୁଂ 2 ଵହ,ରରେ ବଢ଼୍ଯୁଭୁ କେନର ଗବଭା 
_ 7 65, । 
†: ˆ 
ଏହ୍ଜ ଗବ୍ରଡାଦ୍ଧୟ୍ଠ ଦ୍ବଂଶଙ୍କୃର ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷ ଦଗରେ € ସ୍ଫ୍ଵା କବର ଓ ବସମାବନ 
ବପଟ୍୍‌ଡମୁଖୀ । ସୁଡଗ୍‌ଂ 7୮ ବନ୍ଦ ବର ବଦ୍ୟୁତୁ ବକ୍ର ବମା ୫ ପର୍ଣାମୀ ଗବ୍ରଭା 


ଖା ୩୫, ଖା ୩୬2 କି; _ 71? 66୬ 
ଏ ପଣ 72" । ° ୩15 6 
୬ @6‹» 71 72° __ 7୬! 60୬ 
=6 ୦୭୫ 5 ୩୦୬ ୯୦୫ 6 
= 6 2୬ 0 ନ ୨ 
>= 9 ୭୭ 6 [ନ ଖ୍ (5.7) 


ବସେବଢବବବଲେ #== ଯା ସସବଉଦବବିଲ 7୮)” -? = 7୨" ˆ? . ଏବଂ ବସବଭବେଲେ 
7 ବହ୍‌୍‌ରେ ପର୍‌ଣା ମୀ ତ୍ରବ୍ରଢା ଶ୍ରିନ । ବହ୍ରବ । ଗୋଲ୍କାର କବଚଡକୁ ଏହ୍ନପର୍‌ .ସ୍ତବରେ 


ବହ୍ଦୁଉଗୁଡ଼ିଏ ର୍ଦ୍ଧ'ଶକ୍କୁ ରେ ବଉକ୍ତ କଗ୍୍‌ସାଇପାରେ ଓ ୧ଢଣୁ କବଚର ସଂଖ ଗ୍ଭର୍କଯୋଗୁ 
7 ବହଦ୍‌,ରେ ବଦୁୟୁଭୁ ଷେନର ଗବଢା ଶୂଳ୍ଯ ବହବ | 
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୧୬୮ ବଦ୍ୟୁଝ୍ © ଚ୍ଠ ମ୍କ ଵଜ୍ଞନ 


ସଦ 7୨୦, ଢାହାହେଲେ ଗଭର୍ଜୀଭ ୩୬, © ୩୨, ଯୋଗୁ ୬ ବହ୍‌ରେ 
ବଦ୍ୟୁଭଭ ନମର ଗବ୍ରଭା ସମ୍ଭାଳ ବହବବନାଦ୍ରି ଓ ଫଲଉଃ 7 ବଦ୍‌୍‌ରେ ଚଗାଡିଏ ପରିଣାମୀ 
ଗବ୍ରଭା ରଦ୍ଵବବ । 

ସଦ୍ଦ ୩ > 2 ଏବଂ †¡ >+ ହୁଏ ଭାହାହେଲେ ୩୬, ୧ଯୋଗୁ ଖବୁଢା ୩୬, 
ରୁଲନାରରେ ଅଧ୍ଵକ ହେବ ଏବଂ ପର୍ଣାମ୍ମୀ ଗ୍ରବ୍ରଡା ବୁ କ୍ତାମ୍ପକ ହେବ । ଗୋଲକ 
ୟୁକ୍ତାମ୍ବକତ୍ସ୍ରବେ ଗଭର୍ଜ ତ ହ୍ବୋଇଥ୍ବଲେ ପରିଣାମୀ ଗବୁଭାର ଜଗ ଚଗାଲକର କେନ୍ଦାଭମୁଖୀ 
ହେବ ଏବଂ ବୁ କ୍ମାମ୍ବ ନ ସବଦ ଗ୍ର୍କିଭ ବହାଇଥିବଲ ପରଣାମ୍ୀ ଟ୍ରବ୍ରଭାର୍‌ ଦ୍ଗ କକନ୍ରରୁ 
ବାହ୍ଘାର ନ୍ଦଗବର୍‌ ବହବ । ସସଦ୍ଵ୍ଵଷର୍‌ ସଦ୍ଧ ୫< 2 ହୁଏ ଓ ଗୋଲକଛି ଯୁ କ୍ତାତ୍ସକ ବା 
ବୟୁ କ୍ଫାମ୍ବକ ସ୍ବ୍ବେ ଗୂର୍ଜଂଭ ହୋଇଥାଏ ଡାହ୍ରାହ୍ବେଂଲ୍‌ ପର୍‌ଣମୀ ଜବ୍ରଭାର ଜଗ ସଥା ˆ 
ନ୍ଚମ ବକନ୍ଦରୁ ବାହ୍ାର ନଗରେ ବା ବକଳ, ଭ୍‌ମୁଖୀ ହେବ । ସୁଉଗ୍‌ଂ ଏକ ଗର୍ତ 
ଟଗୋଲ୍ବକାର କବଚମୋଗୁ ଉାହ୍ଵାର୍‌ ସ୍ର କୌ ଣସ୍ସି ଆଉ।ନ୍ଫସ୍ଵୀଣ ବନ୍ଦ୍‌ରେ ସଦ୍ଧ ବବଦ୍ୟୁଭକ 
ଖବୂଡା ଶବନ୍ୟ ବୋଲ୍‌ ଘସ୍‌କ୍ଷାଦ୍ବାଗ୍‌ ଦର୍ଶାଲ ନ୍ଦସାଇପାରେ ଭାହ୍ରା ହେଲେ #== 2 ହେବ 
ଅର୍ଥାଭ୍ୁ ସ୍ରଭୂଲରେମବ ବଗ ନସ୍ପମ ସତ୍ୟ ହେବ । ବୈ ଜ୍ଞନକ କାଭେଣ୍ଣଂସ୍‌ ସେଉି ପାକ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଝିଏ ଗୋଲକାର କବଚର ଅଭ୍ଜ୍ୟନ୍ତର୍‌ ସ୍୍ବଗରେ ବେ ଦ୍ୟୁଭକ ଗବ୍ରଡା 
ଶୂନ୍ୟ ବୋଲ୍‌ ଦଣାଇଥ୍ବଲେ ଡାହ୍ବା ନମ୍ମରେ ନ୍ଦ -- 


3 ଏକ ପର୍ବାହସୀ ଚଗାଲ୍କ (ଚନ ନଂ 5,9) ଓ ଢାହୁ। ଅନ୍ଯ ଏକ ସଂକେହ୍‌ 1 
ଓ ସଂମ୍ପା ପଶ୍ବାସ୍ତ୍ର ଗୋଲକ 2 ଭଡଟର ସ୍ଥାପିଭ । ଉ୍ଉସ୍ତ ଟଗୋଲକ ଘରହ୍ପରଠାରୁ 
ଟଗ୍‌ଧ୍ର । ପ୍ରଥମ୍ଭେ ବାହ୍ୟ ଗୋଲକହ୍ଲ୍ଲୁ 
ଗ୍ଜ କର ଭାହାକୁ ଚଗାଃଣ ଭର 
ସାହ୍ବାସ୍ୟରେ ଆଦ୍ଭୀନ୍ଭର୍‌ ଟଗେ ଲକ ସଦ୍ଧୁଇ 
ମ୍ପର୍ଣ କଗ୍ଵଯାଏ © ଗୋଟଏ ଚରଶମ ସଭା 
ସାହ୍ରାଯ ରେ ଏନ୍ଧୁ ସ୍ସମ୍ପଶ ଠୁଲ୍ନ କର୍‌ ନ୍ଦଆ- 
ଯାଏ । କାଉେର୍ଣ୍ର ସ୍‌ ଙ୍କ ମଉ ଅନୁସାୟ୍କୀ 
ସଦ୍ଧ 1୬ ଯ ହୁଏ ତଂହାଦହହେଲେ ବଦ୍ଯୂଭଭ - 
ଛେ ଏଠ ରର୍‌ କହୁ ପଶ୍‌ମାଣ ଏ ଗୃଜି 
୬ରୁ ଥିଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୁଇ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ଦ 
7 < 2 ହୁଏ ଭାହାବେଲେ 4 ବଯୁକ୍ା|- 
ମ୍ପୃକ ପ୍ଵବେ ଗୂର୍ଜୀଭ ବହବ ; କିନ୍ତୁ ସନ୍ତ 
^? =2 ହୁଏ,  ଭାହାହେବଲେ .4 ଗୃଳ 
ଣ୍୍‌ନ୍ଯ ହେବ । କାଉେର୍ଣ୍ରସ୍‌ ଚଗାଝଏ (ଚନ ନଂ 5,9) 
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ଛିର ବଦ୍ଯୁତତ୍‌ ନଜ୍ଞନ ୧୬୪୯ 


ପିଥ୍‌ ବଲ୍‌ ଇଲଲେକ୍‌ବଶ୍ଵୋପ୍କୋପ ସାହାଯୀ।ରେ ଅଭଦ୍ଭନ୍ତର ଗୋଲୂକଝି ଚାଜ 'ଶ୍ବନ୍ଯ ହୋଇ" 
ଥବାର ଦଣାଇଥଲେ । ଚଷୁ ଇଞ୍ଜି ଅନ୍ତୁସାସ୍ପୀ ୩୦୮୦ ଅଥାନ୍ତ୍‌ ପ୍ରଭଲ୍ନେମ୍ଭ ବଗି ନସ୍ଟମ 
ସତ୍ୟ । 


5.14 ବଦୁ|ଚ୍ଞକ୍ଷକ (1166(୮1° 11610) : 


କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ଟଳ ର୍‌ ଚଭୁୟପାଶ୍୍‌ ବର୍‌ ଥ୍ବବା ଚସୱଁ ଅଞ୍ଚଲରେ ଡାହ୍ନାର 
ପ୍ରଭ୍ଵବ ଅଥାତ୍ଜ ଆକଷଣ ବା. ବକର୍ଷ ଣ ବଲ ଅନ୍ନୁଭୁଉ ହୁଏ ଭାହ୍ରାକୁ ଏହ୍ନ ଗ୍ର ର ବଦ୍ଧଂଖ଼ 
ବଞ୍ଷନ୍ଧ କୁହ୍ନାଯାଏ । ଭାଵ କ ଦୃୁଞ୍ଣ ରୂ ଏହ୍ନ ସନ ଅସୀମ ଦୁରକ୍ସ ପର୍ଫାନ୍ତ ବନ୍ଫୁଭ କନ୍ତୁ 
ବାସ୍ତବ ବକ୍ଷନ୍ଧଟର ବକୌଣସି ଏକ ନର୍ଦଶ୍ଳ ଦୂରକ୍ସ ପଧାନ୍ତ ଏହ୍୍‌ାର୍‌ ପ୍ରପ୍ତ୍ବନ ଉଚମ୍ଭେଖସଯାଗ୍ୟ 
ଓ ଏହ୍‌ ସ୍ପାମ୍ଭା ବାହ୍ାରରେ ବ୍ୟୁଜ୍ଜ କ୍ଷେନ୍କର ଗ୍ରସ୍ତ୍ବବ ନଗଣ୍ୟ ଥା 


5,15 ବଦୁ ଏତ୍‌ 6କ୍ଷତଚ଼ର ଗୀବ୍ରଚ। (100୧€18104 ୦୮ €]€6୮୯୮୮୯ 11୧10) : 


ଵ୍ଧଦ୍ୟୁତ୍ଜ କ୍ଷେନ୍ଧର୍‌ ବକୌଣସି ଵନ୍ଦ୍‌ରେ ଏକକ ଯୁ କ୍ତାସ୍ସକ ଗ୍ଭ ଉପରର୍‌ ସ୍ରଯୁକ୍ତ 
ହ୍ଵେଜ୍ଜ୍‌ୱ୍ବା ବଲଲ୍ଲ୍‌ ସେଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ବଦ୍ୟୁରୁ ସକ୍ଷିନ୍ତର୍‌ ଗରବ୍ରଢା କୁହ୍ରାଯାଏ ' ବଦ୍ଯୁଭ୍ଭ ଷେନ୍୍ 
ମଧ୍ଯଚର୍‌ ବକୌଣସି ବନ୍ଦରେ ସବଦ .+୩ ଗୁଜ ଅବସ୍ଥ ଢ ବହ୍ାଇଥାଏ ଓ ଡାହ୍ରା ଜ୍‌ୟରେ 
ପ୍ରଯୁ କ୍ର ବେଂଦ୍ୟୁରଉକ ବଲ 7” ତୃଏ ଢାହାହେବଲ୍‌ ବସଦ୍ଧୁ ବଦ୍‌,୍‌ରେ ଟାବ୍ରଭା 
ଏ ମି ମି 
ପୁ (5 8) 


ବହଦହି ସଦ୍ଧ ଯୁ ଗ୍ଭଳୀଠାରୁ 7 ଦୁର ବର୍‌ ଅବନ୍ଚିଚ ହ୍ଲୋଇଥାଏ ଭାହ୍ଵାହ୍ଵେଲେ 
ମେ, ଗ୍ରା, ମେକ ପକରଚରେ ¬- 


= 8 ଯଃ 
ସ୍ତରଂ 5 = * ଯ ! = * © ଡାଇନ୍‌ | ୪କୁଲ୍ସ ଉଠଠ୯୦୮୨) 
ମି, କି ବସ ପଵଭବର-¬- 
= ୩୭ × 9 ବରବନ/କୁଲ୍ମ ଉଚ ରଥ (୯୦,110) 
= €. * ୪ ଛି ଜଜ୍୍‌ନ/ କୁଲ୍‌ମ୍ବ ଜଉ (୬,11) 
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୧୭୯ ବ୍ରଦୂଂତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ନକ ବଜ୍ଞନ 


ଏଠାରେ, € ଓ ମାଧମଭର ପରମ ପ୍ରବେଶ୍ଯଭା 

€ = ଶୃନ୍ ମାଧମର ପରମ ପ୍ରବବଶ?ଭୀ 

{ = ମାଧମର ଆଚପସିକ ପ୍ରବେଶଂଢା 

। ଦଦୁୟୁଢ ସିନ୍ଧର ଦବ୍ରଡାର ପତ୍ଚମାଣ ଓ କଗ ଅକ୍ଥ । ଉକ୍ତ ଏହା ଏକ ବଉକ୍‌ଃର 
ଶ୍‌ଛି । 

ଉଦାଦ୍ରରଣ (1) ଦୁଇଝ଼ ଧାଉବ ଫଳକ ମଧ୍ୟରେ ଥବା ବଦୁକଭ୍ଭ କ୍ଷେନ୍ର ମଧ୍ଷରେ 
ଅବଞ୍ଚୁ ଉ ଟଗୋଡ଼ଏ ଚପ୍ତାଵନ ଉପରେ 52୬ × 10- ?* ଜଜ୍ଵନ, ବଲ ସୁପୂୁ ଲୁ ହୁଏ | 
ବ୍ରଦୁ ଭ୍ର ବକିନ୍ଧର ଟବୁଡା ନଥ୍ରିୟ୍କ୍‌ କର । 
7 _ 5.2 × 01 ˆ '* ଛନ 
+9 16×10-2୭ ଲୁଲମ, 

= 3.25 × 10* ନଜ₹ଳ/ କଲମ 


(2) ଦୁଇଝି ଗ୍ଭଳ ବାସ୍ତୁ ମାଧମରେ ପରସ୍ଥରଠାରୁ 40 ସେ: ମିଠ ଦୁରବର 
ଅବଞ୍ଚି ଓ । ଗୋଛ଼ଏ ଗ୍ଭଳ + 2 ମ ଇଚନ୍ତା ଲୁଲ୍ମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ଯହ -- ଏ ମାଇବନ୍ତା କୁଲ୍‌ମ 
ହେଲେ ସମଭମାନଙ୍କ ର ମଧ୍ଯବଣ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ବଦ୍ଧ୍ୟଭୂ କ୍ଷେନ୍ନର ଗବ୍ରଭା ନଷ୍ପିସ୍ତ କର । 

ଯଦ୍ଧ ମଧବଶ୍ଚିୀ ସ୍ଥାନନର ଚଗାଝିଏ + ୩ ଗ୍୍‌ଳଂ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥବ୍ରାର ଅନୁମାନ 
କରଗ୍‌ଯାଏ ଝାହ୍ାହେଳୋ ମେଦ ବହ୍୍‌ଟର ଏକକ ସ୍ଵଜ ଉପରେ ପ୍ରଭ ଗ୍ଭଳ ଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ତପୁ କ୍ତ 
ହ୍ରେଉ୍ଜଥିବା ବଲ ନଷ୍ରରୟ୍୍‌ କର୍‌ଵହ୍ଵବ ଓ ଏହ୍ଲ ବଲଦ୍ଦୃପ୍ତ ର ଦଉକଵ ର ମିଣ୍ରଣରୁ ସେହ୍ବ ବନ୍ଦରେ 
ଗବ୍ରତା ଜାଣିହ୍ରେବ । ଏହ୍ନ ବଲଦ୍ଧୟ୍ଟ୍‌ ଏକ ଦଗରେ ପ୍ରସୂ କ୍ଜ ହ୍ରେବ । 


6 - 6 
+2× ୦ କ୍ଲ୍ଥ + ଧୀ 4 × !୦ଲୁଲୁଆଥ 
ଣ୍‌)  ଦୁଠ କୋର; 20୧ଢତଗ: ୦୪୬ 
_-3-7୧¡ 
37; › 
> ୪ 714- 2-୭ 
(୭ନ ନଂ 5:10) 


= _ ନ), 1 0: 
2 23+22 = ¡ €; ର ଜୈ ୦ 


୭. ସୁଂଧ] 


୪ 47€ 6 712 722 
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ସ୍ଥୁର ବଦୁଂଝ୍କ ବଜ୍ଞନ ୧୭୯ 


।ଓ ମି) (ମି) 
_ 9 × 10* × 10-° × 6 
୪ 4 × )0ˆ 2 
= 1.35 × 10* ଜଜ୍‌ ୭ନ/ କ୍ଲମ 


= 9 × 10 ନଜଉଂନ ¬ ମିଂ ,‹ [° 106 ଲୁଲମ ।_ 4 × 106 ଲୁଲମ | 


ନଜ୍‌ଶନ/ କୁଲମ୍ଭ 


୭ ଗା ବଦ ତିକ ବଲଣଵେର୍ଖା (୮;[୦୮୮୦ 110€5 ୦¶ (୦୮୦୧) : 


ବଦ୍ୟୁଙ୍ମୁ ଗ୍ଭ ଚରୁଃପାଶ୍‌ ରେ ଥବା ବଦ୍ୟୁତ୍ତ୍‌ ବକ୍ର ସ୍ତଭବନ୍ଦ୍‌ରରେ ବଞ୍ଷନ୍ତର୍‌ ଏକ 
ନର୍ଦ୍ଦଣ୍ଖ ଗରବ୍ରତା ଓ ଦ୍ଦଗ ଥାଏ । ବଦ୍ଯୁଉ ବଥିନ୍ନର କୌଣସି ବହ୍୍‌ରେ _ ସଦ ଗୋଝିଏ 
ଏକକ ଗ୍ଟଜ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ାସାଏ ଚାହ୍ରାହେଲେ ଭାହ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରାୟୁ କ୍ତ ବେଦ୍ୟୁରକ ବଲ 
ସେହ୍ନ ବନ୍ଦରେ ଖବ୍ରଡା 6 ଏକକ ଗ୍ଭ ଝିର୍‌ ଯେଥଁ ଢଗରେ ଗଭ କର୍ବ୍ଟାର ଗଦମଭ୍ଚି ଥାଏ 
ଡାହ୍ରା ବସଦ୍ଧ୍ର ବନ୍ଦ୍‌ ବର ବଦ୍ୟୁଭ ବେନ୍ନର୍‌ ଜଗ ଦଶାଇହଏ । ଏକକ ରୁଜ ମୁ କ୍ତ ହୋଇ- 
ଥଲେ ଡାହ୍ରା ବଦ୍୍ୟୁଭ ବକ୍ଷନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପଥଦେଇ ଗଭ କରିବ ଭାହ୍ରାର୍କୁ ବବ୍ବଦ୍ୟୁଭକ ବଲ- 
ରେଖା ଲୁହ୍ରାଯାଏ । ଚଗାଛ଼ଏ ଧୁ କ୍ତାସ୍ବକସ୍ତ୍ବବ ଗ୍ଭଜୀକ ଚଗାଲ୍‌କ ନକଃବର ଚଗାଛିଏ 
ଏକକ ଗ୍ଭଳଂ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତା ହ୍ରା ଅସ୍ଵାସ୍ଟ୍‌ (ନ୍‌ ୪୯18) ଦ୍ଗରେ ଚକନ୍ଦ,ଠାରୁ ବାହାରକୁ 
ବିକର୍ଷିଡ ହ୍ଲେଵ ଓ ଉଉଣୁ ଏ ବଷ୍ଷନ୍ଦଚର୍‌ ବଲବରଖାଗୁଡ଼଼ିକ ଅଗ୍ଟ୍ବୀସ୍ଟ ବହବ ଓ ସସମାନଙ୍କର 
ନ୍ଦଗ (ଚନ୍ଧ ନଂ 5‹ ] 18) ବକହ,ଠାରୁ ବାହାରକୁ ବହବ | ବସହପର ବଗାହଏ ଵଣୁ କ- 
ମ୍ପକଦ୍ବବେ ଗ୍ଭର୍ଜଉଇ ଚଗାଳଲଳର୍‌ ବଳଚରଖାଗୁଞ୍ଜକ ମଧ ଅଗ୍ଵୀୟ୍ଟତ୍ଵ ବହବ ଓ ବସମାବନ 
ବକନ୍ଧଭ୍‌ମଭୂଖୀ ହେବବ (ଚନ୍ଧ ନଂ 5] 10) । କନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଗୋଛଏ 


` † × ଏ > 


(୩) (>) 
(ଚନ ନଂ 5']1) 


ଯୁକ୍ତାତ୍ଭଳ ଓ ବଗାହଏ ବ୍ୟଲ୍ଲାମ୍ବକ ଗ୍ବଜଂ ଥଲେ (ଚନ୍ଥ ନଂ 5:11) ସେମ୍ଭାନକ 
ନକଃବର୍‌ ସେ ବକୌଣସି ବନ୍ଦ୍‌ ରେ ଷେନର୍‌ ପରବ୍ରତା ଗମହ୍ଧ ବନ୍ଦ୍‌ରେ ଉଦ୍ଭୟ୍ଠ ଚକର 
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©୭୬/୬ ବିଦ୍ଯଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ଵକ ବଜ୍ଞନ 


ଝସୋଜଳ ଷାବ୍ରଡାର ତେକ୍‌ ଵର ଚଯୋଗସଂଲ ସହୁଡ ସମାନ ହ୍ଲେବ । ଏଠାରେ ଟଗୋଵଶଏ 
ଏକକ ଗ୍ଭଜ ପ୍ରାପଳ ଲଲେ ଉାହ୍ରା ଉପରେ ଵଜିସ୍ଟା କରୁଥିବା ପରଣାତମ୍ମୀ ଟ୍ରବ୍ରକାର ନ୍ଞଗ 
ଦୁଇ ଗ୍ଭଳ ର ଆପେସିକ ଦୂରକ୍ଧ ଉପରେ ନର୍ଭ୍‌ର କରିବ ଓ ଏହ୍ନ ଢଗ ବିନ୍ଦ୍‌ଲୁ ବଦ୍ଦ, 
ଯରିରଜ୍ି ବହବ । 


ସୁଚଗ୍‌ଂ ଏଠାଚର ମୁ କ୍ର ଏକକ ଚର୍ଜଂଚ଼ ଏକ ବନ୍ତପଥ ଅନ୍ଧୁସରଣ କରିବ୍‌ ଅଣାଭ 
ବଲବରଖୀ ବନ୍ଜ ବହବ । ଏକର ବନ୍ଧଚର ଖାର ଯେ କୌଣସି ବହ୍‌ରରେ ଅଜିତ ମ୍ପଶକ ବସଦ୍ଧ 
ଵବନ୍୍‌ରେ ପରଣାମୀ ଖବ୍ରଢାର ନ୍ତଗ ଦର୍ଣାଇ ବଦବବ । ଚଉସପୁ ବରେଦ୍ଯୂୁଭିକ ବଲରେଖା 
ବଦ୍ଧ୍ୟୁଡ ୧ଞନ୍ଧରେ ଅକିତଢ ଏପର୍‌ ବଵନଛଞଚରଖା ସାହାର ଚଯ ବକୌଣସି ବନ୍ଦ ¦ରେ ଅଛିଇ 
ମ୍ପଣ୍ଣକ ଚସସଦ୍ଦ ଵନ ରେ ବଦ୍ଦୁତ ଚକଷନ୍ତର ପରଣାମୀ ଗ୍ରାବ୍ରଭାର ନ୍ଦଗ ଜବର୍ଦ୍ଣ କରିବ | 
ବର୍କୀ ଣସି ବଦ୍ୟୁଢ ଚକ୍ଷନ୍ର ଏହ୍ଲପରି ଅଫଖ୍ୟ ବଲରେଖାଦ୍ବାଗ୍‌ ପରିପ୍ଲଥ୍ଥ ଚହାଇଥିବାର କଲନା 
କଗ୍‌ସାଏ । 


ବୈଦ୍ର ।ଚିକ ବଳଣରେଖାର ଧର୍ମ : 


(1) ଚବିଦ ଭଳ ବଲରେଖାଗୁଡ଼କ 4 ରଜ ରୂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ © - ଗୂଳ ରେ 
ମ୍ମମାସ୍ତ ହୁଏ । 

(2) କୌଣସି + ଟୃର୍ଜୀଭ ଘଣିବାସୀ ପଦାଥର ସ୍ୃଷ୍ସ୍ଵଗର ଏହ୍ନ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ 
ଲାମ୍ବପ୍ଵବବରେ ଆରମ୍ଭ ହୂଏ ଓ - ଗୂଢ ପର୍ବା ସୀ ପଦାଥରେ ଡାହ୍ରାର ସ୍ତୃଷ୍ଣଭଲ ସନ୍ଦ୍ରକ 
ଲମ୍ବ ନ୍ଦଗରେ ସମ୍ଭାସ୍ତ ହୁଏ । 

(3) ୧ସମାବଳ ପରୁରକୃୁ ବଛଦ କରନ୍ତି ନାହି । 

(4) ଏନ ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବଦ୍ଦିର୍୍ୟ ପ୍ସ୍ବବଚର (୮.୦୮81୧୯1011911; ) 


ମଙ୍କୃଚଭ ବହ୍ବବାର ଓ ପାଶ୍‌ ଏସ୍କ୍ଵ ସ୍ଵବବରେ (1.8£€୮୫11୩) ସରସାରଡ ବହୁବାର ସବୁଭି 
ଥାଏ । 


5.17 ବଲଣେରଖା ଗୁଚ୍ଚ ୮965 ୦£ £୦୮୯୧) : 


ଛିର ବେ ଦ୍ୟୁଭକ ବଲରେଖା ସ୍ାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ଦ୍ୟୁତ୍ତର କ୍ଷନ୍ନ ସମ୍ବୃଛରେ ବହ୍ଧୁ ବିଷୟ 
ଜାଣିହୁଏ କ୍କ ନୂ ବକୌଣସି ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁ ଗୁର୍ଜରୁ ଅଫ୍ଖ୍ଯ ବଲରେ୍‌ଖା ଆରମ୍ଭ ବହ୍ଵ୍‌ଜ୍ଭଥବାରୁ 
ଉ୍ାର୍ଜ କ ଦୃଦ୍ଧୁ ଭୂ କେଚଚକ .ଅସୁବିଧାର ସହୁ ୧ ଝୀନ ବହୁବାକୁ ହୁଏ । ସସସପାଲି ବବେଜ୍ଞନ୍ଧକ 
ଫାସ୍‌ଟ ୨ ଦୁଇ ବଦ୍ୟୁଭୂ ଗ୍ଭର୍ଜ ମଧ୍ଚର ବଲରେଖାଗୁଡ଼କ ଗୁଚ୍ଛ ଆକାରରେ ସନ୍ଥ ବହ୍ବାଇ- 
ଥିବାର କଲନା କରିଥୁରଲେ ଓ ତାହ୍ବା ସାହ୍ବାମ୍ୟରେ ଛ୍ଥର ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୃଦ୍ୀୟ୍‌ ବହୁ 
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ନ୍ଥିର ବଦୁ “ଭ୍ଜ ବଜ୍ଞନ ୧୦୩ 


ବଷସ୍ଟ୍‌ ବୁଝା ଇପାରଥ୍ବଲେ । ଏହ୍ଦ ବଳରେଖା ଗୁଚ୍ଛଗୁଞ୍ଜକ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଏକ ନଲ ସଦ୍ଦୃଶ ଓ 
ଏହ୍ଲ ନଲର୍‌ ବଦିପ୍ୟ ଦଗରେ ତାହ୍ନାର ପୃଣ୍ଟତ୍ତ୍ପଗର ବଲଚରଖା ଗୁଡ୍ଜିକ ସଜ୍ଜଭ ହ୍ଵୋଇ 
ର୍‌କ୍ୁଥବବାର୍‌ ପର୍‌ କଲଲନା କଗ୍ବଯାଏ । ଏହ ରେଖାଗୁକ୍ଛଲୁ ବଲ ରଖୀ ଗୁଚ୍ଛ (୮୪୮୦୧୫ 
୦୮୪୧୦୮୦୧) କୁହ୍ବାଯାଏ ଓ ବ୍ଦ୍ଯୁଭ୍ଜ ଃକଷନ୍ବଦରେ୍‌ ଚସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ଯା ସୀମାବକ । 
ଫାଗ୍‌ଡେଙ୍କ ମଉ ଅନୁଯାୟ୍ଟ୍ରୀ ଏହ୍ନ ନଲର୍‌ ଦୁଇ- 


ସ୍ତ୍ରାନ୍ତର ସଥାନମ ୟୁକ୍ତ ଓ ବୟୁକ୍ତ : - । 
ଚ୍ଚ ଜି ଥାଏ । ବଦ୍ୟୁତ୍ମୁ ଜେନ୍ଧର ଯଦି ଅଞ୍ଚଳ ର୍‌ 5 
ଖବୁଢା ଅଧ୍ଵକ ବସଠାରେ ଏକ୍ସ ରୋଖାଗୁଢ୍ଛ ୮ ` 

ଗୁଞ୍ଜକ ସଦ୍ଦଧୀର୍ଥ ଓ ସେଉଁ ଅମ୍ଚଲରେ ଗବ୍ରଭା (ଚନ ନଂ 512) 

କମ୍‌ ସେଠାରେ ଏହ୍ନ ଗୁଚ୍ରଗୁ ଡ଼କ ସ୍ରଃସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ବଦ୍ୟୁତ ଗ୍ଭଜ ନକଃରେ ବନ୍ଥର୍‌ 
ଖବୁଭା ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ଭଥିବାରୁ ଓ ଦୂର ବୃର୍ଵଂ ସଙ୍ଗେ ସବଙ୍ଗ ଗବ୍ରତା ହସ ପାଉଥ୍ବବାରୁ 
ଚାଜ ନକଃବର ବରଖାଗୁଭୁଗୁଡ଼କ ସଂଜହୀପ © ଦୂରକ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସଗୁଞ୍ଜକ 
ପ୍ରଣ୍‌ମ୍ଥ ଝହ୍ରାଇଯାଏ । ଏନ୍ଦ ପର୍‌କଲଲନା ଦାଗ୍‌ ଚାଜ ନକଃରୁ ନଗମ୍ମ ହ୍ଵେ୍୍‌ଥ୍ବା ସୀମିତ 
ସଂଖ୍ଯକ ରେଖାଗୁକ୍ଛୁ କପର୍‌ ସମଗ୍ର ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁବକ୍ଷନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଲରେ ପର୍ଵବ୍ଯାପ୍ତ ହ୍ଲୋଇ ଭାହ୍ରାଲୁ 
ପୁଲ୍‌୍ତି କର୍‌ଦ୍ଧଏ ଭାହ୍ଲା ସହ୍ନଜରେ ଅନ୍ଲୁ୍‌ମେୟ୍ଠ୍‌ । 


5.21 ପରିମାଣଗଚ ଚାହି (୦୯8୮୯୮୯୫୯1୧€ 8180111°81066) : 


ବୈଜ୍ଞାନକ ଫାଗ୍‌ଡ଼େ ଓ ବୈଜ୍ଞାନକ ମାକ୍ସ ଲ୍‌. ବଲରେଖାଗୁଢୁଗୁଡଜକର ଏକ 
ପତ୍ଚିମାଣ ଗତ ଜାସ୍ପର୍ୟ ଥ୍ଵବାର ଦର୍ଶାଇଥ୍ବଲ । ସେମ୍ମାନଙ୍କ ମଉ ଅନୁଯାସ୍ର୍ରୀ କୌଣସି 
ବିନ୍ଦୁରେ ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ କ୍ଷେନ୍ଁର ଫବ୍ରଡା ସେଦ୍ଧ୍ଧ ବଦୁର ଚରୁଃପାଶ୍‌ ବର୍‌ ଏକକ ବକ୍ଷନ୍ଧଫଲ ମଧ 
ଦେଇ ସାଉ୍‌ଥ୍ବବା ରେଖାଗୁଜ୍ଛର୍‌ ଫଖ୍ୟ। ସଦ୍ଦ୍ୃଭ ସମ୍ଭାନ । ଗବ୍ରଡା ଓ ବରଖାଗୁଢ୍ଛର୍‌ ଏଖ୍ଯା 
ମଧ୍ଯରେ ଥବା ସମ୍ବନ୍ଧ ନମ୍ବ ଲ୍‌ଭିଡ ଭ୍ନ୍ନ ପବ୍ଦଭରରେ ପ୍ରକାଶ କର୍‌ଯାଇ ପାରରେ । 


(1) ଫାଗ୍‌ବଃଡକ ଏକକ ଚରଖା ସୁଚ୍ଛ ( ୮୫୮୫୯୫୨?୫ 001୮ ୯00)€ 0† 
£୦୮୦୧ ) ! 


ଫାଗ୍‌ଡେଙ୍ଵ ମର ଅନ୍ତୁଯାସ୍ଟ୍ରୀ ସ ବଳୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ . ଅବସ୍ଥି` ଭ ଗୋଛିଏ ସ୍ଥିଂର୍‌ 
ବେଂଦୁ।ଭରକ ଏକକ ଚାର୍ଜର ଟଗା ଚ଼ଏ ଫାଗ୍‌ବଡଡ଼ ରେଖାଗୁଚ୍ଛ ଜଗ ମ୍ଭ ହୂଏ । ସ୍ସୁଚଗ୍‌ଂ ଠୂ 
ଘର୍‌ ମ୍ଭାଣ ଚାର୍ଜରୁ ଠୂ ସଂଖ୍ୟକ ରରଖା ଗୁଣ୍ତୁ ନ୍ଗ ମ୍ମ ହେବ । ମ୍ବନେକର୍‌ ¢ ଆଟଘପେସିକ 
ପ୍ତବବଶ୍ୟଭା ବ ଶିଷ୍ଟ ଗଗୋଵଏ ମାଧମରେ ଗ୍ଭଜ ଅବସ୍ଥିଭ । ଏହ ଗ୍ବଜ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍‌ 
ଢାହ୍ରାର୍‌ ଚାପୁପାଶ୍‌ ଚର ୮ ବ୍ୟାସାର୍କତ ବଣିଷ୍ଣ ଚଗୋଵଏ ଟଗୋଲ୍‌କ କଲ୍ବନା କର୍‌ଯାଉ୍୍‌ ତ 


= 
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୧୭୪ ବରଦ୍ୟୁଡ୍‌ 6 ଚ୍ଠ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞାନ 
ଏହ୍ଗୁ ଗୋଲକର ସ୍ତୁଷ୍ଣୃଭଲର୍‌ ବ୍ପନ୍ଧଫଲ 47୩୨” ବହ୍ଵବ । ସୁଡଗ୍‌ଂ ଏହ୍ନ ଚଗାଲକ ସ୍ତୃଷ୍ଣଭଲର 
ଏକକ ଞେନ୍ନଧଫଲ ମଧ୍ଯବଦଇ ଅଭନ୍ନମଭ କରୁଥ୍ବବ୍ରା ବଳରେଖା ଗୁଚ୍ଛର ସ ଖ୍ୟା 


== (ଓ _£< _ ‡‹ 5 ର (5 2 
^ ଦିଲନ ହନ “ £? ` 4 ( ) 


ଏଠାରେ 7; = ୮୬୬ ଚଗୋଲକ ସ୍ତୁଣ୍ତଭଲର ବବ ଦ୍ୟୁଭକ ଗରବ୍ରଢା 


. ହ = ଏ 71. ଧ 
। ଆ ୩୭୦ .. (5.13) 


(2) ମାକ୍ସ€ଓ ଲକ ଏକକ ବଳଚେରଖାଗୁଚ୍ଚି ` ୪୮୮, '#€1128 ` ଧମ1( ୧୪୮୦ 
୦% †୦୮୯୧ ) : 


ମାକ୍‌ସ୍ରଚ୍ଲ ମଧ ବଦୁ।ଢ ଗୃଳ ରୁ ଜଗ ମ ବହ୍ଧଜ୍ଥିବା ବଲଳରରଖାଗୁଡ଼ିକ ଗୁଚ୍ଛ 
ଆକାର ରେ ସକ୍ଜି ଉ ବହ୍ଲାଇଥ୍ଵବାର କଲ୍‌ନା କରିଥଲେ ଓ ଭାଙ୍କ କଲ୍‌ା ଅନୁସାୟ୍ତୀ 
ବକୌଣସି ବନ୍ଧ୍‌ରେ ବଦ୍ୟୁଉ ଚକିମମର ଗରଂ,ଢା ବସହୁ ବନ୍‌ର ଚଝୁଃପାଶ୍‌ ଚର ଏକକ 
ବନ୍ଧ ଫଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଉଥବା ଏକୁ ପ୍ରକାର ଚରଖାଗୁକ୍ଛର ସଖ୍ଯା ସକୁଭ (ସା ଞ୍ୟିକ) 
ସମ୍ଭାନ । ମବନ କର 7୧ ଆଘଷସିତ ପ୍ରବେଣ୍ଯଭା ଵଣିସ୍ଣ ବକୌଣସି ମାଧମରର ଠୂ ଗ୍ଟଜ 
ସ୍ଥାପିଉ । ଢଢଣୁ ନୁଠାରୁ 7 ଦୂରନ୍ଗରେ ବଦ୍ୟୁଡ୍ବଷନ୍ତର ଗବ ଭା = £ । ବଣ୍ଚମ୍ଭାନ 
ଏହ୍ଜ ଗଭଜ ଠୁଲ୍‌ କେନ୍ଥ୍ର କର୍‌ ୨ ବ୍ଯାମ୍ଭ କା ବଶିଷ୍ଟ ଗୋଵଏ ଗୋଲକ କଲ୍‌ନା କଲେ 
ଢାହ୍ରାର ବନ୍ଧନ୍ଜଫଲ 4୨୮ ଚହ୍ରେବ । ସଦ ଗ୍ଭଳ ଯ଼ରୂ ୨7୩ ସଂଖ୍ଯକ ମା କ୍‌ସ୍ରଃଓଲ 
ରେଖାଗୁଚ୍ଛ ଗୋଲକର ଝଝନ୍ଧଫଲ 477 ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିବ । ଉେହୁ ୧ଗାଲ୍‌କର ଏକକ 


ବଖସେ ଆ ସଂଖା ଭର 
ସଂଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ, ୭. 
ଦୁ ଏ / ` ` 2୧7 
47 (2 
7୧= „< ର. ଏ ଧି 
€ (5.14) 


ସୂଭଗ୍‌” ମାକ୍ସଞଲଙ୍କ କଲ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ।୯ ଆବପକ୍ଷିକ 
ସ୍ତଚବେଶଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ଯମରେ ଅବର୍ଞଂତ ଏକ ସ୍ଥିର ବବଦ୍ଧୁ ଢିକ 


ଏକ୍ରକ୍ତ ଗ୍‌ବର୍କରୁ = ସଂଖ୍ୟକ ମାଵ୍ସଳଓ ଲ୍‌ ବରଖାସୁଚ୍ଛ ନର୍ଗିମ ଡୃଶ । 
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ସ୍ଥିର ବଦ୍ଦ୍ୟୁତ୍‌ ଵଜ୍ଞାନ ୧୨୭୫ 
(3) ଏବକ ସରଣ ୭ରଖାସଗୁଛ ((701¢ ୯୩୦€ ୦୮ 100001107) : 


ସନ୍ଧ ବଲଝରଖା ଦ୍ରାଗ୍ବ ଗ୍ଇ୍ଛଗୁଞଙ୍ଜକ ଏପର ଗଠିଭ ହୋଇଥବାର କଲ୍ନା 
କଗ୍‌ଯାଏ ଯେ ମୀଧମ ସାହାଦବହେଉନା କାଳିକି ଏକକ ଗ୍ଟଜ ରୁ 47 ସଂଖ୍ଯକ ଚରଖାଗୁ କ୍ର 
ନ୍ଧର୍ଟ ମ ହୁଏ ଡାହ୍ରାହହ୍ନେଲଲେ ଏଦବ ରେଖା ଗୁଭ୍ଭଲୁ ଏକକ ଚସ୍ରରଣ ଚରଖାସୁ ଚର 
କୁହାଯାଏ । ଏହୁ କଲନ୍ନୀ ଅନୁସାୟ୍ତୀ ଠୂ ଗୃଜାରୁ 4#୦ . ସଂଖ୍ୟକ ବପ୍ତର୍‌ଣ ଚରଖାଗୁସ୍ଥ 
ନଗଁ ମ ହହ୍ଲେବ । ସଦ ଗ୍ଟ୍‌ଜି ଠୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍‌ ନ୍ୟାସା୍ଳ ବଣିଞ୍ଣୁ ଟଗଗୋହଏ ଟଗୋଲ୍‌କ 
କଲାନା କଗ୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ନାବହ୍ରଟଲ ଏହ୍ଦ ଚଗାଲକ ସ୍ତୃଷ୍ଣଉଲର ଏକକ ସକୈନ୍ନଫଲ ମଧ୍ଯ ବଦଇ 
ସାଉଥୁବା ଚବପ୍ତରଣ ରେଖାଗୁଚ୍ଛର୍‌ ସଂଖ୍ୟା-¬ 


47୦ _ଘୂ (= ୬ ର -.. (5.15) 


ଏଠାର ଞ= ©, = ଗୋଲ୍କ ସୃଷ୍ଣତଲର ଚସ ବକୌଣସି ବନ୍ଦୁରରେ ଗକ୍ର୍ରଭା । 


ଉପଗ୍ଵେକ୍ତ 1୧ /? ସ୍ଗିଝିଲୁ ଆବିଲ୍‌ଚ୍ୟ ସ୍ୃୃଷ୍ଣଭଲର ବେଦୁ ଧଚିକ ସରଣ ([1;1600(116 
1101060101) ବା ବେଦୁ ଏଚିକ ସ୍ବାଦ ସାନ୍ଦ,ଚା(16€£୮1୧ 05 ଓ€୮5107) 
କ୍ଦଦ୍ଘାଯାଏ ଓ ଏହା ଲୁ ଅକ୍ଷର 7) ଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ତଗ୍ଭଇ ଦଦଆଯାଏ 7୨୭କୁ ବେଦୁ ଏଚିବବୟା ପନ 
(1,160(£ 10 0150196°€10€ 00) ମଧ କୁହା ଯାଏ | 


ସୂଭଗ୍‌ଂ 7୮ = 1୧7 
ଓ ସମ୍ପଧି ବୈଦ୍ୟୁଭକ ସ୍ତେର୍‌ଣ = / 8୪/୩୫ ®... -.- ର (5.16) 


ବକୌଣସି ବନ୍ଦ ପୃଷ୍ଠଚଲ ମଧ୍ଯଦେଇ ଚାଦ୍ରୀ ସଦ୍ିଚ ଲ୍ମ୍ବ୍ର ଦିଗଛର 
ନର୍ଗିମ ବଦ୍ରଉ ଥିବା ପ୍ରଣ ୭ର୍‌ଖାଗୁ ଛକୁ “ସମ୍ପ ଣ¶ ଅଭିଲ୍ମ୍ବ ଘସ୍ରେରଣ?ଂ 
(1'୦19] 0 ୦୮୮୮ଛ] 100061100) କୁଢ଼ାଯାଏ | 


ମାକସଠ୍୍‌ଲ୍‌ ଏହ୍ଦୁ ରର୍‌ ଣାଗୁଚ୍ଛଗୁଡ଼କର୍‌ ଅନୁଦେର୍ସ। ଚାନ (1,0081:1017 81 
¢€୮51070) ®' ପାଶ୍ଵଂ ]ୟୂ ଚାପ (1,0(€୮91 9£€୪୫10୮6) ଥିବାର୍‌ କଲାନା କରିଥିବଲ । 


ସ୍ପେ ଧର୍‌ବନଇଥ୍ବବଲେ ସେ ଅନ୍ନୁବଦିଦ୍ୟ ନ୍ଧଗବର୍‌ ଏକ୍ଗ୍‌ ଭାନ = ୪୯. ଡାଇନ/ ସେ:ମି:? 6 


ଏହ୍ରା ଫଲଟର ବରଖାଗୁଚ୍ଛର୍‌ ଦୈଘ। କ୍ରଗରେ ସଙ୍କୁଚଭ ବହଵେବାର୍‌ ଗ୍ରକୃତ୍ଵି ଥାଏ । 
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' ୨୭ ଵଣ୍ତ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମକ ବନ୍ଞାନ 


ଠ୍ତୂ 
ଟସନ୍ଦ୍ରପର୍‌-ପାଶ୍‌  1ୟ୍‌ ଗୃପର ପରିମାଣ = ୮ ଡାଇନ୍‌/୧ସେମି:› । ଏହୁ ଢାନ ଓ 


ଗ୍ଟପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବଂଦା । ସରୁଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥ୍ବବାର ବସ ଦର୍ଶାଇଥଲେ । ମେ 
ଏହୁ ବର୍‌ଖାଗୁଛ୍ଛର ଅନ୍ତୁଦଦିର୍ଘ୍ୟ ଢାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ବଘସ୍‌ୀଇ ଗୁଳ ମଧ୍ଷବର୍‌ କିପର୍‌ 
ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ଓ ପାଶ୍୍‌ୟ୍ଝ ଗୃପଫଲଟର୍‌ ସମପଳାଟାସ୍ତ ଗ୍ଭଳ ମଧ୍ୟରର କପର୍‌ ବରକଷିଣ ହୁଏ 
ଢାହା ବୁଝାଇ ଦେଇ ପାରିଥ୍ଵରଲ । 


ବଭିମାନ ଚନ ନଂ 5,13ରର୍‌ ପ୍ରଦର୍ଚ୍ିଢ ବହାଇଥୁଵବା ଏକ ବର ଖାଗୁଚ୍ଛ ବ୍ରଗ୍୍‌୍‌ର 
କଟ୍‌ଯାଉ୍‌ । ବୈଦ୍ୟ ଭିକ ଖବୁଭା ଏହ 
ରେଣାରୁଞ୍ଛର୍‌ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନ୍ଦଗବର୍‌ ନ ଯ୍ଫା ¦ 
କରିନ | 4 ଓ 2ଠାରେ ସଥାନଚମ ଓ 
ଏହୁ ବରଖା ଗୁକ୍ଥୁର ଅନ୍ୁପ୍ରସ୍ଥକ୍ଛେଦ ୩୬ 
ଓ 652, ବେଦ୍ୟୁଭକ, ଗବୁଢା †'4 6 7?, ° ( ଚନ ନଂ 5.13 ) 
ଏବଂ ଆଚପସିକ ପ୍ରବେଶ୍ୟଭା 1୦ ଓ [, ବହଉ୍‌ | ୧ସହେରୁ ବରଖାଗୁଚୁ ମଧରେ ଚକା ଣସି 
ଗ୍ଟ୍‌ଜ ଆବଳ ନୁହେ › ଚଢଣୁ 
7? 2175, =1© 22, 75; ,... ମି ଏ (5'17) 


ସନ୍ଦ ଏକକ ଷ୍ଷେନ୍ନ୍ରଫଲ ପ୍ରଭ ର ୯ 79 = [1୧ /? ହୁଏ ଭାହା।ଏବହବଲେ 
୬ ୩5, = 7); ୩5୫ ଛି ...ା(5,18) 


ବର୍‌ଖା ଗୁଚ୍ଛ ଯେଉଁ ଗ୍ଭର୍ଜିତ ପଶ୍‌ବା ସ୍ତରରୁ ନର୍ଗମ ବହ୍ର୍ତଥାଏ ଚମ୍ବଠାଚର 
7075 = 4₹(6୩5) 


ଏଠାବଚର, ` 6୫ = ଗ୍ଟର୍ଜିକ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ମପରେ ଚରଖାଗୁକ୍ଥ ଚଯଞ୍ଜଫଲ ବକ୍ର୍ଦକବର 
୩ ଗୁଜର ପୃଣ୍ଠ୍ୃଭଲ ସାନ୍ଦ୍ରତା (501186€ 0€0510;77) 
72 =4#7 .... ବୁ ମି „ .:(5' .9) 


5.18 ବବୁ ଏଚ୍ପାରକ (01€616€660୮1059) `: 


ଛ୍ଥି ର୍‌ ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ୍‌ ବଜ୍ଞନରେ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପାରକର (ଗ୍୍‌ଧୀ ପଦାର୍ଥ) ଭୁମିକା ଖୁବ୍‌ 
ଗନ୍ଧ ହସ୍ତ । ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ପାର୍‌ଳ ଓ ପରିବାର୍ସ୍ର୍‌ ବକଚଡେକ ଧର୍ମ ସମ୍ବୃଛ୍ରେ ପୁଟଁରୁ ଆବଲ୍ଵୋଚର 
ଦହହୋଇଅଅଛୁ । ପର୍‌ ବାସ୍ତ୍ରୀ ମରେ ବହ୍ଧୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁ କ୍ତ ଇବଲଳ୍‌ ୫ନ ଥାଏ ଏବଂ ପରିବାସ୍ତ୍ରରେ 
ଥବା ପରମ୍ଭା ଧର ବ୍ରାହ୍ଲ୍ୟ କଷସ୍ଚିିଭ ଇଲେକ୍‌ ଵନ ଗୁଡ ନ ନ୍ଲୁଂକ୍ଟ୍‌ୟ୍ତସ୍‌ ସଦ୍ଧଉ ଦୂଢ଼ସ୍ତ୍ଵବେ 
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ନ୍ଥିର ବଦ୍‌ ଵଜ୍ଞନ ୧୭୬ 


ବାଛହ୍ଲୋଇ ରନ୍ଧ୍ର ଜଥାନ୍ତ । ଢେଣୁ ବବଦ୍ୟୁଭକ ଗବରତା ଦ୍ରାଗ୍‌ ଏହ୍ନ ଇଲେକ୍‌ ଞ୍ଜନ୍‌ ଗୃଡ଼ଳ 
ଖ୍ବ ସହଜରେ ରଭର୍ଣୀଲ ହୂଅନ୍ତ ଓ ଫଲରେ ଅବସ୍ାମ ବଦ୍୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । କ୍‌୍ତୁ 
ବିଦ୍ୟୁଦଭ୍ଭୂପା ରକରରେ ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍‌ ୫ନ , ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ଓ ସେଥ୍ବରେ ଥ୍ଵବା ପରମାଣୁର 
ଇଲେକ୍‌ ୭ ନଗୁଡ଼୍କ ଗ୍ରା ଵଳ , ସହ୍ନଭ ଦୃଚ଼ପ୍ସବେ ବା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତ । ଢେହୁ ବଦୁଂଡ୍‌ 
କ୍ଷେନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ଫୋଗ ଦୁଂଗ୍‌ (ସୀମିତ ବଦ୍ଦ୍ୟୁତ୍‌କେନ୍ନ ଏହ୍ନ ଇ ଲେକ୍‌'୫ନ୍‌ ଗୁଞୁଳର ଅଵଗ୍ମ ଗର 
ସମ୍ଭବ ହୁଏନା ହି ଓ ଫଲରେ ବଦ୍ଦୁତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ର୍ ହ୍ଵୋଇପାରେ ନାଦ୍ରି । କନ୍ତୁ ବଦୁ ଚ୍‌କ୍ଷେନନ 
ପ୍ତଚିଗ୍ଟାଗଦ୍ବାଗ୍‌ ବଦ୍୍ୟୁତ୍ୁ ପାରକର ଅଣୁ ବା ଯପରମ୍ଭାଣୁରେ ଥ୍ବବୀ ଗ୍ଭର୍ଜ ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ଥା ମ୍ଭ 
ହୂଏ । 

ବଦ୍ଯୁତ୍ଭୂ-ପାରକ, ଅଣୁ ବୀ ପରମାଣୁ ଦୁ।ବ୍‌ ଗଠିଇ ହ୍ଵୋଇଥାଏ । ଏହ୍ଦ ପରମାଣୁ 
ପ୍ପାଗ୍ଵବିକ ଅବସ୍ଥାବର ଥିବାବବଚଲ ଭାହ୍ନାର ବକନ୍ଦ୍ରରେ ଥବା ଯୁ କ୍ତାସ୍ସକ ଘ୍ରୋଃନ ଓ 
କଷ୍ଷରେ ଥିବା ବଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଇଲେକଶେଳାଗୁଞ୍ଜକର ମାଧାକର୍ଷଣ (ଚନ୍ନ ନ 5,148) 
ବକ, ସମ୍ବାନ । ଏହ୍ଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାଣୁର ଞ୍ପୁ କ୍ତାତ୍ସକ ଓ ବସୁ କ୍ତାତ୍ବକ ଗ୍ଭ ପରମ୍ପର୍‌କୁ 
ପ୍ରଣମ୍ଭିଭ କରନ୍ତ ଓ ଚଉ୍ମୁ ପର୍‌ ମାଣୁର୍‌ ବବିଦ୍ୟୁଭିକ ଆପୁର୍ତ ନ ଥାଏ [ କେଭେକ ପ୍ରକାର୍‌ 
ଅଣୁର (ଯ୍ପାପ୍ଵବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥୁଵବାବେଲେ) ଯୁ କ୍ଫାତ୍ସକ 6 ବଯୁ ଲ୍ମାତ୍ବକ ଗ୍ଭଜର ମାଧାକର୍ଷଣ 
କେନ୍ର୍ର ମଧ ସମ୍ବାନ ବହ୍ଲାଇଥାଏ ଓ ତଉଣ୍ଠ ସ୍ବାତ୍ସବିକ ଅବସ୍ଥ।ଚର ସେଗ୍ଭଡ଼ିକର ବବିଦ୍ଯୁଭକ 
ଆଘମ୍ଛି ନ ଥାଏ । ଏହ୍ନପ୍ରକାର ଅମ୍ମୁ କୁ ୭ମର୍ରୁ ଦୀନ ((ଏ ୦୮୩ ୮୦] &£ ୮୩୦1€୯୪41€) 
ଅଣୁ କଢ୍ମଲ୍ତ । 


ମେରୁତ୍ତ୍ଵନ ପରମାଣୁ (ବା ଅଣ୍ଧ) ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିତ ଝଣ୍ଡ'ଏ ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ ପାରକଲୁ ଦୁଇଡ଼ 
ଧାଉବ ଫଲକ ସଥ ଓ 7 (ଚନ୍ଧ ନଂ 5.140) ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କର୍‌ ଫଳକ ଦ୍ବପ୍ଟଲୁ 


(ଚନା ନଂ 5.14) (&) (£) 
ଗୋଝିଏ ବ୍ୟାବେସ୍ରୀ ସହ୍ବଭ ସଂଘୂଲ୍ର କଲେ ଯରମାଣ୍ଡ (ବା ଅଣୁ) ମଧରେ ଇଲେକଃ୍‌, ଚଳ 
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୧୭୮ ବରଦ୍ୟୁଭ୍ଭ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞଳ . 


ଠପ୍ତାଵନ ର ମାଧାକଷ୍ଷ ଣ କେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ଥାମ୍ରଭ (ଚନ୍ଧ ଜଂ 5.14)) ହୁଏ | ପରମାଣୁ (ବା 

ଅଧୁ) ମଧରେ ( ¬ ) ଇବଲକଃ ୭ ,ନଗୂଡ଼କ ( +) ଫଳକ ¬ ଆଡ଼କୁ © ( + ) ଚପାଶୋଳ 
ଗୁଡ଼ିକ (¬ ) ଫଲକ . ଆଡ଼କୁ ଵସ୍ଥାପଉଭ ହୂଅନ୍ତ । ଫଲରେ୍‌ ପରମାଣୁର (ବା ଅଧ) ଏକ 
ପ୍ରାନ୍ତରେ + ଗୃଜ ଓ ଅପର ସ୍ତରନ୍ତର  ଗୂଳ .ରହେ ଅଥାଜ୍ୁ ପ୍ରଂଭ୍ଯକ ପରମା (ବା 
ଅଣ୍ତୁୁ ଚ୭ଗାହଏ ଚଗାଚଏ ବୈଦ୍୍ଯୁଢିକ ଦୁ ମରୁ ` (16€€¢£୮1 ୩12୦16€)ଚର 
ପର୍ଣଦ ହୁଏ । ପୁନଣ୍ବ ବଦ୍ୁତ୍ଭୂଷେନ୍ର ପ୍ରପୁ କ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଲେ ପର୍‌ମ୍ଭାଣୁ (ବା 
ଅଧ୍ଧୁ) ଗୁଡ୍ଜକ ବଶଦଙ୍ଗଳ (ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 5,143) ଅବସ୍ଥାରେ ରନ୍ଦୁଥାନ୍ତ କନ୍ତୁ ବଦ୍ୟୁଉଚେନ 
ପ୍ରପୁ କ୍ର ହ୍ଵବେବା ପରେ ସେଗୁ ଉଳ ଶ୍ରଙ୍କୁଳଭ (ଚନ୍ଧର ନଂ ୨5,144) ହୋଇ ବଦ୍ୟୁଢ ସମନ୍ର୍‌ 


£ 


(୦) (7) 
(ଚନା ନଂ 5,14) (‹) (0) 


ସମ୍ବାନ୍ତର ନ୍ଦଗରେ ସକ୍ମି ଉ ବହ୍ଦୋଇ ରହନମ୍ଭ । ଏହ ଅବସ୍ଥାରେ ଦି ମେରୁଗୁଞ୍ଜକର ଠ୍ୁଲ୍ତାସ୍ବକ 
ଗ୍ଭର୍କ ଏକ ନଗରେ ଓ ଛୟୁୂକ୍ମାସ୍ଵକ ଗ୍ଭର୍ଜ ବପସ୍ବୂଡ ଦଗରେ ରହେ । ଅନ୍ଯ କେଡେକ 
ପ୍ରକାର ଅମ୍ୂରେ ଯୁ କ୍ତାସ୍ବଳ ଓ ବ୍‌ିକ୍ଫାମ୍ବଳ ଗ୍ଭରଳ ମ୍ପାପ୍ଵବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଓବଦ୍ୟୁଢଞ୍ଷେନ୍ରର୍‌ 
ଅନୁୁପନ୍ରୁଭରେ) ବସ୍ଥାମ୍ତଭ ବହାଇଥାଏ ଓ ଫଲରେ ସେଗୁଞ୍କର ବବିଦ୍ୟୁଭକ ଆପୃଷ୍ତ ଥାଏ 
ଅଥାଡ୍‌ ସ୍ପାତ୍ସ୍ଵବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଞ୍ଜକ ବବିଦୁଂଭକ ର୍ଦ୍ଧ ମେରୁ । ଏହ ଜାଟ୍ରସ୍ତ ଅଣୁକୁ 
ଜମେଚ୍ରୁ ଯୁ କ୍ତ (୧୦18୮ ୮୦1୧୯୯1୧) ଅଧୁ କହୁନ୍ତ । ଏହ୍ସ୍‌ ଅଧୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଦ୍ୁଂଉ ପାର୍କ 

ମଧ୍ୟରେ ସ୍ସ୍ରାତ୍ସ୍ବିକ ଅବସ୍ଥା ରେ (ବଦ୍ଦୟୁଉଝକଷେନ୍ନ ଅନୁପନ୍ଥୁଭରେ) ବଶ୍ଟଙ୍ଗଲ ସ୍ତ୍ଵବରରେ ଥିବାରୁ 
ସେମ୍ଭାନଙ୍କର ଚମ୍ଭାଶ ବୈଦ୍ବ୍ଯଭକ ଅଦୃଷ୍ତି (ସ୍ତଶମ୍ଭିତ ଚହ୍ାଇ) ଶୂନ୍ଯ ବହାଇଥାଏ । ଵଦ୍ୟୁଉ 
ସୈନ୍ ପ୍ରୟକ୍ତ ଚହ୍ବବାଷରେ ଏକ୍ସ ଅଣ୍ମଗୁଞ୍ଜକ ଶୃଙ୍ଗଲଭ ହୋଇ ବଦ୍ଦ୍ଯୁଢକ୍ଷେନ୍ନ ଦ୍ଦଗରେ 
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ଛ୍ଥର ବଦ଼ୂଂଠ୍‌ ବଜ୍ଞାନ ୧୭୯ 


ସର୍ଜ୍ଜଭ ବହ) ରହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ରେଗୁଞ୍ଜକର [- ` ବୃଜି [ _ ] ସଲଳ £ ଓ [ -] ଗଳ 
[+] ଫଲକ × ଭଗବର ରଚହ | 


ସୂଢର୍‌ଂ ବ୍ରଦୁୟୁଡକ୍ଷେନଵଦ୍ରାଗ୍‌ ବିଦ୍ଯଢପାରକର ପରମା +” (ବା ଲେ ମଧ୍ଯଦର୍‌ 
ଯୁ କ୍କାସ୍ସକ ଓ ବପୂକ୍ତାସ୍ପଳ ଗ୍ଭର୍ଳର ବିସ୍ଥାପନ ହୁଏ ଏବଂ ଯୁ  ଲୁଗୃର୍କଗୂଡୁକ - ) ଫଲକ 
ଦ୍ଞଗକୁ ଓ @ .ଲୁ।"ସ୍କଗୂଳ (¬ ) ”ଲଳ ଗକ ବମା ଗତ ହୁଅନ୍ତ । ଏହା ଯା ସ୍ପବଙ୍ଗ 
ସେଗୁଡ଼ଳ ଶୂଙ୍ଗଳତ ହୋଇ ବଦୁୟୁଭକ୍ଷୈନ୍ଧ ବଗରେ ସ୍ତ ଉ ହୂଅନ୍ତ । ଗ୍ଟର୍ଳର୍‌ ଏହ୍ସ ଵସ୍ଥାପଳ 
ଓ ପୁନ ଏଜ୍ଜା ୩ ବିଦୁଂଭପାରକର ବେଦ୍ରୁ୍‌୍‌ଯଚିକ ପାର୍ଶ କରଣ (/:166(୮1° ?୦18- 
1154 ୮୮ 1) ଲୁଦ୍ଘାସାଏ ଓ ଏହ୍ଵା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଦ 'ଭକ୍ଷେ୍ର ଖବ୍ରଭା ସହ୍ଦ୍ରଭ ସମ୍ବାଲୁପା ଖ । 
ପାଶ୍ବୀଂକର୍‌ଣ ଫଲଚରେ ଉଭବ ୟୂକ୍ତ ଓ ବୟୁ କ୍ତ ଗ୍ଭର୍ଜ ବଦ୍ଯୟୁଢପାରକ ମଧ୍ୟସ୍ଵଗରରେ 
ପରମ୍ପର୍‌ଲୁ ପ୍ତଏ ମିଉ କରନ୍ତ କନ୍ତୁ ବଦୁୟୁଢପାର୍‌କର ଦୁଇପ୍ତାନ୍ତରେ ବିପର୍ସାଭ ଗ୍ଭର୍ଜ ଅର୍ଥାଢ 
ଯୁ ଲ୍ରାମ୍ବକତ୍ସ୍ରବେ ଗ୍ହ କିଉ ଫଲୂକ ନକରେ ¿¬ ) ସ୍ବ ଓ ବି ପୁ କ୍ତାସ୍ସକତ୍ସ୍ପବେ ଗୁଜଜିତ 
ସଲକ ଜକଃବର (+) ଗୂର୍ଳ ଜ୍ପକାଉ ହୁଏ । ଏହ୍ନ ଗ୍ଭର୍କକୁ ପାଶ୍ଵ୍ୟଂ କରଣ ଗକ ବା 
ଅବାସ୍ବ (£16(101003) ଗୃୂଳ କୁହୁ'ଯାଏ | 


5.1]9 ପାଶ୍ଵ୍ଵୀକରଣ (୮୦1811590107) : 


ମ୍ବନେକର ଖଣ୍ଡ ଏ ବଦ୍ୟୁଭ ପାର୍କର (ଚନ୍ଞ ନଂ 5.15) ` ବକ ରଯ = ! ଏବ 
ପ୍ତ୍୍ୟେକ ପାଶ୍‌ଂ ର୍‌ ପ୍ରସ୍ଥକଚ୍ଛଦ =@ । ସନ୍ଦ ଏହ୍ବୁ ବଦ୍ୟଯ୍ୟୁଭ ପାରକ ସନହ୍ବଇ ସ୍ରଯୁ କ୍ତ .ବଦ୍ୟୁଡ 
ବକର ଗବତା 7! ସୁ: ବେ: 
ଏକକ ହୁଏ ଓ ଚାହ୍ରାଦ୍ବାଗ୍‌ 
ଉପଷଜାଉ ବହ୍ଵଜ୍‌ ଥବା ପାଶ୍ବୀଂ 
କରଣ ଗହ +୩ଓ ¬ ୩ 
ହୁଏ ଭାହାବହଟଲ ପାଶ୍‌ୀ- 
କରଣ ଫଲରରେ ବଦ ଦ୍ବ୍ଯଭିକ 
ସ୍‌ 
< ¬ ¿ 5 ୩ 4⁄1' =0! 
(ଚନ ନଂ 5.15) ବ୍ରଦ୍ଯଭ ଘାର୍‌କର ଏକକ 
ଆସ୍ଟ୍ଟଳ (୧୦୩୮) ପ୍ରଭ ବଦ୍ବିଦ୍ଯଭକ ଆସୁଥ୍ତିଲୁ ପାଶୃ 1କରଣ (2୦181158- 
୮100 ) କୁହାସାଏ ଓ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର୍‌ 2 ଦ୍ରାଶ୍‌ ମୂଗ୍୍‌ଇ ୍ଦଆଯାଏ । ଏହ୍ନା ବଦ୍୍ୟତ 
ଯାର୍‌କର୍‌ ପାଶ୍ଚୀ“ କରଣର ଏକ ମାଘ | 
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୭ ବଦ୍ଯଭ୍ ଓ ର୍ଝ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞୀନ 


ସୂତର୍‌ଂ ପାଶ୍‌ ]।କରଣ 7 = 7¡=¶ 7 =6, 
ଏଠାରେ, 6, = ପାଶ୍୍‌ୀ କରଣ ଗୁଜର ସୃସ୍ତସାୟୁଭା ( - ଧ118°€ ଓ6¢75107) 


ସୂଢଗ୍‌ଂ ବଦ୍ୟଚ୍‌ପାରକ ପାଣ୍ଚ କରଣ, ବଦ୍ୟୁଚ୍ପାରଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ 
ଉପକାଚ କଦ୍ରଉଥିବା ଗ୍ବର୍କର ପ୍ତଷ୍ଠ' ସାନ୍ଦ,ଚା ସହିତ ସାଂଖିୟକ ସମାନ । 


5,20 ଛଦୁୟଚ୍ପାରକର ବୈଦୁତିକ ବସାପନ ବା ସରଣ : 


ବ୍ୟାଚଃସୀୀ ସଦ୍ଧଉ ସୟୁ କ୍ତ ଦଇ ଧାଉବ ଫଲକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଦ୍‌୦୍ଉଛୈନ୍ନ 
ଜ୍ପଜାତ ହୂଏ ଡାହ୍ନାର ଗ୍ବ୍ରତା, ଫଲକଦ୍ଧସ୍ତ ମ୍ଧ୍ଷଚର୍‌ ଏକ ବଦ୍ୟୁଉପୀରକ ସ୍ଥାପନ କଲେ 
ବଦ୍ୟ୍‌ଭପ।ାରକର ପାଶ୍ଚୀଂକରଣ ଫଲଗେ' ହ୍ର।ସ ପାଏ । ଡ୍‌ ୭: (ଚନ ଜଂ 5.16) 
ଧାଉବ ଫଲକଦ୍ଧସ୍ଟ ବ୍ଯାବଵସୀ ସହ୍ବଉ ସଂଯୁ କ୍ତ ଓ ମନଦନଳେକର ଏହ ଧାଉବ ଫଲକଦ୍ବଧସ୍ତ 
ମଧ୍ଯବର ବକୌଣସି ବଦ ,' ଉପାରକ ନାହି । ବର୍ଚିମ୍ବାନ ଫଲକ 4. ଯୁ କ୍ଫାତ୍ବକତ୍ସ୍ବେ ଓ 
ସଳଲକ 2 ବ. ପୁ ଲ୍ଲାତ୍ଭକସ୍୍ବବେ ଗ୍ଭର୍ଜିଜ ହ୍ବେବ । ମନେକର ଥି ଓ ୬ ଉପରେ ଏହ୍ଜ ଗ୍ଭଜର 
ସ୍ତୃଣ୍ଣରାନ୍‌ ଢା ଯଥ ନମ + ୩ ଓ ¬ 6 | ଶୂଳ୍ଯ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତବେଶ୍ଯଭା % = 1; ୧ଉଣୁ 
ସଲକଦ୍ଧସ୍ତ୍‌ ମଧରେ ଥଵବା ଣ୍ଡନ ସ୍ଥାନରେ 
ଚବଦ ଭିକ ଝବ୍ରଭା ବେଦ ଭିକ ସ୍ତରଣ 
ସହ୍ନଭ ସମ୍ପାନ ଵହ୍ଵବ ଅର୍ଥାଉ 2=4+6 


ବଣଶ୍ତ୍ମାନ ଫଲକ ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ୧ 
ପ୍ରବେଶୀଢା ବଣିଷ୍ଣ ଏକ ବଦ୍ଯ୍ଯୟଭ ପାରକ 
ସ୍ଥାପନ କଲେ ଵଦୟୟ୍‌ଭ ୧କ୍ଷନ୍ଧଦ୍ଵାଗ୍‌ ଉନ୍ମଧରେ 
ପାଶ୍ଚୀଂକର୍ଣ ହ୍ଲେବ । ଏହ୍ଧ ପାଶ୍‌ୀକରଣ 
ସଫଲଟରେ ବଦ „ଡପାରକର 4. ନକ ଶସ୍ଥ 
ପ୍ରାନ୍ତରେ ( ¬) ପାଶ୍ବୀଂ କରଣ ଗଜ ଓ `“ 
ନକଃସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ( 4) ପାଶ୍ଵୀ' କରଣ ଗୂର୍ଜ 
ଉପଜାଉଭ ହେବ । ଏହୁ ଗୃୃଜର ସୃଷ୍ଣସ୍ପଂନ୍ଦ୍ରଭା (ଚନ୍ଧ ଳଂ 5,16) 
ମ୍ବନେକର ସଥାନ୍ତମେ ¬ ୧, ଓ + ୧, । ଏହ୍ନ ପାଶ୍‌ କରଣ ଗ୍ଟର୍ଜଯୋଗୁ ଜପଜାତ 
ହ୍ରେଜ୍ତଥ୍ଵବା ବଦ୍‌ ଭକ୍ଷେଛ୍ର ଗବ୍ରଭା ୮, = 476,== 47; | ଏହ୍ସୁ ବଦ୍୍ଯଢକ୍ଷେନ୍ନର୍‌ ୍ଗ 
ସର୍ଵ ବଦ୍‌" ଉକ୍ଷେରର୍‌ ବପର୍ବଉ ଓ ଭେଣୁ ପୁବଂ ବଦ୦୍ୟଭକ୍ଷେନ୍୍ର ହ୍ର।ସ ପାଏ । 
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ନଜିର ବରଦ୍ୟୁଡ ବଜ୍ଞନ ୧୮୧ 


ସୁଉଗ୍୍‌ଂ ବଦ୍୍ୟଉପାରକ ମଧ୍ଚର କୌ ଣତ୍ସି ବନ୍ଦ୍‌ଚର ବବଦ୍କ୍ୟ୍‌ଭକ ଗବ୍ରଭା 
72 = 4#6 ¬ 479, 
= [) - 4722 
“, ଚବଦ୍ଦ୍ଯରକ ବପ୍ତରଣ 
2 = :: + 47; ର ୭ (5.20) 
କିମ୍ଭା ¥: = 7 + 4772 [ 2=[87;| 
. 4" 
. ]-=1 + “ପୁ 
= 1 4 477 ଖା କଃ (୦.୬1) 


ଏଠାବର, 7? © $ ଏକକ ବଣ ଏଉଝଛେନ୍ତପାଇି ପାଶ୍‌ୀକରଣ ଓ ଏହ୍ଵାକ୍ତ୍‌ 


ମାଧ୍ଯମର ବବଦ୍ରୁଯଚିକ ସ୍ତବଣତ]। (1,16୦୮1¢ 5056€0[111211 1⁄୨) କୁହ୍ରାଯାଏ । 
ଏହା ବନ୍ଦ .ଉଞେନ୍ଦ୍ାର୍‌ ମାଧ୍ଯମ ବିଦ“ ୍ଭ ଗ୍ଟର୍ଜ ଉପଜାଭ ବହେବାର୍‌ ସାମ୍ଭର୍ଥର୍‌ ଏକ ମାଘ । 


ପ୍ରଶ୍ଵମାଳ। 


1, ସର ବବିଦ୍ୟଯୁଭକ ବଲ ସମ୍ପୂର୍ଧୀୟ “କୁଲ୍‌ମ୍‌ ଙ୍କ ନୟ୍ୁମଂ ଉଚବନ୍ଚିଖ କର ଓ ଏହା 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକକ ଗ୍ଭଜ ଓ ବଦ୍ଘ୍ୟରୂପାର୍‌କ ଧ୍‌ ବାଙ୍କର୍‌ ସଂଜ୍ଞ କପର୍‌ ଛରୁ୍‌ଷଣ 
ପି ୃ 
କର୍‌ଯାଏ ବଣାଅ । 


2. କାଭେଣୁସ୍‌ କକ ସାର ଦୃାସ୍‌ ଛିର ବିଦୁ!ଭକ ସରଭବଲାନ ବର୍ଗ ବୟମ ସଭ୍ଯୀପନ ତକୁ 
ସହ ବ୍ଲୁଝାଇଛଅ । 


ଓ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୁଭକ ପ୍ରଭିଲ୍େମ ବଗ ନସ୍ତମର୍‌ ସଦ୍ତ୍ୀଷନ ପାଇ ଏକ ସଠିକ ସଭ 
ବଞ୍ଥିଳା କର । 


4. ସଦ ସରଭଲୋମ ଦଗଂ ନମ୍ଦ୍ବମ ସତ୍ୟ ବହାଇଥାଏ ଢା ହ୍ରାବହ୍ରବଛିଲ ଚଗାଵିଏ ଗ୍ଭଜଜିଉ ଫମ୍ପା 
ଗୋଲ୍ବକାର୍‌ ପରିଦୀ ସ୍ର ସେ ବର୍କୀଶସି ଆଉଏନ୍କର୍‌ ବଦ୍‌୍‌ବର ବବି” ଦ୍ଯୁଭକ ଦବ୍ରଢା 
ଶ୍ଚ୍‌ନ୍ ହେବ--ର୍ଶୀଅ । 
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୪୮୨ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୃ ମ୍ବକ ବିଜ୍ଞାନ 


5. 34 ଓ ± ଦ୍ଇଵି ଗ୍ଚ୍‌ଜ ଓ ସେମ୍ଭାନେ ଘରମ୍ପୁରଠାରୁ 5 ସମେ ମିଁ: ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିଂ 
ସନ୍ଦ ଗ୍ବର୍କ ଥର ମାନ+4 ମାଇବନ୍ତାଲୁଲମ୍‌ ଓ 3ର ମାଳ - 3 ମାଇବନ୍ତାଲୁଲମ୍‌ 
ହୁଏ ଭାହାହେବଲ 4ଠାସୁ 3 ସାମି: ଓ 2୦ାଢ଼ୁ ଏ ସେମି: ଦୁର୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିଂଢ 
ଦି ବହ୍‌ରେ ବଦ୍୍ଯୁଢ ବକ୍ଷନ୍ତର୍‌ ଖବ୍ରଢା କେଭେ ହ୍ବେବ ୨? 


6. ଏକ ମାଇବନ୍ୋଗ୍ରାମ ବସ୍ୁଢୁ © 10 ˆ * ମାଇନୋକୁଲମ ଗୁଳ ବଗିଷୁ ଗୋଡଏ ଜଳ 
ବ୍ଦୁନାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଧରଣ ରଖିବା ପାଲି ଆବଶ୍ୟକ ହେଜ୍‌ଏବା ବଦ୍ୟୁଭ ସୈନବର ଗତ 
ନ୍ଧର୍ପିୟ୍କ କର । ( ଭ୍‌ : ୨.8 × 407 % ନଜଂନ କୁଲ୍ନ ) 


7, ସୁର ବେଦ୍ୟଯୁଭକ ବଲବରଖାଗୁସୁ କଣ ରୁଝାଇଜଅ | ଏହୁ ଚରଖାଗୁଚୁ ସାହାସ୍ଯରେ 
ବକୌଣସି ବହଦ୍‌୍‌ରେ ବଦ୍ଦ୍ୟୁଭ ତକ୍ଷନ୍ମର୍‌ ଖବଭା କପଜ୍‌ ପ୍ରକାଶ କର୍‌ଯାଏ ୨ 


8. ଝାଗ୍ଵଡ଼େ ଓ ମ୍ବାକସଚଞ୍ଚୁଲଙ୍କ ଏକକି ବଲରେଖାଗୁଦ୍ଛ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ । 
ଏକକ ଚସ୍ତର୍‌ଣ ରେଖାଗୁଚ୍ଛ ଓ ବବ଼ ଦ୍ୟୁଭକ ଦପ୍ତରଣ କଣ ବୁଝ୍ାଇନ୍ଦଅ । 


9. ` ବବଂଦ୍ୟଭିକ ପାଶ୍୍‌ୀ କରଣ କଣ କୁଝାଇକ୍ଅ | ସ୍ମାଣ କର୍‌ ବସ କୌଣସ ଵଦ୍ୟଭଂ 
ଘାରକ ମାଧମ ପାଇ 7) == [: + 477 ¦ 
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ଷଷ୍ଟ ପରଣ୍୍ଚକ୍ଛଦ 
ସସ୍‌ କଂ ଲଠୁମ ଓ ଭାହାୋଇ ସ୍ତଚପ୍ପାଗ 


(0940155”5 11,547 @1;ପ ` 11 5 ଡ@]୮901  ୦@ 1013) 


କାଲ୍‌ ସେବଡର୍‌କ ଗସ୍‌ (1777-¬1855) କୌ ଶସ ବହ ସ୍ତୃଷ୍ଣଭଲର୍‌ ବାହ୍ୟ 
ଦ୍ଦଗରେ ମୋ ୫ ଅଭ୍ଲମ୍ବ ଦପ୍ତର୍‌ଣ ଓ ବନ୍ଦ ସ୍ପୃଷ୍ଣଭଲ ମଧ୍ଯବର ଥ୍ରବା ଗ୍ଭ ମଧ୍ଯବର୍‌ ଏଲ 
ସମ୍ପକ ଆବିଷ୍କ୍ାର୍‌ କଶ୍ଚଥୂବଲ ଓ ଏହ୍ଜ ସମ୍ପକ ଲୁ “ଗସ ଜୟୁମ କୁହାଯାଏ | 


ଗସ୍‌ କ୍କ ନୟୂମ :-_ 6କୀଣକ ବନ୍ଦ ପୂଷ୍ତଚଲର୍‌ ୭ମାଟ ଅଭିଲମ୍ବ 
ବବୈଦୁ ଏତିକ ବସ୍ପରଣ ପୂଷ୍ଟୃଚଲର ଅଭ୍ୟନ୍ତରଠର ଅବସ୍ଥ ଚ ବଦୁୟଚ୍‌ ଗ୍୍‌ର୍କ 
ବା ଗ୍ର୍କ ସମୁଦ୍ରର୍‌ ଏକ ଗୁଣ ୨ ଛଦ୍ରୁଯଚ୍‌ ଗୁର୍କ ଯଦି ପ୍ରୁଷ୍ଠଚଲର 
ବଦ୍ିର୍ଭାାଗରେ ଅବସ୍ଥ ଚ ବଦ୍ରାଇଥାଏ ତା ଦ୍ରାବଦ୍ରଲେ ପ୍ରଷ୍ତଚଲର ମାଟ 
ଅଭିଲମ୍ବ ଠସ୍ପରଣ ଶୂନ ହ୍ଏ । 


(1) ଅଭ୍‌ଧନ୍ତର ଗବର୍କ :-ଚମଚନେକର ଏ ଅଗପସିକ ପ୍ରବବେଶ୍ଯତା ବସ୍ିଷ୍କ 
ଗୋଡ଼ ମା ଧ୍ମବର୍‌ ୫ ଏକ (ଚନ୍ଦ୍ର ଜଂ 6୭1) ବ୍ଧ ସ୍ୃସ୍ତତଳ ଓ ଏହୁ ବନ୍ଦ ସ୍ୃଷ୍ଣତଲର 
ଆଦ୍ନ୍ତରରେ ଥୁବା ଠ ବନ୍ଦୁରେ ବନ୍ଧୁ ଘଭର୍ଜ †# ଅବନ୍ଧିତ । ୦ ବନ୍ଦ ଠାରୁ ¢ ଦୂରକରେ 
ବନ୍ଦ ସ୍ତୃଷ୍ଣତଲ ଉପରେ 7 ଏକ ବହ, ଓ 6୫୬ ତାହ୍ରାଲ୍ପ ପର୍‌ବେଷ୍ପାନ କରୁଥିବୀ ସ୍ୃୃଷ୍ଣତଲର୍‌ 
ଏକ ଷୁ କ୍ତ ଅଂଶ । 7 
ବହ୍‌୍‌ରେ ବଦ୍ଯୁତ୍ତୁକ୍ଷେନ 
ତବଚା ର @ଗ 22 
ମଚନକର ୩୫ ସ୍ରଜ୍ଞୁଭ 
ବାହ୍ୟ ନ୍ରଟଚର୍‌ ଅଝିଇ 
ଲ୍ମ୍ଭୁ 07 ଏବଂ 272 ଓ 
2୬୬୩ର୍‌ ଅନ୍ତ ଗଭ ଚକାଣ 
= 6 | ସୂଇଗ୍‌ଂ 77 
ଦ୍ଦଗଚରେ ଗବ୍ନଭା ୮୮ର୍‌ 
ଉପାଂଶ = + ୯୦୭ 6 


(୭ନ ନଂ 61) 
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୧୮୪ ବଦ୍ଯୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞନ 
. '- ` 75 ବନସଳର୍‌ ଅଭ୍ଲମ୍ପ ବନିଦ୍ୟଯୁତକ ସରଣ (?ଏ ୦୮୮୬] €] €6୯୨16ୟ1 
1001100101)) 


64 = [; ୯୦5୫ 6 75 
=†¢ 7 == -୩%. - ୦୦୫ 
¬ € ୯୦୭ 0 75 „8 ୦୦୫ 0 75 


କନ୍ତୁ ୧୨୦୫. = 7୫ ଦୃସ୍‌ ୦ ଠାରେ ଉସୂନ ହେଉଥିବା 
ସନଵକୋଣ = 7୦ 
†]¢ /; ୦୦୫ 6 7୬ = ଧୁ ୦ 
,', ` ବହସୂଞ୍ଠଲର ମା ₹ ଅଭ୍ଲମ୍ବ ଚସ୍ରଣ 
ଥୁଞ 
1 = #£2 ୯୦୫ 6 #5= / ¶୩୦ = 4709... ..“ (6.1)) 
5 0 


ସନ୍ଧ ବନ୍ଦସୃଷ୍ଟଢଲ ଭଡଚର ଗଭର୍କ ଠୁ, ୩2, 0, ୮ଣୁଳ ଆଏ ଓ ପ୍ରତ୍ଯେକର 
ମୋ ଅଭ୍ଲମ୍ବ ବପ୍ତରଣ ସଥାନ୍ତବମ ଏ୮।, ୬୬୨ ଏ୬୫୦୮୮୯*୮କ ହୁଏ ଭାହ୍ରାହହ୍ନଲେ 
ସ୍ତୃଷ୍ଟଭଲର ଚମ୍ଭା ଵ ଅଭ୍‌ଲମ୍ବ ଦପ୍ତର ଣ 


`] = "^; 4- ˆ" 2 + ˆ4⁄ ¡ + ` ' ' !4^ „ 
= 4₹ (୩; 4 ୩2 4" ୩+ 4 ` ` ୩,) 


= 4350 = 46୦“ °” . (6.2) 


ସଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ସୂଷ୍ଣତଲର୍‌ ଅଉ୍ଭଂନ୍ଥର୍‌ରେ ବକୌଣସି ଗ୍ଲର୍ଜ ନ ଆଏ, ଡାହା ବହବଲ 
47 ୦ © ଏ କେନବଚର୍‌ ସୃଷ୍ଟଭଲର୍‌ ଚମାଃ ଅଭ୍ଲମ୍ସ ସ୍ରେରଣ ଶ୍ବଳଯ ହୁଏ | 


(1) ବାଦ୍ୟ ଗ୍ବର୍କ ¬ ମଳନକର ବନ୍ଦ . ଗୃଜ + ୩ ବହଦସ୍ତୃଣ୍ଣୃଭଲ ବାହା ରେ 
(ଚନ୍ଦନ ନଂ 6.2) ଠ ବନ୍ଦରେ ଅବହ୍ଭ । ବଶ୍ଚିମାନ ଠକୁ ଶୀର୍ଷବନ୍ତୁ କର୍‌ ୩୦ 
ଘନଳକୋଣ ବଶିସ୍ଣ ଗୋଝିଏ ଶଙ୍କୁ (୦୦୮୧) ଅଙ୍କନ କଗ୍‌ଯାଜ୍ ଓ ଚାହ୍ରା ବନ୍ଦସ୍ତୃଷ୍ଣତଲର୍‌ 
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, ଗସ୍କ ଜୟମ ଓ ଡାହାର ପ୍ସୋଗ ୯୮୫ 


2, 25, ୦, ଓ ୬ ବହ୍‌ରେ ସଥାନସେ ୩୫¡, 7୫୬, 7୫୨ ଓ ୩୫, ବଞ୍ଷନସଲ 
ଛେଦକରୁ । ଏଠାରେ 
୧୫ ଠାରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର 
ନ୍ଦଗରେ ଅଭ୍ଜ୍‌ଲମ୍ବ ସପ୍ତର- 
ଣକ୍ଲୁ ବଯୁ କ୍କାସ୍ବକ ଓ 
ବାହ୍ୟ ବନ୍ରଗରେ ଅଭ୍ଲମ୍ବ 
ପ୍ତେର୍‌ଣଲୁ ଯୟୃକ୍ତାସ୍ଵକ 
ଧରାଯାଏ । ସୁଡର୍‌ଂ 4 
ଓ © ଠାରେ ଅଭ୍ଲମ୍ବ 
ପ୍ପେରଣ ବଯୁକ୍ତାତ୍ସକ ଏବଂ 
( ଚନ ନଂ 6.2 ) 2 ଓ ୮ଠାରେ ଅଭ୍ଲମ୍ 

ଚତ୍୍ରରଣ ଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ ବହବ । ସୁଢଗ୍‌ଂ ବନ୍ଦ ସ୍ତର୍ତଲର ଚମ୍ଭା ୫ ଅଭ୍‌ଲମ୍ବୃ ସପ୍ତର୍‌ଣ 

ˆ] = -- "/⁄ ^ 4- "4"1 ¬ ˆ]^ ୦ + ˆ4⁄ 0 

= - ୩୩୦ + ୩୩7୦ - ୩୩୨୦ 4୩୨୦ = ୦ ... „ତା (63) 


ଠ ବନ୍ଦ୍‌ ) ରୁ ଅଙ୍କ କ୍ରିଉ ଅଳ୍ଯାଳ୍ଯ ସମ୍ଭସ୍ତ ଶଙ୍କୁ (୦୦୮୧) ପାଇଁ ଏହ୍ନା ସତ୍ଯ । 
ମୁଚଗ୍‌୍‌ଂ ବାହ୍ୟ ଟ୍‌ର୍କ ପାର୍ଜ ବନ୍ଦ ସୃଣ୍ଣତଲର ବମା ୫ ଅଭ୍‌ଲମ୍ବ ସ୍ତ୍ରରଣ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ । 


ବକୌଣସି ବଦ୍ୁଯୁତ୍ତୁ କ୍ଷେନ୍୍‌ରେ ଅଳିତ ବନ୍ଦସ୍ତୁସ୍ତଢଳଲୁ ଗସୀୟ୍‌ ସ୍ତୁଣ୍ତ ଭଲ 
(୦୫055181) 50 ୮£86€) କୁହାଯାଏ | 


65 ଜ୍‌ପରେ ଅବସ୍ିଂଢ 7 ବନ୍ଦୁରେ ସଦ୍ଦ ଚାର୍ଜ ୩, ଷାପଳ କର୍‌ସାଏ 
ଢାହ଼ାହେଲେ 7 = 70, 


ବନ୍ଦପ୍ତୃଷ୍ଣୃତଲ ମଧ୍ୟର ଚା ର୍କ ଠୁ ଥଲେ ଓ ଡାହାଠାରୁ ର ଦୂରକ୍ଧ ₹ ହ୍ରେଲେ 


= _ 92 
`” ୨. 


, ୮ - ୭ ` 


(କୁଲମ୍‌ କକ ନୟ୍‌ମ) 
ପୁଡଗ୍୍‌ଂ ଏହ୍ଵା ସୁସ୍ଥଞ୍ଣ ସେ କୁଲମ୍ଭ ଙ୍କ ନୟ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗସ @ ନୟ୍କମ୍ଭ ଏକାପରି, ବକବଲ 
ଭ୍‌ନ୍ନ ରୁଷଟର୍‌ ଅଭ୍‌ବ।କ୍ତ । ସନ୍ଧ ବଲକ୍ଷେନ୍ତ ଜଣାଯାଏ ଡାହ୍ବାହ୍ଵେଟଲ ଡାହ୍ରା ନକରେ 
< 
ଥୂନ୍ଧା ଚାଜର ଗଘର୍‌ମ୍ଭାଣ ଗସ୍‌ ଙ୍କ ନସ୍ତୁମ୍ ସାହ୍ରାସଯବର୍‌ ଜାଣିହୁଏ । 
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୧୮୭ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞୀନ 


6.2 ପଏସନ(, 3 ଲାପ୍‌ ଳାଣସର୍କ ସମୀକରଣ (0201550025 ଷ ମଓଁ 
] ,2186€”?5 ୧081101 ) : 
() ପଏସନ୍‌ର୍କ ସମୀକ ରଣ : -¬ ବଦୁୟୁଢୁଞେନ ସମ୍ବୃହ୍ଧୀୟ୍‌ ପଏସନ୍‌ଙ୍କ 
ସମ୍ମୀକରଣ ଗସ୍‌  ନୟ୍ଟ୍ବ ମର ଏକ ସ ପ୍ରସାରଣ ମାନ୍ନ । କୌଣସି ବଦ୍ୟୁଜ୍ଜୁକ୍ଷେନ୍ଧସ୍ତ ଏକ ବନ 
ଥ୍‌ ଵଚାର୍‌ କଟ୍‌ସାଉ୍ ଓ ମାଧନର୍‌ ଆପେସିଳ ପ୍ରବେଣ୍ଯଭା 2୧ ବହୁତ । 4. ବଢ୍ରେ 


(ଚନ ନଂ 6 3) 


4,207" ଏକ ସ୍‌ ଦ (ଚନ ନଂ 6.3) କର୍କ/ଭ ସାମାନୃର୍ଳ ଘଳଷେନ | ଏହୁ ସନ- 
ସଷେନ୍ନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ବଦଧ ସଥା ନ@ମେ 72, 71' ଓ £ > ଏବଂ ସସମାବନ ସଥାନଚମ 
±, 1, © > ଅୟ୍ଷ ସହୁଭ ସମାନାର | ଏହୁ ଘନେନ ମଧରେ ସନ ` ସମସ୍ବରେ ଚାର୍ଜ 
ବଙ୍ଗୁଢ ହେ ଇଥ୍ବବାର କମ୍ମାନା କଟ୍‌ସାଇ ସଫଲରେ ଘନସ୍ପେନ୍ନ ଭଭରକୁ ପ୍ରବାହୁତ 
ହେଉ୍ଭଥିବା ରେଖା ଗୁଚ୍ୁ ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ନଗରେ ପ୍ରବାନ୍ଦୁଢ ବହଉଥ୍ରବା ଚରଝାଗୁଭ୍ଛ ଅଧ୍ଵକ 
ହେର । 


3. ବହୁରେ ସଦ୍ଦ ବଦୂଂଢୁକ୍ଷେନ୍ର ଟବଢା £ ହୁଏ ଭ ହାବହୁବଲେ ±, 7, 2, 
ଅସ୍ତ ସନ୍ଦୃତ ସମ୍ଭାନ୍ତର କଗରେ ଢାହାର ଉପାଂଶ ସଥାନ୍ନମେ 7?„› 7:¥ ଓ 7?2 ହେବ | 
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. ଗସ୍ର୍କ ନୟମ ଓ ଢାହୀର ପ୍ସ୍ତୋଗ ୧୮୭ 


ସଦ /?,ର ମାନ 4. ବନ୍ଧୁ ରୁ ୦୪% ଗରେ ପର୍ବସଡ ହୁଏ, ଡାହୁ ହେବ 
7:7୬. ପାଶ୍ଵ ରେ (†'&6€) ଡାହାର୍‌ ମାନ 27 

ସୂଚଗ୍‌ଂ .47" ଘାଶ୍‌ ରେ (1666) ୦.‰ ଦଗରେ ସନସେନ ଭ୍ଭରଲୁ ଅଭ୍ଳମ୍ବ 
ପ୍ରେରଣ= 772, 7172 ଏବଂ 310 ପାଶ୍‌ ବର୍‌ ୦.% ନ୍ଦଗବର ଘନସଝଷନ୍ଧ ବାହ୍ରାର୍‌ଲୁ 


ଅଭଲମ୍‌ ପେରଣ = ଯ{ 8, + %⁄* ୩ }77772 


“, ଘଳବକ୍ଷନର୍‌ 20 6 4 7 ପାଶ୍‌ ଭ୍‌ ବାହ୍ୟ ଦଗବର୍‌ ବମା ୭ ଅଭିଲମ୍ବ ସ୍େରଣ 


= 88, + 75+ 7 )2» × ୩2 -- ] 17 1 72 
୩× 
୩2୮ 


ଏ ୪ ` 2 #×' 72/୩2 
ସେଦ୍ଦୂଷଣ୍‌ 46 © © ପାଶ୍‌ ର୍‌ ବାହ! ଜ୍ଞଗଚର୍‌ ଚମ୍ଭାଃ ଅଭ ଲମ୍ବ ପ୍ରଣ 


=82:2#)4342 


ଏବଂ 477 © 7୦ ପାଶ୍‌ ର୍‌ ବାହ୍ୟ ଛଗରଚର୍‌ ଚମା ଵ ଅର୍ଵିଲମ୍ବ ଗପ୍ରର୍‌ଣ 


=®:42#27, 


ତ୍ମୁଢବ୍‌ଂ ସାମାନ୍ତର୍‌କ ଘନା ବାହ୍ଲ୍ୟ ନଗରେ ଚମାଃ ଅଭ୍ଲମ୍ବ ସସ୍ତର୍‌ଣ 


_ .„ / 28 , 2୮» ୪.) 
£ { 4 + 2 + ଯୁ] #× #» ୩୪ 


ବନ୍ଦ ଘନଷ୍ଷେନ୍ଧରେ ଗ୍ଭର୍ଜର୍‌ ଘଳକ୍ସ (₹୦10121€ 0€୩5127) ସଦ 7 ହୁଏ 
ଡାହ୍ନା ହେଲେ ଉଲ୍ଲଧରେ ଗ୍ଭର୍ଜର୍‌ ପର୍ମଭାଣ = 0 7± ୩7? 22 | ବିମାନ ଗସ୍ଙ୍କ ନୟ୍ମ 
ଅନ୍ଦୁସାୟ୍ଠୀ 
® ( + 4୭ + %} ± 6» ୩2=4+/ ୩» ୩ ୩2 


୩2 
6[୮;‹ 48, ୩8, _ 4#0 


ଣା 3) 
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୯୮୮ ଛଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଓ ଚ୍ଟମ୍ଭକ ବଜ୍ଞାନ 


ଏହ୍ଲା ସମଧର୍ମ ] ଛଦୁୟଡ୍‌ ପାର୍କ ମାଧ୍ୟମ (£1୦୮୩୦8€୮୩€୦115 ଓ1€1 €୦୮୮1୦ 
1€0101)) ପାଇ୍‌ ପଏସନ୍‌ ସମୀକରଣ ଅବେ | 


ଉପବବଦ୍‌ଲ ସମୀକରଣନୁ ୧ ସଙ୍କେଡତ୍ମାଗ୍୍‌ ଜମ ଲ୍ବଷିଭ ପ୍ବବରରେ ଚଲଖାଯାଏ 
61୪, = £#&=‡‰ ୮ (ସେ? ଗା: ସେ: ଯକରବର) (6.5) 


ମି: ଲ¦ ସେ: ପକଭବରେ ତ = ¿` 7 
୨୮ 
ˆ ` € ¿୮ 
ଏଠାଝର୍‌ ସବ୍ଦଡ ¿^ (ଉ୍‌ଚ୍ଚାରଣ '(ଡଲ?) 
_ 6 , ୩ ¦ 7 
= 15 ` 2 2 
2. ବନ୍‌,ରେ ବଦଦ୍ଯୁଭକ ବଭବ ସନ୍ଦ ୪7 ହୁଏ ଢାହାବହବଲେ 


(6.6) 


2. 8 ଥି ° ୭ ରେ (6.7) 
ବଭକ୍‌ଃର ସଙ୍କର ଅନୁସାସ୍ଟ୍ୀ 


^?! = - ‰' (ସେ: ଗରା: ସସ ପକଭରେ) ‹..... ` (6.8) 
ଏବଂ ମି! କି: ସେ ଜେ 
¿ 237 = - ଏ 5 ×» (6.9) 
୨ 6” 


ଏଠା = 
ର ସବ୍ଦ £“ 8 (ଏ 22 


(1) ଳ୍ପ୍ଳାଚସେଳକ ସମୀକରଣ :- 
ସଦ୍ଦ ସାମ୍ଭାନ୍ତର୍କ ଘନକ୍ଷେନ୍ତ୍ର ମଧରେ ଗ୍ଟର୍ଜ ନ ଥାଏ ଅର୍ଥୀଭ୍‌ ୮ = ୦, ଭାହ୍ରା- 
ବହେ 
4 4,1+ 602 


7୩ 209 + 22 ” == ୭ 
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ଗମ୍‌ଙ୍କ ନସ୍ଟରମ୍ଭ ଓ ଡାହ୍ନାର ପ୍ରୟ୍ଠୋଗ ୯୮୯ 


6୩୮୪ ) 6୬୪ ¡ 7°୪ ଖେ 
ଏବଂ ୩୬ ୭ = ^) *¥\¥ = 0 .... (6.10) 

ଏହ ସମ୍ମୀକରଣଗୁଞ୍ଜଲୁ ଲ୍‌ପ୍‌ଳ୍‌ଠସଙ୍କ ସମୀକରଣ ଓ /୪” ସଙ୍କେଉଲୁ 
ନ ପଲାସସେଳସ ଅପେରେଵଃର _ (1,90182€25 ୦୮୧୮୫୯୦୮) କୁହାଯାଏ | 


6.3 ଗସ୍‌୍କ ନୟୃମର ସୟୋସ : 


1. ସମଭାବରେ ଗୂକିଚ ପରିବାଦୀ ପଦୀର୍ଥିର ଚଗୋଲକଳଯାଗୁ ବଦୁଧୟଚ୍‌ 
କ୍ଷେଢ଼ର ଜୀବ୍ବଚା (100€05610( ` ୦୮ £1614 ` ଏ (€ £ ୦ ` 0011011017 
୯୩3୮8€୦ 5୮16୮1691 ୯୦୮୦1୪୦୯୦୮) : 


(ମ ) ବାଦ୍ର୍ୟବନ୍ଦ :-¬ ମନେକର 3 ଏକ (ଚନ ନଂ 6.4) ପର୍‌ବାସୁ 
ପଦାର୍ଥର୍‌ ବମାଲ୍‌କ ® ସେଥରେ ଥ୍ବବା ଗ୍ଟର୍ଜର ଅର୍‌ମାଣ ଠ । ଏହ ୦ଗଘୋଲକର କେନ୍ଦ ରୁ 
† ଦୂରଢୁରେ 7 ଏକ ବାହୁ ବହ୍‌, ଓ ଏହୁ ବହେ ବଦୁ୍ଯୁଢ୍‌ ଚଷୈନ୍ର ବତା ନଥ୍ରସ୍ଠ 
କର୍‌ବାକୁ ହ୍ବେବ । ଗୋଲକ ବାହ୍ରାରେ ଥ୍ଵବା ମାଧମ୍ଭର୍‌ ବଦ୍ଯୁଭୁ ପାରକ ଧ ବାଙ୍କ 
(001616୯୯୮1୦ ୦୦୮$୪୫୮୩ ¢ ବହୁଜ୍‌ | ବଵିମାନ 7 ବହ, ମଧଦେଇ ଗୋଲକ 
ସନ୍ଦ୍ୃଭ ସ୍ମ କେନ୍ଦୀ ଏକ ବଗାଲକାର ଗସୀସ୍କ ସ୍ତୃଷ୍ଣଡଲ (୦୫୪$୫187 $0୮£ୌ8୦6) ଅର୍ଜନ 


୩୫୭ ଦ୍‌ କଗ୍‌ଯାଉ୍‌ । ଏହ୍ସ ସ୍ୃୃଷ୍ଣତଲର ବକ୍ଷନ୍ରଫ୍ଲ = 
¿⁄ ଏ 4୮ । ଏହୁ ଗସୀୟ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଣର ଚସ ବକୌଣସି 
(4 ବନ୍ଦରେ ଗବ୍ରଭା 7୧ ବହୁଜ୍‌ । ଏହ୍‌ ଗବ୍ରଚାର 
| ୍‌ ନ୍ଦଗ ସ୍ରଭ ବନ୍ଦ୍‌ରେ ସୃଷ୍ଟତ୍ତଲ ସହ୍ଧୂଭ ଲମ୍ଳ 
କବ ୮9 ହେବ । 
ଵଵ ଏଠାରରେ ଚମ୍ଭାଵ ଅଭ୍ଲମ୍ବ ବବିଦ୍ଯୁୂଭକ 
` ଭ. >£ ପ୍ରେରଣ = 1:17; ‹¿4₹#° 
ଏ × 
`୯ _.. --= = ଗସଙ୍କ ନୟ୍କ୍ଵମ ଅନ୍ୁସାୟ୍ତୀ, 
(ଚନା ନଂ 6.4) 1072§477" = 4%0ଠ 
†; = ˆ ଡାଇନ/ ଞ୍ଣମା ଵକୁଲ୍‌ମ୍ଭ ର ଉଠ (୦.11) 


ପଶ _ ୦ 
[ ମ: "ଫା ସେ: ପବରଭରେ †¿ ` 4 #© ୦ ୧7୮ ନଭଉ୍‌ଶନ/କୁଲମ ] 
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୧୯୦ 


ଵଦ୍ଯୂଭ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞନ 


ଚଉଣୁ ଗୋଝଏ ଗୁଳିଭ ପଶବାସ୍ତ୍ର ଗୋଲକର ସେ କୌଣସି ବୀଂହ୍ୟ ବନ୍ଦ ର୍‌ 
ଗନ୍ନ୍ଭାର ମାନ ଏପର୍‌ ହ୍ଦୁ ଏ ଯେ ଗା ଲକର ସ୍ତୃ ୍ଣତ୍୍‌ଗରେ ଅବସ୍ଚି ` ସମଗ୍ର ଗ୍ଚର୍ଜ ଭାହାର 
ବକେଦ୍୍ରର ବକନ୍ୀଭୁର ବହ୍ବାଇଥବିବାର କଲନା କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । 


(୨) ଆଭଧନ୍ତର ବନ୍ଦ := ¬. #ନେକର 7 ବହ, ଗୃର୍ିଲ ପରବାସ୍ତ୍ର (ଚନ ନଂ 
6 5) ଗୋଲ୍କର ଅଭ୍ଲନ୍ନରରେ ଅବଞ୍ଚି ଭ । ଏହୁ ବନର ଦୁରବ୍ଧ ଚଗାଲକର ବକହ,- 


4 


(ଚନା ଜଂ 6-5) 


ଠାରୁ 7 ହେଉ ® ଏହୁ ବନ୍ଦ୍‌ ମଧଦେଇ ଗଗୋଶିଏ 
ଗସୀୟ ପୃଣ୍ତୃଢଲ (୪୫ଷ୪୫୫18୮ ୫0118୦€) 
ଅବ୍ଦଳ କଗ୍‌ସାଉ୍ । ଏହ୍ନ ଗସୀୟ୍‌ ୧ଗାଲକର 
ବ୍ନ୍ନେଫଲ =¬ 477? ଓ ଢାହା ମଧ୍ୟଦେଇ ସାଜଉ୍‌- 
ଥୁବା ଚମ। ୭ ଅଭ୍ଲମ୍ବ ଦପ୍ରରଣ=¬ ]† [[4₹7" | 
ଗସଙ୍କ ନସ୍ପମ ଅନ୍ୁସାୟ୍ଵୀ ୪14 #7°? = ଏନ 
କିନ୍ତୁ ଗ୍ଭର୍ଜ ଠୂ ଗୋଲକ ଥ୍‌ ର୍‌ ସ୍ପୃଣ୍ଣତ୍ସ୍ଗରେ 
ଅବସ୍ଥାନ କଚର ଓ ରେହୁ ଗର୍ସୀୟ୍ର ପୃଷ୍ଣଭଲ 
ମଧବରେ କୌଣସି ଗୃ 7 ନ ଥାଏ ଅର୍ଥାଇ ୦ = 0 
ପୁ୍‌ଦଗ୍‌ଂ ଗ୍ହ ର୍ଜିଜ ପର୍‌ବାତ୍ସ୍ର ଗଗୋଲକର ଅଉଦ୍ଭଃନ୍ତର 
ଙ୍ବ୍ରଗରେ ¢, = 0 | 


2, ସମଭାବକର ଗ୍‌କ୍କିଚ ଅ ପରିବାଦ୍ରୀ କଗାଲବଳୟଯୋଗୁ ବଦ୍୍ଯଚ୍‌ 


କ୍ଷେଡ଼ର ତୀବ୍ବଚା : 


ମଚନକର 4 ଏକ ସମ୍ଦ୍ବବବରେ ଗୃର୍ଜିଭ ଅପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ଭରଲ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ୍ଲ 
ପଦାର୍ଥର ଚଗୋଲକ (ରନ ଜଂ 6.6) ଓ ଭାହ୍ରାର୍‌ ଅଦ୍ଭୟନ୍ତର୍‌ ସ୍ତଗରର୍‌ ଅବସ୍ଥିଂଭ ୮ 
ବିନଦୁଚୂର ଗବ୍ରଭା ନତ୍ଛିୟ୍ତ କର୍‌ବାଲୁ ହେବ । 
ଏହ୍ନ ଚଗାଲକର୍‌ ବ୍ୟାସାକ୍ତ £ ବହୁଜ୍‌ ଓ 
ସେଥ୍ଵରରେ ଠୃ ପରମାଣ ଗ୍ଟ୍‌ଜ ରହୁ । ବଜେହୁ 


ଏଠାଚର ଗ୍ଭର୍ଜର ଘଳ ସ ହତା (\୦1010)€ 


0€0517) 


'= ୟ 


^ × ବ୍ଢ 


କେହ୍ରଠାରୁ 7 ବହୂର ଦୂରକଢ଼ ସନ୍ଧ ¢ 
ହୁଏ ଓ ଏହ୍ନ ଵଛ୍ ମଧ୍ଯଦେଇ ସନ୍ଧ ଚଗାଚଏ 
ଗମ୍ପୀୟ ସୃଷ୍ଣଭଲ ଅଙ୍କଳ କଗ୍ବଵଯାଏ ଭାହ୍ରା- (ଚନା ଳଂ 6‹6) 
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ଗମ୍‌ ନସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଡ, ହାର ପ୍ରବସ୍ଫାଗ ବ୍‌ ୯୧ 
ହ୍ଲେଲେ ତାହ୍ଵାର ଅଭ୍ନ୍ଥ ର ସ୍ବଗରେ ଥ୍ବଦା ଗ୍ଭ ସ୍ସେ' ଗନ 5 ବହ୍‌ରେ ଡଟବ୍ରଭା ୮ 
ଉଜାଡ ବହବ କନ୍ତୁ ଢାହ୍ବାର ବର୍ହ୍ତତ୍ବ୍ବଗରେ ଅବସ୍ଥି ୮ ଗ୍ଚଳ ମୋଗୁଁ ˆ ବିନ୍ଦୁରେ ଗବ୍ରଢା 
†; = 0 ହେବ | 7 ବିନ୍ଦୁର ଅଦ୍ୟନ୍ତ ରରେ ଥ୍ଵବା ଗ୍ର ପର୍‌ମାଣ ଥମ £ । ଏଠାରେ 
ଗମ୍ପୀୟୃ୍‌ ପୃଷ୍ଣତ୍ତଲର ଚମ୍ଭାଃ ଅଭ୍ଲମ୍ପ ସପ୍ତରଣ = ।୧୮1୩/୮୬ ; ୧ ¬ ମାଧମ୍ଭର ବଦ 
ପାର୍କ ଧ ବାଙ୍କ । 
ଗସ୍‌ କଳ ନୟ୍ବମ୍ଭ ଅନ୍ତୁସାସ୍ଠୀ ୮୧୮4 ' = 4" ' ନଂ 
„© £ _ 877 0 _ §₹7 0/† _ ଠୂଂ୍‌ 
` ୮ ଏ।୧ £ #° ˆ [¢ £ 
_ସୂଚରାଂ ସମଭାବର ଗ୍ବଳିଚ ବକୌଣନ୍ଦ .ଅପରିବାଦ୍ରୀ ଗୋଲ୍‌କ 
ଯୋଗୁ ଚାଦ୍ବାର ଅଭ୍ଯନ୍ତରଚର୍‌ ୭ଯ କୌଣନ କନ୍ଦ ` 6ିର ଉପକାଚ 
ଦ୍ରେଉ ଥିବା ବବେଦ୍ରୁ।ଚିକ ତୀବ୍ରଚା ୭ବନ୍ଦ ?,୦ାରୁ ବସହି ବନ୍ଦ ) ର୍‌ ଦୁରଚ୍ନ ସହିତ 
ସମାନ ପାଖୀ ଏବଂ କିଗୀଲ୍କର୍‌ ବକନ୍ଦ,୭ର ଚାଦ୍ରା ( (ତୀବୃଚା) ଶୁନ୍ୟଯ ବଦ୍ରବ । 
3. ଗୃକଚ ସୁଦାର୍ସି ପରିବା ଦ୍ରୀ କିଲ୍‌ଣ୍ଡର ନିକଟେ ଛଦୁଏଚ୍କକ୍ଷେତର ତୀବ୍ରଚା: 
(6)- ¬43,3 ଏକ ଭା ଜିଢ ସୁଦୀର୍ଘ ପର୍‌ବାସ୍ସୀ (୭ନ ନଂ 6. 7 ସିଲ୍ଣରର । ଏହାର 
ଏକ ଚସମଭି: ପ୍ରଭ ଚାଳ ର ପଣ୍‌ମାଣ+ ଧୂ ବହ୍ଵଜ୍‌ । ଏହ୍ଦୁ ସିଲଣ୍ଡର୍୍‌ର୍‌ ଅକ୍ଷିଠାରୁ ¢ 
ଦୁରଢ୍ମରେ ଅବମ୍ଥିଉ ୮ ବହୁଚର ତାବରଡା ନଣ୍ଥିସ୍ଠ କର୍‌ବାକୁ ବହ୍ବବ । ସିଲ୍ଲଣ୍ତର ଚରୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ 
ଥ୍ଵବା ମ୍ଭାଧମର୍‌ ବିଦ୍ଯୁଭ୍ରପାରକ ଧ ବାଙ୍କ †¢ ହେଉ । 
2 ବନ୍ଦୁ ମୂ୍ଚବଦଇ ଏକକ ବଦୈଣ୍ଯର୍‌ ଗୋଛଏ 
ସମ୍ଅଷ୍ଷୀୟ୍ତ ଗସୀସ୍ତ ସିଲ୍ୁଣ୍ଡର (୦୫୩1୫୫181 - 
୯୨11046୧() କଲ,ନା କଗର୍‌ସାଜଉ । ମୁଲ୍‌ଣ୍ତର୍‌ 
ଗଠନର ସମମ୍ମିଭ (5୩୮୮୮୩୧୪୮୨) ଦୁଃୁ`ରୁ ଗବ- 
ଭାର ଜ୍ଢଗ ସଝଂନ୍ଧ ଅର୍ସସ୍କ (୍‌ ୨ 0131) ହେବ ଅର୍ଥୀନ୍ତ 
ନଲଣ୍ଡର୍‌ ବନ୍ତଉଭଲ ସଦ୍ଭ ଲମ୍ବ ଚହ୍ରବ । ଏବଂ 
ଅକ୍ଷଠୀରୁ ସମ୍ଭାନ ଦୁରଜ୍ମଟର ତାବ୍ରଭାର ମାନ ସମ୍ଭାଳ 
ହ୍ରେବ । ଏଠାଚର ସଲଣ୍ଡରର ଉପର ଓ ତଲ ସ୍ୃୃଷ୍ଣର 
ଲ୍ମ୍ଭ୍‌ ନ୍ଦଗରେ ବୈଦ୍ୟ ଭକ ସ୍ତେରଣ ଶୂନ୍ୟ) ବକେବଲ 
ପାଶ୍ଠ ଭ୍ବଗର ବନ୍ଞଉଲ (୦ପ0୩୪୧୯୮ _ 501 86୧) 
ମଧ ଦେଇ ଚସ୍ତର୍‌ଣ ବହବ । କର୍ଲଡ ଗସ୍ୀସ୍ଟ୍‌ 
ନଲ୍ଣ୍ଡର୍‌ ର ଦଡଇଲର କ୍ଷେନ୍ରଫଲ= 277 | 


` (612) 


(ଚନ ନଂ 67) 
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* ୯୫ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ, ମକ ବଜ୍ଞନ 


ଘୁଇଗ୍‌ଂ ଗସୀୟ୍ ଜିନ୍ନଣ୍ତର୍‌ ର ବନ୍ତତର୍ର ମଧଯବଦଦେଇ ସାଉଥବା ଚମ୍ଭାଶ ଅଭ୍ଲ୍‌ମ୍ବ ଚପ୍ତରଣ 
7 75 = 1 [+ 2777 


ଗସ୍‌ ଙ୍କ ନୟ୍ଵମ୍ଭ ଅନ୍ଗୁସାୟ୍ୀ 1 /; 277 = 47୮ 
. ?= , = - ୭ ୫ .. ` (6“13) 


୭୦ [୦ ୧ ୦) ସୂର୍ମାକରଣରୁ ଜଣାସାଏ ଚଯ ବଦିଦ୍ୟଭକ -ଖବ୍ରଡା ଦୀର୍ମ ଗୂର୍ଜିଉ 
ସିଲ୍ଣ୍ଡର୍‌ର ବ୍ୟାସାକ- ଉପରେ ଜଉ ର କରର ନାଵି | ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ନୂଲ୍‌ଣ୍ଡର ପର୍ବରେ 
ସଦ୍ଦ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଗ୍ଭର୍ଜ ଭ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ନଆଯାଏ ଢାହ୍ରାବହ୍ନଲଲେ ଖବ୍ରଡାର ଉପଗ୍ୋକ୍ତ 


ଅଭ୍ବୀ©( 2 ¬ = ର ଏ ଚକ୍ଷନ୍ନତର ମଧ୍ଯ ସ୍ରାୟୁସ୍ୟ ହ୍ନେବ । 


(£) ମନେକର £ ବହୁଛି ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର ସ୍ତୱତତ୍ବଗର ଅଗଣସ୍ଟ୍‌ ନକଃତମ୍ଭ । ମଦନକର 
ସିଲ୍ଣ୍ଡର ର ବ୍ୟାସାର୍କ = ^ ଓ ` ଭାଦ୍ରାର ଗ୍ଭଜର ସ୍ତୃଷ୍ଣଭଲ ସାହ୍ଠଦା = ୩ । ସ୍ତ 
ଲିଲ୍ଣୁର୍‌ର ଏକକ ବଦ ର୍ଘ୍ଯ ପ୍ରଭ ଗ୍ଭଜ ପରମ୍ଭାଣ 

ଏ = 27 ୩ 


(6“1.4) 


“ଟୁ ସମଚଳ ପାଚ ଗ୍ବର୍କ (୮180€ §1€€¢ ୯୮8୮୫୧) ଲିକଟ6ର ଗୀବ୍ରଚା : 


ମନେକର 4 5 ବଦ୍ୟ୍‌ଭ ଗ୍ଭର୍କର ଏକ .(ଚନୁ ଳଠ 6‹8) ଅସୀମ ସମଭଲ ପାଇ 
୬ ଡାହାର ଏକକ ଚକ୍ଷମ୍ଫଲ ସ୍ରଭ ଗ୍ଭର୍ଜର ପର୍ଚମ୍ଭାଣ ୩ । ପାଉଚ ୮ ଆର୍ପେଗରକ 
ପ୍ରବେଶ ଭା ବଣିଞ୍ଣ ଏକ ମ୍ଭାଧମ୍ମରର 
ଅବସ୍ଥିଂଭ । ଏକ୍ସ ପାଉ ନକରେ 
ଅବମ୍ରୁଢ 7 ଵହ୍‌ରେ ଗ୍ରବ୍ତଢା 
ନଞ୍ଜସ୍କ କରବାଲୁ ବଢହ୍ରବ । ପାଡର୍‌ 
ଗଠନରୁ ଜଣାସାଏ ଚସ ପାଢଭ 
ନକରେ ସଙ୍ଟନ୍ଧ ବଦ୍ୟତଷ୍ଷେନ୍ବର 
ଗନ୍ତ୍ରଡାର ନ୍ଦଗ ପାଉ ସମ୍ଭଭଲ ସଦ୍ଦୂଢ 
ଲ୍‌ମ୍ହ୍‌ ହ୍ଵେବ । 2 ବନ୍ଦ୍‌ରେ ପାଉର 
(ଚମ ନଂ €-8) ସ୍ରମ୍ଭତଳ ସହ୍ବ୍ଵଭ କମ୍ପ ନଗରେ 
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'ଗସୁଙ୍କ ନୟ୍‌ମ ଓ ଭାହାର ପ୍ରୟ୍ଫୋଗ ୧୪୩ 


ଣ଼ଗାଡ଼ଏ ଏକକ ପ୍ରସ୍ଥଚକ୍ରଦ ବଶିଷ୍ଣ ପ୍ର ଜମ (୦୮୮୪୮୮୩ କଳଲ୍ନା କଗ୍‌ଯସାଉ୍ଭ ଓ ଏହ୍ଲା 
ପାଉର୍‌ ଏକକ ଚଞ୍ଚନ୍ନଫଲ ଚଛେଦ କରିବ । ବେଦର ଏ ଭିକ ଗରବ୍ରଡାର ଜ୍ଦଗ ପାଢ ମମଡଲ 
ସନ୍ଦୁଭ ଲମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରି ଜମ୍ଭର ପାଶ୍୍‌ ସ୍୍୍ରଗରୁ ଅଭ୍ଲାନ୍ସ୍ ସସ୍ତର୍‌ଣ ଣୁନ୍ଯ ଦହ୍ନବ ଓ 
ଭାହାର୍‌ କେବଳ ପ୍ରାନ୍ତତ୍ସ୍ପଗରୁ ବପ୍ତରଣ ବହବ । 

୍ରିଜମ୍ ଭୁଉରେ ଚବମ୍ାଵ ଗ୍ଭଜ = 6 

ଗସ ନୟ୍ବମ୍ଭ ଅନୁଯାୟ୍ଵୀ ମୋ୬ ଅଳସ ପ୍ରେର୍ଣ = 4୧ 

ପାଉର ଏକକ ବକ୍ଷନ୍ଜଫଲର ଦ ଇପାଶ୍ଂ ରୁ ବାହ୍ର। ଦଗବର ବଦଦ୍ଯଭକ ଗରବ୍ରଚା 
ର୍ଧୟ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ୧ମା୫ ଅଭ୍‌ଲମ୍ବ ଚପ୍ରର୍‌ଣ = ୮୮ × ଦ୍‌ଇ ସ୍ତାନ୍ଜର ଝକ୍ଷେନ୍ବଫଲ 
= 21¢ 7: । 

°. 2]¢ /: = 470 ; 
ଓ _ ଏ" ¦ କଛି ଜଚା(6.15) 
5, ଗ୍‌କଚ ପରିବାଦ୍ରୀର ପ୍ରଷ୍ତ ଉପରେ ବବେଦୁ ଚିକ ତୀବ୍ବତା ୨ 3 କୁଲ୍‌ ମୂର୍କ 
ଉପପୀଦ 4 : 

34 ଏକ ସ୍ଟର୍ଜଡ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର 
(ଚନ ଜଂ 6.9) ଓ _ଡାହାର ସ୍ପୃଷ୍ଟଙ୍ସ୍ଗର 
ଏକକ ୧ଝଷେନ୍ନଫଲ ପ୍ରଭ ଚୁ ଜ ର ପର୍‌ମାଣ 
7 । ମନେକର ଏହ୍ଵ ଗର୍ଜ ଭ ପର୍ବା ସ୍ତରୀଶ 
¢ ବଦ, ଭୂ ପାରକ ଧି, ବାଙ୍କ ବଶିଞ୍ଜ ଏକ 
ମାଧମରେ ଅବସ୍ଥିଂଭ । ଘର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଣର 
ଏକ ଷ୍ଟ ଦ୍ର ଅଂଶ ରୁ ନଗମ୍ଭ ବହ଼ଉ୍ତଥବା 
ଏକ ଚରଖାଗୁଚ୍ଛ ବଵଚାର କଟ୍‌ସୀଉ । 
ଏହ୍ବ ବର୍‌ଖାଗୁଇ୍ଛ ଘର୍‌ବାସ୍ତ୍ଵ ଭୁତରକ୍ଲୁ କିହ୍ୁ 
ଅଂଶ ପ୍ରବେଶ କରିଥ୍ବାର ଓ ପରୁବାସ୍ତରୀ 
ବାହ୍ରାରେ କସ୍ଥୁ ଅଂଶ ରଜ୍ଞଥ୍ଵବାର 
କଲ୍‌ନା କଟ୍‌ସାଉ୍ଭ । ୬ର ଖୁବ (ଚନ ନଂ 6.9) 
ଛକଃରେ ଏବଂ ଡାହ଼ାର୍‌ ଭ୍ଢର ଅ ବାହାର ଉ୍ଡୟ୍ତୁ ପାଶ୍ବ ର୍‌ ସମ୍ଭାନ ଦୂରଵ୍ନରେ 
ରେଖାଗୁଇ୍ଛୁକୁ ଲମ୍ପ୍‌ ସ୍ପବରରେ୍‌ ବଛଦ କରୁଥ୍ଦା ୩5) ଓ ୩5୫ ଦଇ ସମଢୀଳ | ପର୍ଦାସ୍ା 
ସ୍ତୃଷ୍ଣ ସଦ୍ଭ ଲ୍‌ମ୍ବ୍‌ ଦଗରେ ରେଖାଗୁଭ୍ଭୁ ନର୍ଗମ ହୃଏ। ତୁ 75) ଓ ୧୬ ଦ଼ାଟ୍‌ ଆବ୍ଦ 
ରେଖାଗୁଚ୍ୁ ବୀ ସିଲ୍‌ଣ୍ତରର୍‌ ଦନ୍ଞପାଶ୍ “ ରୁ (ସିଲ୍ଣରରର ବଦଦଏ୍ୟ ସହୁ ଲମ୍ବ ନ୍ଦଗରେ) ଅଭ୍‌- 
ଲ୍‌ମ୍ଳ୍‌ ସସ୍ତର୍‌ଣ ଶୁନ୍ୟ ବହ୍ରବ । ପୁନଣ୍ଡ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ର ଧ୍ବଦ୍ଦ୍ଵଗତର୍‌ ଚାର୍ଜ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ” 
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୧୪୯୪ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୂ ମୃକ ବଜ୍ଞାନ 


ଥ୍ବାରୁ 7୫) ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ରଢୁବ ନାଦି 6 ଡେହୁ ୩୫,ରୁ ଅଭ୍ଲ୍ମ୍ବ ଘପ୍ତର୍ଣ 
ଶୂନ୍ଯ ¡ କେଵଲ ୩୬ରୁ ଅଭ୍‌ନୁମ୍ବ ଘସ୍ତେର୍ଣ ହେବ । ସେବ ହକ 75 ସମଢଲ ୬ର ଖ୍ବ 
ଛକଃତମ ୩୬ ଉପର ଚାର୍କର୍‌ ପଣ୍ଥାଣ = 66୫ 
ଗମ୍‌ ନସ୍ତ ମ୍ଭ ଅନ୍ଧୁଯାୟୀୀ ୯୫ରୁ ଚମୋଶ ଅଭ୍ଲମ୍ବ ସ୍ତେରଣ- ¬ 
{£ ୧75 = 4₹6675 
= ଏ" ଛିର ବେଦ୍‌ ଭକ ଏକକ ସେ: ମି: କଚ ଜର (6.16) 
ଏବଂ ବୈଦ,ଭକ ଚସାପନ ୮ = £ /? = 47 
ବାସ୍ତୁ ବା ଣ୍ଜନ୍ଯ ମାଧମରେ †¢ = 1 ଓ ବଢଣୁ 7? = 4779 
ସୁଉଟ୍ଵ୍‌ଂ ଗୋଡ଼ଏ ଚାର୍ଜିଡ ପରଦା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତୃଷ୍ଣତ୍ବଗର ଖୁବ ନକଃଚର ଅବଞ୍ଚିଂଢ 
` ବନୁବଚର୍‌ ଉପଜାଉ ବହଉ୍ଥ୍ବବା ବୈଦ୍ଯଯଭକ ଖରବ୍ରଭୀ ଚାଜର ସୃଷ୍ଣମ୍ା୍ରଡାର 


= ଗୁଣ । ଖବ୍ରଡାର ଏଦହ୍ବ୍‌ ସମ୍ବଛ୍ଵକ୍‌ କୁଲ୍‌ ମୁଙ୍କ ଉପପାଦ 4 କୁହ୍ରାଯାଏ । 
9 ® ¦ 
ମି: କ: ସେ: ପକଭରେ £= = = ନଉଂନ/ ଲୁଲମ 


„* ˆ ନ୍ୟ 
6. ଗ୍ଲଳଚ ପରିବାଦ୍ରୀର୍‌ ପୂଷ୍ଠ ଉପବେ ବାର୍ୟ୍ଯ ବର୍ଦୁ ଥିବା ଯାନ୍ନ୍ର କ ବଳ : 
ମ୍ବନେକର ୦ ଏକ ଚାଜିତ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ (ଚନ୍ନ ନଂ 6“10) ଓ ଢାହାର ଚାର୍ଜର 
ସ୍ପୃଷ୍ଣସାତ୍ରଡା = ¢ । ଚାଜିଉ ପର୍ବା ସ୍ତ ୭ଯେଦଁ ମାଧମରେ ଅବନ୍ଦୁଉ ତାହାର ବଦ “ତ୍‌ 
ପାରକ ଧ, ବାଙ୍କ !¢ ହେଉ | 422 ˆ 
ଏହ୍ଲ ଘର୍ବାହ୍ତ୍ରୀ କୃ "ର ସେ କୌ ଣସି 
ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଷ୍ଟୁ ଦ୍ର ସମ୍ଭଭଲ ଅଂଶ 


ଓ ଡାହ୍ରାର ବକ୍ଷନ୍ନଫଲ = ୩୬ । ^ 

ଏହୁ ଷଟୁ ଦ୍ର ଅଂଶର ଖୁବ, ଜକଃରେ ୪ ଜି ୨୦ 

ଏବଂ ଡାହାର ଭର ଓ ବ୍ରାହ୍ମାର୍‌ £ < _- 4 
¬» 

ପାଶ୍ରେ ୬ ୬ ଠୂ ଦ୍‌ରଡ଼ ' $ ଯେ 


ବନ୍ଦୁ । ୮ ଓ ଠୂ ବହରେ 

ବକେଦ୍ୟ୍‌ଭକ ଙବ୍ରତା _ ମବଚନକର £ 

ଓ ଏହୁ ବିଦ ଇକ ଖବ୍ରଭ୍ତା 

ଆଂଶ୍ରିକ ଭ୍ବବରେ 7୨ର ଚାଜ 

ସୋଗୁ ଆଂଶିକ ଘ୍ସ୍ବବରେ ପର୍‌- (୭ନ ଜଂ 6‹10) 

ବାସ୍ତ୍ଧର୍‌ ଅବଣିସ୍କାଂଶ ଚାଜଂ ଯୋଗୁ. ଉ୍ପଜାଉ ବହ଼ାଇଥାଏ । ମନେକର 6୬ର ଚାଳଂ 6 
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ଗସ୍ର୍କ ନସ୍ଟମ୍ଭ ଓ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ପ୍ରବୟ୍ରୋଗ ୧ ୯୫ 
ଅବଶିଷ୍ୁ[ଂଶ ଚାଳ ଚଯାଗୁ 2 © © ବିନ୍‌ରେ ହବା ସଥାନମେ ୮¡ 6 ##¦ | > 
ଚନ୍‌୍‌େରେ [14 ଓ #83ର ଦଗ ସମଳ । 

477୩ . 
†¶¢ୁ 1 
(ଲ୍ନମର୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାସ୍ୀ) 


ସୂଭରା? 2 ବିନ୍‌,ରେ £ = 2, + /;, = 


ଯୁ ବିନ୍ଧ୍ରେ 6) 9 #+ର ଦୋ ଚିପସ୍ଇ । ସ୍ନଷ ଏହ ବିହ,ଛି ଚାଳୀତ ପର- 
ବାସ୍ତର ଅଦ୍ଭୟନ୍ତରରେ ଅଳହ୍ୁଳ ଓ ଚଭହ୍ପୁ ଚସଠାରେ ଦବ୍ରତଢା ଣନ୍ଯ। ଚଭଣୁ ଠୂ 
ବିହ୍‌ରେ-¬ 
£ = ୮୫ ¬ 7। =0 ; 
721 = 2 
`, £ ଜହ୍‌,ରେ ଘରଣାମୀ ଗବୁଚା 7; = 2/:+ 


= 476 ୭ ୪ (6“17) 


୍ଷ 


ଣ75ବର ଥ୍ବବା ଚାଜ ର ପରମାଣ = ୩୮୧ । ସନ୍ଦ ୧୬ ଅଂଶକୁ ମମଗ୍ର ସୃଣ୍ତରୁ 
ନିନ୍ଛଂ ନ୍ଦ ମଳେ କଗ୍‌ସାଏ ଢାହ୍ରାହେବଲ ପଣ୍ବୀସ୍ତ୍ର ଅବଶିସ୍ଟ୍ଵାଂଣ ଚାଳ ର ଖଚ୍ରଡା 7, 
ସୋଗୁଂ ୩୩୫ ଚାଜଂ ଉପରେ ପ୍ରଯୁ କ୍ତ 

ସାନ୍ଧରିକ ବଲ = ଚାଜ × ବବିଦୟ!'ଭିକ ଖଚ୍ରଢା 


2770 
== 0୩5 × 772 = 965 × ` 
= ପଲ × 0୬ 
” ପ୍ତଷ୍ଣର୍‌ ରୟ ବକ୍ଷନ୍ଧଫ ˆ ଉପରେ କାର୍ଯ କରୁଥବା ବଲ (ବା ପ୍ରଭବଳ) 
7" = ˆ _- ର „ଜରା (୦“‡. 
ଏ ଡାଇନ୍‌/ସେ:!ମି: (6“18) 
270 


ମି: କ' ସେ == _.... 76¿ 
କି: ବସ! ପକରବର ୌ 7? £ © £ = ତ 


6” ସବ୍ଂଦା ପୁକ୍ତାସ୍ବକ । ସୁଉଗ୍‌ଂ ଚାର୍ଜ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀର୍‌ ପୃ ଷ୍ପସ୍ବ୍‌ଗର ସ୍ରଠଭ୍େକ ଅଂଶରେ 
ବାହ୍୍ୟ ନ୍ମଗରେ ବଳ କାର୍ୟା କରର । 


ନଉଃନ୍‌/ମିଃରଠ 
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୧୪୬୭ ନିଦୁଃତ୍ଜ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


କୁଲମ୍ବ୍କ ଉପପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତୁସାସ୍ତୀ == ; ବା 6 = କୁ 
ତେଞ୍ପୁ ଏକକ ସୈନ୍ନଫଲ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ନଗରେ 
ଆହ 
କାର୍ଥା କଝୁଥବା ବଲ ବା ଚାଷ = 2 ଓ 
ତ =2⁄ (38) = -_- 1 ୮ 3... ର  -.. (618) 
;: \ ଛୁ ଡାଇଳ୍‌ /ସେମି; 


ସୁଠଦ୍ବିଃ ଗାଗିଏ ଗ୍ୁକିଚ ପରିବାଦ୍ରୀର ପୃଷ୍ଟଭାଗଠର ଚାଦ୍ରାର 
ସମତଳ ସହିଚ ଲମ୍ବ ଦିଗବେ ବାଦ୍ରାର ଆଡ଼କୁ ସତିବଳ ବା ଗ୍ଲପ 


27୫ ଠୁ ¢ | 
= ଏ କିମ୍ବା 5 ଡାଇନ୍‌ ୭ସ: ମ:ଃ । 


[ ବାସୂଟେ ୩ର ସବାଧ୍ଵକ ମାନ 8 ସସ ଗ୍ରା: ସେ: ଏକକ/ ସେ:ମି: ଚତଣୁ 


ଏକକ ଧଓଧୈନ୍ନଫଲ ପାଣ୍ଠି ବଲ = 277- _27×?_ =400 ଡାଇଜ/ ସେ ମି:" 
ସନ୍ଘା ୩ର ମାନ ଉ୍ପଗ୍ୋକ୍ତ ମାନଠା ଠୁ ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ ଭାହା ହେଲେ ଚାଜର କ୍ଷରଣ 
(1,୧61:88 €) ହୁଏ | 


(3) ଚାର ଚ ସାବୁନ ପାଣିର ବୁଦ୍ବୁଦ ( 7:160(୮1°81] ୫୦87୮- 
1001316) :_¬ 


ଗୋଝଏ ସାବ୍ରୁନପାଣିର . ବୁଦ୍ବୁଦଲୁ ଚାଜ କଟଲ୍‌ ଭାଦାର୍‌ ଆକାର୍‌ ବୂର୍ଵ 
ପାଇଥାଏ । ଏହ୍ଲା ଚାର୍ଜ ଉ ପଦା ଥର ବାହ୍ୟ ନ୍ଦଗରେ ବାସ୍ତବରକ, ଚାପ କାର୍ୟ କରୁଥ୍ବବା 
ନ୍ଧ୍ୟ୍ତ୍‌ ଦର୍ଣାଇନ୍ଧଏ । 


ଯଦ୍ଧ ବ୍ରୁଦ୍‌ବ୍ରୁଦର ବ୍ଯାସାକ ¢ ଓ ସାର୍ୁୁନପାଣ୍ିର ସୃଷ୍ଣତାନ (50୮୮୫୦୧- 


୯€05100) | ହୁଏ ଢାହାହହେଲେ ରୁଦ୍ରୁଦ ଭ୍ଭରେ ଅଭିର୍‌ଲୁ (7:±°€85) ଚାଷ 
£ =4† 
କହ 


ମଚଚନକର ଗ୍ରୁଦ୍‌୍‌ବ୍ରୁଦର ଚାଜ ଘର୍ଜିମାଣ ୩ 


,'- ଚାଳ ର ସୃସ୍ତ ସାନୁଭା ୩ = ୩ 
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ଗସ୍ବଙ୍କ ନୟୂମ୍ଭ ଓ ଭାହ୍ବାର ପ୍ରୟ୍ଟୌମ ୧୯୭ 


ଏହ୍ଜ ଚାଳ ସସାଗୁ ଗଦ ୨ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ଜ୍ମଗବର କାର୍ଯ କରୁଥିବା 


== _ 6” 
ବାପ = 2763 = 2 7 ପି =, 
ର୍ରୁଦ୍‌ଭୂଦ ଭଡରେ ବମା ଅଭଣ୍କି ଚାପ 
୩ _ 4୮ 
27 9,ମ.ˆ” 7 
ଣ୍ଣ 
;=4( 7 - 6 ର କମ ୯୯୩୭ 


ସୂତର୍‌ଂ ରୁଦ,ରୁଦକୁ ଚାଳ କଲେ ସୁସ୍ତୃଭାନର କାର୍ୟାକାସୀ ମାଳ ହୁ [ସ ପାଏ 6 
ଫଳରରେ କ୍ଗୁଦ୍‌ ବରୁଦର ଆକାର୍‌ ବ୍ଗଛ୍ ପାଏ । 


_=୦, 47 _-6*. 
ସନ୍ତ ୬୬୮୨ କା ଲେ ୨ 
୩ = +» 32 ୮" ଏ 5 `-(6.20) 


ଉଦାଦ ରଣ (1) 2 ଗ୍ରାମ୍‌ ସୂନାରୁ 100 ବର୍ଗ ବସ:ମି:ର ଏକ ସୁଷିପନ୍ ପ୍ରସୁତ 
କଗ୍‌ଯାଇଛୁ । ଏହ ମ୍ପର୍୍ରିପନ୍ତର ଏକ ସଲ୍‌ ଦ୍ର ଅଂଶ ମ୍ଧ ଗୋଝ଼ଏ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥାପନ 
କଗ୍‌ସାଏ ଢାହାବହେଲେ ଷ୍ଠ ଠ୍ର ପପ୍ରେପନ୍ନକ୍କୁ ଠିକ୍‌ ଜ୍ଵଷ୍େଳନ କଶ୍ବା ପାଲି ପଶ୍ବାସ୍ତ୍ରୀ ଚାଳ'ର୍‌ 
ପ୍ତ ଞ୍ତମ୍ମାହ୍ଥତା ନଣ୍ତ୍ିୟ୍‌ କର । 


ମଚନକର୍‌ ସୂଷ୍ଣିପନ୍ତର ଏକ “° ସେ!ମି: ପର୍ବା ସୀ ଜ୍ପରେ ସୁ ପିଉ 
` 9703 = ;??12 == -=- >× ୨ଧ୍‌) 


06 
0) = _980 _ 


100 × #` 
6 = 1.7 § ; ଦବ: ଏକକ ବସ:ମି:ଃ 
(2)-- ଏକ ସାରୁନପାଣି ବ୍ରୁଦବ୍ରୁଦର ବ୍ୟାସାଳ 5 ସେ: ମି: ଓ କାହାକୁ 10 
ସ୍ଥଂର୍‌ ବୈଦ୍ୟୁଭକ୍‌ ଏକକ ଚାଜଂ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଚାର୍ଜୀଭ କଗ୍‌ଗଲ୍ନ । ଚାଜଂ ସୋଗୂଁ ରୁଦ୍‌ବୁଦର 
ବ୍ୟାମ୍ବାଲର୍‌ ବୃଝ୍ଂ ନଞ୍ଛ୍ିୟ୍କ କର । 
(ବା ସୁମଣଲର ଚାଷ = 106 ଡାଇଜ,/ ସେମି:?) 
ଭୁଦକୁଦର ବୟାସାକ ¢ = 5 ସେମି: 
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୧୯୧୮ ବଦ୍ୁଭ୍ଜ ଓ ର୍‌ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞାଳ 


ଚାଜˆ 9 = 10 ତୁର ବବିଦ୍ଯୁତକ ଏକକ 
7? =10* ଡାଇଜ,/ବସ:!ମି:ଂ 


ବୟ୍ୟ୍ଵଲ୍‌ସ୍‌୍‌୍କ ନୟ୍ଟ୍ମମଚ ଅନୁଯାୟୀ ୮୧ % 
ବା ;(3 ମୟ = †¢ 


ଲଗାର୍ଥ୍ମ୍‌ ବନେଇ ଓ ଅବକଲନ କର୍‌ 


୩?› 2? + 3⁄7 = ୦ 

ଣ 
୧ ଓ 9 __ _ 72 
୦ କାକ 


ଚାଳଂ ପାଇୁଁ ଚାପର ପର୍ବଶିଳ ` 
›ଃ ୩୨ 
ର 
ଏ 67==.୪- ୩ __ ୩“ 
3, ©  ଓ୪₹୮୩ ` -4##୬7 


102 10-7  ... 
2455 = 106 ˆ 53 ସେମି: 


(3) ଗୋଝିଏ ଗ୍ଭର୍ଜର ସାବୁନ ପାଣି ବ୍ରୁଦ୍‌ର୍ଦ୍‌ଦର ବ୍ଯାସ୍ବାର 1 ସେଂମି: । 
ବରୁଦ୍୍‌ଚୁୁଦର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ବ୍ରାହ୍ଲୀ ଚାପ ସନ୍ଦ ସମ୍ଭାନ ହୁଏ ଓ ସାବ୍ରୁନଘା ଣିର ପୃୃଣ୍ତଢାନ 
ମନ୍ଦ ଓ0 ଡାଇନ୍‌ / ସେ: ମିଁ: ହୂଏ ଡାହାହେଲେ ରୁଦ୍‌୍‌ରୁଦର ଚାଜଂ ପରମ୍ମାଣ ନଶ୍ପିସ୍ 


କରି । 


ମନେକର ଗ୍ଭଳ ` ପ୍ରମାଣ = ୩ © ବ୍ୟାସାକ = + = 1 ବସୀ ମି: 


ଟାଜ ର ପ୍ୁଣ୍ଠମ୍ମାନ୍ତା 6:= ..? , -_= ୩ 

ଜର ପ୍ତଷ୍କମ୍ମାହ୍ଢା 7 କା 
ଚାଜଂ ସସାରଗୁ ବାହ୍ୟ ଣୀ ୩” 
ଗୁ ବାହର ଠଗରେ ଚାପ = 267* ହା £ 
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ନମ୍‌ର୍କ ନୟରମ୍ଭ ଓ ଭାହ୍ନାର୍‌ ପ୍ରୟୋଗ ୯୯ 


୩ _. 4× 30 
?= ୦, ବଢଣୁ ୭] । 
'„ 9=4 × 30 × 8# = 35/15 × # 


= 54,88 ଵି: ବବି: ଏବକ | 


(4) ଗୋଡ଼ଏ ସାରୁଲ ର୍ୁଦ୍‌ବ୍ଦୁଦର ୯୮ନୋନ ୩” 6 ବ୍ଯାସାଇଂ ¢ । 
« ¿` 
ବାୟ୍ୁୁମମଣ୍ତଳର୍‌ ଚାଷ ମଦ୍ଦ 7 ହୁଏ, ଏହ୍ନ ର୍ରଦ୍‌ବ୍ରଦର ବ୍ୟାସାଇତ ବୁ ଗୁଣିଭ ହ୍ଵେ ବା ପାରି 
ଆବଶ୍ୟକ ବହ୍ୁ୍ଭଥବା ଚାର ର ପର୍‌ମ୍ାଣ ନଷ୍ଛିୟ୍ର କର । 


ମଚ୍ନକର ରଦ ବ୍ଦ ଭଭରେ ବାହ୍୍ୟ ବଗରେ ଚମାଵ ବାମ୍ପୁଚାପ = 7 
ସୂଢର୍‌°ଂ 71 = £ -- 2 †. 
ଚାର୍ଜଂଉ ବହ୍ଵବା ଫଲଚର୍‌ ସନ୍ଦ ବ୍ରୁଦଦୁଦର ବ୍ୟାସାର୍କ ର୍ଦ୍ଧଂଶ୍ରନଳ ହୁଏ ଚାହ୍ନା 
ହ୍ନେଲେ ଭାହ୍ଵରାର ଆସ୍ଟୃଡନ 8 ଗୁଣ ଵହ୍ଵବ । ଏହ୍ନାଫଲରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବାମ୍ପୁଚାପ 8ି ଗୁଣ 


ହବ ,ସ ପାଇବ ଅର୍ଥ ଭଜ ତାହା ହେବ । ବ୍ରୁଦବ୍ରୁଦର ରାର୍ଜ ପଶ୍ଚମ୍ାଣ ସବ୍ଦ 9 ହୂଏ 


ଭାହ୍ନାହେଲେ ବୃଵିପ୍ତାସ୍ତ ରୂଦ୍‌ବୁଦର ଚାଳର ପୃକ୍ଣମ୍ାହା 


6 = ଏ ୨୧ 
47#(27)2 ` ` 16 #†* 


0 
1287" 


ସତ୍ୂଢଗ୍‌ଂ ଗ୍ଟ୍‌ଜ କର୍‌ବାଦ୍ଧାର୍‌ ବ୍ରଦବ୍ରଦ୍ର ବ୍ୟାସାବଂ ଦୃବ୍ଦିପ୍ତାସ୍ତ ବହ୍ଧାଇ ଯେଭେବେଲେ 
27 ହୁଏ ଚସବଭବବଲେ 


=) ଖା 9== @ କି 
ବାହ୍ୟ ଜଗରେ ବବଦ୍‌ୟଭକ ଚାଷ -2# 69 2#( 15) 


8୫ ₹128# 27 
ବଧ 1 = ୮୮୮2, -୫ 82 
ବା ତ =7£ + 127- 
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+°୦୦ ବିଦ୍ଭର ଓ ଚ୍ଠମ୍ପକ ବଜ୍ଞିନ 


ବା ` 0*== 16 [#7” (777 127)] 
.  ( =4[₹ଂ(727 4-127)]- 


ଅଲ୍‌ ` ନ^ 
7. ଗ୍କଚ କଣିବା ଉପଚରେ ଳମଘ ସୃକ୍ୟା : 
ଘୃଣ୍ଣ୍ତାନ ଚସାଗୁଁ ବକୌଣସି ଜଲ ବହ୍‌ ର ସୃଷ୍ଟ ସ୍ଵଗରର ଭଡର ଗର ଝରା 
27 < 
କରୁଥ୍ବବା ଗୃପ । ଏଠାଚର 7 = ଘପୂଷ୍ଣଭାନ ଓ == ଜଲ ବହ୍‌,ର ବ୍ଯାସାଳ | 


ଏହ୍ଜ ଚାୟଯୋଗୁଁ ଜଲବିହ, ସଂଲୁଚତ ହୁଏ । # ଖୁବ୍‌ ଷ୍ଟ ଦ୍ର ଦ୍ବ୍‌ ବହ୍ରବଲ ଭ୍ଭର୍‌ ଛଗରେ 
ଚାପ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ ଓ ଘମ୍ମକରଣଦ୍ବାଗ୍‌ ଜଲବିହ ରଚତଡ ହୋଇପାରେ ନାଡି । କନ୍ତୁ 
ବାୟୟୁମ୍ଣ୍ତଲରେ ସଦନ୍ଧ ଧୂଲିକଣା ଥାଏ ଚାହ୍ରାହ୍ନେଲେ ଢାହା ଜଳବନ୍ଦ୍ର୍‌ ରଚନା ପାର୍ଥ 
ନ୍୍ୟୁକ୍କିୟ୍ପ୍‌ସ୍‌ ଦ୍୍ଵବଟର କାନ୍ନା କରର ଓ ଭାହ୍ରା ଜ୍ପବର ଜଲବନ୍ଦ୍‌ ? ଗୁର୍ଣ୍ଣ ` ହୁଏ । ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଲରେ 
ଯଦ୍ଧ ଧ୍ଲକଣା ଳ ଥାଏ ଭାଦ୍ରାବଦ୍ଧଲେ ଜନ୍ମରେ ଥ୍ଵବା ଚାର୍ଜତ କଣକା ଜଗର ମଧ୍ୟ 
ଜଲବହ, ରଚତ ବହ୍ଘାଇପାବର । କୁଲମ୍‌ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାପ୍ଠୀ ଚାର୍ଜତ କଣକାର୍‌ ବାହ୍ୟ 


9” 
ଦଗଟର ଚାପ = 276* = 877“ | 


ବଢଧୂ ଜଲବିନ୍‌,କୁ ସଫଲୁଚଡ କରୁଥିବା ଚାପର ପରମାଣ 

_27' ` 

୦ ଛି ତ (6.20) 
2 

_¶ ‹«2/ 
ସଦ୍ଦ 8#.®ମ" > ; ` ହୁଏ ଡାହାବହବଲ ଜଲବଳ, ସଲୁଚଭ ହେବା ପରବରେ 
ଆକାର୍‌ବର ବୃର୍ ପାଏ ଓ ଓ ର ଜଲବହ, ରଚଉଢ ଦହୁେବା ସୟୂବ । ସି. ୭. ଆଗ. 
ଜ୍‌ଇଲସନ୍‌ ମେଘ ପବକୋଣରେ ଚାର୍ଜୀଭ “କଣ କା ଜ୍ପରେ ଅଭରକ୍ତ ସଂଭୃସ୍ତ ଜଳୀସ୍ .ବାଞ୍ଧ 
ଘନଜୀକରଣ କଗ୍‌ଲ ଇଲେକ୍‌ ଶ୍‌ନର ଚାର୍ଜ ମାପ କରିଥ୍ବବଲେ ଏବଂ ଚାର୍ଜୀଭ « ବା # କଳିକା 


ବୀ ବଶ୍ର୍ଣି, (୦୦୫୪୮1୯ 8 )ର ପଥ ନଣ୍ିୟ କରିଥଲେ ¦ 
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ଗମ୍‌ଙ୍କ ନସ୍ଫମ ଓ ଭାହ୍ାର ପ୍ରସ୍ଟୋଗ ୬୧ 
8 ସଂର ବଦୁଅଚ୍‌କ୍ଷେଢ଼ରେ ସଞ୍ଚଚ ଣକ୍ତି : 


ବିବିଜ୍ଞାନକ ଫାଟ୍‌ ଡ଼ଙ୍କ- କଲନା ଅନୁଯାସ୍ଟ୍ରୀ କୌଣସି ବଦ୍ୟୁଭ୍ଜ ପାର୍କ ମାଧମରେ 

ସ୍ଥାପିତ ଏକ ପରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପବ୍ଦାଥଲୁ ଗ୍ଭଜି କଟଲ ଡାହ୍ରାଦବାଗ୍‌ ଉପଜାଡ ବହୁତଉ୍ଥବା ସି ର 

ବିଦ୍ଯ୍ୟୁଭ୍ଜଷେନ୍ନର୍‌ ଶକ୍ତ ସେଦ୍ବ ବଦ୍ୟୁଭ୍ର ପାରକ ମାଧମରେ ସଞ୍ଚ୍ବଇ ହ୍ରୋଇ ରବଵହ୍ଧ । ମନେକର୍‌ 

ମାଧ୍ଯମର ବଵଦୁୟୁଭ୍ୂପା ରକ ଧ୍ର ବାଙ୍କ 5 ଓ ପରିବାସରେ ଥିବା ଗୂଜର ସୃଣ୍ୁସାନୂଭା = 6 :| 

ପୁଵଫ ଅନୁକଚ୍ଛଦ ଅନ୍ୁଯା ସ୍ଟୀ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୃଣ୍ଟର୍‌ ଏକକ ସକ୍ଷନ୍ରଫଲ ଉପରେ ବାହ୍୍ୟ ନ୍ଞଗରେ 
୯] 

କାର୍ୟୀ କରୁଥବା ବଲ =27% । ସୁନଷ୍ଫ କୁଲ୍‌ମ୍ବଙ୍କ ଉପପାଦ ଅନ୍ଲଯାସ୍ଠୀ ପର୍‌ବା ସ୍ଵର 


4 
470 2୧, 


ସ୍ପୃଷ୍ଟ ନକଃବର୍‌ ବଦୁଉ୍ଭବକ୍ଷିନ୍ତର ଖବ୍ରଭା = ବ୍‌ ପୌ ୩ 


. ବଲଞ ଯୀ (×2)' _ ® 
82 
ଗ୍ୂର୍ଜଭ ପର୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଣର୍‌ ଏକକ ସେନ୍ନ- 
ଫଲ ବଦୁଯତ୍ଭୂକ୍ଷେନ୍ତର ବପସ୍ଵୀଉ ରଚନ୍ଧ ନଂ 
611) ନ୍ଦଗରେ ୩୧ ଦୂରକ଼ ଅପସାରଇ 
ହ୍ବେବାର ସନ୍ଧ କଲନା କରଗ୍‌ସାଏ ଢାହ୍ଵାହେଲେ 
ସେଥ୍ଵପାଲ୍‌ି ଆବଶ୍ୟକ ହ୍ବେଜ୍ଡଥିବା କାର୍ଯ 
"ୃହ%7¡ = ବଲ × ଦୂରଢ଼ 
_ † 2 


8 × ୩× 


ଏକକ ୧ଝକ୍ଷନ୍ଜଫଲ ୩୧୬ ଅପସାର୍‌ଡ 
ହ୍ଲେଲେ ଚାହ୍ରା ୧୭ସଉ୍ତି ଘନବକ୍ଷନ୍ର ଉପ୍ପନ୍ମ କବର୍‌ (୭ନ ନଂ 6“11]1) 
ଡାହ୍ବାର୍‌ ଆସ୍ଵ୍ଭନ = 7± × 1 = × | ବଡୁ ୩୧ ଆୟୃଭନ ପାଇଁ କାର୍ଡ ପରିମାଣ 


= 55 ୩ । ସୁଢଗ୍‌ଂ ଏକକ ଆୟ୍ଟ୍୍‌ଇନ ପାଇଲି କୀର୍ୟା ବା ଣନ୍ତି 
୯୩୦ ୫୮୦ ଅଣ୍ସଳ ସେ ମତିଓା ଜା ଜା (6:21) 


ଏହ୍ଜୁ ଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମର ଏକକ ଆପ୍ଟୁଭ ନ ମଧ୍ଯବର ନ୍ଥିଭଜଣନ୍ତ ଗ୍ଵବ୍ରଝର୍‌ ସଞ୍ଚରଉ ହ୍ଲୋଇ 
ର୍‌ହ୍ଵେ । ‹ 
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ବିଡ୍ୟୁଢ୍‌ ଓ ଚୃମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


[ମି କ! ୧ସ: ପଳଭଟରେ ଏଜକ ଆୟୃଢନ ମଧ୍ୟରରେ ଥବା ଶକ୍ତିର୍‌ ପରିମାଣ 


= = ୦. 2. ଜ୍ଲମିଃର!] 


6 ଗୁକିଚ ଚଗାମଳ୍କାର ପରିବାଦ୍ରୀ ଚବୁଃପାଶ୍ଳ ସ୍ତ ମାଧ୍ଯମଚର ସଞ୍ଚିତ 


ମନେକର ଗୂର୍ଜିତ ଗୋଲଳ୍କାର ପରିବାସୀର (ଚନ ନଂ 6‹12) ବ୍ୟାସାଇଁ 7¿ ଓ 


ଉାଦ୍ଘାର ଚଖଲୁୟ୍‌ପାଶ୍‌ ସ୍ଥ ମାଧମ୍ଭର୍‌ ବଦ୍ୟୁଟୁପାରକ ଧ ଧ ବାରକ ]¢ । ବଗାଲ୍କର୍‌ ଚଭୁୟପାଶ୍ଵ ସ୍ଥ 
ମାଧମଚର୍‌ ¢ ଓ ୮4୩୮ ବ୍ୟାସାଳ ବଶିସଷ୍ଟ୍ଟ ଏକ  ସଂକହୀ କବଚ (୦୮୧1) ବଗ୍ଟ୍‌ର 
କଗ୍‌ଯ'ଜ୍‌ । ଏହ୍‌ କବଚର ଆୟୂୃତଢଳ 


4 
୩୭ ନ୍ଦ [(7 + 77)? -¬-+*°} = 471?(77 


ବଦୁ ତ୍ପାରକ ମାଧ୍ୟମର୍‌ ଏକକ ଆୟ୍ଠଢନ ରରେ 
ସଞ୍ଚତ ଣଣ୍ତି 


, - କବଚ ମଧଷରର ସଞ୍ଚୁଉ ଶୁ 
2 
= #£- × 47727)' = ×× 27 04 
କନ୍ତୁ = ବଂ ହୁ ? 
ସୂଚଗ୍‌ଂ କବର ର୍‌ ସଞ୍ଚୁଉ ଶଣ 
(ଚନା ଜଂ 612) ୩୪୧ 


,- ଗୁର୍ଜିଢ ଗୋଳକର ଚଭୁଃପାଶ୍‌ ରେ ଥବା ସମଗା ମାଧମରେ ଚନା ଗଞିତ 
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ଗସ୍‌ଙ୍କ ନୟ୍ଟ୍ଵମ ଓ ଢାହ୍ଵାର ପ୍ରୟୋଗ ୫୦୩ 


(6.22) 


3 
ସଦ୍ଦ & =1 ହୁଏ, ଶଥର ପରିମାଣ = 2 ଅଗି 


6.5 ବଦୁ ଏଚ୍ଳ କ୍ଷଡର ଅବଞ୍ଚି'ଚ ଅଣଗ୍‌ କଚ ପରିବାଦୀ ଉପର ବାର୍ଯ୍ୟ 


କରୁଥିବା ବଳ : 


ମଚନକର ବର୍କୌଣସି ଗ୍ଭଜ + ୩ ଠାରୁ ₹ ଦୂରରେ ଅବନ୍ଧିଚ 2 ଵନ୍୍‌ରେ 
ଚଗାଛଏ ଅଣଗ୍ଗର୍ଜିଜ ବଗାଲକାର ପର୍ବା ସର .„ (୭ନ ନଂ 6.13) ସୁ ପିତ | ଏଣୁ ପର- 
ବାଘ୍ତ୍ରର ଆସ୍ତ୍ଭନ ୧ ହେଜ୍୍‌ । ସଦ ଗୁର୍ଜ ଧୂର୍‌ ବଲରେଖାଗୁଡ୍ଜକ ପରିବାହୀ ଉପସ୍ଥିତ 
ସୋ ଗୁ ପଣ୍ବର୍ଜିଜ ବହ୍ରର୍ଜ ନ ଥବାର ଅନୁମାନ କର୍‌ସାଏ ଡାହ୍ବାସହ୍ଦ୍ଲେ 2 ବହୁଚର୍‌ 
ବଦୁଡ୍‌ ବମ୍ପନ୍ନ ର୍‌ ଟବ୍ରଭା ବସଠାରରେ ପରବାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାପିତ ବହ୍ବବା ପୁଟ୍ଵଂରୁ ଓ ପରେ ସମ୍ଭାନ 


ଵ୍ଦେଦ । 
୨୬ ବଦ୍୍‌୍ର ବଦୁ୍ୟଭ କ୍ଷେନନର ଗବ୍ରଢା ¿× 
= _¶. × 
। ଏ ୟା >×⁄ -¿- 
ସୁଢଗ୍୍‌ଂ ସ୍ଜିଭଜ ଣ୍ଣ୍ତ # 5 = 
£ £' × .> 
ହୁ 
_ ¢ ,- ୩ +¶ < _ ( ୮. 4 
× ନ ୨୧ ଫୁ ` ହା _ 
ଅଉ ଠୁଂଫ ଅଵି ` ନ ` 
871୧ 7 ଏ ଏବ୍‌ 
ବିଗାଲ୍କ 4 ଜ୍‌ଷଠରେ ବଲ ଏ 
7 ପ୍ରବସ୍ବାଗ କର୍‌ ଭାହାାକୁ ଠୁ ଗ୍ଭଳ ୯ 
ଆଡ଼କୁ . ୩ର ଦୁରକ୍ଧ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିଡ (୭ନ ଜଂ 6‹ 13) 


କଣଲ୍‌ ଦ୍ରୁଭଳ ଣଣ୍ତର ପର୍‌ବଶ୍ନ 


୩୪୮ = -¬ 777 
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୭୪ ବଦ୍ୟଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବନ୍ଞାନ 


£ = _ ୩୪୮ _ ୨ ୦ 
୨ ॥୨୪୮୯ୃୈ 67 ` \871୧7‹ 


== 7 ୪ 6.23 
5 == . ଡାଇଜ ¿ (6.23) 


ସୂଡଗ୍‌ଂ ₹ ଆୟୁଚନ ଛଣଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆଣଗୁକିଚ ପରିବାଦ୍ରୀ 
କୌଣସି ଚ ବଦ୍ରୁଚ 6କ୍ଷଚ୍ରଚର ଅବର୍ଚଂଚ ଦ୍ରୋଇଥବଲେ ତାଦ୍ରୀ ଉପରେ 


ଦାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ରୁ ଥିବା ବଳ ୪ ¿ ଡାଇନ୍‌ | 


ଃ ସ୍ତଶ୍ଵମାଳ। 


1 ' ଗସ୍‌'ଙ୍କ ନୟୂମ ( ଉନ୍ଛୈଖ କର ଓ ଉାହ୍ନା ପ୍ରମ୍ବାଣ କର । ଏହ ନୟୁମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ଫୋଗ କର 
ସମ୍ସ୍ଦ୍ଵବରେ ଗଭର୍ଜିଭ ଟଗାଝିଏ ପର୍‌ବାସ୍ସରୀ ଟଗାଲକ ସୋଗୁ ବାହ୍ୟ ଓ ଅଉଂନ୍ତର 
ବନ୍ଦରେ ଡ୍ରବ୍ରଭା ନଞ୍ଜସ୍କ କର୍‌ । 


2. 'ଗସ୍‌ଂଙ୍କ ଜୟମ ଉବଛେଖ କର ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଚଗୀଵିଏ 
ସର୍ତ ପରିବାତ୍ସ୍ଵ ଗୋଲ୍‌କର ବକୌଣସି ବାହ୍ୟ ଵନ୍ଦ୍‌ରେ ଖବ୍ରଢା ଏପରି ସ୍ଵବରେ 
ଝିୟ୍ଦଝ୍ା କରେ ସେପରିକ ଗୋଲକର୍‌ ସ୍ୃୃଷ୍ଣପ୍ବଗର ସମ୍ଭସ୍ତ ଗଜ ଢାହ୍ରାର କେନ୍ଦରେ 
କେନ୍ଦରୀଭୁଭ ହୋଇଛୁ । 


3. ‹ଗସଂଙ୍କ ଜୟୂମ ଜଉବଞିଖ କର ଓ ଏହାର ସ୍ରଚୟାଗରେ ଗୋଛଏ ସୂସୀର୍ଦ ସୂର୍ଜଭ 
ସିଲ୍‌ଣ୍ତରର୍‌ ଅକ୍ଷଠାରୁ 7 ଦୂରଭ୍ଗରେ ଗବ୍ରଭୀ ନଞ୍ଜୟ କର । 


4. ‹ଗସଂଙ୍କ ଜୟମ ସାହାସ୍ଯରେ ଚଗାଛିଏ ଗୃଜ ଭ ପରିବାସୀ ଜଞର୍‌ ଖ .ଜ ନକରେ 
ଅବମ୍ଥିଂଉ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଟ୍ରାବ୍ରଭା ନଷ୍ତିୟ୍ଟ୍୍‌ କର । 


5, କୌଣସି ଗର୍ଭ ପରିବାସୀ ପୃସ୍ତର ଏକକ ଝକ୍ଷନ୍ତଫଲ ଉପରେ କାର୍ଫା କରୁଥ୍ବବା 
ବଲର୍‌ ଘର୍ରିମାଣ ସୂଚକ ଏକ ଅଭ୍‌ବ୍ୟଣ୍ଡ ଜଗମ୍ଭନ କର୍‌ । 


6 “ଗସଂଙ୍କ ନସ୍ଫମ୍ଭ ସ୍ତୟ୍ଲୋଗ କର୍‌ ଟଗାଝିଏ ଗ୍ଭଳ୍ଁଉ ସମ୍ଭଭଲ ପଶ୍ବାସ୍ତ୍ରୀ ନକରେ 
ବରଦ୍ୁଭକ ଗବ୍ରତା ନଷ୍ତ୍ିୟ୍କ କର । 
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ଗସ୍‌ରଙ୍କ ନୟ୍ବମ୍ଭ ଓ ଭାହ୍ରାର ସ୍ରଚୟ୍ବାଗ ୬୦୫ 


7, ବକୌଣସି ଛି ର ବଦ୍ୟୁଢ ଚକଷନର୍‌ ଵଦ୍ଯୁଢ ପାରକ ମୀଧମବର୍‌ ` (1016166(71° 
୮୮୧1) ଏକକ ଆପ୍ଟଢନ ମଧ୍ଯବର୍‌ ସଞ୍ଚିଭ ଶ୍ଠ୍ତିର୍‌ ଘଶ୍ମାଣ ମ୍ୂଚକ ଏକ 
ଅଭ୍‌ବ୍ୟନ୍ତି ଜଗମନ କର । 


8, ବଗାଵଏ ସାବୁନ୍‌ ପାଣି ବ୍ରୁଦର୍ଦୁଦ୍ଦର ବ୍ୟାସାର୍କ 4 ସେ, ମି. । ଢାହାକୁ ଓ ସ୍କ୍ରାଵକ୍ତଲ୍ମ 
ଗ୍ଟର୍ଜ ଦବାଗ୍‌ ଗ୍ଭର୍ଳୀଭ କର୍‌ଗଲେ ଭାଦ୍ବାର ବ୍ୟାସାର୍କ ର ବୂର୍ଵ ନଷ୍ପିୟ କର । 
(ବାସୁମଣୁଲର ଗୃପ = 10° ଡାଇନ/ ସେ.ମି.*) [1.33 × 10- ° ସେ.ମି. ] 


9. ଗୋଝ଼ଏ ସାରୁନ ପ'ଜ୍ଜ ରୁଦରୂଦର ବ୍ୟାସାଇ୍କ 0.5 ସେ ନି, | ଆକାରର ଵନା 
ବୃଝଂବର ରରୁଦରୁଦର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ବାହ୍ର୍ୟ ବାସ୍ୁଗ୍୍‌ପ ସମାନ ବହ୍ବବାପାଲ୍ରି ଆବଣ୍ୟକ 
ହେତ୍ତଥ୍ବବା ଗ୍ଟଜ ର ପଶ୍‌ମାଣ ନ୍ଜିସ୍ଠ କର । (ସାବ୍ରୁନ ପାର୍ଣିର୍‌ ସ୍ପୃଣ୍ତଢ୍ତାନ = 30 
ଡାଇଜ/ସେ.ମି.) (ଜ-¬13-7 ସୁ ୭ଲୁମମ) 


1(). ଗେ ଏ ଚୂରିଭ ସାରୁନ ପାଣି ରୁଦରୁଦର ବ୍ୟାସାଳୀ 1 ସସ,ଶ, 6 ଚାଳ .ପଣ୍‌ମାଣ 
40 ଷ୍ଣରାଃକୁଲମ । ସାବ୍ରୁନ ପାଣିର ସ୍ପୃଷ୍ଣଢ୍ତାନ ସନ୍ଧ 30 ଡାଇନ/ସେ ୬. ହୁଏ 
ଡାହାହ୍ବେଲେ ବ୍ଦୁଦର୍ଦୁଦର ଅଭ୍ୟନ୍ତର୍‌ ଗ୍ବଗର୍‌ ଅଭର୍‌କ୍ତ ବାୟ୍ତୁଗ୍ଲପ ନଷ୍ଫିୟ୍୍‌ କର । 

(ଜ-¬56‹3 ଡାଇନ/ସସ.ନି.) 
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ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାଯ୍ଳ୍‌ 


ନଦ୍ରିର ୭୭ଭୁଧ୍ଯ୭କ ଉଳ 
(3160170391010 % 0୩୮1) 


7.1 ବୈଦୁ ॥ତିକ ବଭବ : 


କୌଣସି ବଦ୍ୟୁତ୍ର କେନ୍ନରେ ଟଗାଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତ ଗଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଡାହା ଉପରେ 

ଵଦ୍ଧ୍ୟଭ୍ମ ଧେନ୍ନ ନ୍ରଗବର୍‌ ଏକ ବଲ କାର୍ଫା କରେ । ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଭଳ ଝଲୁ ବଦ୍ୟୁତ୍ରକେନର 

ବୁପସ୍ୀଭ ଦ୍ଗଟର ଆଣିବାକୁ ଚହଲେ କହ୍ଥ 'କାର୍ୟା କର୍ବାରୁ . ହୁଏ ଓ ଏହୁ କାର୍ୟ ଗ୍ଭଳର୍‌ 

ନିଭକଳ ଶଲ୍ସ୍ଵବରେ ସଞ୍ଚୁଉ ବହାଇର୍‌ବହ । ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଭଜଂଚ ମୁକ୍ତ ହ୍ରୋଇଥ୍‌ଲେ ଡାହ୍ଵୀ 

ବିଦ୍ୟୁଭ୍ଜ ବକ୍ଷନ୍ନ ନଗରେ ଗଭ କରବ ଓ ଏକ୍ଗ ସମଞ୍ଚୁଉ ଶକ୍ତି ଗୂଳର ଗଭ ପାଇଁ ଆବଣ୍ୟକ 

ହେଉଥିବା ଣଣ୍ତ ୧ସାଗାଇବ । ବକୌଣସି ପୁ କ୍କ ଗ୍ଭଜ ଚର୍ୁୁପାଶ୍ ରେ ସେଭି ବଦ୍ଧ୍ଯତ୍ଭ 
କେନ୍ଜ ଥାଏ ଉଂହ୍ରାର ଗବ୍ରଭା ଅସୀମ ଦୂରଜ୍ମରେ ଶୂଳ୍ୟ ବବାଲ୍‌ ଧଗ୍ଵସାଏ । 


ଅସୀମ ଦୁରଚ୍ନରୂ ଵଦୁ ଏଚ୍‌ କକ୍ଷ ଚୁ କୌଣସି ବନ୍ଦ କୁ ଗୋଟଏ 
ଏବକ ଯୁକ୍ତଗ୍ଲର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିବିଦୁ।ଚିବ ବଳ “ ଦିଗଛର୍‌ ବା 
ଛପରୀଚ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦାର୍ଯ୍ଯ ବରଗ୍‌ଯାଏ ଚାଦ୍ରାକୁ ଉକ୍ତ ବନ୍ଦର 
©୭ବଦୁ ଏତିବ ବିଭବ କୁଦାଯାଏ । 


ବେଦୁ .©ଭକ ବଉଦର ୍ଦଗ ନ କି, ବକବଲ ପରମାଣ ଅଛୁ । ସୁଡଗ୍‌ଂ ଏହ୍ରା ଏକ 
ସ୍ତ୍ଵାଲାର ଗ୍‌ ଣି । ଵଦ୍ୟୁଢ୍‌ ବଷନ୍ସ୍ଥ କୌଣସି ବନ୍ଦର ବୈଦ୍ୟୁଭକ ବଉବ ଉକ୍ତ ବହୁଚର୍‌ 
ଅବସ୍ଥିଂଭ ଟଗାଝଏ ଏକକ ପୁ ଲ୍ଭ ଗୃଭଜର ଦ୍ରୁଭକ ଶଣ୍ଡି ସହ୍ବଭ ସମ୍ମାନ । ଅର୍ସୀମ . ଦୂରକ୍ରୁ 
ବର୍କୌଣସ୍ସି ଗଭର୍ଜିତ ପର୍ବା ସ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ତର ଖ୍ବ ` ନକଵକୁ ଗୋଝିଏ ` ଏକକ ଯୁ କ୍ତ ଗ୍ଟଜ ଆର୍ଗିବା 
ପାଇ ଆବଶ୍ୟକ ବହେ ଜ୍ଥିବା କା ୟକୁ ଉଚ୍ତ ପରିବାଦ୍ରୀର ଵଭବ କ୍ୁହ୍ରାସାଏ । 


ବେ ଦ୍ଯୀଢକ୍‌ ବଉଦର ଉପଟଟ୍‌କ୍ତ ସମ୍ଞରୁ କୁହ୍ଘାଯାଇ ପାବର୍‌ ବସ, ବଗାବଏ 
ଏକକ ଯୁ ଲୁ ଗ୍ଭଜକୁ ବୁ ଷେନ୍ମସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ବହ,ରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବହ୍କ୍‌ଲୁ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କର୍ଵିବା ପାଲି ପ୍ରୟ୍ଲୋଜନ ବହଉଥବା କାର୍ଯ ଉଲ୍ତ ବହୁଦୁସ୍ତ ମଧବର 
ଵଭଦାନ୍ତର 
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ଛ୍ଥୁର ବୈଦ୍ୟୁରକ ବଉବ ୭୭ 


ନନ୍ଦ ବ୍ରଦ୍ଯୁତ୍ତ ବକ୍ଷଞ୍ସ୍ଥ କୌଣସି ବହୁଦ୍ଧସ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ +୩ ଗ୍ଭର ସ୍ଥାନାନ୍ତର 
କରବା ପାଇଁ ଧ୍କ୨ କାର୍ୟ ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ ଭାହ୍ରାହ୍ଵେଲ ଉଲ୍ତ ବହ, ଦ୍ୁସ୍ତ ମଧରେ 
ତୃ 


ବିଉନାନ୍ତର ° 4. 9 *ଂ୬୭ ୭ (7. |) 


“?.2 ବଭାବନ୍ତର ଏଦଦ : 


(1) ବସ: ଚା: ବସ: ର୍ନ ର ବିବଦୁ ଏତିକ ଏକକ :---ବର୍ଜାଣସି ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ 
କ୍ଷେନ୍ପରେ ଏକ ବନ୍ଦ, ରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦ କଲୁ ଗୋଝିଏ ସ୍ଥୁର ବୈଦ୍ୁଭକ ଏକକ ଗ୍ଟଟ 
ଅଥାଉ୍‌ ଏକ ସ୍ଟ୍ାଵ୍ଲୁଲମ୍‌ ସ୍ଥାନୀନ୍ତରୂଭ କର୍‌ବା ପାଲି ସନ୍ଧ ଏକ ଅର୍ଗ କାର୍ଫା ଆବଶ୍ୟକ 
ହୁଏ ଡାଦ୍ନାହ୍ଵେଲେ ସେହ୍ନ ବନ୍ଦ, ଦ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ଯରେ ଵଉବାନ୍ଭର ଏକ ସ୍ଥିର ବବ ଦ୍ୟୁଭଳ ଏକକ 
ହୁଏ । ଏହ୍ନ ଏଳକକ୍ସ ଏକ ଷ୍ଟ୍ାଟ୍‌ଭୋଲ ଟ୍‌ ଭୁଦ୍ଘାଯାଏ । 


‹ 
ଏକ ଅଗ 
୧ ।ବ୍ରୋଲବ୍‌ = _ "= = =- 
ସୂଭଗ୍‌ଂ ଏକ ସୁାଵ୍ଭୋଲଂ୍‌ ଏକ କ୍ଣାଝୁଲୁନ୍ନ 
((1 ମି: କି: ୭ସ: ବା ବ୍ୟବଦାରିକ ଏବକ :- -ବକୌଣଜ ବଦୁୟଯୁତ୍‌ 
ଷ୍ଷେନ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ଦ ରୂ ଅଳ ଏକ ବହ୍କକୁ ଏକ କୁଲମ୍‌ ଗ୍ବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଡ କଶ୍ଚବା 
ପାଞ୍ଜ ସନ୍ଧ ଏକ 'ଜ୍ଲ୍‌ଡ (4 0016) କାର୍ଯା ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ ଡାହା ବହୁରଲ୍‌ ଜଲ ବହ, ଦସ 


ମଧ୍ଚରେ ବଉବଂଲ୍ର୍‌ ଏକ ନି: କଃ ସେୟ ହୂଏ । ଏକୁ ଏକକରୁ ଏକ ଚଭୀଲଟ୍‌ 


(\7୦11) କୁହାଯାଏ | 
ସୂଢଗ୍‌ଂ ଏକ ସେଲ୍‌ = _ ଏକ କ,ଳିଦ 
କ କୁଲମ୍‌ 
ଉଭୟ ଏକକର ସମ୍ବନ୍ଧ : 
ଏ 
ଏକ ସ୍ଟରେଲ୫୍‌= ଏକ ଜଲି" ୩୮ ଅଗ 
ଏକ କୁଳ୍ମ୍‌ _ 3 × 10 ° ଭା ₹ କୁଲମ୍‌ 
4 
ଏକ ଅଗ 


> 3⁄£-10* ବମ ହରୁଲ୍ମ =¬ ତ ଷ୍ 
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୭୮ ବ୍ରଦ୍ୟୂତ୍ଭ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 
ବଭବର ଏକକ : ବଦୁ।ଉ ଦଷିନସ୍ଥ ବ୍ଦୌଣଥିଂ ବନ୍ଦୁଚର୍‌ ବଉଦ ସେହ୍ର 
ବହ୍‌ଚ୍ର ଅବନ୍ଦୁଭ ଏକକ ଗ୍ଭଜ ର ନରୁଭଜ ଶକ୍ତ ସହ୍ଉ ସମ୍ବାଳ ହହାଇଥ୍ବାରୁ 


ବଉବ = ସିଭତ ଶି _ ୨ _ 88 (7.2) 
ଗ୍ଟ୍‌ଜ 


ସମୀକରଣ (7.1) @ (7.2) ସମାନ ବହାଇଥିବାରୁ ଵଭକୁ ମଧ ବଭବାନରର 
¥ ର ` ;୍‌ 4  . 
ଏକକ ଦ୍ରାଗ୍‌ ମ।ପ କର୍‌ସାଇପାବଚର୍‌ । ବଢଣୁ ବଭବର ସ୍ଥର୍‌ ବବ ଦୁଂଭକ ଏକକ ଏକ 
ଷ୍ଟାଟ୍ବଭାଲଟ୍‌ ଓ ମି: କ: ସେ: ଏକକ ଏକ ୭ଭ୍‌ାଲ୍ଟ୍‌ ଅବଶ | 


7.3 ଵଦୁ ଏଚ €କ୍ଷତ଼ର ତୀବଚ। 5 ବଭବ ମଧ୍ଯଳର ସମ୍ପଛ : 


ମନେକର ବକୌଣସି ବଦୁ ଭଠ୍‌ ବନରେ (ଚନ୍ଧ ନଂ 7,1) 2 ଓ ଠୁ ଦୁଇଶ 
ପର୍‌ମ୍ମୁର୍‌ ନକ ଵଢମ୍ଭ ବନ୍ଧୁ ଓୱ୍ଚସମ୍ଭାଳଙ୍କ ମଧରେ ଦୂରଭ୍ଗ୍‌ ୩୮ । ୮ ଓ ଠ୍ର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ 


୨ 


2 


(ଚଳ ନଂ 7.1) 


କାର୍ୟା କରୁଥ୍ବବା ବବି ଦ୍ୟୁଭକ ଗବ୍ରଭାର ହ୍ରାଗ୍‌ହ୍ରାର୍‌ ମାନ # ଧଗ୍‌ଯାଉ ଓ ଢାହ୍ନାର ବଗ 
7 ବରଳରେଖାୀ ସହୁଭଢ ବକାଣ ଉସୂଲ୍ନ କରୁ । ସୂଭଗ୍‌ଂ ୨ ଦଗରେ ଝବ୍ରଭାର ମଂଳ 
72 ¢୦୫ 6 | ସଦ 7 ଓ ଠୁ ବନର ବଉବ ସଥାନଯମେ ୪ © ₹7, ହୁଏ ଢାହାହେବଲ 
ଜ୍କ୍ତ ବନତ୍‌ ଦ୍ମୟ ମଧ୍ୟରେ ଵଭବାନ୍ତର୍‌ ୪୨, ୩୪୮, =୩୪ । ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାସ୍ଟୀ ଏହା 
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ଛିର ଚବିଦ୍ଯୁଭକ ଵଉବ ୬୭୯ 


ଠୂ ବନତ୍‌ ରୁ 2 ବନ୍ଧୁ ପର୍ଫନ୍ତ ଖବ୍ରଜାର ବପସ୍ଵାଡ ଦଗବରେ ଟଗୋଵିଏ ଏକକ ପୁକ୍ଜ ଗ୍ଭଳ 
ଆଣ୍ଞିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଉ୍ଭଥ୍ବବା କାର୍ୟ୍ୟ ସକ୍ଦ୍ୁଉ ସମ୍ମାନ । ଏହ୍ଗୁ କାର୍ଯୀର୍‌ ପରିମାଣ 

= -- (ଏକକ ଗୂର୍ଜ ଉପରେ ପସଯୁ ଲୁ ବଲ × ଦୁରକୁ) 

= -- 7? ୦୦5୫ 6 × 0! 


ଏଠାରେ ବସୁ କ୍ତ ଚହ୍ଥର ଢାସୂର୍ଯା ହ୍େଉଦ୍ର ବସ୍ଥାପନ ୩୮ ଲୁ ଡଚ୍ରତା 
†\ ୯୦୭ 6 ର ବଘପସ୍‌ୀଭ ୍ଦଗବର ନଆସ ଇହସୁ । 
- ୩୪ = - [¦ ୯୦୭ 6 × 6! 
` == _ 7୪ ହୁ ମି 
ବା £ ¢୦$ 6== ¬ (73) 
/ ବୃଛ ପାଇଲେ ₹7ର୍‌ ମାଳ ହ୍ବାସ ପାଇବା ବ୍ରଷସ୍ତ୍‌ ଉପନୂଗ୍‌କ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣର 
ବୁଲ ଚତ୍ତ୍ର ସୂଗ୍ଟନ୍୍ଥ । 


ଯେଭେବ୍ରେଲେ ୫ = 0, ଅର୍ଥାଭୁ ୯୦୫ 6-= 1, ବସଭେବବବଲେ ଉପଗେୋକୁ 
ସର୍ମାକର ଣର ବାମ୍‌ପାଶ୍ଚ୍‌ ସବା ଧ୍ଵକ, ଅଥାତ୍ଜ ଗଖବ୍ରଭା ନ୍ଦଚରେ 


ସ୍ସୁଉଟ୍୍‌ଂ ଖବ୍ରଡଭା ନଗରରେ ଵଉବ ଖ୍ବ, ଦ୍ର,ଉ ହାସ ପାଏ | 


±, ୬୨, ଓ ୬ ସମବିକାଣୀସ୍ ଅକ୍ଷ ଗେ ୩୮ ର ସଂବଯସାଳକ ସନ୍ଦ ସଥାନଚବମ 
୩±, ୩7› ଓ ୩2 ହୁଏ © ଖବଭା /?ର ସଂସୋଳକ ସଦ 2, 212! ଓ 7:2 ହୁଏ 


ଡାହ୍ରାହ୍ରେବଲ 
ଛା ୦ ୩୭ ୫୮୭୦ 
× @7› 72 


7 
. ନ = _ (27) ୩୪ + ୩୪ 
ଏ (1 ଓ % 
ମୟ ୩ ୯୮ 
=[ଏ +ଏ ଧ. ) 
ଏଠାରେ ୪ (ଓ-73,7% 
ଉ୍ପଗ୍ଵେଲ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣ ସାହ୍ରାଯ୍ୱରେ ବବିଦ୍ୟୁଭକ ବଉବର ଏକ ବକାଲ ସଂ୍ଞି 
ନମ୍ଳରେ କଆଗଲା । 
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7୧୦ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଚ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞନ 


କବଦୁ ଡିବ ବଭବ ଏପରି ଏକ ତ୍୍ଳାର ଗ୍‌ଣି ଯାଦ୍ରାର ଦୁରବ୍ଵ 
ସହିତ ପରିବର୍ଭନର ଦ୍ରାର ଆଲ୍ଚେ୍ୟେ ବନ୍ଦ ` ର ବେଦ୍ରୁଯତିକ ଜୀବ୍ରଚୀ 
ଅଟେ । 

ଚନ୍ଜା ଳଂ 7. ¦ ଚର ୬ ସରଲରର୍‌ଖା ଉପବର 4 © 2 ଦୁଇଝ ବନ୍ଧୁ | ଗୂଜ- 
ଠାରୁ ଏହ୍ନ ଦୁଇ ବନ୍ଦ୍‌ର ଦୂରଢ୍ଗ୍‌ ମ୍ଭନେକର /। ଓ /!4 | 

ଏହ୍ନ ଦୁଇ ବନ୍ଧ୍‌ ମଧରେ ବଉବାନ୍ତର 


42 /1 
*;7# ¬ \78 = = / 36୫ 6 ଏ/ = ¬ /! ୦୭ 6 0† .... (7.5) 
23 ¦; 


7.4 ଦୁଇ ବନ୍ଦ ଦା ଵଭବାନ୍ତର ଅନୁସ୍ତୃତ ପଥ ଉପର ନର୍ଢିର 
କରେନାହିଁ 


ଏଠାରେ ସ୍ସ ଦଆସାଇପାରେ ଯେ ବଦ୍ୟୁତ୍ତକ୍ଷେନ୍ନ ସ୍ଥ କୌଣସି. ଦୁଇ ବହୂ 
ମଧରେ ବଉବ, ବଛୁଦୁସ୍କଲୁ ସଯୋଗ କରୁଥିବ। କୌଣସି ପଥ ଉପରେ ନଉଭର କରେ ` 
ନାହି । 
ମବଳକର ବଦ୍୍ୟୁତ୍ତ କେନ୍ନରେ 
4 ଓ 2 ଦୁଇ ବହୂ (ଚନ୍ନ ନଂ 
72) ଓ ଭାହାର ବଉବ ସଥା- 
@ଚମ \7.^ ଓ 778 । 23 ଓ 2ଥ୍ଲୁ 
ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 3304 ପଥ 
ଉପରେ ଠ/ ସନ୍ଦ ଏକ ଞ୍ଚ ଦ୍ର ଅଂଶ 
ହୁଏ ଓ ବଝସଠାଚରେ ୯୮ ସହ୍ବଭ 6 
ବକୌଣରେ ମନ୍ଦ ବେଦ୍ଯୁଭକ 


ଗବ୍ରତା ୮; ନିସ୍ଦ୍ଲା କରେ, ଭାହ୍ା- 
ହ୍ଲେଲେ (୭ନ ନଂ 72) 
43 23 
ହଃ - %8= ¬ / 8 ¿୦୭ 0 ଏ! = / 8 ୦୦୭ 0 0/ 
2 4 


2ଦୁ 2 କୁ 3204 ପଥ ଦେଇ ଏକକ + ସୂର୍କ ଆଣିଲେ ୧ମଭି କାର୍ଷ କର୍ଯାଏ 
2୮୬4 ପଥ ୧୧ଇ ଅଣିମଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣ କାର୍ଯ କରଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ନା ସୂ 
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ନ୍ଥିର ବିଦ୍ଯୁଭକ ବିଉବ 7୧୯ 


ସଭ୍ଯ ନ ହୂଏ, ମଚନକର 
/ 8 6%* 6 ଓ! < / 26୦୫ 6 ନ! 
264 224 


ମସୁଚଗ୍‌ଂ ଏକକ ଗ୍ଫର୍ଳଲୁ 5୦47. ପଥ ବଦଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିଭ କଲେ 5୦ଥ୍‌ 
ପଥରେ ୬ରୁ ଥିଲୁ ଗ୍ବଜହକୁ ଆସିବା ପାରି ଚଯଉଁ ପରିମାଣ କାର୍ଜ କର୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ରାକୁ 
42/00 ପଥ ଦେଇ ୧ସଟ୍‌ଇ ଆଖିବାଚବଚଲ ଭାହାଠାରୁ ଅଧକ କାର୍ଯା ଉପଲଉଏ ହୁଏ | 
ଏହା ଣଣ୍ତ ଫରକ୍ଷଣ ନୟ୍ରମର ଲଙ୍ଘନ କରର । ସୁଡଗ୍‌ଂ 
2 


୨ 

/ 8 ୯୦5 ୫ 0! = - / 5 ୯୦$.0 ୦/ 

2 ୨ 

କମ୍ଫା ୨3 ୦୦୫ 0 ଏ! = 0 ୬ ୨ (7'6) 


ସମ୍ବାକଳନ ଚତ୍ତ୍ର ଉପରେ ୍ଦଆସାଇଥ୍ବବା ବୃଦ୍ଧ୍‌ 5୦ ୬ ଵନ୍ଦ ପଥ ଦର୍ଶାଇ 
2 


ନ୍ଦଏ । /5 ୦୦୫ 6 0!ଲୁ ୭ରଖା ସମାକଳଲ (1,10€ 10£6ୟ9.181) କୁହୁ ସାଏ | 
23 


¬ <ˆ ୦ ନ =¬ ନୋ. 5 ହି 
7.5 ବଦୁଧଚ୍‌ ଗ୍କ €ଯୋଗୁ ବୌଣସି ବନ୍ଦ ` ©ର ବବଦୁ ଏଢକ ବଭବ : 
ମନେକର “୩ ଏକ ବନ୍ଦ । ଗୁ (ଚନ ନଂ 5 :3) ଓ ର 7» ଦୂରଜକୁରେ 


ଅବସ୍ଥି © 2 ବନ୍ଦରେ ଡବ୍ରତା ନଷ୍ତିୟ୍ଟ୍‌ କରିବାକୁ ବହ୍ବବ । ସେଥ୍ରପାଇି ଅସ୍ପୀମ ଦୂରଢୁରୁ 2 
ବନ୍ଦକୁ ଗୋଵିଏ ଏକକ 


›? € ଯୁ କ୍ତାସ୍ସକ ଗ୍ଭୁର୍ଜ ସ୍ଥାନା- 
ର ନ୍ତ୍‌ର୍‌ଉ କରିବା ପାଇଁ 
> ସ୍ରବୟ୍ଟ୍ଵୋାଜନ ବହଉ୍ଥବା 


^ 
5: 6 କାର୍ୟାର୍‌ ପର୍‌ମାଣ ନଥ୍ଛିସ୍ଠ 


ର କର୍‌ବା ଆବ୍ରଶ୍ଯକ । 
ଏଠାରେ ୨୬୨୮, ଏକକ 
ଗ୍ଭର୍ଜର ଅନ୍ତୁସୂଢ ପଥ । 
ଏଜ୍ଦୃ ପଥରେ + ୩ ଠାରୁ 

(ଚନ ନଂ 73 7" ଦୁରବ୍ଚଟର 27 ଏକ 
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୬୧୬ ବଦ୍ଭ୍ୟତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ବିନ୍ଦୁ ଓ ଏହ୍ନ ବନ୍ଦ୍‌୍‌ରେ ୮) ନ୍ଦଗରେ ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁଛେନ୍ଦର ଗବ୍ରଢା 
= 7 
ଯୁ £ 7* 
7 ର ଖ୍ବ, ଜକଃରେ ଓ ଉାହ୍ବାଠାରୁ ୯୮ ଦୂରତ୍ସଂର୍‌ 7୮୬ ଅନ୍ଯ ଏକ ବନ୍ଧୁ । 
ଏ (3 ତବୁଭାର ଦଗ ଞ୍ଚ ମ୍ରେ ଅନ୍ତଗଉ କୋଣ < 7" 2, = 6 | 2,ରୁ ୮, 
ପର୍ୟାନ୍ତ ଗୋଡ ଏ ଏକକ ଗ୍ଭଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତଭରୁଡ କର୍‌ବା ପାଇି ଆବଣ୍ୟକ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ 
067 = ¬ 7; 0! ୦୦$ 0 
= -- [¿ 0† ( `.” 0! ୯୦୫ 0 = 07) 


7 


7 
ସୂତସ୍‌ଂ 2 ବହ୍‌,ରେ ବଭବ ₹7 = - /_ଆ⁄4₹ = -‡ / 
୨୦ ୦୦ 


= - ଞ¥ [2] = €. ର (7.7) 


ବାକ୍କୁ ମାଧମରେ †‡ = ] 
ହ଼ ୟୁ. ଅଗମ୍ୟ ଗ୍ଭ ବି ଉଜ (୩୮୫) 


ସନ୍ଦ 2 ବନ୍ଠାରୁ 71, 7)› †₹8"""- ଦୂରଭ୍ଗ୍‌ରେ ବନ୍ଦୁଗୁ ଜଜ ୩1, 92, ୩୭........ 
ଥାଏ ଡାହ୍ନାବହ୍ଟଲ ସେବନ ସମ୍ଭସ୍ତ ଗଳ ସୋଗୁ 7 ବହ୍‌,ରେ ଵଉବ 
;?= 7! 492 4 78 -¿...... 
।,ଏ 21 "1 ୮ 


3:20 ଅଗ ଗ୍ଟଳଂ ୨୩ କକ (?.9) 


[ମି କ:  ଚସ! ପଦଭିବର୍‌ ?଼ଡ += - × ତ୍ଲେଲ୍‌ଶ୫] 
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ଛ୍ଥର ବଦ୍ୟୁତଳ ବଉବ ୨୯୩ 


ବଉବର ଉପଗଗ୍ଗ୍ତ ଅଭବ୍ୟକ୍ତରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ ବକୀଏସି ଗ୍ଟଳ ଚସୋଗୁ କୌଣସି 
ବନହ୍‌୍‌ରରେ ଉପଷଜାଉ ହ୍ବେଉ୍ଥିବା ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟ୍ୟୁଭକ ବୃଉବ ଦସଦ୍ଧ ବନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ (୦୦- 
୦£ଓ108£€) ଉପଟରେ ଜଉଁର କରେ ଏବଂ ଗୁର୍କର୍‌ ଗଭପଥ ଜପବର୍‌ ନର୍ତ୍ର୍‌ କଟର 
ନାହ । 


7.6 ସମଭାବଣର ଗ୍‌ କଚ ୭ଗୋଲକ €ଯୋଗୁ ବେଦୁ ଏତିବ ବଉବ : 


ମବଚନକର୍‌ ଟଗୋଛଏ ଗୂରିଭ୍‌ ଧାଉବ ବଗାଲକର (ଚନ୍ଧ ଜଂ 7,4) ଗ୍ର୍ଜ ପର୍ମାଣ 


+୩ ଓ ବ୍ୟାସାଳ୍ଳ ହ୍‌ । ଭୁ ଗ୍ଫଜିର ସ୍ତୃଷ୍ସାନ,ଭା 


=: ` 

6 ଥଯ 
(ଓ) ବାଢ୍ରଧ ବନ୍ଦ . ©ର ଛବଭବ :-ବଗୋଲକର ଚକହ, ୦ ଠାରୁ 7 
ଦୁରଦ୍ଧଵର ଅବସ୍ଥିଂଭ ୨ 
ବ୍ରନ୍ଦରେ ବଵଉବ ନଶଷ୍ରସ୍ବ 
କଭିବାରୁ ହେବ । ୦୮ 
ସଦ୍ଦ୍ରଭ ସମ୍ମବକକାଣରେ 3 
ଓ ୦୮/୮୬ ସମ୍ମାନ୍ତଟ୍ବଲ 
ସମ୍ବତଲଦୁୟୁ୍‌ ଚଗାଲ୍‌କଵକ୍ସ 
ଛେଦ କର୍‌ କଃ୦୮ 
ବଲସ୍ଟ୍‌ ସ୍ବଣ୍ଣୁଂ କରେ । ଏହୁ 
ବଲସ୍ଟର୍‌ ବନ୍ଧ ସ୍ୃୃଷ୍ଣଭ୍ବ୍ଗଗର୍‌ 

(ଚନ ଜଂା 7,4) ବକ୍ଷନ୍ଦଫଲ 

== 2# ୨× 707, × 479 

== 27 7୧ 510 0 × 7୧୩ 0 
,.. ବଳସ୍ତ ୧ସାଗୁ. ? ବହ୍‌,ରେ ବଉବ 

ଏଫ = 276 7?) 3 510 0 46 


¥₹ 


(7.10) 


±? = 79 4 ]\ । _- 27 †\ ୦୦୫ 6 
>± ଓ 0 ର ମାଳ ପରବର୍ଜ୍ଇ ବହାଇଥିବାରୁ ଅବକଲନ ଦ଼ାବ୍‌ 
2± 72 = 27 ^ $10 6 76 


= £= 
$10 6 0୫ କ୍‌ 
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୬୧ ୪ ବଦ୍ଯୁତ୍ଭ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞଳ 


ସରମ୍ମା କରଣ (7.10) ରେ $10 0 ଓ0 ର ମାନ ସଆୁାଥପନ କବଲ 


2 ଵହ ,ଚର ବଉବ 


4%=2761 „× 202 = 270 ¢  .- 


× 71? 4 


ମସ୍ରମଗ୍ର ଗୋଲକ ପାଲି ଵଉବ 
[8 / 
ଡ଼ / = / 25. ` 


±+ [¢ 
-2"୩୪ ¬] = 2768 ,‹ >[\ 


7 ± ¬ £୍‌ 7” 
ତୂ 
ୀ 
= = =? (7.11) 


.ପୂଚଗ୍‌ଂ ସମଭାବଳର୍‌ ଗୁଳିତ ୭ଗାଟିଏ ପରିବାଦ୍ରୀ କଗାଲକ 
କଯାଗୁ ବାଦ୍ର। ବନ୍ଦ୍‌ ୭ର ବିଭବ, କଗାଲକର କବନ୍ଦ,କର ସମଗ୍ର ଚ୍‌ର୍କ 
ବେନ୍ଦନୀଠ୍ଚ ଦ୍ରୋଇଥ୍ରିବଲେ ଆଳଲ୍‌ଚ୍ଯୟ ଛନ୍ଦ ` ୭ର ଯେଉଁ ବିଭବ ବଦ୍ରବ› 
ଚାଦ୍ରା ସହିଚ ସମ ନ । 


(୪) 2 ବନ୍ଧୁ ଗୁର୍ଜଜ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅବସୁଭ ହୋଇଥିଲେ 7 = ¢ , 


(୯ ଅଭ୍ଧନ୍ତର ବନ୍ଦ୍‌ ରେ ଵିଭବ :-_ > ବହ୍‌, ଗୋଲକର ଅଭ୍ଯନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥୁତ 
ହୋଇଥ୍ବଲେ 


7? ¬+ × ୬ 
2୩7୮ __ 4761( _9 . +୬ 
ତ / >¬ ×7± = "8 = 6 (7.12) 
†\( - × 


ସୂଭଗ୍‌ଂ ସମଭ୍‌ାବଳର ଗଳିତ ଗୋଟିଏ ପରିବାଦ୍ବୀ ୭ଗାଲବଵର 
ଅଭ୍ୟନ୍ତର ' ବନ୍ଦ୍‌ ବର ବିଭବ, ତାଦ୍ରାର ପୂଷ୍ଠ ଉପରେ ଅବସ୍ଚଚ ବନ୍ଦ ` ©ର 
ଭବ ସହିଚ ସମାନ । 
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ଛିର ବୈ ଦ୍ୟୁଜିକ ଵଉବ ୨୪୫ 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (1) :- ଯଜ୍ଞ ଭୁସୃଣ୍ଠ ନକଵରେ ବବିଦ୍ଯୁଭକ କ୍ଷେନ୍ତ 150 
ଶ୍ଲ ୭/ ମିଶର, ହୁଏ ଓ ଭାହାର ବଗ ଭୁକେହ, ଦଗରରେ ବହାଇଥାଏ ଭାହ୍ନାବହଵେଲେ 
ଭୁସ୍ତୃଷ୍ଣ ୍ ଗ୍ଟଜର୍‌ ସ୍ୃଷ୍ଟସ୍ପାନ୍ତ୍‌ଭା ବି କର । 


ଏକ ବଜ୍ଲ୍୫ 0 ଞ୍ଣ୍ରାଶ୍‌ ଗ୍ଵେଲ୍‌୫ 


ଜି 

_ ୩୪୮ __ 150/300 5@_ ¿5 ` ଚି 

° 100 ` 8 ର ବେଦ୍ଯୁଭକ ଏକକ/ ସେ: ମି: 
କିନ୍ତ 2 = 4769 

£ 1 8 1. 

47 47 ' ` 200 


'„ ±= 


ରୟ ଞ୍ଥିରବବୈଦ୍ୟୁଭକ ଏକକ ସେ: ମି: 


ଉଦାଦ୍ର ରଣ (2) :--10 ସସ: ମି: ବ୍ଯାସାର୍କଚ ବଶିଷ୍ଣ ଗୋଝଏ ସଗ୍ଧ୍ର 
ଧାଉବ ଗୋଲକର୍‌ ସ୍ପୃଣ୍ ଉପରେ ଲମ୍ହ୍‌ ନଗରେ ଵି ୟ୍ଟ୍ଵା କରୁଥ୍ଵବବା ଭାନ (୧୩୫1୦୮) 
100 ଡାଇନ୍‌ ସେ: ମି::/ଗୋଲକର ସୃଞ୍ ଉପରେ ୧ଝସଲ୍ଃ ଏକକବର ବଭବ ବଵଷ୍ପ୍ଠ 
କର । 

ମଚନକର୍‌ ସ୍ତଷ୍ଟର୍‌ ବଉବ = \7 ସ୍ବଵେଲ୍‌୫ 


୨. € 
= ଞ⁄00 ଷ୍ଟ୍ମା ୫ ସ୍ପ୍ରେଲ୍‌ଃ 


77 = 2763:527 -3/0 34" × 10] 
ତ୍ନ ` ମଯ 
300) × 47 × 410 3008 × 8# × 10* 
₹7+ = 3002;× ]02 × 10/ × 87 
ହୃ... 300 × 10 × : 0 ¥ 3# 
== 6 × 10* × 5/ 2# 
= 15 × ,0* ରୋଲ୍୫ 


°, 100 = 2# ॥ 


ଉଦୀଦରଣ (5) :-_ ୧ଗାଛ଼ଏ ସାରୁଳ ପାଣି କୁଦ୍‌ବୁଦର ବ୍ୟୀସାକ † ସେ:ମି: 
ଓ ସ୍ପୃଷ୍ଣତାନ 25 ଡାଇନ ,/ ସେ: ମି: | ବୁଦ୍ବୁଦର ଅଭଞନର ଓ ବାହୁ ଗୃପ ସମାନ 
ହେବାପଷ'' ” ଉାକ୍ପାର ବୈଦ୍ଯଭକ ନଉନ୍ବ ବକବତ ବହୁ ବା ଆବଣ୍ଯକ ୨ 
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)୧୭ ବଦୂଂଭଭ ଓ ଚଲ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ମଚିନକର ଗୁଦ-ରୁଦର ବ୍ୟାସାକି = + 
ସ୍ତୃଷ୍ଣତଢାନ ବଯାଗୁ ର୍ରୁଦ୍‌୍‌ ବୁଦର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦଗରରେ ନଜସ୍ଫା କରୁଥବା ଗୃୂପ 
_ 47 


ର୍ରୁଦ୍‌୍‌ବରୁଦର ବାହ୍ୟ ନ୍ଭଗରର ଏକକ ବକ୍ଷଞ୍ଫଲ ପାଲି ନ ୟ୍ହା କରୁଥିବା ବଲ 
= 2762 
ର 2#062 == 4† 
¿ 


ମବନକର ରୁଦବୁଦର ଚମାଵ ଗୂର୍କ ପରମାଣ = 9 


=“ 


ନ 


> (ଜୀ - 


ବା = 3277 7 = 32 × 7 × 25 
,", 9 = 20+/ 2 = 50 ଭୁ ₹ କଲମ୍‌ 
_. ୩ _ 50 
;7 = କୁ ଣ୍ଣ୍ଣାଃ ସତ୍ଵଵେଲ୍ଛ 
= 300 × 50 = 15000 ବଲ, $ 


7.7 ସମବଭବ ରେଖା 5 ପ୍ରଷ୍ଠ (001020:€0 9] 110€ବ ` &10 ` $ 0୮ 
£236€5) :-- 


କକୌଣଣି ବଦୁ ଚ ଏକ୍ଷଚଚରେ ସମାନ ଵଭବବଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ 
ସଠଯୁ କ୍ତ କରୁ ଥିବା ରେଣାକୁ ସମବିଭବ ଚରଖା ବଦ୍ନ୍ତ । ବବିଦ ଭିକ ବଳ” 
ରେଖାଗୁଡ଼କ ଏହ ସର୍ମରଉବରେଖା ସହ୍ୂଭ ସବ୍ବନ୍ଧ ଲମ୍ହ୍‌ । ଚନ୍ନ ନଂ 7“ 5 (4) ରେ 
ଗୋଛ଼ଏ ଗୂଜିଭ ଗୋଲକର ବଲବରଖାଗୁଡ଼ିକ ସୁଷ୍ରିରେଵାଦ୍ବାଗ୍‌ ଓ ସମ୍ବବଦ୍ଭବ ଚରଖା- 
ଗୁଡ୍ଜିକ ବନ୍ଦୁରେଖା ଦ୍ରାଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଣିଡ଼ ହ୍ଲୋଇଅଛୁ । ଟସନ୍ଦରପରି ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 705 (୨) ରେ 
ସର୍ନ୍ମ କଃ୍ଥ ଦ୍୍‌ଇଚ ବପସ୍‌ଭ ଗ୍ଟଜ ଯୋଗୁ ବଲଚରଖା © ସମ୍ଭବିଭବଚରଖା ପ୍ରଦର୍ଖିଭ 
ହୋଇଅଛୁ । 
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ସ୍ଥିର ବୈ ଦ୍ୁରକ ଵଉବ ୨୧୭. 


6ବୋଣଣସି ବଦୁଧୟଚ , କକ୍ଷରେ ସମବଭବ ବଣିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଟ କୁ ସମବଭବ ସ୍ପୃଷ୍ଟ କୁଦ୍ଧାଯାଏ । ବଗାଡଏ ଗର୍ତ 

ଗୋଲକ ର ଚରୁଃପାଶ୍ ଚର୍‌ ଵଲ୍ନ୍ସ ବ୍ୟାସ, ବଣିଷ୍ଣ ସଂଚକନୀୀ ବଗ ଲାକାର ସୃଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ 
ମ୍ରଚଭଭ୍ୟୀକ ବଗାହ ଏ ବଗାଡିଏ ଭ୍ଲ୍ଳନ ମାନର୍‌ ସମ ବିଉବ ସୃସ୍ତ । 


(୭) 


(ଚନ ନଂ ?7.5) 


ସମବଭବ ସୃଷ୍ଟ ର ଧର୍ମ (୩) ବୈଦ୍ଯୀଭକ ବଲରେଖାଗୁଡ଼କ ସମ୍ଭବଭବ 
ସ୍ତୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦୁଡ ସବନ୍ଧ ଲମ୍ବ୍ଵ, (11) ଦଇ ସମ୍ଭବଭବ ସ୍ପୃଷ୍ଟ ପରସ୍ପରକୁ କଦାପି ବେଦ କରନ୍ତ 
ନାହି । 


ଗୋଡଏ ଗ୍ଫର୍ଜଢ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରର ଗ୍ଗର୍ଜ ସଦ୍ଧ ସ୍ଥିଗ୍ବବସ୍ଥାରର ଥାଏ ଭାହ୍ରାହ୍ରେବଲ 
ଭାହ୍ରାର ସୃଷ୍ଣସ୍ତ୍ର ଟଗାଵ଼ଏ ସମ୍ଭବଦ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ୍ଵେବ । ସଦ୍ଧ ଡାହ୍ଲା ନ ହ୍ରୋଇଥାନ୍ତ। ଭାହା- 
ହ୍ଵେଲେ ଗ୍ଭର୍ଜ ପର୍‌ ବାଘ୍ସ୍ର୍‌ ପ୍ତୃଣ୍ଟତ୍ବଗଗର ଉଚ୍ଚ ବଉବ ବଣିଷ୍ଣ ବନ୍ଦ୍‌ରୁ ମ୍ବ ବିଉବ ବଶିଷ୍ଣ 
ବନ୍ଦ୍‌ ଲୁ ଗ୍୍‌ଜଂ ପ୍ରବାଦ୍ଧ୍ବଭ . ହୁଅନ୍ତା । ଗୋଵିଏ ସଂମ୍ଷା ଚଗାଲ୍‌କାର ଗୁନୀ ଉ ପର୍‌ ନାହ୍ଲୀ 
ସ୍ଫୃଣ୍ରେ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ର୍ଚର୍‌ କରଉ୍ଭବ ସମ୍ଭାନ ବହ୍ଲାଇଥାଏ । 


ସ୍‌ 
ସେବହ୍‌ରୁ 7 = 7 * 


ବରକ୍ପୁ ବକିଦ୍‌ୟଭିକ ଗରବ୍ରଭାର ଯୁ କ୍ତ ଦ୍ଧଗ ଜଳ ବିଭବ ସ୍ପୁଷ୍ଣରୁ ଜମ୍ବ ବିଭବ ପ୍ରସ୍ତ 
ନ୍ଦଗରରେ ବହ଼ାଇଥାଏ । 
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7୮ ବିଦ୍ଯୁଢ୍‌ ଓ ଚମ୍ପକ ବଜ୍ଞାନ 


78 ବେଦ୍ଦଯଚିବ ର୍ଦ୍ଧମେର୍ର ଯୋଗୁ ବୌଣସି ବନ୍ଦ୍‌ ରେ ଛଭ୍‌ବ ଓ 
ଚୀବଚୀ : 

3⁄3 ଏକ ବବଦ୍ୟ['ଭକ ଦୂ ତ ମେରୁ (ଚନ 
ନଂ 7,6) । ମନେକର 4 € 2 ବହ୍‌ ଗ୍ଟ୍‌କଁ £ 
ପରମାଣ ସଥାନବମ 4-7 ଓ ¬ ୩ ଏବଂ .4,3ର୍‌ 
ବୈଏସ।= 2! | ଏହୁ ବୈଣ୍ଯ ଖୁବ, ଷୂ ଦର (ପାର୍‌- .୍କ £ 
ମାଣବିକ) । ସୁଚଗ୍‌ଂ ୍ବ ମେରୁର ବବିଦଭକ / 
ଆଘୁଞ୍ତି 2⁄1'2!¶ | / / 


ଦମେରଭୂର ମଧକହ୍‌ ୦ ଠାରୁ 7 ¦ 
ଦୂରଦ୍ସଚରେ ଅବସ୍ଥିଉ 7 ବନ୍ଦ ରେ ବିଉବ ନଥ୍ତିସ୍ବ ¿^ /£ 
କଣ୍ବାକୁ ହେବ | ୦୮ ସରଲରେଖା ୦. ସହୁଭ / ॥ ॥ 
6 ଚକାଣ ଉପ୍ପନ୍ନ କରେ । ବଵଶିମ୍ଭାନ 7 ବିଦ୍‌କଲୁ / କୁ ।' 
୬ ଓ ୫5୫ ସହଭ ସୋଗ କର ଏବଂ କକ ଓ ଓ £. ¬ -2⁄4 
ବହ ରୂ 2୦ € 2୦ (ବର୍ିତ) ଉପରେ ସଥା- = - - - =” '+ 
ଛେ ଲମ୍ବ 4 7 ଓ ,୨ଓ୪ ଅର୍ଦ୍ଦନ କର । -$ `#/ 
ବଭବ : (ଚିନ ଳଂ 7:6) 

2 ବହୂରେ ଗଜ + ୩ ଯୋଗୁ ବ୍‌ 

୨୧୮, = 58 = ତ ପସ୍ପାୟ୍) 
£ ବହ୍‌ ଗ୍ୃକଂ - 9 ର ବଉଦ 


`, 2 ବିହରେ ପରିଣାମା ବିଉବ 
= [ - - 1 
` ୨ | £ ଡ଼ 
୬ ୮ 1 © 9 ୫ 
¬ £ ¢୦୫ 6 ର 
= 2 /7 ୯୦୫ 6 _ 27/୩9 ୯୦ 0 


7୮ -/80୦୫୬୫ ୮ 
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ନିର ବବିଦ୍ଦ୍ଯୁଭକ ବଉବ 7୧୯ 
(.”, 7? -> > [2୦୦୫ 6 


=27 4୧ ୬ (7.13) 
()) ୧ସବଉଡବବଳେ 6 =0,› ଅର୍ଥାଭୁ 2 ଵହ, ର୍ଦୃମେରୁର ଅକ୍ଷ ବଗବର ଅବସ୍ଥିତ 


7? ' 
ବହାଇଥିଲେ, ¥ = ୮ 


(11) ସେଚଇବେବେଲେ 6 = , ଅଆଁଉ୍‌ 7 ବହ „ ର୍ଦବ' ମେରୁର ସମର 'ଖଣ୍କ ଲମ୍ବ ଜପଚର 
ଅବଞ୍ଚି ୭ ବହାଇଥବଲ, 7 = 0 
ଖୀବ୍ରଚା :-- 
()) ବ୍ୟାସାକଂ ଭେକ୍ଵର ୦୮ ଗବର £ ବହଦ,ରେ ବବିଦ୍ୟୁରକ ଖବୁଢା 
®, = - 2୩ = _ 4 {1 ¢ 0} _2//: ® 9 


ମଧ †* 
(11) ବ୍ୟାସାଳଂ ବଉକ୍‌ ର ସହୁଭ ଲମ୍ବ ବଗଚରେ 7 ବହ,ରେ ବଦୁୟୁଉ୍‌ ବନର ଗବ୍ରଭା 
£ = ୩୪ =_ 2 4 {21,636 ୧୦୫ 6) = 71 ୫1୮ 6 
7୩ 0 7୩0 7 ”* 


`. 2 ବହ,ରେ ପର୍ଣା ମୀ ବବିଦ୍ଯୁଭକ ଗବଭା 


? 


ଆ 31:4/4 ୯୦$୨?6 4- $1096 = + (3 ୯୦୬୫ + 1)5 (7,14) 


ବ୍ୟାସାକ ଠଭେକ୍ଃର ୦୬୮ ସହୁଭ ଏହୁ ପଣ୍‌ଣାମୀ ଖବ୍ରଭାର ୍ଗ ସନ୍ଦ « 
କୋଣ ଉ୍ସ୍ଵନ୍ତ୍ନ କରେ ଭାହାହ୍ନେବଲ 
>„ _ 7 22 ୫18 6 ୫ 


3 < = £ = = ତ 


2 4⁄4 ଏ _ [8୮7 6 
†° 2 


(7ˆ15) 
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? 76 ବିଦୁଂଚ୍ର ଓ ଚ୍ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞାନ 


(।) ପ୍ରାନ୍ତ ମ୍ଭୂଖୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ୬ ବନ୍ଦ, ବୁ ବମରୁର ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିଉ 


5 7 
ବହାଇଥିଲେ 6 = 0› 5= 22 , ×‰=0 


(11) ପାଶ୍‌-ମୁଖୀ ଅବସୁାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍‌ 2 ବହ, ସମକୁ ଶଣକ ଲମ୍‌ୃ ଉପରେ ଅବସୁତ 
ବହାଇଥିଲେ 6 = 90, £ = ± , ‰= 90` | 


7'9 ଇଛଲକ୍ଚନ୍‌ କଭାଲ୍ଟ ; 


ବର୍କୀ ଣସି ଗ୍ଭର୍ଜିଭ କଣିକା ବଦ୍ବ୍ୟତ୍‌ ଚକ୍ଷନ୍ତରେ ଗଭ କରବା ବେଲେ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଷେନ୍ନ 
କତ୍ଛୁ କାର୍ୟ କରେ ଓ ଏହ୍ଜନ କାର୍ଯ ରୁପାନ୍ତରିଭ ବହ୍ଦାଇ ଗୂର୍ଳିତ କଣିକାର ଗଭ ଶଣ୍ଡବର 
(10୩€(1¢ ୧୩୧୮୫୨) ପରିଣତ ହୁଏ | ଗୀଟଏ ଇଲେବ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ବବୌଣସି 
ଵଦୁଯଚ୍‌କକ୍ଷକ୍ରରେ ଏବ ଭାଲ୍‌ ଟ ଛଭବାନ୍ତର ମଧ୍ଯରେ ଗଢି ବରିବା- 
କବଳେଳ ଯେଡ ଗଢି ଶକ୍ତି ଦ୍ବାସଲ କରେ ଚାଦ୍ରାକୁ ଏକ ‹ଇଛଲବ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ 
କଭାଲ୍ଟ୬”? ଵୁଦାଯାଏ । %ଇଳେଲ୍‌ବ୍ଟ୍ନ୍‌ କଭାଲ୍ଟଂ? ଶକ୍ତି ମ୍ପାପର ଚଗାହଏ 
ଏକକ । ଏହ୍ବ ଏକକ ସାଧାରଣଭଃ ପାର୍‌ମ୍ଭାର୍ବବିକ ଢଥା ନ୍ଲ୍ୟୁକ୍ଟ ସ୍ଝାର୍‌ ପଦ ଥ ବିଦ୍ୟାରେ 
ଶଣ୍ଡି ମାପପାଇ୍ଲ୍‌ ବ୍ୟବହ୍ଵାର କର୍‌ଯାଏ । 

ଚଗୋଝଏ ଇଲେକ୍‌ଃ,ନ୍‌ 77 ଞାଵ୍ସୋଲ ¥ ବି ଉବାନର ମଧଦଦେଇ ଗଭ .କର୍ବା- 
ବବଚଲ ବିଦ୍ୟ୍ଯୀ ଏ୍‌ବକନ୍ତ ସେଜ କାର୍ୟା କରେ ଭାହାର ଘର୍ମାଣ = \76 ଅଗ (6 = 
ଇବଲକ୍‌ହୟନ୍‌ର୍‌ ଗ୍ଭଜ । ସଦ ୬୭ ବସ୍ଥିବ୍ନ= ଃ୨ ଓ ବେଗ =£( ହୁଏ ଭାହା- 
ବହବଲ ଢାହ୍ରାର ଗଭଣକ୍ତ == $17114° ` 

“ . ¶⁄11(? = \7 6 
ବା ୪ = ° ସସ: ମ:/ ବସସକେଣ 
ସୂଡଗ୍‌ ର ବେଗ, ବି ଭବାଲୁରର୍‌ ବଗ ମୂଲ ସହୁଭ ସମାଜୁପାଗ | 
ଇଲେକ ନ ସଦ୍ଦ ୪ ବସ୍୍ଵବଲଃ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତ୍ତ କରେ ଡାହ୍ରାବହ୍ନଲେ ଭାହ୍ରାର 


ତ 
ଗଭଣ୍ଠା 314 =” 50 ଅର୍ଗ । ସୁଡଗ୍‌ଂ ଏକ ଚଗ୍ଵଲଃ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗଭ କଣ୍‌ବାବେଳଲେ 


ଇଲେକଵ,ନର ଗଭଣଣ୍ି 


.2_ € 4:77 × ]10ˆ 1 
81୩ © = 0 ” ` (10 ` = 1:59 10 "¬ ୭ ଅର 
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ସ୍ଥର୍‌ ବେଦ୍ୟୁଭକ ବି ଉବ ୨୬୧ 


( `. ଇଲେକ$ ନର ଗୃଜ' € = 4,77 × 10ˆ 2 ¢ ଣୁା¥ କୁଲମ) 
ସୂଭର୍‌” ଏକ ଇଚଲ୍କଵୁ,ନ ସୋଲଶ== 1,59 × 40-2* ଅଶି 


ଶଣ୍ତ ମବା ପପାଇି ଇବଲ୍‌କ ଝୁ ,ନ ବସ୍ତ୍ଵଲ୍‌ଃଠାରୁ ଅଳ୍ଯ ଏକ ବଡ଼ ଏକକ ମିଲ୍‌ ୟ୍ବନ୍‌ 


ଇଛଲକ୍ଟ,ନ  ଭୋଲ୍ଟ?? ମଧ ଅନେକ ସମସୟୁବର୍‌ ବ୍ୟବହାର୍‌ କର୍‌ଯାଏ | 
ଏକ ମିଲ୍‌ୟ୍ଟଳ ଇଲେକଃ,ନ ବସ୍ବଲ୍‌ଶ (/1,6,4,) = 1.59 × 10 ˆ ° ଅର୍ଗ | 


7,9 ବଦୁ ଚଳକ୍ଷଡ଼ଢରେ ଇଚଲବଟନର କବକ୍ଷପ (061166(160 ୦£ €16- 
୯୮୦୮ 10 30 €]|€ ୦୯୮1୦ £1€ 10) : 


ଗୋଵଏ ଇଣେ୍କଵ,ଳ (ଗୁଲି ଢ କଣିକା) ବକୌଣସି ଜ୍ଦଗବରେ ଗଭ କରୁଥ୍ଚବା- 
ବବଲେ ଡାହାର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ (0୮୭୮୨୬୧୮୫୧) ବ୍ଦ ଗରେ ସଦ୍ଧ ଏକ ବି ଦ୍ଯଉଷ୍ଷେନ ସ୍ରଯୁ କ୍ତ 
କର୍‌ସାଏ ଢାହ୍ରାଦହ୍ବେଲଲ କଣିକାଡ଼ ବି ଦ୍‌୍‌ଂଡଷେନ୍ଦ ବ୍ଦଗବର ଵ୍ବଗ୍‌ନ୍ଥ୍‌ ଉ ହ୍ବେବ । ଚନ୍ଧ ନଂ 
7.7 ରେ 4 ଓ 2 ଦ୍ଇ୭ ଧାଉବ ସଳଲକ ଓ ସେମାଳର୍ତ ମୁଧରେ ଦୂରଭୁ= ୩ | 
ମଚନକର ଏହ୍ନ ଫଲକ ଦୁୟ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଵଦ୍ଯମ୍ଭାନ ବି ଦ୍ୟଇ ବଷନ୍ତର୍‌ ଗ୍ରବ୍ରଭା ୮ ଓ 


ବି ଉବାନ୍ତର ୩ (.# ୮ 5 - ¬ ] । ସନ୍ଧ ଇରଲେକଵ୍ ନର ବସ୍ତିକ୍ଧ = #1 6 ଗୃଳଜ = € 

ହୁଏ ଡାହାବହବଲେ ଫଲକଦ୍ଧସ୍କ ମ୍ଚବର ଗତ୍ତ କର୍‌ବାବବବଲେ କି ନ୍ଦଗରେ ଭାହ୍ଵା 

ଉପରେ ପ୍ରଣ୍ତକ୍ତ ବଲ -- 
£ = ୪ € 

ଏହ୍ଗ ବ୍ରଲ ପ୍ରପୁ କ୍ତ ବହ୍ରବା । 

ସଲରେ ଇଲେକଃ୍‌ ଳର - “= 

ଢ୍ବରଣ ସନ୍ଧ / ହୁଏ, ଢାହା : 

ବହଲେ ର ୦୨ ୦ ୭୪୫୨ ୪ ୦ 


ବା / = 8 
72 


ଏହ୍ଗୁ ଢ୍ମର୍‌ଣ ଫଳରେ 

ଇବଲେକଵୂକଳଡ଼ ବିଦ୍ୟଭ ₹୫ 

ଷ୍ଷେନ୍ଚ ମତର ଏକ ପାର୍‌- (ଚନ ନଂ 77) 
ବଲନ୍ଦ୍ରକ ପଥ ଅନ୍ଲୁସରଣ କଣ୍ଢବ । 


09)0112€0 0// 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଧ@ ଠ161.00୦୮ 


2୬» ରବଦ୍ୟୟ୍‌ତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞଳ 


ଉଦାଢ୍ ରଣ (1) : ଦୁଇ ଧାଉବ ଫଲକ ପରସ୍ପରଠାରୁ କଠ ବସ ମି: 
ଦୂରରରେ ଭୁସମ୍ମାନ୍ତର ସ୍ତ୍ଵବରେ ଅବର୍ଥିଂଉ ଓ ସସମ୍ବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲମ୍ବ ବଦକ୍ୟର 
ଷେନ୍ଧ ବଦ୍ୟମାନ । ସଦ୍ଧ ଦଇ ସଲକ ମଧ୍ୟରେ ବିଉବାନ୍ରର୍‌ 9000 ବଜ୍ବଲ୍‌ଵ ହୁଏ 1⁄® 
ଚନ୍ନଧରର୍‌ ଅବସ୍ଥଂଡ ଏକ ଗ୍ଲର୍ଜର ଭୈଲବନ୍ଦୁ (6 = 4.7, × 10 ˆ ! ° ଧ୍ଣାଃ .ଲୁଲମ୍‌) 
ମାଧ୍ୟାକଷି ଣଦ୍ବାଗ୍‌ ଉଲଲ୍ଲୁ ପଡ୍ଜ ନ ସାଏ ଉାଦ୍ଵାହ୍ନେଲେ ରୈଲ ଵନ୍‌ର ବ୍ୟାସାର୍କ ନଶ୍ରିସ୍ଠ 
କର | (ବଭଲର୍‌ ସାହ,ରୀ 0 = 0,9 ଏବଂ # = 980 ସସ! ମି: /ସେ") 


1. ବସ୍ଲ୍ଵ = „¬ ନି ଣ୍ଣା୫ ବସଲ୍ଵ, 7 = 2 ସେ: ନ୍ନ 


କ୍ଡ 


ଯଦ୍ଧ ଚଉଲବନ୍ତୂର ଗ୍ଟର୍ଜ ¢ ହ୍ପଏ ାହ୍ଵାବହବଲେ ଚାହ୍ଵା ଉପରେ ଉକ୍ଵଵ ନଗରେ 
ନ୍ଦ ସ୍ଟ୍ଟା କରୁଥ୍ଵବା ବଲ 56 ଏବଂ ଏହା ଚଉଲବନୃର ©କନ ସହୁର ସମାଳ | 


ଛ 4 8 < 4୩ 
„ ` 76 = 710 = = ₹¢*0୮£୬, 7 = ଚଭଲବନହ ର୍‌ ବ୍ଯାସାଳ 
ଞ୍ର „ˆ 


. ` „8 = 3 € _ 3 × 15 × 4.77 >‹ 10 ` ? + § 
`” ୦ 4 × 6:59 - 980 - =194 × 10 ` 


”  † =5,8 × 10ˆ ‹ ୧ସୀ ମି; 


ଉଦାଦ୍‌ରଣ (2) :-_ ଚଗୋଝୁଏ ଜଲରୁଜାର ଗୃକଂ ପଶ୍ମାଣ 6 = 4.77 × 
10-120 ଣୁା₹ ଲୁଲ୍‌ମ୍ବ ଓ ଭୁ୍‌ବ୍ବଦ୍ୟ୍ୟଭ୍ଭ୍‌ ବକ୍ଷନ୍ତର ଗବ୍ରତା ୬ = 3 ବସ୍‌ଲ୍ଵ/ ବସ ନା, | ସଦ 


କଲକୁଦ୍ଦାଡ଼ ମାଧାଳଷ ଣଦ୍ବାଗ୍‌ ଚଲଲୁ ନ ପଡ଼ି ସ୍ଵସମାନ ହୂଏ ଭାହ୍ରାବହ୍ରଲେ ଚାହ୍ନାର 
ବ୍ୟାସାକନଂ ନଷ୍ପିସ୍ଟ୍‌ କର । 


ମଟନକର କଲକ୍ଗୁଛାର୍‌ ବସ୍ପୁଢ୍ଧ = ୩ © ବ୍ୟାସାର୍କ = ¢ 


ଜଲରୁନାବ ପ୍ବସମ୍ବାନ ବହବାପାଇଁ ରାହ୍ଲାର୍‌ ଓଜନ ବନ୍ଦ ଏଉ୍‌ଚବକଷନସଯୋଗୁ ଡାହା 
ଉ୍ଭ୍ପରେ ଉ୍ର୍କ୍‌ ଦନ୍ଦଗରେ ସ୍ତଯୁ କ୍ତ ବଲ ସମ୍ବାନ ବହ୍ଲ୍‌ବା ଆବଶ୍ୟକ । 


୭ 5¢ = #8= 5 +" 0£ 
ବା ,?= 346 _ 3× 3 ×4,77 ×10- 10 


4୮/୮0 ` 300 × 7 × 1⁄×5980 ` 
`„ † =1,05 × 10ˆ ° ୧ସ,ମ, 
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ହୁର ବେ ଦ୍ୟ୍‌ଭକ ବଉର ୬ 7୩ 


(;. ଏକ ଦ୍ଵେଲ୫ = ୪ ସି,ବବି.ଏଂ ) 


30 
ଉଦାଦ ରଣ (3) ଟଭୁସ୍ପଷ୍ଠ ନକଃରେ ବଦକ୍ଯର ଚକ୍ଷନ୍ତର ଗବ୍ରଚା 150 
ଦତ୍ଦ୍ଵଲଂ/ ନିଵର । ଭୁସ୍ତଷ୍ଠ ଗ୍ଭଳ ର ପ୍ୃୃସ୍ଣମ୍ପାନ୍ଦ୍ୁଢା ନ୍ତ୍ିୟ୍କ କର । 
୩୪୮ _ 150 


4ˆ = 700 =1.4 ବସ୍ସ୍ବଲ୫/ ମେ ମି. 


=15 5 
ଞ୍00 ବମ ସ୍ପ୍ରେଲଵ/ ବସ ମୟ 


£= - 7 =4⁄୧, (7 = ଗୃଜ ର ସୃଷ୍ଣସାଜୃତା) 


ମା { - 7 ¦” 1 _,‹ 15 5 
୩7 7 ` 47 ' ` 300 

1 _ ର 
ନ 2 ଣ୍ଣ୍ରାଃଲୁଲ୍ମ/ ବସ,ମ, 


1 9010* ନହରଂ 
୫୦୮୮ ଣ୍ଣ୍ଣା ଃଲୁଲ୍ମ/ ମଂଵର୍‌ 


= 3, 98 ଞା₹କୁଲମ/ ମିଃରଂ 


ସ୍ରଶ୍ରମାଳ। 


1. ` ବବଦ (ଭକ ବଭବର ସନ୍ଞି ଜ୍୍ବ୍ଖ କର । ବର୍କୀ ଣସି ଗ୍ଟ୍‌ଳଂ ୩ ସାଗୁ ଭାହ୍ନାଠାରୁ 
7 ଦୁରକୁବର ବବେଦ୍‌ୟ୍‌ଭକ ବିଭବର ପର୍‌ମ୍ଭାଣ ସ୍ଚକ ଏକ ସ୍ବନ୍ଧ ନଗମଭନ ) କର । 
ବଶାଅ ୧ସ ବଦ ବଷିନମ ବକକୀ ଣସି ଦ୍‌୍‌ଇ ବିହ, ମଧରେ ବୈଦ୍ୟ୍‌ଭକ ବ ଂଭ୍‌ବା- 
ନ୍ତର୍‌ ଅନୁସ୍କୃଭ ପଥ ଉପରେ ଜରଉଁର କଦରନାହି । 


2. ବବିଦ,ଭକ ବ୍ରଉ୍ତବ ଓ ଗ୍ରବ୍ରଢା ମଧ୍ଯରେ ଥବା ସମ୍ବଦ୍ଧ ଦର୍ଶାଅ । ଗୋଝିଏ ଏ ସମତ୍ତ୍ଵବଚର 


ଗୂର୍ଜଭା ବଗୋଲକ ୧ଯାଗୁଁ ଭାହ୍ଵାର ବାହ୍ଵ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବନ୍ଦ ଚିର ବି ଭବ ନ୍ପିସ୍ତ 
କର । 


002011260 0/ 5୭୮।॥|¦ାମ|।ଂଧ@0|1୩&|1.0୦୦୮ 


› +¥ ବଦ୍ୟଡ୍‌ ଓ ରହ ମ୍ବକ ବି ଜ୍ଞନି 


3. ଗୋଵିଏ ସଂମ୍ପା ଟଗୋଲ୍ବକାର ଗ୍ଭର୍ଜିଭ ଘର୍‌ବା ସ୍ର ବାହ୍ୟ ବିହ ,ରେ ଏ ଦ୍ୟ୍ୟଭିର୍କି 
ବିଭବ ଏବଂ ଅଦ୍ୟନ୍ତର ବିନ୍ଦ୍୍‌ରେ ବବି ଦ୍ୟୟଭଳ ବିଉବ ଓ ଖବ୍ରଚାର ମାନ ନଷ୍ପିସ୍ତ 
କର । 


4, ଟଗାଡିଏ ଗୃର୍ଜିଭ ଧାଇବ ଚଗାଲକର ବ୍ୟାସାକ୍କ 5 ସସ, ମି, | ଏହାର ସ୍ରସ୍ତତ୍ବଗରେ 
ଲମ୍ବ ନ୍ଦଗରେ ଵି ୟ୍ଢା କରୁଥିବା ବଲ 100 ଡାଇନ ,/ ସେ.ମି.? | ସେେଲଃ ଏକକଣର 
ଗୋଲକର ବ୍ବ ଉବ ନତ୍ଛିୟ୍‌ କର୍‌ ! (ଡ୍‌ ¬ 7.5 × 10* ସୋଲ) 


5 ଭୁସ୍ତୃଷ୍ଣ କକଃବର ବିଦ୍ଯୀଭ ୧ଷନ୍ତର୍‌ ଖବ୍ରଭା 200 ସ୍ବେଲଶ/ନିଃର । ଭୁଗ୍ତିସ୍ 
ଗ୍ଟର୍ଜର ପ୍ୃୃଷ୍ଣ ପାନ୍ଥ ଢା ନତ୍ଷସ୍‌ କର | (ଉ୍‌ - 5.3 ସୁ ୫ଲୁଲମ/ ନଃରଂ) 


6, ବଚଗାହିଏ ଗ୍କର୍ଜଡ ଜଲକ୍ଗୁଦ୍ଦାର ବ୍ୟାସାକଁ 10- ° ସେ.ଛ. ଓ ଗ୍ଟ୍‌ଳ ପର୍ମାଣ 4,7 × 
10- 2୧ ଛୁର୍‌ ବୈଦ,ଭକ ଏକକ | ଜଳରୁହାଵ ମାଧାକଷ ଏଶ୍ମଦ୍ବାଗ୍‌ ଭଲକୁ ଜ ଖସି 
ଭୁବିଦ୍.୭ ଷେନଦବୀ ସ୍‌ ଗ୍ବ୍ଵସମାନ ଅବସ୍ଥାଚରେ ରବହ୍ନ । ଭୁବିଦ୍ୟ୍ୟ୍‌ଢ ସକଷନ୍ନର୍‌ ଗରବ୍ରଡା 
ସ୍ଲ୍ଵେଲଵସେ ମି, ଏକକବର ପ୍ରକାଶ କର | (ଜ୍‌ ¬ 2 62 ସେଲବ/ଦସ ଳା ମଥ) 


7. ବବଦ୍ୟଭକ ର୍ଦ୍ବମେରୁର ଅର୍ଥ କଣ ? ଟଗାଡିଏ ବବଂଦଭକ ର୍୍ଧମେରୁ ଯୋଗୁଁ 
ବକୌଣସି ବିନ୍‌ ବିଉବ ଓ ଖବ୍ରଭା ସୂଚକ ଗଣି ନଗମ୍ଭନନ କର । 


ଇବଲ୍‌କ ଵନ ବସ୍ପ୍ବଲ କଣ ରୁଝ୍‌।ଇ ନ୍ଦଅ । ଦ ଇଃ ଭୁସମାନ୍ଭର ଧାଉବ ଫଲକ 
ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 1 ଦସ ନି, ଓ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରବ ? ଭବାନ୍ତର 4504 ଝସ୍‌ଲଂ | 
5,9 × 107 * ସସ, ନି, ବ୍ୟାସାଛକ ବିଶିଞ୍ଣୁ ଗୋଵଏ ଗୂରଜିର ରୈଲରୁଦ୍ଦା ( 6 = 4.7 
× 10-20 ଷ୍ଷା୫କୁଲମ) ଏହୁ ଫଲକଦ୍ବସ୍ଠ ମଧ୍ଯରେ ମାଧ୍ାକଷ୍ଷ। ଣଦ୍ବାଗ୍‌ ଭଲଲ୍ୁ ଖସି 
ପଚଡ଼ନାହି । ଚୈଲବ୍ଦୁହାର ସାହ, ଭା ନଷ୍ରୟ୍୍‌୍‌ କର । 
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ଅଷ୍ଡବମ ସର୍‌ଚଳ୍ଛଦ 
ଧାଇକଭ୍ଧ ଓ ଧାଲକର 


( ୦୫୮9ୀ୦1¥୩ @୮୩(ଏ ୦୫୮9୦1୪୦୮ ) 
8'1 ଧାରଵକବ୍ଛ 


କୌଣସି ବମ୍ଥର ବଦ୍ଗ୍ୟୁଭ୍ଭୁ ଧାର୍‌ଣ କର୍‌ବାର ସମଭାଲକୁ ଭାହ ର ଧାରବଚ୍ଛ 
(୦ ୮୫୯୮୯୨ କା ୦୫୮୫୦୯1( ୮୯୧) ଲୁହ୍ନାସାଏ । ବଗାଡ଼ଏ ପଶିବା ସତକୁ 
ଗଭର୍କ କଲ୍ବବବଟଲେ ଗ୍ଟର୍ଜ ପରିମାଣ ବୂର୍କ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗଂ ଭାଦ୍ବାର ବବଦୂୁ' ଠକ ବିଉବ ମଧ 
ଦ୍ଧ ପାଏ ଏଵଂ ଏହ୍ସ୍‌ ଵଉବ, ଗ୍ର ପରିମାଣ ସଦ୍ଧୁତ ସମବାନୁପାଖ । ସନ୍ଧ ବକାଁ ଣସି ଘର୍‌ବା ସ୍ତ୍ରୀର 
ଗ୍ଭର୍ଜ ପର୍‌ମାଣ ଠୂ ହୂଏ ଓ ଏହ୍ନ ଗୁଳି ଚସାଗୁ ଭାହ୍ରାର୍‌ ବଉଵ ଫୁ ଦୂର ପାଏ 
ଡାହାବହଲେ 
ଠଂଂଫ଼ 


ବା ଡବ ସସ = .> ୭ ର (81) 


ଏହ୍ଜ ନ୍ଥିଗ୍‌ଙ୍କ ଠକୁ ପଶ୍ଚବାସ୍ତ୍ରର ଧୀରକଚ୍ କୁହ୍ଧାଯାଏ । 
ସଦ୍ଦହ== 1, ଠ=ମଯୁୂ 


ସୁ୍‌ଇଗ୍ଵଂ କବୀଣସ ପରିବାଦ୍ଦୀର ଏକକ ବଭ୍‌ବ ବୃର୍ଧ' ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯଵ 
ଦଦ୍ରେଉ ଥିବା ଗ୍ଲର୍କ ଉକ୍ତ ପରିବାଦ୍ରୀର ଧାରବତ୍ବ । 
ବକୌଣସି ପର୍ବାସୁୀର ଧାର୍କକୁ ଭାହାର (1) ଆକାର୍‌ ସକ!ର (11) ଡାହ୍ବା ସସେଉ୍‌ 
ମଧ୍ଯମଚର ଅବସ୍ଚି ` ଉ ଡାହ୍ରାର୍‌ ସ୍ରବବଶ୩ଭା, ଓ (111) ଢାହା ନକୁ ଅଣଗ୍ଭଳିଭ ପର୍ବାସା 
ଉପବର ଜଉଁର୍‌ କରେ | ଚଗାଛୁଏ ପର୍ବାସ୍ୀର୍‌ ଷେନ୍ଫଲ 6 ମାଧମର ସବବଦଶଂଭା ଅଧକ 
ବହଲେ ରାହାର୍‌ ଧାରକଜଢ଼ ବୃର୍ଵ" ପାଇଥାଏ । 


8.2 ଧାରକବ୍ ର ଏବକ : 

(1) ଞ୍ଚଂର ବୈଦ୍ରୁଯୁଚିକ ଏକକ : --ସମକରଣ (8.1)୭ର ସଦ 
ଓ୦= 1 6 ¥ = 1 ହୁଏ ଦାହାବହ୍ରବର ୦୦୩ ବହବ । ସୁଇଗ୍‌ଂ ଏବ ର୍ସର 
ବବ ଦ୍ୟୁତିକ _ ଏକକ ସ୍‌ର୍କ୍ _( ଷ୍ଟାଟ୍‌ କୁଲମ, ) ଦ୍ବାଗ୍‌ ଵୌଣସ 
ପରି୍‌ବାଦ୍ରୀର ବଉବ ଯଦି ଏକ ସ୍ଥଥଂ ର ବୈଦ୍ରୁୟଚିକ ଏକକ (ଞ୍ାଟ୍ବଭାଲବ) 
ବୃର୍ଧଂପାଏ ଚାଦ୍ରାଦ୍ଦେଲେ ଉକ୍ତ ପରିବାଦ୍ରୀର ଧାରକତ୍‌ ଏକ ଏକ ର୍ଜଂର 
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7୨୬ ବିଦ୍ଯୂଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଛ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞନ 


ବୈଦୁତିକ ଏବବ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଏକ ଷ୍ଟାଟଫାଗଵଡ଼ ୬୬ ( 5୪୫୪ 1୮80 ) 
ବଢ୍ରବ। ) 
._ ଏକ୍‌ ଣ୍ଟ ୫ .ଲୁଲମ 
. ଏକ ଣ୍ା ଵ୍ସଗ୍‌ଡ଼ ଏକ ଷାହସୋଲର ଏ 
(2) ମ କି: ସେ: (ବଧ୍ୟାବ ଦାରିକ ଏକକ) : ` ମି କି: ସେ: ପଦ୍ଧତିରେ 
ଧାରକଚ୍୍‌ର ଏବବକୁ ଏବ ଫାର୍‌ଡ ୬ ? (୮ 8784) ଦୁଦ୍ଧାଯାଏ । ଏକକୁଲମ 
ଗ୍୍‌ର୍କ ଦ୍ବାଗ୍ଵ୍‌ କୌଣନ୍ି ପରିବାଦ୍ରୀର ଛଭବ ଯଦ୍ଦି ଏବ ଭାଲଟ ବୂଵ୍ଧ ପାଏ. 
ଚାଦ୍ଦାଦ୍ରେଲେ ଏହି ପରିବାଦ୍ରୀର ଧାରବଚ୍‌ ଏବ ଫୋଗ୍‌ଡ଼ ”? ଦଦବ | 
” ବୈଜ୍ଞନକ ମାଇବକଲ ଟାଗ୍‌ଡ଼ୈଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଡାର୍କ୍ଵ ନା ମ ଅନ୍ଲୁସାଚର ଏହ୍ନ 
ଏକକର ନାମ୍ଭକରଣ ବହାଇ । ଟାଗ୍‌ଵଡ଼ୁେ ଏକ ' ବୃହଭ୍ଭ ଏକକ । ବଢଣୁ ସୁବିଧାରେ 
ଧାରକଜ୍ଗ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ବୟ୍ତରେ ଚକତେଗୁଡ୍ଜିଏ କୁ ଦ୍ର ଏକକ ସଥା ¬¬ 
ମାଇବନ୍ଥାଫାର୍‌ଡ଼ ,(?¥[1୦୮୦୮ ୫୮9) ପିକୋଫାର୍‌ଡ଼ୁ (୧4୧୦୫୮୨୯) ଇତ୍ୟାଦ୍ଧ ଏକକ 
ବ୍ୟବହାର କର୍‌ଯାଇଥାଏ' 
} ମାଇଚନାଫାଗଡ଼ୁ (/££) = 10 ˆ ° ଫାଗ୍‌ଡ଼୍‌ 
1 ପିକୋଫାସ୍‌ଡ଼ (///£¦) = 10'*?ସଂଗ୍ଡ 
ଫାସ୍‌ଡ଼ ଓ ଷ୍ଟାଟଫାଗ୍‌ଡ଼ ମଧ୍ଯରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ । 
1 କୁଲମ _ 3 × 10? ସୁ ₹ କୂଲମ 
1  ଫାର୍‌ଡ଼ = === _ = - _ ˆ '_' = ¬ = = 1 
ଗବତ 1 ସୋଲ ¬ ¬ 3. ବମ ୭ ଦେଲ = 9 × .0` ୍ଟରାଃ ଫାରଗ୍ଵଡ 
8`3 ଢଗାଲକୀୟୁୂ ପରିବାଦ୍ୀର ଧାରକଚ୍ଛ . ¬ ମନେକର୍‌ ଚଗାଝିଏ ଚଗୋଲକାର 
ପରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ୟାସ୍ବାଙ୍ଦ ¢ ଓ ଗ୍ଭର୍କ ପର୍ମାଣ (ଚି ଳଂ = 8' 1) ' ଓଠ । ଗୋଲ୍କଡ଼ ମ୍ଭ 
ଟଗୋଶିଏ ବଦ୍ୟୁଭୂ ପାରକ ମଧ୍ଯମରର୍‌ ଅବମ୍ଚିଂଭ 
' ହ୍ରୋଇଥାଏ ଓ ସସଦ୍ଧ୍‌ ମାଧମ୍ଭର ପ୍ରବେଶ୍ଯଭା 
‡ ହୁଏ ଚାହାବହବଲେ ଚଗାଲ୍‌କର ପ୍ତୃଷ୍ଣତ୍ସ୍ମଗର 


ଵଉବ ଡ଼ 
ଧାରକଢ଼ ୦ ୨5 = 
” = 7୧୪ ୫୫୭୫ ୭୭ (3'2) 
55. ବାସୁ ମାଧମବର 7< = 1, 
ଜୋ ୭୦୪ ୯ ୮୩୩ 
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ଧାରକଜ଼ ଓ ଧାରନ୍ ୨୬୭ 


ସୂଭଗ୍‌ଂ ୭ଗାଟଏ ୭ଗାଲ୍ବର ଧାରକବ୍‌ ଚାଦ୍ାର ବଧ୍ାସାଦ୍ଧ ସହିଚ 
ସାଂସିଧ୍ୟକ୍ର ସମାନ (୪୯ପ୮୩୩୧୮1୦] 17 €୦ୁ01801) | 


ଏକ ସେର୍ଣ୍ଟଂମି୫ର୍‌ ବ୍ୟାତ୍ାଇଵ. ବଶିଷ୍ଟ ଗୋଝିଏ ବଗାଲକର୍‌ ଧାରକତ୍ନ୍‌ . ଏକ ଷ୍ଟ୍ରା ବା 
ଫାଗ୍‌ଡ। ବସତ୍ତ୍‌ ଚଗାଲକର ଧାରକତଦ୍ଗସ ଏକ ଟଫାଗ୍‌ଡ ଭାହାର ବ୍ୟାତ୍ବାଲ 9 × ୬ 
। 5 
। ¦ 


83 (8) ଚାକିଚ ପରିବାଦୀର ବଭବ 3 ବଭବ ଣକ୍ତି : 


କୌଣମ୍ର ଚା ଜିଉ ଘ୍ର୍‌ବାସ୍ତ୍ରର ବଉଳ ଓ ବଉବ ଶଣ୍ତି ସମ୍ମାନ ନ୍ଦୁହ୍ନେ । ଚାର୍ଜଭ 

, ଘରିବାସ୍ୀ ନକ₹କୁ ଅସୀମ ଦୂରଜୃରୁ ଗୋଛିଏ ଯୁ ଲୁ ¡ଏକକ ଚାଳ" (1701 ୦୫111€ 

୯୮8୮ ୧) ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଯଳ ହେଜ୍‌ଥବା କାର୍ଫା ଉକ୍ତ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରର ବଉଦ । କନ୍ୁ 

ପରିବା ସ୍ତୂଛ୍ମରେ ଭାହ୍ରାର ଚମାଃ ଚାହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚମାଗ କଣିବା ପାରୁ ଆବଶ୍ୟକ 
ବହ୍ଵଜ୍‌ଥ୍ବବା କାର୍ଯା ଉଲ୍ତ ପରିବାସ୍ତରର୍‌ ଵଉବ ଶକ୍ତ (ଅବଶ | 


ମଚନକର ପର୍‌ବା ସ୍ତର୍‌ ଚାର୍ଜ ପରିମାଣ (୧ ଓ ବଉବ ୨୧ । ସୁଡଗ୍ଵଂ ଅସୀମ 
ଦୂର୍ଭ୍ବ୍‌ରୁ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ନକଃକୁ ଏକକ ଚାଳ ଆଣିବା ପାଲି ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଉ୍ଥ୍ବବା କାର୍ଫା 
₹*7 । ଏକୁ ଅବସରରେ „ର ମାନ ସ୍ଥିର ରହ୍ଧୁଚଲ୍‌ 79 ଚାଳ ଅଜିବା ପାଇଁ \77୩ କାର 
ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଚାଳଂ ଶୁନ୍ଯ ଅବସ୍ଥାରୁ ଠ ଚାଜଂ ଦହ୍ରାସଲ କରିବା ପର୍ୟାନ୍ତ ଘଶ୍‌ବ'ପ୍ତ୍ବର 
ବଉଭବ ଣଲ ସମାନ ରବହ ନାଵି; ଢାହା 0ରୁ 77 ପରୟାନ୍ତ ବୃ୍ଦିପାଏ । 


ମଭଚନକର୍‌ ପର୍ବା ସ୍ର, ଧା ର୍‌କତ୍ସ ୦ ଏବଂ ଚାଳ କରିବାବେଲେ ବକୌଣସି 
ସ୍ମମ୍ବସ୍ତରେ ଭାହ୍ରାର୍‌ ଵଉବ ୨ ଓ-ଚାଜ ପର୍‌ମାଣ ୩ ବହ୍‌ । 


ସେହେରୁ ଏ = ୦, 7୩ = ୦୩୧ 


ସଦ୍ଧ ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥା ରେ ପର୍ବାସ୍ତ୍ରୀରେ ୧୩ ଚାର୍ଜ ସ୍ୋଗ କଗ୍‌ଯାଏ ଉାଦ୍ବାହ୍ନେଲେ 
ବସେଥ୍ଵଯାଲି ଆବଣ୍ୟକ ବହ଼ଉଥ୍ବବା କାର୍ୟା 6୩1/ = ₹୩୩ = ୦୧୯୧ ସୁଉଗ୍ବ ଚ ଚାଜଂ ଣ୍ଠ୍‌ନ୍ୟ 
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୬ ୬୮ ବଦ଼୍ୟତ୍ ଓ ଚ୍ୃ ମ୍ବକ ବିଜ୍ଞନ 


ଅବସ୍ଥାରୁ ଠୁ ଚାଜଂ ସସୋଗ କରବା ପର୍ପାନ୍ତ ଅଥାତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ବଉବ ଅବସ୍ଥାରୁ ବଉବ *7 
ହ୍ରେବା ପର୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବହ୍ରଉ୍ଭଥିବା ମୋଵ କାର୍ଯ 


1 ପା ୩୧ ୩ ଅଛି 
ପନ = / ୦୩୧୦ତୁ୦୧୬=2୦୪୧=ଥ © ୨୦) 
୫ 
¡ ଡ଼: 
1002 


ଏହ୍ଦୁ କାର୍ଯ ପରବା ସ୍ତ୍ରୀର ବଉବ ଶକ୍ତି ସ୍ବରରେ ସଞ୍ଚ୍ଚଭ ହୋଇ ରହେ । 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (1) _ଯଦ୍ଦ ଗୋଛଏ ଚଗାଲାକାର ପରବାସୂର ବ୍ଯାସାକ 8 ସେମି: 
ଓ ଵଉବ 200 ଣ୍ଣାଵ ସ୍ପରେଲ୍‌ ୫ ହୁଏ ଉକ୍ତ ପରିବା ସ୍ତ୍ରରେ ସଞ୍ଚ୍‌ଡ ବଉବ ଶକ୍ତ ନଥ୍ରିସ୍୍‌ କର । 


ସମ୍ମତ , ବିଭବ ଶକ୍ତି ¥ =320୪' 


=2 × 8 × 200* 
= 16 × 10* ଅର୍ସ 
8 4 ଧାରିଢ଼ (୦ £361(0୮) : 


ମନେକର ଥକ, ଚଗାହିଏ ବସ୍‌ଧ୍ବଭ ଧାଉବ ଫଲକ (ଚିନ ନଂ 8୦୬) । 
ଏହା ଝଗୋଝିଏ ଯୁ କ୍ଫଥାମ୍ବକ ଚାଜ ଉପସ୍ପାଦନ କରୁଥୁବା ସନ୍ବ ସହୁକ ସୂକ୍ତ ଓ 
ଚଡ ୟୁକ୍କାସ୍ବଳ ସ୍ବବେ ଚାର୍ଜଇ । ଏହ୍ନାର୍‌ ନାଜଂ ପଶ୍‌ମ୍ଭାଣ ଠୂ ଓ ଚ଼ଉବ ୧ 
ହ୍ଲେଭି । ଏହ୍ର ଧାଭବ ଫଲକ ନକଃଲୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଧ୍ବତ ଓ ଅଣରଚାର୍ଜ ଇ ଧାଉବ ଫଲକ 
2 ଆଣିଲେ ଦ୍ଧ ଗୟ ଫଲକର୍‌ ନକଃଡମ୍ଭ ସ୍ତରାନ୍ତରେ ବଯୁକ୍ତ ଓ ଦୁରସ୍ତାନ୍ତଣ୍େ ନୂଲ୍ତ ଚାଳଂ 
ପ୍ରେରଣ ବଦବ । ଏହୁ ଚିଯୁ କ୍ଛ ଓ ୟକ୍ତ ଚପ୍ତରିଇ ଚାଜ ଫଲକ . ର ବଉବକୁ ସଥାନ୍ମେ 
ହ୍ରାସ ଓ ବ୍ବକ୍କ କରବା ପାଳି ସ୍ରକ୍ମତ୍ତ୍‌ ହେବ । କନ୍ତୁ ବୟୁ କ୍ତ ଚାଜ ଫଲକ ¿ ର୍‌ ଛକଶତଭମ 
ହ୍ୋଇଥ୍ବବାନୁ ଭାହ୍ାର ପ୍ରତ୍ସ୍ବବ ଅଧ୍ଵକ ବହବ ଓ ଫଲରର୍‌ ଥର ବଉବ ହାସ ପାଇବ | 


ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗଵ ସ43ର ଧାରକଭୁ { ୦ =© ହବ ଯାଇବ । ସୁନଣ୍ଫ ଫଲକ 2ଲୁ ଭୁସୃଷ୍ଟ 
ସହ୍ରଡ ସଂୟୂଣ୍ତ କଲେ (ଚନ୍ଷ ନଂ 82୬୪) ଭାହ୍ରାର୍‌ ସ୍ତେଣ୍ଢଭ ଯୁକ୍ତ ଚାଳଂ ଭୁପୃଣ୍ଣରୁ 
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ଧାରକତ୍ଗ ଓ ଧାରନ୍ଭ _ 2? ୨୯ 


ଇଲେକ୍‌୍କ୍ଥୁନ୍‌ ସ୍ତବାହ୍ର ଦ୍ବାଟ୍ଟ ପ୍ରଶମ୍ବିଭ ହ୍ଲୋଇସାଏ ଓ ଭେଣୁ ଡାହନାର୍‌ ପ୍ରପ୍ସ୍ବବ ବଲ୍ବପ ପାଏ । 
ଏହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍‌ ଥର ବିଭବ ଆହୁର୍‌ ଅଧ୍ବକ ହୁ ଥାସ ପାଏ । ବଉଣୁ ଥିର ଧାର୍‌କଦ୍ବ୍‌ ଆହୁର୍‌ 


୨ {› ୍‌ 
?† }+ ¬+ ++ - 
+ + {୬ +।4 - 
ମୁକ ¬ © ର 
++ ¬ 1 ୦ 

+ ¡+ ¬+ କ୍ଷ 
_ ¥ + 5 +|+ ¬ 
++ ¬+ 1 ¡ + _ 
++ =_|+‡ +।, - 
4}+ ¬ ‡ ୬୩୬ - 
[+ ଥି? +]‡ 5 
(6୩) (2୬) 

(ଚନ୍ଧ ନଂ 8“23) (ଚଳ ଜଂ 822) 


ଅଧ୍ଵକ ବୃୂକ୍ିଂ ପାଏ ଓ ଭାହ୍ରା ଜଳର ପୁ ବଉବ ବଜାସ୍କ ରଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସନ୍ବରୁ ଅଧ୍ଵକ 
ଚାକ ସଂଗ୍ରହ କରେ । 


ଭେଣ୍ଡୁ ଗୋଝଏ ବଗ୍‌ଧ୍ଵଭ ଓ ଗ୍ଳର୍ଜଉ ପରିବା ସ୍ଵର ଧାରକଢ୍ଧଃ ଭାହା ଜକଶରେ 
ଅଳ୍ଯ ଏକ ଭୁସଂପୁ କ୍ତ ପର୍‌ବାସ୍ତରୀ ସ୍ଥାପନ କର, ବୃଝ୍ଧଂ କବ୍‌ସାଇପାରେ । ଏହ୍ନ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାଲୁ 
ଧାରିଡ଼ କୁହ୍ରାଯାଏ । ଏହ୍ନାଦ୍ଧାଗ୍‌ ଦଶ୍୍‌୍‌ ବଉବରେ ଅଧ୍ବକ ପରିମାଣ ଗ୍ଭର୍ଜ କମ୍ହା ନମ୍ବ 
ବଉବଟଚରେ ଦଦ୍ଧ୍‌ ଘର୍‌ମାଣ ଗ୍ଭ ସମଞ୍ପ୍ମସ୍ଟ୍‌ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । 


କୌଣସି ଧାର୍‌ନ୍ଥ୍ୟ ପରମ୍ପର୍‌ ଜକଃଢମ୍ଭ ଗୋଵିଏ ଝସ୍‌ଧ୍ଵତ ବହାଇଥ୍ଵବା ଗ୍ବର୍ଜତ 
ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ଥର ଏବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୁଫପ୍ପକ୍ତ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ 5 ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିତ । ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ୬ କ୍କ 
ଭୁଙ୍ଗଯୁ କ୍ତ କର୍‌ବା ସଯ ନୃତାନ୍ତ ସ୍ର୍ଫରୋଜନ ଡାହା ନୁହେଁ ; କେବଲ ଉ୍ଉୟ୍ଢ୍‌ ପଣ୍ଚ ବାସ୍ସ୍ଵରେ 
ସମ୍ଭପରମ୍ାଣ ବପସ୍ଵାଉ ଗ୍ଭର୍କ ରହବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୁଇଝି ପରସ୍ପ୍‌ର୍‌ ଗ୍ଵେଧ୍ବର ଧାଉବ ଫଲକକ୍ତ 
ଭ୍ୟାନ୍‌ ଡ ଚାଫ୍‌ ଜନନ (\₹40 ଓ€ © ୮31£ (36 0€୮୫୮୦୮) ପଆଣୃଭି ବକୀଣସି ସନ୍ତ 
ସଦ୍ଭ ସୟୁ କ୍ତ କରଲ ଉଦକ ଫଲକ ନର୍ଦ ଣ୍ଝ ବଉବାନ୍ଭରରେ ବପସ୍ଵାଭ ଗ୍ବବରେ ଗ୍ଭଳଜିତ 
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7୩ [ମାଠ କଖ୍ଚାଣ କଳାକାର ବ୍ରହ୍ୟୁଢ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଫଳ ବିଜ୍ଞାନୀ 


ଆ. ଆଜ! (୨୭ × ¿”୦ | ¦ ¢ `... ନ ¦ ` ତ ) « 
ହୁଏ ଓ ଏହ୍ୀଦ୍ବାସ୍‌ ଫଲକରେ ସଣିକ ଣଲ୍ତ ସଞ୍ଚରତ ହୁଏ । ଖୁବ ଶୀସ୍ର ଏହ୍ସ ସଞ୍ଚିଭ ଗୁଳଲୁ 
ସଲକଦ୍ଧସ୍କ ମଧରେ କୌଣସି ବୈଦ୍ଯ୍ଭକ ସନ୍ବଵପାଭ ମ୍‌୍ଯଦଦେଇ ପ୍ରବାହ କଗ୍‌ଇ ଶକ୍ତିର 
ସୁନଲାଉ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । 


ଧାରିଢ଼ର ବଭ୍ବ 3 ଧାରଵଚ୍ଟ ¦--ଧାରନରେ ଥିବା ବଗ୍‌ଧ୍ବଭ ଓ ଗ୍ଏର୍ଜତ 
ଘରିବାସ୍ତ୍ରର ବଉବ୍ରଲୁ ଧାର୍‌ନ୍ଧର ଛଉବ ଲୁହ୍ଘାସାଏ | ସସେଉଁ ପରବାସୁୀଛ ଭୁସ୍ଗାୟ୍ତକ୍ତ ଭାହାର 
ଵଉବ ଶୁନ୍ଯ ଓ ଡେଣୁ ବଗ୍‌ଧ୍ବତ ଗ୍ଏର୍ଜିତ ପରିବାତସ୍ତ୍ରର ବଉବ ଉଉୟ୍ଢ - ପରିବା ସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 
ବଉବାନ୍ତର୍‌ । ଡେଣୁ ଧାଶ୍‌ନ୍ନର ଧାରକଢ଼଼ ଡାହନାର ଗେ୍‌ଧ୍ଵଉ ପର୍‌ବାର୍ସର ଧାରକକ୍ସ ସହ୍ଦୂତ 
ସମାନ ଅର୍ଥାଉ ବ୍୍‌ଧ୍ବକ ପରିବାତ୍ତ୍ରର ଏକକ ବଉବ ବୂଝି ପାଲି ଆବଣ୍ୟକ ବହବଉ୍ଥ୍ଵବ! ଗ୍ଚର୍ଜର 
ପର୍ଚିମାଣଲୁ ଧାଶ୍ଵିନ୍ନର ଧାର ବଚ , ଲୁହ୍ାଯାଏ । ସଦ୍ଧ ଗୋଧ୍ବଉ ଗ୍ଭର୍ଜିଭ ଘଶ୍ଵବାସ୍ତ୍ରର ଗ୍ଭଜ 
ପରିମାଣ ଯ଼ ହ୍ନ ଓ ଵଉବ୍ବ ଡ଼ଂ ହୁଏ ଭାଜ୍ନନାହ୍ଲେଲେ ଧାଶ୍ଵନ୍ପର୍‌ ଧାରକତ୍ସ 


ଓଡ ` 


କୌଣସି ଧାର ନ୍ଧର ଧାରକକ୍ସ ନମ୍ପଲ୍‌ଖିଉ ଉପରେ ନର୍ଭର କରେ-¬ 
( ) 
(0) ପ୍ରଭି୍‌ବାସ୍ତ୍ର :କ୍ଷନ୍ମଫଲ ଧାର ନରରେ ଥବା ଗଧ ଓ ଗ୍ଭର୍ଜିତ ପର୍ବା ସ୍ତର ଚକଷନ୍ଧଫଲ 
ଅଧ୍ଵକ ହେଲେ ଭାହ୍ନାର ଧାରକତ୍ଷ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ । 


01). ମାଧମ-¬ ଧାରନ୍ର ଦୁଇ ପଶ୍ବାସୀ ମଧରେ ଥିବା ମାଧମର ବଦ୍ୟୁଇ ପାରକ ଧୂ ବକ 
ଖି ଟିଵକ୍ଃ, ଅଧ୍ଵକ ହ୍ଵେଲେ ରାହାର ଧାର୍‌କିତ୍ସ ଅଧ୍ଵକ ହ୍ରେବ । 


„111) ପରିବାସ୍ତର ମଧରେ ଦୂରଭ୍ମ- ଦୁଇ ପର୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ରେ ଦୁର୍ଗ କମ୍ବ ହହ୍ଵଲ ଧାରକକ୍ଷ 
ବୃର୍ଞଂପାଏ । ଚକଡେକ ଚକ୍ଷନ୍ନ୍ରେ ଧାଶ୍‌ନ୍ଧର୍‌ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରଦ୍ମୟ୍ତ ମଧ୍ଯରେ ଚକବଲ 
ଗୋଵଏ ସରୁ ଅଉ ଫଳକ ସ୍ଥାପନ କର୍‌ ଘରିବାହ୍ସ୍ରାଦୃୟଲୁ ପରମ୍ପର୍‌ର ଅଭ ନକଵଉମ୍ବ 
କଗ୍‌ଯାଇଥାଏ । 

ୟ୍‌ 
- ବକୌଣସି ସଲଖ ସବାହ ପରପଥଚର (୮୭, ୦. ୦1୮୯4110 ୧ଗୋଶଏ ଧାର୍ନ 
ସଯୁ କ୍ତ କଲେ ଏହ୍ବା ମ୍ଭଷ ଦେଇ ବଦ୍ଦ୍ୁଇ ପ୍ରଦାହ ବହ୍ଲାଇପାରରେ ନାହି । ଢେଣୁ ଅନେକ 
ସ୍ମ୍ବସ୍ଟରେ ସଲଖ ପ୍ରବାହ୍ନ ପର୍‌ଷଥରେ ସଲଖ ଵବଦ୍ୟୁଡ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କର୍‌ବୀ ପାଇଁ ଧାରନ୍ନ 
ବ୍ୟଵହ୍ରାର କଗ୍‌ଯାଇଥାଏ ଓ ଏହ୍ଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ଯବଦ୍ଦୂତ ଧାରନ୍ତକୁ 910007୮ 8 


୦୦୮୩୩୧୩୫୦୮ କୁହାଯାଏ | କ୍‌ନ୍ତୁ ସ୍ରତ୍ଜୀବର୍ତୀ ପରପଷଥରରେ ଧାରିନ୍ଧ ଭ୍ନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯା 
କରେ । 
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ଧାରକକ୍ସ ଓ ଧାରିନ୍ନ 2୩ 


8.5 ଵରିନ୍ନ ସବାର ଧାରିଢର ` ଧାରବବ୍୍‌ : 
1. ` €ଗାଲକୀୟ ଧାରିଢ଼ : ¬ 

(8) ବ'ହ୍ୟ ଚଗାଲକ ଭୁସଂୟୂକୁ - ଏହୁ ଧାରନ ବ୍ୟାସାକ @ © 9 ବଣିଞ୍ ` ଦୁଇ- 
ଚଗୋଵ ସଂକେହ୍ରୀ ଧାଉବ୍ର ବଗାଲ୍‌କ (ଚିନ୍ଧ ନଂ 8.3) 4 ଓ ଥ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିତ । ଏହ୍ଲାର 
ଅଦ୍ଭମନ୍ତର ଚଗୋଲକ ଥି ଗ୍ଟର୍କିଭ ଓ ବାହ୍ଲ୍ୟ ।ଗାଲକ 2 ଭୁଫଠୂକ୍ତ । ଦୂଇ ଚଗାଲ୍‌କ 
ମଧ୍ଯଚର ଥ୍ବବା ବଦୂଂଭୂ ପାରକ ମାଧମ୍ଭର୍‌ 
ପ୍ରବବେଶ୍ୟତା 1୧ ଦହ଼ଉ୍‌ । ଏନ ମାଷମ୍ଭ । ମଧ୍ଚର୍‌ 
ବକଦ୍ଠାରୁ ୮ ଦୁରଜ୍ମବର୍‌ ଅବସ୍ଥିତ 2 . 

ବନ୍ଦରେ ଖବ୍ରଭା 


ମବଚ୍ନକର ଦୁଇ ଚବଗାଲକ ମଧ୍ଷଚର 
ବଭଉବାନ୍ତର 7 


_ ୦ ୮71_1ˆ]_6 (¿¬୩) । 
` ` †‡¢; |. | †¢ ୬ 
ସୁଡଗ୍‌ଂ ଧା ରକଦ୍ମ 
_ = © == †୯୧ 22 , 1 
୦୦୪୫) 8 £ = *® (8.4) 
† 25 ” 
ବାସ୍ଫୁ ମାଧମ୍ଭ ପାଇଁ ` ୀ 
ଢେଷ୍‌ ୦= = ୮ ଏ 
[ମ: କ: ବସ: ପକଭରେ, ୦୦୩୭ -୪୬ ଝାସ୍‌ଡ଼ । 
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7୩ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 
ଅଳ୍୍ଚୟ ()-¬ ଜଉ୍‌ପବଗ୍ଲ ଗୋଲାକାର ଧାରନରେ ବାହ୍ଯ ଚଗାଲକ 
ଅଦ୍ନ୍ତର୍‌ ଗୋଲକଠାରୁ ଅସୀମ ଦୂରକରେ ସ୍ଥାଗିଭ ବଢ଼୍ବେଲେ 9 = ୧୦ 


..ର ୦= £ ®»= ×⁄[---] = କଚ 8.5 


ଚଚଣ୍ତ ଏ ବକ୍ଷନ୍ତରେ ଧାରନ୍ତର ଧାରକକ୍ସ ଚଗାଃିଏ ଟୋଲ୍ବକାର ଘରବା ସ୍ତ୍ରୀର 
ଧାର୍‌କତ୍ଷ୍‌ ସହ୍ବ୍ ସମ୍ଭାନ । 
ଆଵଳଲ୍‌ଚ 4 (1)- ସଜ ଅଭ୍ନର ଓ ବାହ୍ଯୁ ଗୋଲକର ସୁୃଷ୍ତଭ୍ବଗର୍‌ ଚଷନ- 
ସଲ ସଥାନଃତଚମ 5) ଓ ୬; ହୁଏ ଚାହାହେବେ 
୦୬,=4୩୬୧ ଏବଂ ୬, = 470* 
5୬୬ ହୁ 16#'020* 
ତ 5152 
୫୭ 22 = £ 5 


£ 22 _ 1୧ 5/ 5)୦, 
(= ` 405 ® ୬ 
(2) ଅଉ ନ୍ତର ୭ଗୀଲକ୍ତ ଭ୍ସଠୟୁ କ୍ତ - ଚଯନ୍ଦ୍ର ଗୋଲ୍ପକାର୍‌ ଧାରନ୍ତର 
ବାହ୍ୟ (ଚନ୍ଧ ନଂ 8 4) ଚଗାଲକ 5୬ ଗ୍ଭଜିଇ ଓ ଅଦ୍ନ୍ତର ଟଗୋଲକ ଥକ ଭୁସଂପୂ କ୍ତ 

ବହ୍ଲୋଇଥାଏ ଭାହ୍ନାବହ୍ନନଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଶ ଦୁଇଶ ଧାରିନ୍ଧରେ ଘରଣଉ ହୁଏ- - . 

() ବଗାଃଏ ଧାରନ୍ଧ ବାହ୍ର୍ୟବଗୋଲ୍‌କର ୭ 
ଭଡର ସ୍ତୃଷ୍ଟ ଓ ଅଦ୍ଯନ୍ତୁର ଚଗାଲକ ଧ 
ମଧ୍ଯରରେ ଏବଂ ଏହ୍ନାର ଧା ରକତ୍ଣ 

_ 2 20 
` (8- 9) 
ଏଠୀରେ ୮୨ = ଦୂଇ ଚଗାଲକ 
ମଧରେ ଥ୍ରଦା ମାଧ୍ୟମର ବିଦ୍୍ଯତ୍ତୁ ଘପାରକ 
ଧ୍ର ଢାଙ୍କ । 

(1) ଅନ୍ଯ ଧାର୍ନ୍ନନ୍ଥ ଚ଼ାହ୍ଲ୍ୟ ବଂଗୋଲ୍‌କର 
ବାହ୍ବାର ସ୍ୃୃଷ୍ଣ ଓ ଭାହାର ପାର- 
ପାର୍ଶ୍କ ଅର୍ଥାଭ୍ଜ ଭୁସ୍ତୃଷ୍ଣ ମଧ୍ଯରେ ଏବଂ 
ଏହାର ଧାରକକ୍ଧ = [୧2 

¿ ଏଠାରେ ‡¢ › =< ବଗୋଲକ ଚଭୁଃ- 
ପାଶ୍ଟ ବର ଥ୍ବବା ମ୍ରାଧମ୍ଭର୍‌ ବଦ୍ରଯଭ୍‌ ପାର୍‌କ 

ଧକ ବାଙ୍କ । ˆ (ଚନ ନଂ 8.4) 


ସୂଚ୍ଚବ୍‌ଂ = 
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ଧୀରକକ୍ସ ଓ ଧାର୍‌ ନ୍ନ ୨୬୩୩ 


ହଇ ଧାର୍‌ନର ତୋଵ₹ ଧାରକକୁ 


= 4 # ୭ ଝି 
୦ (୬ ¬ (&.7) 
ମୀଧମ ସନ୍ଧ ବାୟୁ ବହ୍ର'ଇଥାଏ ଢାହ୍ରାହେଲେ [¥ = [¢ › = 1 
,„ =... 0 ଖା /¶ 
` ୦୦(୫- ୬7୬୮ - ଲ ୩୩ 


ସଦ୍ଧ ବାହ୍ୟ ଟଂଗୋଲକର୍‌ ବନ୍ଧ ଥାଏ ଓ ଉାହ୍ରାର ବାହ୍ୟ ପୂସ୍ଟର୍‌ ବ୍ୟାସାଦ ୯ 
ହୁଏ ଭାଦ୍ଵାହ୍ଲେଲେ 


= ୩ =. 46 ତତ ଜଉ (8.9) 


(୦) ମଣ୍ର ବଦ୍ୁ୍‌ୟଚ୍‌ପାରବ ଯୁ କ୍ତ ଚଗାଳ୍‌କାର ଧାରିଡ଼ :-* 
( 5୮1)€1126] ୯୦ ୮4€୮5€† ¥/10) ` ୦୦୮୩୮୨୦୪000 ଏ16€]1€୦୮୮1 ) 


ମଚନକର ଦଗାଲ୍ବକାର ଧାର୍‌ନ୍ନର ଅଭଦ୍ଭଞନ୍ତର ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚଗାଲ୍‌କ ମଧ୍ଚର 
ଦୂଇବଗାଡ଼ ବଦ୍ୟୁନ୍ତୁ ପାରକ ଅନର (ଚନ୍ଧ ନଂ 8“5) ଏବଂ ବସମ୍ଭାନଙ୍କର ବଦ୍ଯୁତ୍ମପାର୍‌କ 
ଧୃ ବାଙ୍କ !€ ଓ 7. ବହଜ | ଏହୁ ଦୁଇ 
ମାଧ୍ୟୟରୁ ବଚ୍ଥିନ୍ନ କରୁଥୁବା ଟଗୋଲକାର 
ସ୍ତୃଷ୍ଣର୍‌ ଵ୍ୟାସାର୍କ = ¥ | ଏଠାବର ମବନକର 
ବ୍ରାହ୍ଲୀ ଗୋଲକ ଭୁଫୟୁ କ୍ତ ଓ ଅଭଦ୍ଯନ୍ତର୍‌ 
ଗୋଲ୍‌କ ଗୃଜିଭ ଓ ଉାହ୍ନାର ଗ୍ଭର୍ଜ ଘଶ୍ମାଣ 
ଠୂ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ” ଦୁରକ୍ମଚର ଅବସ୍ଥି ଭ 


2 ବନ୍ଦବ = (¿ 
ବନ୍ଦୁରେ ଖବ୍ରଭା ୮ = ୮ 


. . ୩୧୪== ¬ 777? 

,“ ରୂ 4 ପର୍ୟନ୍ତ ଏକକ ଗ୍ଭର୍କ ଆଣିବା 
ପାଇଁ ଆଵଣ୍ଠ୍ୟକ ବହ଼ଉ୍ଭଥବା କାର୍ଯା ଅଥାଭୂ 
2ଓ ଥ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ବଉବା ନର୍‌ । (ଚନ ନଂ 8*5) 
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୨୩୪ ବିଦ ତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


4 


@ 
*-୧[1/ -%॥ ୮ -#] 
×+ 


ରୁ 1 ଓ×=7 _ 1 ¿=£ 
(ଘୁ £. ¡`€ × 1୧୬ ଵ × ] 
ହି †¢ :/) (± ¬ ୩) ¬ † © 16(¿ -- ×) 
ଠା ‡ 11 2292 
୮2 (8:22 - £+) = 2୪(୪: = £) 
© ୨. ୬୧ ୮୪୭] 
.‹ ୦=୦-= 1222 ° 
"7 ±(1୧27 -¬ 16୮) 62 (1¢2 - † ©) 


ଣ୍ଣାଃ ଫାଗ୍‌ଡ, '“' ୫ “'(8-10) 
(2) ସମ୍ାକାର ଧାରିଡ଼ (୦୬୩11007166] ୯ଷ8୮9୦1£୦†) ; _- 


ସ୍ତମ୍ଫାକାର ଧାରିନ୍ଧ ବଭ୍‌ନ୍ନ ବ୍ୟାସାକ ବଶିସ୍ଟ୍ଣ ଦ ` ଇଛି ସମ୍ଅର୍ଷୀସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ 
(ଚନ୍ନ ନଂ 8‹6) ଦାସ୍‌ ଗଠିଭ | ଏହାର ଅଭଂଜର ଙୂୟୁକଵ ଝବ୍‌ଧ୍ଇ ଓ ଗୃରିଭ ଏବଂ 
ବାହ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୂଳଃ ଭୁସ୍ସଯୁ କ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଜ୍ଭମ୍ଟ୍‌ ସ୍ତମ୍ଭକ ମଧରେ ବକୌଣସି ବଦ ଭୂପାର୍‌କ 
ମୃ ନିଆଯାଇଥାଏ । ସମୁ ଦ୍ର ତଲସ୍ଥ ବଃଲ୍‌ଗ୍ରାଫ୍‌ ଭାର (୦୫୮୧) ଏକ୍ସ ପ୍ତକାର୍‌ ଧାରିନ୍ଧର୍‌ 
ଏକ ଉଦାହରଣ । ଏ କ୍ଷେନ୍ଧରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଵଏ ଭମ୍ପା ଭାର ଓ ଭାହ୍ଵା 
ଗ୍ଭର୍କଭ ହହ୍ରୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସମ୍ବୁ ଦ୍ରର ଲୁଣପାଣି ବାହ୍ର୍ୟ ପର୍‌ବାତ୍ତ୍ର କାର୍ୟ କରେ ଡାହା 
ଭୁଙ୍ଗୟୁ କ୍ତ ଚହାଇଥାଏ । ଢମ୍ଭାଭାର୍‌ ଜପରେ ପୋଲ୍‌ର୍ଣ୍ଣ ଶ୍‌ଳ୍‌ ( ୮୦1୨୫୯୨୮€୩€ ) 
ପ୍ତକ୍ତୃଭ କୌଣସି ଚଗ୍‌ଧ୍ବ ପବାଖର୍‌ ଏକ ଆଚରଣ ଥାଏ ଓ ଉାହ୍ବା ବଦ୍ଫ୍ଯ୍‌ତ୍ୁପା ର୍‌କର୍‌ କାର୍ଯା 
କଟର । 
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ଧୀର୍‌କଜ୍ଜ ଓ ଧାର୍ନ୍ନ ୧୫୯ 


ମଚନକର 6 = ଅଭଂନ୍ତର ସ୍ତୱ୍ତଳର ବ୍ୟାସାର୍ଲଁ 
5 = ବାହୁ। ସକଳର ବ୍ଯାସାକ 
‡¢ = ମାଧମର୍‌ ବଦ ଉପାରକ ଧ୍ର ବାଙ୍କ, 
== ଅଭ୍ୟନ୍ତର୍‌ ପ୍ତମ୍ଭୂକର୍‌ ଏକକ ବଦ” ରଯ ପାଖି ଗ୍ଟର୍କ ଯର୍‌ମୀଣ । 


(ଚନ ଜଂ 8'6)` 


ଅଭ୍ନ୍ୟନ୍ତର୍‌ ପ୍ତମ୍ଭୂକର୍‌ ଅକ୍ଷଠାରୁ ” ଦୁରଦ୍ଧଚରେ ଅବସ୍ଚିଭ 7 ବନ୍ଦ୍୍‌ଚର ବଦ୍ୟଭ୍ୂ 
ବକ୍ଷନ୍ତର ଗବ୍ରଭା 


?= - ୨7 =2/ =¬ ; (ଗସ୍‌ କକ ନସ୍ତମାନୁମାସ୍ୀ) 
ବାହ୍ୟ ସ୍ତମ୍କରୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ତମ୍ବକ ପର୍ୟାନ୍ତ ବଗାହୁଏ ଏକକ ଗ୍ଭଜଁ ବଳବା 


ପାଇଁ ପ୍ରଚସ୍ହରାଳନ ବହ଼ତ୍ତଥ୍ବବା କାର୍ଦ ଅର୍ଥୀଭ୍ର ଅଭନ୍ତର ଓ ବାହ୍ର୍ୟ ସ୍ତସ୍ତଳ ମବଷଚର 
ବଭଉବାନ୍ତର 
@ 


@ 
ହୃ / - 2 = - / 22+= - 3 [168 
ର £ ଛୁ 
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?#୬ ଚୃ ମ୍ଭକ ଓ ବଦ୍ୟଯୁଭ୍ଜ ବଜ୍ଞିନ 
2୦ 1086" 
$ 108୧ 


. ଏକକ ବୈଶିଏପାଇି ଧାରକଳୁ 


୨ ଯୁ 1୯୮୭ 5 ସ୍ଥି ର୍‌ ବେଦ୍୍ୟୁରକ ଏକକ 


ଧାଶ୍ନ୍ଧର ବୈର୍ସ୍ଯ ଯଦ୍ଦ ! ସେ: ମି: ହୁଏ ଭାହାବହହେଲେ 


ଓସସ . $|ଵ୍ଫାର୍ଡ଼ = ¬ _ = == | 
2168 2 × 2:303)୦8) ୧ = × 9 × 10 
(8‹11) 
[ ମ:କଃସେ: ପବଭବର, ୦=2"€୬୪ __ _ _୧ାସଡ଼ | 
2.303108 , ୧ 


ଏଠାରେ !, # ଓ 5 ମିଃର ଏକକଚର୍‌ ମ।ପ କସ୍‌ଯାଏ | 


ଦ୍ରୁଇଚ ଦାର୍ସି ସମାନ୍ତଗ୍‌ଳ ପରିବାଦ୍ରୀ ଚାର ମଧ୍ୟରେ ଧାରବତ୍ର :-- 
ଵେଲ୍‌ଗ୍ରାଫ୍‌, ଚ୭ଲ୍‌ବଫାନ୍‌ କମ୍ପା ବୈଦ୍ୟୁଭକ ଣ୍ଡ ସରବଗ୍‌ହ୍ନ କରୁଥ୍ବବା ଦ୍ବୀଏ ଲ୍ଵଇନ୍‌ 
ଭାର୍‌ ପରମ୍ପର୍‌ ସଦ୍ତୂଡ ସମାନ୍ତର 


†# ପ୍୍ଵବବଚର୍‌ ଥାଏ । ଚନ୍ଥ ନଂ 6“7 
2 ରେ ପରମ୍ପରଠାରୁ ୩7 ଦୁରକ୍ଷ୍‌ରେ 
। ଅବସ୍ଥିଂଭ ଏନ୍ଦୁପର ଦୁଇଶ ଢାର୍‌ର୍‌ 
-==-- ଏ 5 
<“ ର ପ୍ରସ୍ତଠକ୍ରୁଦ ଏ ଓ ୬ ପ୍ରଦର୍ଶଭ 
(ଚଳ ନଂ 8‹7) ହୋଇଅଛୁ । ମ୍ଭନେକର ପ୍ରବ୍ୟକ 


ଡାରର ବ୍ୟାସାଛ # ଏବଂ ଏକକ ବଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଣି ଗ୍ଭଜ ପର୍‌ମୀାଣ ୩ । ଦୁଇ ଭାର ମଧରେ ଓ 
. ଠାରୁ £ ଦୂରଜଢୃଝର ଅବହୁଭ 7 ବନ୍ଦ ଦର ବେଦ୍ଯୁତ୍ତକ ଗବ୍ରଭା 


5£=&54-୮88=2୩ ¬+ / . `] 


“ ଦୂଇ ଭାର ମଧ୍ୟରେ ଵଉବ ପ୍ରଭେଦ 
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ଧାରକଢ୍ଗ ଓ ଧାର୍‌ନ୍ନ ୨୩୭୬ 


୩ - ¢ ୩ -?' 
୩ /- 2#± = / 2#± = 51 + - )#× 
ଣି, @ ? 


ଛି 
= 26 1686 ¬ 108 (୩ ¬ ”) ] 
?* 
= 4୩ 108 ୩ ସହସଲ୍‌ 
. „` ଏକକ ବଦିଶଯଘାଲି ଧାରକଢୁ 


 =7 ଖା 
ତ୍ନ 


4168 % = 
? 
„ "< <6 


୦୭ : - ଣ୍ଣ୍ଣାଵଫାଗ୍‌ଡ଼/ ସେମି: 
4 1086” 
?ˆ 
= 2 -7----///6ସ:ମଂ ଜଜ (812 
2:3,<4 108) 6 = × 9 × 10° 


ଉଦାହରଣ ( ›) ¬; ଗୋଝିଏ ସାଗର୍‌ ଢଲସ୍ଥ ଚଃଲ୍‌ଗ୍ରାଙ୍୍‌ ଭାରର (୦୪୩୨- 
୮..&୮111€ ¿&16) ବ୍ଯାସାକ 2 ମି;ମି: © ଭାହା ଜ୍ପରେ 2 ମି:ମି: ହୋ | ଚଗୋଵିଏ 
ଅପଶିବାସ୍ତ୍ରୀ ବଦୁଂତ୍ନ ପାରକର (୪ ୦5) ଆବର୍‌ଣ ଅନ୍ଥ । ସମବୁ ଦ୍ର ପାଣି ଭ୍ଚରେ 
ଥ୍ଵବାବବବଲ ଏହୁ ଭାରର ଏକ କିମ୍ବେମବି୫ର ବିୈର୍ସ୍ଯ ପାଣ ଧାରକକ୍ମ ନଷ୍ତ୍ରିସ୍କ୍‌ କର । 

ଏଠାରରେ # = 0: ଚସ!ମି:, ୬ =0:4 ବସ!ଯମି:, / = 10* ସେମି : 

୦= ଖା 770 
2× 2:303× 168). / | × 9 × 10* 
ଯି 
2 × 2:303 [164 673-) ୨×9 × 10* 
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”୩୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓର୍‌ ମୂଳ ବଞ୍ଞାନ 


57× 10* 
2582 -3039:510572,22 “ 
= 0.483 /£/ 


3--ସମାନର୍ଲ ଫଳକ ଧାରିଚ଼ (28/811୧] 9180€ ୫୮8061007) : -_- 


(୩) ଏହ୍ଜ ପ୍ରକାର୍‌ ଧାରନ୍ନରେ ଦୂଇଵ ସମ୍ମଭଲ ଧାଇବ ସଲକ ଥ୍‌ ଓ 2୨ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 8“8) ପରଞ୍ପର୍‌ଠାରୁ ସାମ୍ବାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାଳବର ସମାନ୍ତଗ୍ବଳ ପ୍ଵବରେ ସ୍ଥାପିଭ 
ଚହ୍ଲାଇଥାଏ । ଇନ୍କଧ୍ଯରୁ ଟଗଗୋଝଵଏ ଫଲକ ଥ ବଗ୍‌ଧ୍ବଉ ଓ ଗୁର୍ଳିଭ ଏବଂ ଅଳ୍ଯ ଫଲକ ୨୨ 
ଭୁଙ୍ଗୟୁ କ୍ତ । ଫଲକ ଦ୍ବସ୍ଟ୍‌ର ଆଲ୍ୁଭ ଓ ବକ୍ଷନ୍ତଫଲ ସମ୍ବାନ ବହ୍ାଇଥ୍ବବାରୁ ଓ ବସମ୍ଭାଚ୍ଳ 
ସାମାନ୍ୟ ବ୍ଯବଧ୍ରାନଚର . ଛାପିଇ ହହ୍ରୋଇଥ୍ଵବାରୁ ସେମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ବଲବର୍‌ଖା ଗୁଡ୍ଜିକ 
ସରଲ ଓ ସମ୍ଭାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଅଥାତ୍ତ୍‌ ସେମ୍ଭାନଙ୍କ ମକ୍ଷରେ ବଲସକ୍ଷନ୍ଧ ସୁଷମ । 


(ଚନ ନଂ 88) 


ମବଚନକର 
୩ = ଫଲକଦୁସ୍ ମଧରେ ବ୍ୟବଧାନ 
୨= କ „ ବଦ୍ୟୁଭୁ କ୍ଷେନ୍ର ଗବ୍ରଭା 
-4.= ସଳକର ବଞ୍ଷନଫଳଲ 
ନୂ = ସୂର୍ଜଜ ଝଲକର ଗ୍ଟର୍ଳ ପରିମାଣ 
£ = ମାଧମର ବଦୁୟୁତ୍ପାରକ ଧ ବାଙ୍କ 


ଦୂଇଫଲକ ମଧ୍ଯବର କବ ଠାରୁ 7 ଦୂରକ୍ସଟରେ ଅବସ୍ଥୂତ ୮ ବନ୍ଦ ରେ ଗବ୍ରତା 


£=_ - ୧୩୩ ...., 7ହ= - #୩/ 
2!“ 
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ଧାର୍‌କକ୍ସ୍‌ ଓ ଧାର୍ବନ୍ଧ ୬୩୯ 


“: ଫଲକଦୁୟ୍କ ମଧଚର୍‌ ବଉବାନ୍ତର 
6 


6 
ଡ଼= / - 2୩7 = / _ 47 627 = 47୩ 
[ତୁ 


ଏଠାଝର ୫ = ଗ୍ଭଳର ସୃଷ୍ଟ ସାହ୍ରଡା =© 


୭୮ 
* == £^ଥ 
× 4 
ଧାରକଢ଼ ୦=୪=% ଛ: ବୈ: ଏକକ... .... .... (8 !3) 


[ମ: କଠ ବସ ପବ୍ଦଦବର ୦= €*‰. ୧ାସଡ଼୍‌ ] 


ଯଦ୍ଧ ଦୁଇଫଲକ ମଧରେ ବାୟୁ ଥାଏ ଭାହ୍ରାଦହ୍ନେଲେ £× =1 
= 5. 
ଳର 


ଯଦ୍ଧ ଟଗାଵିଏ ସମାନ୍ତ ଗଳ ଫଳକ ବାମ୍ଫୁ ଧାର୍‌ନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଫଳକ ପର୍‌ବଚଣି 
7 ସଂଝ୍ଯଳ ଲକ ଘରୁର୍ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରଢ଼ରେ ଆଏ ଓ ଏକାନୁର (61୧୮୮୫%୧) 
ଫଲକଗୁଜ୍ଜିକ ଏକନ୍ଧ ସପୁ କ୍ଜ ହ୍ଲୋଇଥାଏ ଡାହ୍ରାହେଲେ ଏହ୍ଵ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧା ର୍‌କଢ୍ସ 


୦୦୯ 15 3 ର .... (8'133) 


ସଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମର କଡ଼ ର ଧ,ବାଙ୍କ ® ହୁଏ ଭାହାହେଲେ 
ନ ୩ = ନ: ବେ: ` . ତତ > (8131) 
(୬) ମିଶ ବଦୁଏଚ୍ପାରକ ଯୁ କ ସମାନ୍ର୍ଳ ଧାରିଚ଼ :-- 
(୮6818116€] 09181€ ୦87୮361୦1ମ ` ୪7୮101) ୦୦୮୩୮୮୦0100 ଓ16€16୯୯୮1୦) 


ମନେକର ଚଗାଶିଏ ସମାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଫଲକ ଧାର୍‌ନ୍ଧ ମଧ୍ଯରେ ଦୁଇଚ଼ ବଦ୍ଯତ୍ତୁପାରକ 
ମ୍ଭାଷମ 1୨, ଓ ୮9, ଅଛୁ ଏବଂ ଚସହ୍ଦ ମାଧମ୍ଭ ଦ୍ବୟ୍ଵର୍‌ (ଚନ୍ନ ନଂ ୫9) ବଦ୍‌ୟତ୍ତୂପାରକ 
ଧୂ ବାଳ 1© ଓ 10 | 
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7୪୦ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଛ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


ମନେକର ୩ ¬ ଫଲକ 4 ଓ 2ର ବ୍ୟବଧାନ 
£ = ବଦ୍ଦ,'ଉଭୂପା ରକ ମାଧମ 72⁄ର ବବଧ 
4 =ଗୃୂଜିଉ ଝଲକ 4 ର କ୍ଷେନ୍ନଫଳ 
71 = ମାଧମ [¡୭¡ ମଧ୍ଚର ଅଥାତ୍ଭ 4⁄7. ଓ 4172 ମଧରେ 
ଗବଚା । 
7: = ମ୍ମ 79,ଚ୭ର୍‌ ଅର୍ଥ ତ୍ତ 7,7¡£ ମଧରେ ଡାବରଢା 
୦=୧ଳଲକ 4 ର୍‌ ଗ୍ଟଜ ପରମାଣ 


9 =+ ଗୂର୍ଜର ସୃଣ୍ଣ ସାତ୍ରତା 


୭ 
€ ଏ + ଏ + 2 4 4 ±. ± ±) 
ଧି ୩” 


୩! [1111 


11 


୯୦ 


(ଚନ ନଂ 9'9) 


ଦ୍‌ .ଇ ଫଲକ ମଧ୍ୟରର ଥବା 79୨¡ ମାଧ୍ଯମରେ ଅଥ ତ୍ତ 4⁄7, ଓ 77 3 ମଧ୍ଟର୍‌ 
ଏକକ ଗଜ ନେବା ପାଇି ଆବଶ୍ୟକ ଦହୁ୍‌୍ଭଥୁବା କାର୍ୟ 


== -_ == 47 ୨ 

= (7-୦୬ ୮ (7-¬/) 

(ˆ = 477 କୁୁଲମ୍‌ ର୍କ ଜପ ବଦ 
ଏ ]¢ › ୩ 'ଉୂଘପ 


ଟସହ୍ନଘରି ୮୨୬ ମାଧମରେ ଅଥ୍ଯତ୍ତ୍‌ 7,#,{ ମଧରେ ଏକକ ଗୃର୍ଜ ନେବାପାଲି 
ଆବଶ୍ୟକ ହ୍ଵେଜ୍ଡ୍‌ଥ୍ବବା କାର୍ୟୀ 


4769 
7୮ କି ୦୭ ୭୦ 7 
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ଧୀର୍କଢ୍ଧ ଓ ଧାର୍ଜ ନ୍ଧ 2₹ 


ସୂତଗ୍‌ଂ 5ରୁ 4 ପର୍ଦନ ଏକକ ଗୂର୍ଳ ନେବାପୀରି ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଜ୍୍‌ଥ୍ବବା କାର୍ଡ 
ଅର୍ଥ।ଭ୍ଜ 5 6 4 ମଧ୍ୟରେ ଵଭବାନଲ୍ଜର୍‌ 
?7 = ?;¡ (୩ ¬ £) + ¿2 


୩¬/ £ 
= 4 [ ‰ + ] 
ଧାରକଢୁ ୦ = 5= 7୨୨ = 77୬ ର 
କି ୨[%‰ +£] 
ଛୁ ` ଼ବବଯଁ। ଏ. ସା 
4⁄(±- _ +) 4+ [[:,2 - (£, ¬ 7) 
ଏ ଏ ।:ଏଵ 


(314) 
ସଦ୍ଧ 7)¡ ମାଧମ ବାସ୍ତୁ ହ୍ରୋଇଥାଏ ଭାହ୍ନାହ୍ଵେଲେ ୪ = 1, ଏବଂ ମବନକର୍‌ 
1 = 7? 

୪ = ୬ ୭ =. 3 

' ୩ ୩ 8, 1] ବଧ _ ଠ 

4୩ ୩ ବ ନ୍ନ ×! ] 4⁄(#- £+ © 
ର ୨ (8.15) 
ସୁଢଟ୍‌ଂ ବର୍କୀଣସିି ସମ୍ଭାନ୍ତଗୁଲ ଫଲକ ଧାର୍‌ନ୍ଧର୍‌ ଫଲକଦ୍ବସ୍କ ମଧ୍ଷରେ ବାସ୍ତୁ 


ମ୍ରାଧମ ଥଲେ ଭାହ୍ରାର ଧାରକକ୍ଷ ସାହା ହୁଏ, ଫଲକଦୁସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ବାୟୁ ଓ 
ଆଂଶିକ ଅନ୍ଯ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରଦ୍ଦ୍ବଲେ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ଧାରକଢ୍ଣ ବୃବ୍ଞପାଏ | ଧାରିନର ପୂର୍ବ 


&+3 1 × / ବୃଚ୍ଚିକର୍‌ବାଲୁ 
2 


ଧାରକତ୍ଚ୍‌ ବଜାସ୍କ୍‌ ରଞ୍ଜିବାପାଲି ଫଲକଦ୍ଧସ୍କ୍ଵ ମଧ୍ଯରେ ଦୁର୍ଗ 
ଵହ୍ବେବ । 


ଛବଲ୍ଗ ରୀଚି :- ଗ୍ଭର୍ବଭ ଫଲକ ଥକ ଠାରୁ ୨ ଦୂରଵ୍ରେ ଅବନ୍ଥୂଭ ୮ 
ବଛ୍ଦୁରେ ଗବ୍ରଭା 
_ _ ୩୪ 
5 6? 
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4୪୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମହକ ବନ୍ଞିନ 


.'; #୩= - 22+= - 47 + 

5 ଠାରୁ . ପଦନ ଏକକ ଗୂଜ ଚନବାପାଲି ଆବଶ୍ଯକ ବହଉଥବା କାର୍ୟ 4 

© 2 ମଧ୍ୟଚର୍‌ ବଉବାନୂର । 4. © 5 ମଧରେ ବଉବାନର ନଥ କରିବାକୁ ବହୁବଲ 

ଉଭ୍ଭଷ୍ତ ବଦ୍ଯୁଭୂ ପାରକ ବଗ୍ୁର୍‌ଲୁ ଚନଇ ଉଚଡ ସୀମା ମଧରେ ସମୀକରଣ (8:14) କୁ 
ସମାକଲନ କରିବାକୁ ବହବ 1 4 ଓ 3 ମଧରେ ବଉବାନ୍ୂର୍‌ 


161: ` (୪ 2 ଏ ! € ୨ ୮ 
। € ଏ 


୮୮¬ ୮୪ 


=4# © 
4# 5 


ନ୍ଥୁର ବବୈେଦ୍ଯୁଭକ ଏକକ “.. ର (8.158) 


ଉଦାଦଢ୍ବରଣ (1) :- "ଦୁଇଝୁ ସମଇଲ ଧାଇବ ଝଲକ © “05 ମି: ମି: ବେଧ 
ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଵିଏ ଅସ୍ତଫଲକ ଅଛୁ । ଅଦ୍ଭ୍‌ର୍‌ ବଦ୍ୟୁଭ୍ଭ ପାରକ ଧ ବାଙ୍ଦ ମନ୍ଦ 6 ହୁଏ ଭାହ୍ରା- 
ହେଲେ 0005 ମାଇବନ୍ୋଫାରଗ୍‌ଡ଼୍‌ ଧାରକଢୁ ବଗିଞ୍ଜ ଗୋଃଏ ଧାର୍‌ ନମୀଣ କରିବା 
ପାଇଁ ଧାଢବ ଫଲକର ବକ୍ଷନ୍ନ୍ରଫଳ ନଥ୍ଥିୟ୍୍‌ କର । 


ମନେକର୍‌ ଫଲକର ଦଷନ୍ତଫଲ = 4 ; 7== 05 = .005 ବସ: ମି: 
¡ 
୯୭ 5, ଣ୍ଣ ଝ୍ଫାଗ୍‌ଡ଼ 
__ 1¢ = 
47 × 9 × 10?! 


୨ _ 1:44 ୧ 
- ‹ 005 ` 4⁄0 =9 ± 108 ମାଇବନ୍ତୋଫାରଵଡ଼ 


ଫାର୍‌ଡ଼ୁ 
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ଧାରକଜ୍ସ ଓ ଧାର୍‌ ୨୪୩ 


7 5 8 
. 5 × 002 × ୨୯10 


_- "005 × 4 × 3.1416 × .005 × 9 × 10° 
6 


==47 ବଶ ୧ସ!¦ ମି: 
ଉଦାଦ୍ରରଣ (2) :-_ ଗୋଝଏ ସମାନଗ୍ଲ ସକ ଧାରରେ ଥବା କାଗଜର 
ବକ୍ଷନ୍ଜଫଲ ଓଠ ବଗ ସେ: ମି: ଓ ବଦ୍ଯୁତ୍ତପାରକ ଧ୍ଟ ବାଙ୍କ 2 5 । ଧାର୍‌ନ୍ନର୍‌ ଧାରକତ୍ଧ 
ସଛ 0.0041 ମାଇନୋଫାରସ୍ଡ଼ୁ ହୁଏ ଢାହାବହେବଲ କାଗଜର ଚବଧ (୮୮୮1610୩€55) 
ନପ୍ରିସ୍କ୍୍‌ କର । 
ଏଠାରର .4 = 36 ବଗ ବସ: ମି:, ୪==2,5, © = 0.001/2/ 
= 4 ତ 
` 4୩ × 95× 10* ୮ 
25×36 ` _ 
47୩ × 9:« 106 


_ 2.5 × 36 1 
କମା == ¬ × .601:975163 = 1256 = 10 ସେମି: 


କମ୍ବା .001= 


== 0.08 ମି: ମି: 


ଉଦାଦ୍ଵରଣ (3) ସନ୍ଧ କାଗଜର ବେଧ 0.7 ନି: ମି: ଓ ବଦ୍ୟୁଭୁ ପାରକ 
ଧ୍ରବ୍ରୀଙ୍କ ଏ ହୁଏ ତାହ୍ଵାହ୍ରେବଲ୍‌ 0.? ମାଇବନ୍ତାଫାଗ୍‌ଡ଼୍‌ ଧାର୍‌କକ୍ସ ବଣିଞ୍ଜ ଗୋଝିଏ 
ସମାନ୍ତଗ୍ଲ ଫଲକ କାଗଜ ଧାର୍ନ୍ନ ନମ୍ମଣ କର୍‌ବା ପାଇ 10 ବସ: ମି: ବ୍ୟାସାର୍ଵ ବିଶିଞ୍ଟ 
କେଭେ ସଂଖ୍ଯକ ଧାଉବ ଫଲକ ଆବଶ୍ୟକ ବହବ ? 


ଏଠାରର [£ =4, ୩ = 0,01 ବସା ମି:, = = 7 × 100 ବର୍ଗ ସେ: ମି 
ମଵିନକର ସଳକ ସଂଖ୍ଯୀ = 1 
(^ ହା 1) 1 4 ୭ 5 


୦ ୁଂ ସୁ: ବିବା ଏ: 
= (୯ ଭକ ମାଇନ୍ନୋଫା ଗଵଡ଼୍‌ 
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୨୪ ବଦ୍ୟୁଡ୍ଜ ଓ ଚୁ ମକ ବଜ୍ଞାନ 


__ (2? - 1) 4 × 7 × 100 


0*1 ` 4 ×('0]) × 9 × 106 


8,6 ସମାନ୍ତସ୍ଳ ଫଳବ ଧାରିଡ଼ର ଫଳ ବଦୁୟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଆଵର୍ଷଣ ବଳ : 


ସମ୍ବାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଫଲକ ଧାରନ୍ନର (ଚନ୍ଧ ନଂ 8,10) 4. ଓ ,3 ଫଲକଦୂୁୟ ମଧରେ 
ବ୍ୟବଧାନ ୩ © ସେମାନଙ୍କ ମଧରେ ଅବସ୍ଥି ଉ ମାଷ୍ମର୍‌ ବଦ୍ୟୁଭ୍ରୁ ପାରକ ଧ୍ୟବାଙ୍କ £ । 
୨୭୩୩ ଗୁର୍ଜିଭ ହ୍ରୋଇଥ୍ଵବାବବଲେ (1) ଦୂଇ ସଲକର ଗଜ ନ୍ଦୂର ହହ୍ବାଇଥ୍ବବା ସମୟ୍ଟରେ 
3 (11) ଦୁଇ ସଂଲକ ମଧ୍ଯରେ ବଭବାନ୍ତର ଛ୍ଥିର ହ୍ରୋଇଥ୍ଵବବା ସମ୍ମୟସ୍ବଵରେ ସେମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ଆକର୍ଷଣ ବଲ ବଗ୍ଟର କଗ୍‌ଯାଇପାରରେ । 


(1) ଫଳକର ଗ୍‌ର୍କ ର୍ଥ ର: ୍‌ ର 
ମନେକର ସଲକ ଏି ଗ୍ଡମ୍ମିଭ । । 
ଓ ସଳକ 7 ୯ଚନ୍ଥ ନଂ ଏ ।୮ 
8.10) ଭୁସଯୁକ୍ର । ଏ ` 


କ୍ଷେନ୍ବର୍‌ ସଲକ ଥ୍‌ ଚର୍‌ ସ୍ତ 

+ନ ଗ୍ଭ ଓ ସଲକ 2 ରେ 

ସମ୍ଭପରିମ୍ାଣ -ଠ ଗଜ 

ରଦ୍ଧୁବ । ମଚନକର ସଲଳକ 

ଏର କ୍ଷେନୈଫଲ ଥ୍‌ । ସୁଢଗ୍‌ଂ (ଚନ ନଂ 6' 0) 


ଫଲକ ଗ୍ଭଜର ସୃଷ୍ଣସ୍ପାନ୍ତଭା ୩ _ ମକ 


¬= 


ଏଠୀରେ ଝଲକ ଦ୍ୟ୍ଵର୍‌ ଭଡର୍‌ ସୃଷ୍ଣର୍‌ ଏକକ 0 ୮ ୍ଝିୟ୍କା 


- -= 276 _ ୧୯୦୮ 
କରୁଥୁବା ବଳ ଅଆଜ୍ଜ୍‌ ବାହ୍ୟ ଦ୍ଦଗରେ ନୈଦ୍ୟୁତ୍ତକ ଗୃପ = ୭ × 4⁄2 
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ଧାରକକ୍ସ ଓ ଧାର୍‌ନ୍ନ ୨୪୫ 


“ ସଳକ ଦୁସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଵିସ୍ତୀ କରୁଥିବା ବଲ 
.__ 27 .› 
_ [୧୭୬ 


ଡାଇନ୍‌ ଜ୍ଞ ଛା (8'15) 


ମୂଭଗ୍‌ଂ ଯଦି ବଵୌଣଣି ଧାରିଡ଼ର ସ୍ୁର୍କ ସରି ର ରଦ ଚାଦ୍ରାଚଦଳଲ 
ଚାଦ୍ରାର ଫଳବ ଦୁୟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଆବର୍ଷିଣ ବଳ £ ସଦହିଚ ସ୍ତଚିଲ୍‌ମାନୁ- 
ପାତୀ । 


ସକ ଦ୍ମୟୂତକ୍କ 7 ବ୍ୟବଧାନ ପୃଥକ କରିବା ପାଇ ଅବଶ୍ୟକ ଵେଜ୍ତଥିବା କାର୍ୟ 


_ #0 8 ୮ 2୩0 , 7 ଅଣ ` ୫ ® (8. .68) 

"ୃହ7== 7" × ୩ = ® × ¢ ଅଗ 
(11) ଫଳବଦୁୟ ମଧ୍ୟବେ କଭବାନ୍ର ଛି ର :-_ ଧାରନ୍ତର ଝଲକ 4 ଓ 8କୁ 
ସଥାନ୍ତମେ ଚଗାହିଏ 


ବ୍ୟାଃସ୍‌ର ଯସୁକ୍ଫାମ୍ବକ 
` ତ ଓ ବିୟୁଲ୍ଜାମ୍ଵକ ଚଶଷ୍ଷାଗ୍ର 
ର୍‌ “ । ର ୬” 


ର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର 
ବିଉବାନ୍ତର ସ୍ଥିର 
ର୍ରେ ୯ଚ୭ନ୍ଧ ନଂ 


(ଚନ ଳଂ 8.11) ଭି5ାଠେ 
_ ‰¿£ 
5 × ¥ 
ସୂଉର୍‌ଂ ଏକକ ବକ୍ଷନ୍ଫଳ ପାଇ ବଳ 
_ 2# ଠଂ 25 (14 ୬୯୧/୬ _ £ ତଃ 
£" = ।/@ 2 ୧ ୨୧ `: ଲ୍ନ ଛଲ୍ିଂଡ ଇନ 
,' ସଳକ ଦୁସ୍ଠ ମଧବର ଵି ସୁ କରୁଥିବା ବଲ 
= ୧ ଛା ` ୨୯ ଛି (8‹ 16>) 
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୬୪୭ ବିଦ୍ଯତ୍ଭ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


ସୁଭଗ୍‌ଂ ଯନ୍ଦି ଵଵୀଣସି ଧାରିଚ଼ର ୨୪ ସ୍ର ରବଦ୍ର ଚାଦ୍ଦାଦ୍ରେଲେ 
ଆବର୍ଷିଣ ବଳ £ ସହିଚ ସମାନୁପାତୀ ହୁଏ । 


== ˆ ˆ 
8.7 ଗ୍କଚ ଧାରିକ଼ରେ ସଞ୍ଚଚ ଣନ୍ତି : 


କୌଣସି ଧାନକୁ ଗ୍ଭର୍ଜ କରିବା ପାରି ପ୍ରସ୍ଫୋଳନ ହହଉଥିବା କାର୍ଯାକୁ ଉଲ୍ତ 
ଧାରିନ୍ଧର ଶଣ୍ଡି ଲୁହରାଯୀଏ । ସଦନ୍ଧ ଧାରନ୍ଧର ଵଉବାନ୍ଦର ୪ ହୁଏ ଡାହ୍ରାହ୍ନେଲଲେ ଧାର୍ନ୍ନ 
ମଧ୍ଯଲୁ ୩୦ ଗ୍ଭର୍କ ଆଣିବା ପା ଲି ଆବଶ୍ଯକ ହେଉଥିବା କାର୍ୟାର ପରମା ଣ 
୩୧୩୮ = ୪770 


ବଢଣୁ ଧାରନରେ ଠୁ ଚାଳି ସେ'ଗ କର୍ବା ପାର୍‌ ଆବଶ୍ଯକ ବହଉଥିବା କାର୍ୟ 


ଦ୍ଦ ®. ପି 
୩୮୦ / ?%଼୦= / ଓ ୧୦53 ଓ 


=3୦୩=30;୨* . ୩7 .. (8‹17) 


ଜ୍ପଷଗ୍୍‌କ୍ତ ସମୀକରଣରେ ସଦ (9, ୦ ଓ ୪ ଯଥାନତମ “ଲୁଲମ”, ‹ଫାର୍‌ଡ ? 
ଓ “ସ୍ବେଲ,୫2 ଏକକରେ ମାପ କଗ୍‌ସାଏ ଭାହାହେଲେ କାର୍ୟକୁ “ଜୁଲ? ଏକକଚର 
ପ୍ରକାଶ କର୍‌ବା କୁ ହ୍ରେବ । 


ସମ୍ବାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଫଲକ ଧାର୍‌ନ୍ନର 


ଧାରିନର ଅୟୃଭନ =-47 


ହୃଫ଼ୀ 1 ୮4 ୨୧୯ 
“, ଏକକ ଆୟ ଭନ ପାଇଁ ଶକ୍ତ = = 3⁄2 = 2× 172 22 
† 7? 


(ଏ £ 53 
କି ଅଗ/ଘଳ ସେ ମି! ` '.. **୨ “` (8.18) 


[ ମ୍!କ:ସେ ପଛଭିରେ ଣଣିର୍‌ ସନ ସାନ୍ଦ୍ରତା = 8 - ] 
ଏହ୍ଜ ଶକ୍ତି ଧାର୍‌ ନର୍‌ ଵଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ବ୍‌ୟାରକ ମାଧ୍ଯମରେ ର୍‌ବହଵ୍‌ । 
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ଧାର୍‌କକ୍ମ ଓ ଧାର୍‌ ନ୍ନ ୬୪୬ 


ଉଦାହ୍ନରଣ (1) : ¬ ଯଦ ଭୁସୃଷ୍ଣକୁ ଶୃଳ୍ଯସାନ ମଧରେ ଏକ ଗ୍ରିଭ ଚଗାଲକ 
ଧବ୍‌ସା ଏ ଓ ଭାହ୍ବାର ବଦ୍ୟୁତ୍ତଵ ଚକ୍ଷନ୍ତର ଗବ୍ରଭା ଓ ସ୍ଲେେଲ୍‌ / ସେ: ମିଃ ହୁଏ ଉାଦ୍ନାହ୍ଵେବଲ 
ଡନ୍ନଧରେ ସଞ୍ଚୁଭ ଶଣ୍ତିର ଘରମାଣ ନଷ୍ତସ୍କ କର । ଭୁସୃଷ୍ପର ଗୂର୍ଜ ସମ .ଧ ବସର୍ଜିନ ହହଲେ 
ବକେଢେ ଭାପ ଉଭ୍‌ବ ବହୁବ ? (ସୂୃଥବୀର ବ୍ୟାସାକ = 6 47«10° ସସ: (ମି:) 


ପୁ ୬ 
7; = 3 ବସ୍‌ଲ ୫/ସେ:ଯମି: 5005= =? 0 9 ' :ବର.ଏ: 
5:50 = 1⁄୨; 4 = 4#(6.4 × 10*) 

] 4+୦ 


1005 4”(6.4:< 05)* = (6:3୧ 10 )/ 
. ` ୦ = 6-4*«6-4 × 10'* 


= 6‹4 × 6“4 ×10!‹ ନ: ବୈଏ 


8 
2. =© ` ` 6.4±20* ` ` "3:2 × (6-4* × 10*" ଅର 


୧; 3.2 × (6.4)* × 10*° 


== ଜା ୮ 14 
ଢାପଶକୁି 77 = 7=  42×= 07 = 32 × 10? ‹ କ୍ଯାଲ୍‌ସ୍‌ 


ଉଦାହରଣ (2) :--ଦୁଇବ଼ ମେଘ ରୁହାର ବ୍ଯାସାକଂ ସଥାନବମ 1 ମି:ମି: © 
2 ନି:ମି! © ବଉବ ସଥାନଟମ 20 ସୁଅ୭୍‌ ଦସାଲ୍‌୫ ଓ ଓଠ ସୁା୫୭୧ଖୁ୍‌ଲଵ | ମେଘରୁନାଦୁସ୍୍‌ 
ମଣି ସା ଇ ଟଗାଡ୍ମଏ ମେଘ ଗ୍ଦୁହା ଝର୍‌ ଘରିଣଭ ବହୁବଲ, ମିଣିସିବୀ ଦ୍ବାଗ୍‌ ସଞ୍ପ୍ମଭ ଶ୍ତର୍‌ 
ପରିବଶିନ ଓ ଚମଘ କୁଛାର୍‌ ବଉବ ନଥ୍ତୟ୍ଠ୍‌ କର । 


7¡ = 0 ସସ!ଯମି 7୬ = -© ସେମି 
617 “1 ସେମି ,'® ` 6॥ = 'ଯ ବସା ମି 
ହୁ = 20 ସୁ ₹ ବସ୍‌ଲ୍ଶ ଡ଼ଃ = 30 ସା ୭ ରେଲ ୫ 


ଦଇ ବମସରୁହାର ଣ୍ଟ = $6)₹) + 36+୧୬" = $ (*1) + 4003(,2) × 900 
= 20 + 9055 104 ଅଗ 


ଦୁଇ ଚମଘରୁଜାର ଚମାବ ଗୂର୍କ = ୦) ୧) 4 6୬୨୬ = ' 1 × 20 + ‹ „ × 30 
= 2 +† 6 = 8 ଭୁ ¥ ଲୁଲ୍ମ, 
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›₹ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଏକନ୍ଂଡ ପଚର ଜଳକ୍ଗୁହାର ବ୍ୟାସାକ ୫ ବହ୍‌ 


. 3 "*ଂ=§୩[ (`) +(2)] 53**09 


† = ?¬\/ :009-= 208 ସସମି: 
1 ୩? 1] 8×8 
ଜ୍ୟତଳ ଶକ୍ତ = ୦ ନି - 205 = ' ,153'` 8ବଣି 
..  ଶଛର ପର୍ବଣ୍ଳ 1538 - 110 = ୮ ୧ ଅର୍ଗ; ନ .ଡଳ ବିଭବ 


¬ ୫ 
;208 58(4 ୟୋ ଦେଲ ଏ 
8'8 ଧାରିଚ଼ର ସମବାୟ (୦୮୦୩୮1୮8 ୦£ ୦୫୮8୦1୦୮୫) : 

ବକୌଣସି ବିଚନିଦ୍୍ୟୁରିକ ପର୍‌ପଥରେ ପ୍ରଚୟ୍ବ୍ନାଜନ ଅନୁଯାୟ୍ଵୀ ବିକଡେଗୁଡ୍ଜିଏ ଧାରନ୍ଧଲୁ 
(1) ବଣ୍ରଣୀଭ୍ମକ୍ତ ବା (1) ସମ୍ବାନ୍ତରଭ୍ଲକ୍ତ କଗ୍‌ଯାଇପାଚର । 

(1) ୭ଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ ଧାରିଚ଼ :-_ ସଦ୍ଧ କେବଡଗୁଡ଼ଏ ଧାରନକୁ ପରହୁର ସହୁଭ 
ଏପଣ୍‌ ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ ଝଯ ସ୍ରଥମ୍ଭ ଧାରନ୍ଧର ବଯପୁ କ୍ରାସ୍ବକ ଝଲକ ଦ୍ଧ ଟସ୍କ ଧାରନ୍ନର 
ୟୁଲ୍ଫାମ୍ବକ ଫଲକ ସହ୍ବୂଇ ଏହ୍ଲପର୍‌ ଭ୍ବଵବଚରେ ସମ୍ଭସ୍ତ ଧାର୍‌ ନ୍ଧ ସୟକ୍ତ ହ୍ରୋଇଥାଏ ଡାହ୍ଵାବଦ୍ଵଲେ 
ଧାର୍‌ନ୍ଧଗୁଞ୍ଜକ ଣ୍ରେଣୀଭ୍ନଲ୍ତ (ନ୍ଧ ନଂ 8'12) ବହୁାଇଥିବାର କୁହାଯାଏ | 


। 
। 


+ 
¦ ¦ 
† + 
+ ‡ 

+ 
× | ଏ 
( ‡ 
। + 
£ 
¡ହା - 
^ ¢“ 


(ଚନ ଳଂ 8'12) 


ଝଲକ ଥୀ କୁ + ଠୁ ଗୂର୍ଜ ଦୃାର୍‌ ଗୂଜି କଲେ ସ୍େରଣ ଦର୍‌ ସଲକ ରରେ - ଠ 
ଓ ଫଲକ ୦ରେ +: ଠି ଏହୁପର୍‌ ଦବରେ ବଭ୍ନ୍ନ ଧାର୍‌ନର୍‌ ସମସ ଲକ ଗୁଜିଭ ହେବ 
ଏବଂ ପ୍ରଢ୍ୟେକର ଗଳ ପରମ୍ଭାଣ ସମ୍ଭାନ ବହବ । ସନ୍ଦ ପ୍ରଥମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଫଲକ ମଧ୍ଯଚର 
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ଧାରକଜ୍ଜ ଓ ଧାରନ୍ନ 2 
ନ୍ବଉବାନ୍ତର ୩ ଓ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଧାର୍‌ନ୍ନର ଫଲକ ଦୁସ୍ତି ମଧ୍ୟରର ବିଉବାନ୍ତର୍‌ ସଥାନଚମ 
\7,, ୪2 ଓ ୪78 ହୁଏ ଭାହାବହେଲେ ୪ = \7¡ + 772 + ¥ 8 

ଯଦ୍ଧ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଧାରିନ୍ର୍‌ ଧର୍‌କଢ୍ସ ଯଥାନ୍ତତମେ ୯,୨। ୦୬ ଓ ୦ ହୂଏ ଓ 


ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବମା ¥ ଧା ରକକ୍ଷ © ହୂଏ ଭାହାବହଲ୍ୟେ =ମ ଫୁ =© 


(8°29) 


ସୂଢର୍‌ଂ ୨ ଧା ୍  6ିଶ୍ରଣୀଭ୍ରକ୍ତ ବଦ୍ରଚଲ ବଧ୍ଯବୟ୍ଥାଗର 
6ମାଟ ବା ବୁଲ୍ୟମାନ ଧାରକଚ୍ଛର ଵଦ୍‌ ଏଚ୍‌ କ୍ରମ ସଚେଯଯବ ଧାରବଚ୍ଛର 
ବ୍ୟୁତ୍‌ କ୍ରମର ୭ଯୋଗଫଲ ସହିଚ ସମାନ । 


(1) ସମାନ୍ତର ଭ୍କ୍ତ ଧାରିଚ଼ :- ଯଦ୍ଦ ବକେଢଗୁଡିଏ, ଧାରିଛର ସମସ୍ତ 
ୟୁ କ୍ତାହ୍ପକ ଫଳକ ଏକ ବହୁରେ ଓ ସମ୍ଭସ୍ତ ବସୁ କ୍ତାମ୍ପକ ଫଲକ ଅଳ୍ଯ ଏକ ବନ୍ଦରେ 
ସଂଯୁ କ୍ର ହ୍ଵୋଇଥାଏ ଭାହ୍ଵାହହ୍ନେଲେ ଧାରି ନଗୁଞ୍ଜକ ସମ୍ମାନ୍ପଗ୍‌ଲ ଭ୍ଲଲ୍ତ (ଚନ୍ଧ ନଂ 873) 
ହ୍ଲୋଇଥ୍ଵବାର୍‌ କୁଦ୍ଲାଯାଏ । 

ଏ ବିନ୍ଧ ରେ ସମସ୍ତ ଧାରିନର 
ସଲକଦୁସ୍କ ମଧ୍ଯୟବର ଵଉବାନ୍ରର 
ହୃ, । ମନେକର ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଧାରନ୍ଧର 
ଧାରକଜ଼ ସଥାନ୍ନମେ ୦, ୦3 ଓ 
୦ ଓ ଗୂର୍ଜ ପରମା ଣ ସବଥାନଚମ 
୦), ଠଃ ଓ ଠଃ | 
ସୂଢର୍‌ଂ ୦ = ଠ) + ଘ) +  ୦ଃ 

ସନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ଼ର ତଭୁଳାମାନ 
ଧାର୍‌କଳ୍ସଧ ୦ ହୁଏ ଭାହ୍ରା ହେଲେ 
୦୦ "ଫ, ଯୂୁ= ୦୪୧ 
ଠୂ, =୦୨୪, ଠଘଃ = ୦୫୪ 

୧ =/୪+ 
` ୭ ୦, ୪+ ୦, ୪ 

କିମ୍ପା ୦=¬ ୦, + ୦, + ୦) 
(ଚନ ନଂ 8'73) 5553 8 ଭି (8. 20) 


”ଲ ୦, 
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୬୫° ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରହ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାଳ 


ସୂତର୍‌? କଚ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରିଢ଼ ସମାନର ଭୁକ ଦଳେ ୭ସମାନ- 
ଙ୍କର ବୁଲ୍ଯମାନ ଧାରବଚ୍‌ ସ୍ରଚତଯକ ଧାରକଚ୍ଛ ର ଯୋଗଫଲ ସହିଚ 
ସମାନ । 


ଧ'୨9 ବଭିନ୍ନ ସରକାର ଧାରିଢ଼ : 


1--ଲ୍‌କଡ଼ନ୍‌ କାର୍‌ (1,6୩4୧୮ 161) :- ¬ଏହୁ ଧାରିନ ଅଞୁା[ଦଶ 
ଣନାବ୍ଦୀଚର ହଲଣ୍ଡର ଲଡେନ୍‌, ନାମକ ସ୍ଥାନରର ପ୍ରଥମ ଉଭ୍ଭାଵଭ ବହ୍ାଇଥଲ୍‌ । 
ଗୋଶଏ କାଚ ପାନର (8155 ]8†) ଭୂଉରର ଓ ବାହାଚବର୍‌ ଭାହାର ପ୍ରାୟ୍ବ 3} ଉଚ୍ଚଢା 
ପର୍ୟାନ୍ତ ଛଣ ପାଡ ଆଚ୍ଥାଦନ କରି ଏହୁ ଧାର୍‌ନ୍ଧ ସ୍ରମ୍ତୁଡ କଗ୍‌ମାଏ । ଏଠାଚର୍‌ ଚଗାଛଏ 
ଗୋଲ୍ଵନ୍ତ ଧାଢବ ବଣ୍ଡ ଓ ଧାଇବ୍ର ଗିଲୁଲ ସାହାସ୍ୟବର୍‌ ଭ୍ଭର୍‌ର୍‌ ୫ଣ ଆବରଣ ସହ୍ମୁଦଭ 
ସଯୋଗାଚଯାଗ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌୍‌ଯାଏ । ଧାଉବ ଆବରଣ ଦ୍ମସ୍ଟ ଧାର୍‌ନ୍ଧର୍‌ ଫଲକ ଓ କାଚ 
ଧାରିନ୍ର ବଦ୍ୟୁଭ୍ଭୂପା ରକ କାର୍ୟା କବର୍‌ । ବଗାଲ୍ପନ୍ତ ଧାଉବ ଦଣ୍ତକୁ ବଳୀଣସି ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଦ୍ୟୁନ୍ତ 
ଉତ୍ପାଦକ ସନ୍ନ ସହର ସଂ ଠୁ କ୍ର କଲେ ଭ୍ତର୍‌ର ଧା ଉବ ଆବରଣ ଗ୍ଭଙ୍ଜିଭ ହୁଏ ଓ ଧାରିନବି 
ବଂର୍ଦୁଲ ଉପରେ ସ୍ଥାପିଉ ବହବଲ ଜାହାାର ବାହ୍ର,'ର ଆବରଣ ଭୁସଂଯୁ ଲ୍ଜ ହୋଇଯାଏ । 


2--ବ୍ୟାବଦ୍‌ାରିକ ଧାରିଢ଼ (0୮660(1661 ୯ଷ୮୫୯1୧୦୮୪) : 


(1) ଅଦ୍ତ .ଧାରିଢ଼ ( \¥[106 ` ୯6୮ 66110†) :___ଧାରିନର ଧାରକଜ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ 
କରବା ପାରି ଅର୍ଥୀତ୍ଭ ଢାହ୍ରା ଯେପରି ବହୁ ପରିମାଣ ବଦ୍ଥ୍ୟଭ୍ ଧାରଣ କର୍‌ପାର୍‌ବ ସସନ୍ଧୁ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚକାଁଣସି ସମାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଧାର୍‌ନ୍ବର୍‌ ଅଧ୍ଵକ ଚଷଷନ୍ନଫଲ ବଣିଷ୍ଣ ବହୁ ସଂଖ୍ଯକ 
ହୂଣ ବା ଏଲ୍ଟୁମ୍ବିନୟ୍ଲମ ଫଲକ ନଆଯା ଇଥାଏ । ଓ ପାଖୀପାଧି ଦଇ ଝଲକ ମଧ୍ୟର ଅଦ୍୍‌ 
ସଲକ ଉଟ୍ଚି୍‌ କଗ୍ବଯାଇ 
ଥାଏ | ଏହୁପର୍‌ ଏକ ଧାର୍ନ 
ଚନ୍ଧ୍ର ନଂ ଧିଂ?7 ଏରେ ପ୍ରନଦ୍ଦ- 
ଗ୍ଭ ବହ୍ରାଇଅଛୁ । ଏହୁ 
ଚନ୍ଧରରେ ପୁଞ୍ଜ ଚର ଖାଗୁଞ୍ଜକ 
ହଣ ଫଳକ ଓ ବିଛୁଚର୍‌ଖା 
ଗୁଞ୍ଜକ ଅଉଫଲକ । ଧାରି- 
ନର୍‌ ଏକାନ୍ଭର ଫଲକ- 


ଗୁଞ୍ଜିକ ଘରସ୍ପର୍‌ ସଦ୍ଭ 
4 ବହୁରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 814) ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯବଶ୍ରୀ ଅବଧ୍ି୍ତ 
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ଧାରକକ୍ଷ ଓ ଧାର୍‌ ନ୍ନ ୬୫୯ 


ସଲକିଗୁଡ଼କ ୬ ବନ୍ଦୁରେ ସଂଯୁ କ୍ର ^ ଓ 5 ମଧରୁ ବସେ କୌଣସିକୁ ଚାର୍ଜ ଜ୍ସାଦନକାସ୍‌ 
ସନ୍କ୍ଵ ସଦ୍ଭ ଓ ଅପରଵିକୁ ଭୁ୍‌ଝ୍ଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଇପାରେ । ଅସ୍ତ ଏକ ଉତ୍ତମ ବଦଂଭୂପାରକ 
ଓ ଭାହ୍ରାର ବଦ୍ୟୟ୍‌ଭ୍କ୍‌ପାରକ ଧବାଙ୍କ 5 । ଚଉସ୍ତୂ ଅଭ, ଧାର୍‌ନ୍ନଲୁ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋନର 
ଧାର୍‌ନ୍ନ ବବାଲ୍‌ ଧଗ୍‌ସାଏ । ସ୍ତଭ୍ୟାବଣ୍ଡୀ ପ୍ରକାହ୍ନ ପର୍‌ପଥରେ ବ୍ୟବସ୍ମୃଭ ଧାରିନ୍ନଦରେ ଅଭ, 
ଥଲ୍‌ ଉାହ୍ଵା ଅଲ ବଦ୍ୟ୍ୟଭ୍ୁ କ୍ଷନଭ୍ତା ଅବଣଶୋଷଣ କରେ । ସେଥ୍ରପା ଲି ରରଞ୍ଜଥି ପ୍ରକୃତରେ 
ଅଉ, ଧାର୍ନ୍ ବ୍ୟବହାର କବ୍‌ଯସାଏ । 


ସନ୍ଧ ଧାରିନ୍ନର୍‌ ଫଲକ ସଂଖ୍ଯୀ =,1⁄¿ ପ୍ରଭୋକ ଫଲକର ୧କନଫଲ = 4 , 
ଅଭ,ର ବଦ୍୍ୟ୍‌ଭୂଷା ରକ ଧ୍ଠ ବାଙ୍କ = 5, 6 ଅଭ୍‌, ଫଲକର ବବଧ ଅର୍ଥୀଭୁ ଦ୍ଲ୍‌ଇଧାଉବ 
ଫଲ୍ଲକ ମଧରେ ବ୍ୟବଧାନ = ¢ ହୁଏ, ଡାହାହେବଲ ଧାରକତ୍ସ 

= (# ¬ ]) 7] 4. 
476 × 9 × 10° 


ଏହ୍ସ୍‌ ପ୍ରକାର ଧା ତ୍ନ୍ଧର ଧାରକତ୍ସ୍‌ ନବ୍ଦିଷ୍ଣ (125€6) । + 


/2 


(11) କାଗକ ଧାରିଢ଼ (280€¢ ୦ଞ୮୫୦୮୯୦୮) '୮ କେଚଲେଗୁଞ୍ଜଏ ସମ,- 
ନ୍ଦଗ୍‌ଲ ଏଲୁମିନନୟ୍ରମ୍ଭ ବା ଛ଼ଣ ଫଲକ ମଧ୍ଯରେ ପାସ୍‌ଡିନ ¿ ମହୁମ (£ ` £81110 ୧୪୫୬) 
ସିକ୍ତ କାଗଜ ରଖି ଅଭ ଶଣ୍ତୀ ଧାର୍‌ନ୍ଧ ମଧ ପ୍ରମ୍ତୁଢ କଗ୍‌ସ-ଇଥାଏ । ଏହ୍ଦ ଧାର୍‌ନ୍ଧରୁ କାଗଜ 
ଧାର୍‌ନ୍ନ ଲୁହ୍ଵାଯାଏ । କାଗଜକୁ ଗ୍ଭପ ପ୍ରୟ୍ଵୋଗ ଦ୍ୁଁଗ୍‌ ଗୁଡ଼ାଇ ଚବଲଣାକାର୍‌ କଗ୍ଵ୍‌ସାଇ 
ପାଚର ଓ ଚଉଣୁ ଏହ୍ନା ଅଲ ସ୍ଥାନ ଅଧ୍ଵକାର କରେ । ଢେମୁ ୭୫ଣ ଫଲକ ମଧ୍ୟରର୍‌ 
ପାଗ୍‌ଝିନ, ସିଲ୍କ ବବେଲଣାକାର୍‌ କାଗଜ ର୍‌ଧୟରି ଅଲ, ସ୍ଥାନ ଅଧ୍ଵକାର କରୁଥ୍ବବା ଧାରନ୍ଦ 
ସ୍ତମ୍ଦୂଡ କଣ୍‌ସାଇପାରେ । ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଜ୍ରୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ପରିଷଥ ପାଲ୍‌ ଏହୁ ପ୍ରକାର୍‌ ଧାର୍ଞି ଅନ୍ଜୁପ- 
ଯୁ କ୍ତ କାରଣ ପ'ରଡିନ୍‌ସିକ୍ତ କାଗଜର ବୈଦ୍ୟଯୁତକ ଅବଶୋଷଣ ଅଉ ଖୁଲନାରର ଅଧ୍ବକ । 
ଏହ୍ଵୀର ଧାରକକ୍ପ ନର୍ଦଷ୍ଣ । ପୃଥକ ମୀଳର ନର୍ଦ୍ଦଷ୍ଣ ଧାରକଢ୍ଜ ବଶିଷ୍କଣ ବଭ୍‌ନ୍ନ କାଗଜ 
ଧାର୍‌ନ୍ନ ଚରଞ୍ଜଓବର୍‌ ବ୍ଯବହାର କର୍‌ଯାଇଥାଏ © ବଞ୍ଛି ସର୍ବ୍ଦେଭ (¢୦1୦୪୮ ୦୦୯୧) 
ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ ଏହ୍ଜ ସମ୍ଭସ୍ତ ଧାର୍‌ନ୍ଧର୍‌ ଧାର୍କଢ୍ସ ନଷ୍ଫିସ୍କ କଗ୍‌ସାଏ । 


(011) ମୁଚ୍‌ ପଦାର୍ଥ ଧାରିଢ଼ (୦€୮୫୮୩1୦ ୮୩୫୯୧୮181 ୧8୮861001) ¬ 
ଧାରନ୍ଧର୍‌ ଧାରକଢ୍ସ ବୃ କରିବା ପାଲି ଆଜିକାଲ୍‌ ସେଥ୍ଵରେ ମ୍ପୃତ୍ର ପଦାର୍ଥ ର ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ 
ପାର୍କ ବ୍ୟବଦ୍ଧାର କବ୍‌ସାଉଛ୍ଥ । ଞ୍ପଏ।ଇ୫୍‌ ନାମ୍ମକ ଏକ ପଦାଥ ର୍‌ ବିଦ୍ୟଯୁଭ୍ଜ ପାର୍କ 
ଧର ବାଙ୍କ 8 ଓ ସେଥୁରେ ଝଢାନୁୟ୍ମ୍‌ ମିଶାଇଲେ ଉାହ୍ଲାର ବ: ପା: ଧୃ ବାଙ୍କ 100କୁ 
ବୃ ପାଏ । ସୁନଶ୍ଝ ମ୍ତୁତ୍ରପଦାଥ ର୍‌ ଭାପମାନ୍ନା ଗୁଣାଙ୍କ ଖିବ, କମ୍‌ ଓ ତେଣୁ ଭାପମା ନାର 
ବୃଳ଼୍ ବା ଦ୍ବାସଦ୍ବାଗ୍‌ ଧାର୍‌କଢ଼ର୍‌ ମାନ ବଣେଷ ପର୍ବ “ହୁଏନାଵି । 
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2୫୬ ବଦ୍ଯୁତ୍ଜ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


(1୧) ଛଦୁ୍‌ଏଚ୍‌ ବଶ୍ନେଷୟ ଧାରିଢ଼ (1:166୦୮୮୦1୬୩୯1୯ ୯6୮୫୦୯10୦୮)- ¬ 
ଏନ୍ଦସ୍ତକାର ଧାର ନ୍ଧଦର୍‌ ଏଲୁମ୍ନିନୟ୍ଵମ୍‌ର ଗୋଝଏ ସ୍ତମ୍ଫାକାର୍‌ ପାନ୍ଚ ଭତଚର ଅନ୍ଯ ଏକ 
(ଚନ ନଂ 8,15) ସମ ଅଷ୍ୀସୟ ଏଲୂମିନୟମ୍‌ ସମୁକ ଥାଏ © ଉଉସ୍ତ୍‌ ସ୍ତମ୍ଭୂକ ପରସ୍ପରଠାରୁ 
ବଗ୍‌ଧ୍ବଵଭ ବହୋଇଥାଏ । ଏକହ୍ଗ ସ୍ତମ୍ଭୂକଦୁୟ୍‌ ମଧ୍ଯଚର ଥବା ସ୍ଥାନରେ ଏଲୂନିନୟୂମ୍‌ ବୋଚରଵୂ୍‌ର 
ଏକ ଚଲଇ (285 ) ଥାଏ | ବକୌଣସି ସରଲ ପ୍ରବାହ ପରିପଥବର ଏହୁ ବ୍ଯବସ୍ଥାଶିକୁ 
ସଂୟୁ କ୍ତ କଲେ ସ୍ତମ୍ଭୂକଦ୍ମୟତ ଦୂଇଵ ବଶଷାଗ୍ର (1'€୮୮୩୮17 ୫1) ର କାର୍ଯ କରର ଓ ଭାହା 
ମଧ୍ଯଦେଇ ବଦ୍ଯଭ୍ଜ ପ୍ରବାଦ୍ଦୁଢ ବହ୍ଟଲ୍‌ ବଦ୍ଦ୍ୟୁଭ୍ଜ ବବଶ୍ମୁଷଣ ସଂଘଛଉ ହୁଏ । ଏହ୍ନ ବଦ୍ଯୁତ୍ର 
ବିବଣ୍ଣିଷିଣ ଫଲଚରେ ସମତ୍ତି ଏଲୁନିନୟ୍ବ ମ୍‌ ଅକ୍‌ସାଇଡ଼ୁ ଉସ୍ପନ୍ନ ହୂଏ ଢାହାର ଏକ ଆଣବ୍ରକ 
ସରୁ ସ୍ତର୍‌ ଏବନାଡ଼ ଉପରେ ପରନଂନ୍ତ ହୁଏ । ବରିମାନ ଏଲୁନିନନାସ୍ତୟ ଏନୋଡ଼, ଓ 
ବଦୁ।ତ୍ଜ ଵଚଶଷ୍ଯ ଚକଚଥାଡ଼ୁ ମଧଚର ଏହ୍ଵ ଏଲ୍ଲମ୍ଭନୟ୍ଵମ୍‌ ଅକ୍‌ସାଇଭୁର ସ୍ତର ଏକ 
ବ୍ରଦ୍ୟୁଭ୍ଜ ପାର୍କର କାର୍ଯ କରେ ଓ ଫଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାହ ଚଗାହ୍ଧଏ ଧାରିନ୍ଧଚର୍‌ ପର୍‌ଣର 
ହୁଏ । ଏହ୍ନ ଧାରନ୍ଧର୍‌ ଦୁଇ ଫଲକର ବ୍ୟବଧାନ ଖ୍ବଠ କମ୍‌ ବହ୍ାଇ- 
ଥ୍ଵବାରୁ ଭାହାର ଧାରକଦ୍ଧ ଖୁବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ହୂଏ । ଏହ ଧାର୍‌ନ୍ଲୁ 
କୌଣସି ସରଲ ପର୍‌ପଥଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାବବଳେ ଭାହାକଲୁ ଖୁବ, 
ସରର୍କଭତାର ସହ଼ତ ସଂଯୁ କ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ଯକ । ସଂଯୁ କ୍ତ କରିବା 
ସମ୍ଭସ୍ବରେ ଅକସାଇଡ଼୍‌ ଏଚନାଡ଼ର୍‌ ଵିଉବ ବଯପରି ଅନ୍ଯ ଫ ଲଳ 
ଦୁଲନାରେ ଅଧ୍ଧକ ହ୍ପଏ ସେସ୍‌ପ୍ରଭ ଦୃଷ୍ମଦେବା ଦରକାର ନଚଚତ୍ଜ 
ଏଲୂମ୍ଥିନୟ୍ଵ ମ୍‌ ଅକସାଇଡ଼୍୍‌ର ଆସ୍ଥାଦନଃ ନଷ୍ଗ ହ୍ବୋଇସିବ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 
ଧାର୍‌ନର୍‌ କାର୍ୟ କରିବ ନାହି | ବସଥପାଇଁ ନମୀଣ ସମସୁବଚରେ ଧାରନର 
ୟୁ କ୍ତାସ୍ସକ ସଲକକୁ (.୮୩୦୯୧) ୮ ଚଦ୍ଘ ବା ଲ୍ଲ ରଙ୍ଗଦ୍ନାଗ୍ବ 
ଚର୍ତଁଂ” କଟ୍‌ଯାଇଥାଏ । ଏହ୍ସ ଧାର୍‌ନ୍ନଲୁ ସ୍ତଭ୍ଭ୍ାବଶ୍‌ୀ ପରପଥଚର 
ଆଦୌ ବ୍ୟବହ୍ଲାର କରିବା ଉଚ ନ୍ରୁହେଁ । ପ୍ରଭ୍ଯାବର୍ଚୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ପର୍‌- 
ପଥଟିର ଏହୁ ଧା ର୍‌ନ୍ଧଲୁ ବ୍ୟବହ୍ରାର୍‌ କରିବାକ୍ୃ ବହବଲ ଦସଥ୍ବପାଇଁ ପ୍ନଭନ୍ସ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହହୋଇଥାଏ । ଏବ୍ଧୁ ଧାରିନ୍ନ ରେଞ୍ଜିଓ ଉଥା ବଦ୍ଯୁତ୍‌- 
କ୍ଷମଢା ପରିପଥଚର୍‌ (20୦୪୮୧୮ ୯1701011) ରର୍‌ ସରଭ୍ଯାବର୍ଶୀ ସବାହକୁ (ଚନ ଜଂ 8.15) 
ସରଲ ସ୍ରବାହ୍ନ କରିବା ପାଇ ବ୍ୟବହାର କରଗ୍‌ଯାଏ । 


(୧) ପରବର୍ତନାୟୁ ଧାରଢ଼ ୯୧୫୮18321୭ ୦୯୫୮୫୯1୦୮) :--ସେୱି 
ଧାର୍‌ନ୍ଧର ଧାରକତ୍ଗ ପ୍ରୟ୍ଫୋଜନ ଅନୁସାସ୍ଥୀ ପରିବରଶିନ କଗ୍‌ସାଇପାଚର ଭାହ୍ନାକୁ ପରି- 
ବଣ୍ଚିମ୍ମସ୍ତ ଧାରନ୍ଧ କୁହ୍ରାଯାଏ । ଏହ୍ଜ ଧାରିନ ପ୍ରଧାନତଃ (ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 8,16) ଏକ ବାସ୍ତୁ 
ମାଧମ ୟୁ କ୍ତ ସମ୍ଭାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଫଲକ ଧାରି ନ୍ଧ । ବସ୍ରେ ଥୁବା ସମ୍ଭାନ୍ତଗ୍୍‌ଲ ଧାଉବ ଫଲକ 
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ଧାର୍କଢୃୁ ଓ ଧାଶନ୍ 2୫୩ 


ଗୁଞ୍ଜକ ଦୁଇତ୍ମ୍ପଗ ବା ବର୍ଗରେ ଵଭକ୍ତ 
ହୋଇଥାଏ । ଏହ୍ବାର୍‌ ଏକାନ୍ତର 
ଫଳକଗୁଡ଼ିକ. ପରମ୍ଦର୍‌ ସଦ୍ଭ ସଂଯୁକ୍ତ । 
ଗୋଚ଼ଏ ବର୍ଗର ସଂଲକ (3) ଛ ର 
ଥାଏ ଏବଂ ଅପର ବଶିର ଫଲକଗୃୂଡ଼ିକ 
(73) ଗୋ୭ଝଏ ଅଷ୍ 6 ସଜ ସଂପ୍କ 
ଓ ଏହ୍ଗ ଅକ୍ଷକୁ ଘୁଗ୍‌ଇଲେ ସସଗୁଞ୍ଜକ 
ଛ୍ଥର ସମ୍ବାନ୍ତଗରଲ ଫଲକ ମ୍ଭଷଦେଇ 
ଘରେ । ଏହ୍ନା ଫଲରେ ଧାରିନ୍ନର 

(୭୫ ନଂ 8.16) ଧାରକୁ € ପରିବଭିନ ହୁଏ ! ବସବଇ- 
ଚବଲେ ପ୍ତଷ୍ପିଜଣୀଲ ଫଲକଗୁଞ୍ଜକର ସବବ୍ଟୋଚ ବକ୍ଷନ୍ଦଫଳ ସ୍ଥି ର୍‌ ସଂଲ୍କ ମଦର୍‌ ରବହୁ 
ସେବେ ଧାରିନର ଧାଁର୍‌କତ୍ବ ସଟ୍ଟୋଚ୍ଚ ହୁଏ ଓ ଉତୟ୍ତୟ୍ତ ବଗିର ଫଲକ ପର୍‌୍ମରଠାରୁ 
ସେଭ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୂଅନ୍ତ ଧାରିନ୍ନର୍‌ ଧାରକତ୍ଵ ଚସଭେ ହ୍ରାସ ପାଏ । 


ମୟ 


ସଦ୍ଧ ସଲକର ଚଷିନ୍ଧଫଲ 4 ଓ ଦୁଇ ସଲକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଭ୍ବ ¢ ହୂଏ ଡାହା- 
ବହବଲ ଧାରି ନର୍‌ ସବୋ ଧାରକଭ୍ନ 
୦=(୯୨ ¬ 1) 4 ¬ 1) 3. 


[ଲୈ (8,21) 


ଏହ ଧାରିନ୍ନ ଚରଞ୍ଜଓ ଇଥା ବବଦାର ସନ୍ବ୍‌ ପରିପଷଥରେ ସମସପ୍ପର୍‌ଣ ଧାରିନ୍ନ 
( '!ଧ0104 ୯୫୮୫୦10୯୦୮) ରୁପେ ବ୍ୟବହାର କଗ୍୍‌ସାଏ | ବକୌଣସି ରେଡ଼ିଓର ଡାଏଲ 
(0181) ଘ୍ର୍ଇବାବେବଲେ ପ୍ତକୃତରେ ଢନ୍ନଧ୍ଚର୍‌ ଥବା ପରିବଣ୍ଚିନସ୍ତ ଧ.ରିନ୍ର୍‌ ଘୁର୍ଜଳ - 
ଶାଲ ଫଲକଗୁଜଡ଼ଲୁ ଘ ଗ୍ସାଏ ଅର୍ଥ ତ୍‌ ଧାର୍ର ନର ଧାର୍‌କତ୍ସ ପରି ବରଶ୍ଜିନ କରାଯାଏ । 


(3? ମାନକ ଧାର୍ଡ଼ (5୯୪ମ୮ଓ5୮ଏ ୯୫୮4୦1୯୦୮) :- _ ସେଉଁ ଧାରି ନର୍‌ 
ଧାର୍‌କତ୍ଭର ପରମ୍ଭ ମାନ ଭାହ୍ଵାର ବନିଭରୁ ନଥ୍ଥିସ୍କ କରାଯାଏ ଡାହ୍ରାଲୁ ମାନକ ଧାର 
କୁହ୍ନାମାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଭନ ପ୍ରକାର ମାଳକ ଧାର୍ର ନ୍ଧ ବ୍ୟବହ୍ରାର କରାଯାଏ । 


(1) ସଂରକ୍ଷକ ବଳୟ ଧାରଢ଼ (୦10810 108 &8୮&8୯1୯୦୮) :- _ 


ଟଗୋଵିଏ ସମ୍ଭାନ୍ତଗ୍୍‌ଲ ଫଲକ ଧାର୍‌ ନର ଧାର୍‌କତ୍ଣ ( ୦ ¬ 84 ) ଵଷ କ୍୍ିବା 


ବେଟଲ ସଲକ ଦୁସ୍ତ ମଧ୍ଯରେ ବିବିଦୟ9କ ବଲରର୍‌ଖାଗୁଡଜକ ସର୍‌ଲ ଓ ସମଭାନୁଗ୍ଵଲ ଅର୍ଥାତ 


09201126€0 0/ 5।୮।॥|8ାମ।‹ଂଧ@ 0|161|.0୦୮ 


2୫୪ ବ୍ରଦ୍ୟତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞୀନ 


ବଦ୍‌ କ୍ଷେନ୍ଧ ସୁଷମ ବୋଲ୍‌ ଅନ୍ଲୁମାନ କଗ୍‌ଯା ଇହ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଫଲକର ପ୍ରାନ୍ତ 
ତ୍୍ମଗର ବଲର୍‌ଖାଗୁଡ଼୍ିକ (ଚନ୍ଧ ନଂ 817) ବନ୍ଞ ଓ ବଦୁଯୁଭୁକେନ ଅସମ ବହାଇଥାଏ | 
ଏହ୍ଲାକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପତଭାବ (200 €[[୦୦ କୁଷାଯାଏ | ଏହୁ କାରଣ ସଯାଗୁ ଧାରକଭୃର 


୫ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭ୍‌ବ୍ଯକ୍ତଲୁ ସଠିକ 
` ବୋଲ୍‌ ଧରାସାଇ ନ ପାରେ । 

ପ୍ତାଲଜ ପ୍ରଘ୍ବବ ପାଇ ଉପୂଜ୍ଥବା 

> ଣ୍ୟରେ 5 ନିଗ %କଲ ନା 
(୭8 ନଂ 8:17) ଧାର୍‌ମ୍ଭର୍‌ ବୃଷ୍ଵିକାର ଗୁର୍ଜିତ 


ସଫଲକ 4 ଲୁ (ଚନ ଳ° 8'18) ଏକ ସମଭଭଳରେ ଥିବା ବଗାହିଏ ସଂର୍ଷକ ଧାଉଢବ 
ବଲସ୍କ୍ଵ 5 ଦ୍ବାରା ବେଣ୍ଣନ କର୍ଥ୍ବତଲ । ଏହ୍ଜ୍‌ ବଳୟ୍ଠ ତ ଓ ବୃଷ୍ଵକାର୍‌ ଫଳକ ଏ ମଧରେ 


6 [1 [[[] 


(୭ନ ନଂ 8'18) 


କିଛୁ ଛ୍ ବାସ୍ତୁ ବ୍ୟବଧାନ (411୮) ଥାଏ । ଧାରିନ୍ଧର ଭୁଫଯୁ କ୍ତ ଚ୍ୃଷ୍ଵକାର ସଂଲକ ,23ର୍‌ 
ବ୍ୟାସାକ୍କ ସଂରମ୍ଷକ ବଳୟ୍ଠ ତର୍‌ ବ୍ୟ.ସାଛ ସହ୍ୁଢ ସମାନ । 4 © ଡର ବଉଦ ସମ୍ବୀନ 
ବହିଲେ ଫଳକ .4. ଓ 22 ମଧରେ ବଦ ,'ତ୍ୟେନ ସୂଷିମ ହେବ | ଏଠାଚର ଗୃଳିଭ ଫଲକ 
4. ର କାର୍ୟକାସ୍‌ ଚମ୍ନଫଳ 


1 
3. = 4ର୍‌ ବସସନ୍ଫଲ + 2 କାୟ୍ତୁ ବ୍ୟବଧାନର୍‌ ଷେନ୍ନଫଲ । 
ସନ୍ଦ ଫଳକ ଦ୍ୟ୍କ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ବ୍ୟବଧାନ ୩ ହୁଏ ଭାହ୍ରା ହ୍ନେଲେ ଧାର୍‌କତ୍ଡ୍‌ 


ଓ ଇହ 4» .. ` (8'22) 
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ଧାରକଜ଼ ଓ ଧାର୍ନ ୨୫୫ 


ଉପରୋକ ଧାରନର ଫଲକ 2 ସହୁଭ ଏକ ମାଇନ୍ନୋମ୍ବିଃର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ 
ଓ ଢାହ୍ଧା ସାହାସ୍ଯଟର ଫଲକ ¿ ଓ କ ମଧ୍ଯବର ବ୍ଯବଧାନ ପର୍‌ବର୍ଚିଳ କରାସାଇ 
ପାରରେ । 


(11) ପରବର୍ଷ ନୀୟ୍ ସ୍ତମ୍ଲାକାର ଧାର୍ଢ଼ ( 728118291€ ` ୧୩171011681.. 

¢୫୩୫୯1୮୦୮ ) : 
ଏହୁ ଧାରନ୍ନ ସମ୍ବାନ ବ୍ୟାସାର୍କ ବଣିଣ୍ଣ ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସାମ୍ଭାନ୍ୟ ଦୂରଭ୍ନରେ 
ଥବା ଦ୍‌ଇଵି ସମ୍ମୀ ଓ ସମ୍ବାଷ ଧାଭବ ସ୍ତମ୍ଭକ 44. ଓ 4: ` ୨୨ 7 8'29] ଦାରା 
ଗଠିଡ । ତ୍ତମ୍ଭୂବ ଦ୍ମୟ୍‌ ମଧରୁ ଟଗୋଶଏ 4 ଗୂର୍କିଇ ଓ ଅପରଵ (4) ଭୁସଯୁ ୭ । ସୟୁକ 
ଓ“ ମଧ୍ଯଚର ଅନ। ଏକ ସମ୍ଭାମ୍ପ ଧାଡବ ସ୍ତମ୍ପୂକ 2 ଥାଏ । ମା ଉପରେ ଅବଜ୍ଥିଭ ଓ 
2 ସହୁଚ ସଂଧୁସ୍ତ ଏକ ମାଇନ୍ତୋ- 
ମିଃର ସ୍ତ ୦ ଦ୍ବାରା କଲୁ 4 
ଭ୍‌ଭରକୁ € ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତ- 
ରିଉ କରାଯାଇପାଚର । ଥି 
= ୪ ଭଭରେ 2ର ସଯଉଁ ଅଂଶ ରବହୁ 
ଭାହା ପର୍‌ବର୍ଚି୍‌ଭ ହହ୍ବଲେ ଧାଜ୍ନ୍ନର 

ଓ 


ଧାରକତ୍ଡ୍‌ ପରିବର୍ଶିଉ ହୁଏ । ସନ୍ଦ 


[ଚନ ନଂ 8`19] ଥ4 ଭ୍୍‌ଭରେ ର ବଦିଶ୍ଯ 
ପର୍‌ବର୍ଖିଉ ହୃଏ ଡାହାବହବଛେ ଧାରକଭ୍ଛ୍‌ ର ଘର୍‌ବଶିଳ । 
†% ©! 
ପି (8'23) 
2 1086“* 


ଏଠାରେ ୬ ଥ୍‌ର ବ୍ଯାସାଳୀ 
6 = 2ର ବ୍ୟାସାଳଂ 
†¢ = ବଦ୍‌, ତ୍ପାରକ ଧ ବାଙ୍କ 


ସୂତଗ୍‌? ଏ ବଝିନବରରେ ଧାରିନର୍‌ ଧ'ରକଜୁର ପରିବର୍ିନ ଢାହାର ବମିଭରୁ ନଷିସ୍ବ 
କର୍ପ୍ବସାଇପା ଚର ଓ ଚଢଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ମାନକ ଧାରିନ୍ଧ କୁହ୍ଲାଯାଏ । 


(11) ୭ଗୋଳ୍କାର ଧାରିଡୁ--ଗୋଵଏ ଗୋଲାକାର ଧାର୍ନନର ଧାରକଢୁ 


6୬ __ । ଏ କେନରେ ମଧ ଧାର୍ନର ଧାର କଢ ଡାହାର ବମିଭରୁ ନଷ୍ଟ କଗ୍‌- 


ଜା 
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୬୨୫୬ ବିଦ୍ଯୁଭ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞାନ 


ଯାଇପାରର ଓ ଚଉଣୁୁ ଏହ୍ନୀକୁ ଏକ ମାନକ ଧାଶ୍ନ୍ଧ କୁହାଯାଏ | ଏହ୍ଧୁ ଧାର୍‌ନର ସ୍ରାନ୍ତ 
ସ୍ତଭୀବ ନାହି କନ୍ତର ଦୁଇ ଗୋଲକଲୁ ସଂଦକେଦ୍ଦରୀ କ୍୍ଚିବା କଞ୍ପକର । ଏହ୍ନା ଵ୍ଯଗଭ ଏହୁ 
ଧାର୍‌ନ୍ଧରେ ଅଦ୍ଭୀନ୍ତର୍‌ ଟଗଗୋଲକର୍‌ ଆଣ୍ରସ୍ତୂ (5୯୭୮୦୦୮୯), ବାହ୍ୟ ଗୋଲକରରେ ଥ୍ଵରୀ 3, 
ଇଚ୍ୟାନ୍ଧ ପାର୍‌ ଫଣୋଧନ ଆବଣ୍ୟକ ବହାଇଥାଏ । 


810 ସଞ୍ଚାୟୁକ ଇଲେ୍‌ବ୍‌କଟ୍ରାଃଷ୍ଟାାପ୍‌ (୦୦୩ଓ୧୮୫୮୮୪ ୧1୧୯୮୯୧୦- 
8୦୦୮) 


ଏହ୍ନ ଇଲେ୍‌କ୍‌ବଵ୍ନୋସ୍କ୍ୋପ୍‌ର୍‌ ଗଠନ ଠିକ୍‌ ସ୍ପର୍ଟରିପନ୍ତ ଇ ଲେକ୍‌ଵ୍ଵୋପ୍ଲୋପ୍‌ ପର୍‌ କନ୍ତୁ 
ଏହାର ଚକକ 2୬) (ଚନ ନଂ 8.20) ଆକାରରେ ଅଟପକ୍ଷାକୁୁଉ ଝକିଏ ବଡ଼ ଓ ଭାହରା 
ଉ୍ପଚର ସମ୍ବାନ ବ୍ଯାସ ଛ 
ବିଣିଷ୍ଣ ଅନ୍ଯ ଏକ ଧାଇବ 
ଚକତ୍ତ ୮”, ଥାଏ । ଚକର 
72,ର ନମୁ ସୃଞ୍ଣରେ୍‌ ' ଲାଖ? 
ର (୭୮୩୫୩8୫୯) ଏକ 
ଆବରଣ ଥାଏ ଓ ଢାହ୍ରା 
ବିଦ୍ଯୁତ୍ୁ ପାରକ ହ୍ଵୋଇଂ 
ଥିବାରୁ ୨। ଓ ୬୮ 
ଟୋଚ଼ଏ ଧାର୍‌ମର କାର୍ୟ 
କରର । ଏକ୍ସ ସନ୍ତ୍‌ ସୂର୍ତିପନ୍ନ 
ଇଲେକ୍‌ବଚଛ୍ଧାସ୍ଳୋପ୍‌ ଅପେଷ୍ଷା 
ଅଧ୍ବକ ସୁଗ୍ରାତ୍ତ୍ର ଓ ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ 
ଖୁବ ସାମ୍ଭାନ୍ୟ ବଉବାନ୍ତର 
ସୁଚଭ ହୋଇପାରର । (୭ ଜଂ 8‹20) 
ଉଦ୍ରାହ୍ରରଣ ସ୍ବରୁପ ଗୋଝଏ ବ୍ୟୀଚଶସ୍ଵର ଦୁଇ ବଶଷାଗ୍ର ମଧ୍ଯଚର ବିଭବାନ୍ତର ସ୍ବଞ୍ଥିପମ 
ଇଲେକ୍‌ବଛ୍ଥୋଟସ୍ସାପ୍ଦ୍ବାଗ୍‌ ଜାଣି ହୂଏନାହି କିନ୍ତୁ ଏହ୍ଲା ସମ୍ମାୟୂକ ଇବଲ୍‌କ୍‌ଚ୍୍ନୋଚସ୍ସାପ୍ଦ଼ାଗ୍‌ 
ଜାଣିହୁଏ । 


ବାର୍ଯ 4 ସ୍ରଣାଳୀ : __ ମନେକର ଗୋଝିଏ ବ୍ୟାଵେଗ୍ଟର୍‌ ବରପୁ କ୍କାସ୍ବକ ଶଶେଷାଗ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 8. 20) ଭୁସୟୁକୁ © ଯୁ ଲୁସ୍କ ଶେଷାଗ ସନ୍ଵର୍‌ ଚକଭ 7); ସହ୍ଦୂଭ ସପୂକ୍ମ । 
ଏହ୍ନାଦାସ୍‌ 77 ଯୁ ଲାମକ ସବବବର ଗର୍ତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ବଉବ ବ୍ୟାବଵସ୍‌ର ଯୁ କା- 
ସ୍ଵକ ଚଶିଷାଗ୍ରର୍‌ ବିଉବ ସହ୍ନଉ ସମ୍ବାନ ହୂଏ । ବଗିଦ୍ୟଯୁଉକ ଚଘ୍ରର୍‌ଣ ଫଲରେ ୮ର୍‌ 
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ଧାରକତ୍ପ ® ଧାର୍ନ ୬୫୭ 


ନମ୍ପ ସ୍ଵଗରେ ବଧୁକ୍ତ।ସ୍ଵନ ଗ୍ଟର୍କ ଓ ଉ୍କ୍ସଵଂ ଦ୍ବଗରେ ପୁ କ୍ଜାସ୍ବକ ଗ୍ଫଜି ଉପଷଜ'ଉ ହୁଏ | 
ବର୍ଚିମାନ ୬୬କୁ କ୍ଷଣକ ପାଇ ଆଂ ଲଦ୍ଧାଗ୍‌ ସ୍ମଣଂ କଲେ ଭାହ୍ବାର ଯୁ କ୍ତାସ୍ଵକ ଗ୍ଟଜି 
ଭୁସ୍ତୃଷ୍ଣରୁ ଗ୍ବଲ୍‌ସାଏ ଓ ଟମକ୍ପ୍‌ରେ କେଵଲ ବୁ କ୍ତାସ୍ଵଳ ଗଭୁର୍ଜ ରହ୍ନେ । ଏହ୍ଲାପରେ ଚକ 
୮୨,କୁ ଭାହା ସଦ୍ଧତ ଲ୍ଗିଥ୍ଵବା ବଦ୍ଯୁତ୍ବଗ୍ଵଧୀ ପଦାର୍ଥର୍‌ ‹ ବେ୍ଷଦ୍ବାଗ୍‌ ଧୀରେ ଧୀବର 
ଉପରରୁ ଉଠାଇଲେ ୮), ଓ 08, ମଧରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଓ ଫଲବର ଧାରନ୍ର୍‌ 
ଧାରକକ୍ସଗ ହ୍ନ ,ସପୀଏ । ଏଠାଚଟର ଗ୍ର୍ଳ ସ୍ଚିର ରହ୍ୁଥ୍ବବାରୁ ଓ ଧାରକଢ୍ ହ୍ନ ଆସ ପାଉ- 
ଥ୍ଵବାରୁ “ଚକ ୦।ର ବଉବ ବୂର୍ଵ ପାଏ ଓ ଏହ୍ନା ଫଲରେ ସ୍ବର ।ୃଷ୍ିପତଦଵସ୍ 
ଅପଘ୍ପର ଉ ହୁଏ । ବଭନ୍ନ ଧାରୁର୍‌ ମିଲନ ବା ସ୍ପଦ୍ଧ ସ୍ଥଳରେ ଚସଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସ ।ସ୍ମଣଂ ଜାଉ 
ବିଉବୀନ୍ତର୍‌ ଉପକାଢ ହୁଏ ଭାହୀ ବବଜ୍ଞନକ ବସ୍ଵଲ୍‌ଶା (\୦1୯୫) ଏହୁ ସନ୍ବ ସାହାଯ୍ୟରେ 
ନଷ୍ରିସ୍ତ୍‌ କବଥ୍ବଲେ । ସମଥ୍ବପାଇି ଏହ୍ନ ସନ୍ବଲୁ ବସ୍ତ୍ର ରୁଵାର୍କ ଇଲେକ୍‌ବନ୍ଧା ବସ୍କାପୁ ମଧ 
କୁହ୍ରାଯାଏ । 
8:11 ଦୁଇ ପରିବା.ଭ୍‌ୀ ମଧ୍ଯରେ ଗ୍‌ର୍ଢ ବଣୁନ : ¦ 
ମ୍ବନେକର 4. ଓ 2 ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ଦୁୟ୍କ୍‌ର (ଚନ୍ଧ ନଂ 8ି.21) ଧାର୍‌କବ୍ଧୁ ସଥାନ୍ନମେ 


୦, ଓ ୦) ଏବଂ ଗ୍ଭଜଂ ପରିମାଣ ଠ। ଓ ଠୁକ । ଏହୁ ପର୍‌ବା୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ତର୍‌ ବଉବ ସନ୍ତ୍ 
ସଥାନବମ ୪7 ଓ ଫ଼୬ ହୁଏ, ଡାହାବହଲେ ୦ଠୁ'= ୦୮୪, ଓ (୦, = ୦୨77, | 


(ଚନ ନଂ 8.21) 


ବର୍ଚିମାନ ଢାରଦ୍ଵାଗ୍‌ ପରିବା ସ୍ପଦୁସ୍ଵଲୁ ସଂପୁ କ୍ତ କଲଲେ ଉଚ୍ଚ ବିଭବ ୪(ରୁ ନହ୍‌ 
ଣଉ ତ ପ୍ରବାଭ୍ରୂଭ ବହ୍ରଳ ଓ ଉତଭୟସ୍ତ . ପଭିବାସ୍ସୀର କିଉବ ମ୍ରମାନ ଅଥାଉ 7” 
ବହବ୍ରା ପର୍ପାନ୍ତ ଏଦ୍ନ ସ୍ରବାହ୍ନ ଗ୍ଭଲ୍‌ ରହ୍ମଵ । ଗ୍ଭଜିର୍‌ ପୁନଙ୍ବଣ୍ଡନ ପଠରେ ୩ ଓ ବରେ 
ଗ୍ଟଜଂ ପରି ମ୍ଭାଣ ସଥାନ୍ତଚମ ୩ ଓ ୩» ବହୁଉ | 


ସୁଢଗ୍ବଂ ବମ୍ଭୀଶ ଗ୍ଭ ୩17୩) ` ଯିୌ/ + ଯଃ = ୦୨୪୮ †+୦୨୪› 
୩1 __ 7 _ 6463 _ ୦, ©› _ ୦୨୪) + ୦» *୩2 


କଂ ଫଳ = = 2 = ୮ = = = 5 += 


© © ୦।/+୯୨ ୦।+୦[( ୦¡+୦, 
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୨୫୮ ବଦ୍ଯୁତ୍ଭ ଓ ଚ୍ମ୍ଭ୍କ ବଜ୍ଞାନ 


_ ୦, (୦,+୦୩ ... ର... (8 24) 
୩୨= (୦, +୦) 

ଠା ର .. 8.25) 
=ˆ. += × (୦, +*୦) ଧମ 


812 ଗ୍ର୍କ ବଣୂନ ଫଳେର ଣକ୍ତିକ୍ଷୟ୍‌ : 


ମଚନକର ଦୁଇଚ୍ ଗ୍ଭର୍ଜିତ ପର୍ବାସ୍ସୀ 4. ଓ 33ର ଧାରକଢ଼ ମଥାକ୍ଧମେ ୦, ଓ 
୦୬ ଏବଂ ଵଉବ ୪, ଓ ୪୬ । ସଦ୍ଧ ପରବା ସ୍ବୋଦ୍ଧୟ୍ତକ୍ତ ଟଗାଃଏ ଢାରଦ୍ଧାଗ୍‌ ସଂଯୁ କ୍ତ 
କଗ୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ରାଦହ୍ବବଲ ଉଚ୍ଚ ଵଉବରୁ ଗ୍ଭଳ ସ୍ତବାଦ୍ଦୃଭଭ ହ୍ବେବ ଓ ଘରିଣଣଷରର ଉୟସ୍ତ 
ପରିବାସ୍ତ୍ରର୍‌ ଵଉଦ୍ଧ ସମାନ ବହବ । ବଣିମ୍ାନ ଏହ୍ଧ ଗ୍ଭଜ ପ୍ରବାହ୍ନ ଫଲରେ ବ୍ଯବସ୍ଥାହର 
ମୋଃ₹ ଣଣି ହବ ,¦ସ ପାଉଥ୍ବବାର ଦଣ।ଇ ଛଆସାଇପାରର୍‌ । 


ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ଥ୍‌ 6 2ଲୁ ସଂୟୁ ଲବ କଣ୍ବା ପୁଝରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚମାଵ ଶକ୍ତ 
£ = ୦,୪)ଂ+ 2 ୦୬୪୬ 


ପର୍‌ ବାସ୍୍ରୀଦ୍ବୟକ୍ତ୍‌ ସଂଯୁ କ୍ତ କରିବା ପରରେ ପୁଙ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଥଦ ଅନ୍ଲୁସାୟ୍ବୀ, 
_- 6 ୮୩2୦ = 2୮» ୦୬ _ ୦୪୮୪), * ୦272 


ମମ ୯; + ୯2 ୦୮†୮୦୯: 


ସୁଡଗ୍‌ଂ ସଂସ କ୍ତ କରବା ପଟର ବଏବସ୍ଥାନର୍‌ ରମା ଵ ଶକ୍ତ 


2,=3 (୦) +୦୬ 7”* 


୦,୪,+୦,୧, 1 (୦;¡¥'\ + ୦୪୮) 
(୭ )[୭ ହଠ '] = ` ୦୮୦, ଏ 
`. ଶଚର ହ ,|ସ, 


(&-8,) = 2\3 ' ଠକ୍‌ +୦ ,୨୬) - (୪) + ୦୬୪୬) 


† 
2  ୦+୦ 


= ] 1: (୦୮୪, ସୁ ୦୬୬୬) ଏ (୦୪, ¬ ୦୬୧୬) 
ରସ 
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ଧ ରକନ୍ଧୂ ଓ ଧାରଣ୍ନ୍ନ 7¥ ୯ 


5 {୧୨୯୯୮ ୮୨. =272*୬ } 
' 8 ୧ 


_ ୦୦୬୫ (୮୪, _?],)° ୭ କା ** ‹ 
2176, = ସ, ଲସାଣି (8.26) 


“„ '୮+ >£: 


„. 


= 


ସୁଭଗ୍‌ଂ ଦୂଇଛ ଗୁର୍ିଭ ପର୍ବ ବାସ୍ସୀଲୁ ପରସ୍ର ସଭ୍ୁଭ ମଂସ, ଲ କଲ୍‌ ଗ୍ଭଜର 
ପୁନବ୍ଵଣ୍ଡାନ ସମୟ୍ତରେ ଣନ୍ତ ଦ୍ର ରାସ ପାଏ ଓ ଏହୁ ହ କାସ ଶଣ୍ତ ରୁପାଲ୍ରର୍‌ ଉ ଦହାଇ 
ଉଷ୍ପ, ଆଚଲାକ (ସ ଲ୍ସଂ) (9 ଣଇବର ପାଲି ଣଭ ହୁଏ | 


8.13 ଧାରିଚ଼ର ବବଧ ବଏୟବଦାର : 


ନମ୍ଲ୍‌ୟିଭ କାର୍ୟାପାଇଁ ଧାରିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କଗ୍‌ଯାଏ :-¬- 
(1) ଧାର୍‌ନରେ ବିବିଦ୍ଯୁଭୂକ ଣନ୍ତ ସଞ୍ଚୁତ ବହ୍ରାଇପାରେ ଓ ଏଣୁ ସଞ୍ଚୁଉ ଣଣ୍ତ 
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ଲସାୟ୍ଠୀ ବ୍ୟବଦୂଢ ବହ୍ରାଇପାଚର । 


(2) ଧାର ନ୍ନ ବବୈଦୁଯୁଭକ ଶକ୍ତ ସଞ୍ଚସ୍ଠ କର୍‌ ପାଲୁଥୁବାରୁ ପ୍ରେରଣ ଲୁଣ୍ଡଲୀ, ବମାର 
ଗାଉ୍ଜ ଇଭ୍ୟାକ୍ଧ ସନ୍ବରେ ଅଟ୍ନି ସ୍ଥ .ଲ୍‌ଙ୍ଗ (52୫୮) ବନ କରବା ପାଇି ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 


(3) ଏହା ସାହାସ୍ଯରେ ପଦାର୍ଥର୍‌ ବଦ୍ୟ୍ଯୁତ୍ତୁ ପାରକ ଧକ ବାଙ୍କ ନଷ୍ପିସ୍ତ କଗ୍‌ଯାଇ- 
ପାରେ | 


7 
(4) ବର୍କୀଣସି ବବିଦୁଭକ ପରିପଥବଚର (୦1୮୦୯ଧ41।) ଏହ୍ନା ମଧଚଦେଇ ସଲଖ 
ପ୍ତରାହ୍‌ (121୮€66£ 01୮୮€୮୯) ସବାଜୁୁଇ ବହାଇପାବର୍‌ ନାଵି କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟା ବର୍ଣୀ ପ୍ରବାହର 
(&1୯€100108 ୦।1୮୮୧୮୯୧) ସବାଦୁଇ ଚହାଇପାବରେ । ଚତଢଣୁ ବକି ଣସି ପରଷଥବିର୍‌ 
ସଲଖ ପ୍ରବୀହ୍ନ ବନ୍ଦ କରବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭ୍ଯାବର୍ରୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ଅବ୍ୟାହ୍ନଭ ରଥିବା ପାଇଁ ଏହ୍ଵା 
ବ୍ୟବଦ୍ଦୃତ ହୁଏ । 
(5) ଏହ୍ରନା ରେଞ୍ଜଓ ପରିପଷଥରେ ଚଦାଲନ (୦୫୯୩18୯୮୦୮) ଉସ୍ପାଦଳ 


କରେ । 
(6) ଏହା ସାହାସ୍ଏବର୍‌ ଜ୩ଣ ପ୍ରବାହ ମାପ କର୍‌ଯାଇପାବର | 


(7) କୌଣସି ପର୍ପଥରରେ ଏହା ବଜ୍ଲ୍‌ବଵକ୍‌ ପର୍ବଶ୍ଳ ଢୁ|ସ କରେ | 
(8) ଏହା ସ୍ତଇ୩ଵର୍ଶୀ ସ୍ରବାହ୍ନ ସମ୍ଚର୍‌ଣର ଦକ୍ଷରା। ବୃର୍ଞଂ କରେ । 
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୬୬୬ ବବର୍‌ © ଚ୍‌ ମକ ବଜ୍ଞଳନ 
ସ୍ତଶ୍ଵମାଳ। 


1. ଛୁର ବବିଦ୍ଯୁଭକ ବଉବ © ଧାରକଢୁର ସଜ୍ଞା ଉବଛୋଖ କର ! 
ନ © 8 ବ୍ୟାସାକଂ ବଶିଷ୍ଟ୍ ଦୁଇ ସଂକନ୍ଦ୍ରୀ ଗୋଲକଦ୍ରୀଗ୍‌ ଚଗାଝଏ ଟଗାଲ୍ବକାର 
ଧାରିନ୍ଧ ଗଠିତ ହ୍ରୋଇତଛୁ । ସବନ୍ଧ ମାଧ୍ମର୍‌ ବଦ୍ୟୁଭ୍ ପାରକ ଧ୍‌ ବାଙ୍କ [¢ ହୁଏ ଢାହା- 
ହେଲ ଧାର ନ୍ପର୍‌ ଧାରକଢ଼ ସ୍ଵଚକ ଚଗାଶିଏ ବ୍‌ ଣି ଜଗମ୍ଭନ କର । 


2. ଦୂଇଝ ସମଅର୍ଷୀୟ ସମୂକଦ୍ାଗ୍‌ ଗଠିତ ଟଗୋଝିଏ ସମୃ।କାର ଧାରନ୍ନର ଏକକ ବଦୈସ୍ଯ- 
ପାଇଁ ଧୀରକତ୍ସ ସଚକ ଏକ ସନ୍ଥ (1:801୮€8$100) ନିଗମଳ କର | 


ˆ ସେ ବର୍କୀଣସି ବଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାର୍ଥ ଗୋଝଏ ସାଗର ଭଲସ୍ଥ ଚଃଲ୍‌ଗ୍ରାଫ୍‌ ଭାରର (5ପ୬- 
108710€ ୯୩୦1୧) ଧାରକଢ଼ ନଥସ କର ! 


ଗୋଛଏ ସାଗର୍‌ ତଳସ୍ଥ ବହଲ୍‌ଗ୍ରାଫ୍‌ ଭାରର ବ୍ୟାସ 5 ମି: ମିଁ: ଓ ଭାହା ଜପରେ 
2. ମିଁ: ମି: ମେ ୋଵିଏ ବଦ୍ୟଯୁଭୁ ପାରକର (7« ଧି ଆବରଣ ଅଛୁ । ପ ଣି 
ଭ୍‌ଡରରେ ଥବାଚଦଲେ ଏହ୍ଜ ଭାରର୍‌ ଏକ କଳମ୍ବମ୍ିଛର ବଦିର୍ସ୍ଯପାଥି ଧାରକଭ୍ଧ ନ୍ରିସ୍ତ 
କର | (ଉ୍‌: ( '32 /†} 


4 ଚଗାଛ଼ଏ ସମ୍ଭାନ୍ରଗ୍‌ଲ ସଳଲକ ବାୟ୍ତୁ ଧ୍ୟାରନ୍ଧର୍‌ ଧାରକନ୍ସ ସୂଚକ ଏକ ସୃନ୍ନ ନଗମ୍ଭନ 
କର । ଏନ୍ଧୁ ଧାରନ୍ତର୍‌ ଦୂଇ ଫଲକ ମଧ୍ଯବଚର £ ବବଧ ବଶିଷ୍ଣ୍ଣ ଚଗାଛଏ କାଚଣଣ୍ଡ 
(ବଦୁ ଭୂ ପାରକ ଧ (ବାଙ୍କ = 7) ଅଂଶିକ ପୂର୍ଣ କଲେ ଧାର୍ନର ଧାର୍‌କକ୍ସ୍‌ କପଷଣ୍‌ 
ପର୍‌ବରି୍‌ଡ ବହବ ଦର୍ଶାଅ । 


5. ଗୋଵଡଏ ସମ୍ଭାନ୍ତଗ୍‌ଳ ଫଲକ କାଗଜ ଧାରଣିନ୍ତରେ ଥ୍ରବା କାଗଳର୍‌ (୨୧= 2) 
କ୍ଷେନ୍ଧଫଲ 27 ବର୍ଗ ସେ: ମିଁ: । ଧାର୍ନର ଧାର୍‌କନ୍ଧ ଯଦ୍ଦ 0:0 . ମାଇବନାସଫାବ୍‌ଡ଼ୁ 
ହୂଏ ଭାହ୍ନାହେଲଲେ କାଗଜର ବବଧ ନ ଷ୍ରିୟ୍ କର୍‌ | (ଜ; 0 047 ମି: ମି:) 


6. ବଗାଡିଏ ସମାନୁାଗ୍ଳ ଲକ କାଗଜ ଧାର୍ନରେ 12 ଚଗାଶ ଧ ଭବ ସଲକ ଅଛୁ | 
ସନ୍ଧ କାଗଜର ବବଧ ଓ) ମି. ମି. ହୁଏ ଓ ବଦ୍ଯୁଭୂ ପାର୍କ ଧ ବାଙ୍କ ଓ ହୁଏ, 
ଢାହ୍ରାଦହେଛଲେ ଧାଶ୍ନ୍ଧର୍‌ ଧାରକନ୍ଧ ନ୍ଥ କର | (ଜ୍‌: 0.0105 ୮) 


7, ସୂଥସୀଲୁ ଯଦ୍ଧ 6300 କଲେମିଃର ବ୍ଯାସାର୍କର୍‌ ଏକ ଚଗାଲକ ବବେଚନା କଗ୍ସ:ଏ 
ଭାହା ହେବେ ମାଇବ୍ତୀଝାଗ୍‌ଡ଼୍‌ ଏକକବର୍‌ ଡାତ୍ଲାର ଧାର୍‌କନ୍ଷ୍‌ କେଚଉ ବହବ ? 
(@: 7 × 10/77) 
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8. 


9 


ଧାର୍‌କଟ୍ଦୁ ଓ ଧାରନ୍ନ ୬୬୯ 
ଗୋଛ଼ି ଏ ଗ୍ଭର୍ଜଉ ଧାର୍‌ନ୍ନଚର୍‌ ସଞ୍ଚ୍ରଉ ଶଣ୍ଡପାଇ୍ରି ସ୍ବନ୍ଧ ନଗମନ କର । 


ଗୋଡିଏ ସମ୍ବାନ୍ନ ।ଲ୍‌ ଫଲକ ଧାର୍‌ ନ୍ଧରେ ସେବଉବବେଲେ (1) ଝଲକର ଗୁଳି ସ୍ଥିର 
ରବହ୍ନ ଓ ())) ଝଲକଦ୍ଧୟ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ଵଉବାନ୍ତର ନ୍ରୁର୍‌ ରୃହ୍ନ ବସଚ୍ବବବଲେ ଫଲକ 
ଦ୍ଦ୍‌ସ୍ତ ମମ୍ଚରେ ଆକଷଣ ବଲ ସ୍ଥିର କର । 


10, ଫଳକ ବଷିନ୍ନଫଳ . © ଗୁର୍ଜ ଘର୍ମାଣ ଠୂ ବଶିଞ ଚଗୋହଏ ସମାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଝଲକ 


11. 


12 


ଧାର୍‌ନ୍ଧର ଫଲ କଦ୍ଦୃସ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁରତ୍ଗ୍‌ ସଦ୍ଧ ୩ରୁ ୩\ଲୁ ପରବଶ୍ିନ (0) < ୩) କର୍‌- 
ଯାଏ ଭାହ୍ରାବହ୍ଦଲେ ଭାହ୍ରାଦ୍ବାଗ୍‌ ଣନ୍ତିର ଷରିଵଶଚିନ ଚବକଉେ ଵହ୍ବବ ¢ 


[କ:2୍‌ଇ ଥ-.] 


ଦୂଇଝ଼ ଜଳକୁନ୍ଧାର ବ୍ୟାସାକ ସଥାନତମ 1 ମି ମି, ® ଥ ନି, ମି; ଏବଂ ସେମାଚନ 
ସଥାନନମେ 3000 ଓ 6000 ବପ୍ଲ୍ଃକୁ ଗାରିତ ହୋଇଛନ୍ତ । ଜଲକୁନାଦୃସ୍ବ ମିଶା - 
ସାଇ ଚଗାବଏ ବଡ଼ ଜଲକ୍ଦୁହଦାଚଟର୍‌ ପରଣଉ ଦହୁଲଲ୍‌ ସଞ୍ଚୁଇ ଶସ୍ତର୍‌ ପର୍‌ବଶ୍ଚିନ ଓ 
ଜଲସ୍ୁୁନ୍ଦାର୍‌ ନୁଭନ ବଉଦ ନଥ୍ରିସ୍କ କର । 

(ଜ୍‌ : ଶଛ ପରବଭିନ = 15 ଅଗ, ନୁଭନ ବଉବ = 7200 ବସ୍ଲ୍‌ଶ) 
ଜମ୍ପ୍ଲ୍‌ଖିତ ବଷସ୍ଟ୍‌ରେ ସଂସିସ୍ତ ବପ୍‌ପଣୀ ବଲ୍ଖ : ¬ ¬ 


(1) ପରଦଶୁମସ୍କ ଧାରନ୍ତ, (11) ବଦୁଏତ୍ଜ ବଚଶ୍ିଷ୍ୟ ଧାରନ୍ତ (111) ସରଞ୍ଷକ ବଳୟ୍କଵ 
ଧାର୍ନ, (17) ସଞ୍ଚାସ୍‌କ ଇବଲକ୍ବଶାସ୍ସୋପ | 


13. ଦୁଇଢ଼ ଗ୍ଭର୍ଜଢ ପର୍ବାତ୍ତ୍ରଭୁ ପରମ୍ପର୍‌ ସହ୍ଵତ ସଂଯୁ କ୍ତ କଲେ ଗ୍ଭର୍ଜର ସୁନବଣ୍ଠନ 


14. 


ସମ୍ଭୟବରେ ଣଣ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ, ପ୍ରମାଣ କର | 


ଧାର୍‌ନ୍ଧ ବଭ୍‌ଲ୍ନ ପ୍ରୟ୍ଟରୋଗ ଉବନ୍୍‌ଖ କର୍‌ । 
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ନବମ ସରଚଚ୍ଛଦ 
ଇଓଡଲକ୍କ୫ଆ¦ମି୫ଇ © ସିର 
୧୭୧୭ଭୁଧ୧ଳକ ମାପନଳ 


(1116010116£ 61 &1 0 ` 1; 1 € ୦୮୦୭ 1୦ `11169911)'€11161)† ) 


9.1 

ମ୍ଥିର ବୈଦ୍ଯୁତ୍ିକ ପସ୍ୀଷ୍ଷାରରେ ବଵଉବାନ୍ତରର ସଠିକ ମାପ ସ୍ରଚସ୍ଫାଜନ 
ବହୋଇଥାଏ । ସୁଡଗ୍‌ଂ ଏହୁ ମାପ ପାଲି ବ୍ୟବଦୃଢ ହେଉଥିବା ସନ୍ନ୍ଵ କାର୍ୟ କରିବାବବଳେ 
ଗ୍ଲର୍ଜର ଯେପଣ୍‌ “ବକୌଣସି ପର୍ବଶିଳ ନ ହୁଏ ବା ଗୃଜର ` ସାମ୍ବାଳ୍ୟ ପରବଶ୍ଚିନ ପାଇଁ 
ସ୍ରୟ୍ରୋକମାସ୍ତ ଫଣୋ ଧନ ଯେପରି କଗ୍‌ସାଇପା ରେ ମେଥ୍ପପ୍ପର୍ତଂ ଦୃଞ୍ଣଂ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । 
ପୁନଷ୍ତ ରଚି ର ବବଦ୍ୟୁର୍ଜ କ ସନ୍ତ୍ଵ ଭଥା ଗ୍ବର୍ଜିଭ ବସ୍ଥରୁ ଗ୍ଟର୍ଜ ରଣର ସମ୍ଭ୍ରାବନା ଥାଏ । 
ଏହ୍ନ ଗ୍ଭର୍ଜ ରଣ ସଙ୍ଖନମ୍ପ ଲଲ୍ବବା ପାଲି ଉପକରଣଣୁଜ଼ିକୁ ଉପୟୁ କ୍ତ ବବ୍‌ଧ୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦାଗ୍‌ 
ଗେ୍‌ଧଭ କରବା ପ୍ରଦସ୍ପୋଳନ । ପ୍ରବାସୀ ବଦୁଂଭୁ ପାଲି ବ୍ଯବଦ୍ଧଢ ହେଉଜ୍‌ଥବା ବଦ 
ରୁ ମ୍ପ୍ବୀୟ୍ବ ଗ୍ଵେଲ^୫ମିଵର, ଗ'ଲଖ୍‌ବନା ମିଃର , ଇଚ୍ଯାଦ ସନ ଛିର ବବେଦୁଭିକ ମାପ ପାଲି 
ସମ୍ପ ଞ୍ଜ ଅନ୍ଧୁପଯୋଗୀ । 


ବୈଜ୍ଞନ୍ନକ ଫାସ୍‌ଡ଼େ ପ୍ରତି ପନ୍ନ ଇଲେକ୍‌ବ୍ଧା ସ୍ବ୍ୋପ୍‌ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ଥି ର୍‌ ବବିଦୁୟରିକ ବଵଉବ 
ମ୍ବୀପ କଣ୍ଥ୍ଲେ । କଲୁ ଏହ୍ଵ ସନ୍ସ୍‌ ସୂଗ୍ରାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଓ ଏହ୍ଲାଦ଼ାଗ୍‌ ୍ଚିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଉ 
ସ୍ରଠିକ ସ୍ତ୍ବବରେ ମାପ କଗ୍ଵଯାଇ ପାଚର୍‌ ନାମ । ଵଉବର ସଠିକ ମାପ ପାଲି ପରବର୍ଜୀ 
କାଲରେ ସମ୍ଞାୟକ (୦୦୮୦୧୮୫108 €1€¢୯୮୮୦୫୦୦୮୧) ସୁଣ୍ିପନ ଇଲେକ୍ବବାସସବାପ 
ଜ୍‌ଇଲସଳ୍‌ ଇଲେକବଝ୍ଥାଚମ୍ପାପ ପ୍ରଭ୍ଟଭ ବନ୍ଧ ପ୍ରକାରର ସୁଗ୍ରାସ୍ତ୍ବ ଯନ୍ତ୍ର ଉଭାବଇ 
ହ୍ଲୋଇଅଛୁ ଏ ସମ୍ଭସ୍ତ ଚକ୍ଷନ୍ତରରେ ଦୂରସ୍ବୀକ୍ଷଣ ସନ୍ଵ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପଞ୍ଥରପନ୍ତର ଵକ୍ଷେପ ବା 
ବସ୍ଥାପନ ସଠିକ ପ୍ଵବରେ ମାପ 1 କର୍‌ସୀଏ | କନୁ ଏହୁ ସରୁ ସନ୍ତ୍ର ଧାରକଢ଼ (୦୯3୮ 8୦1 
( 1166) ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ | ପରେ ଛର ବୈଦୁ୍ଯୁଭକ ବଉବର ସଠିକ ମାପ ପାଣୁଁ ଭ୍ଲ୍ନ ପକାର୍‌ର 
ସନ୍ସ୍‌ ଆବଷ୍ଟ୍ଟ୍‌ ଉ ହ୍ରୋଇଅଛୁ । ଏହ୍‌ ଯନ୍ତ୍ରଲୁ ଇଳଲ୍‌ବ୍‌ଚଚଟ୍ରାମି ଟର କୁହ୍ଘାଯାଏ । 


ଇଲେକ୍‌ଚ୍ଚାମିଚର ପ୍ରଧାନଉଃ ଦୁଇସ୍ତଳାରର ସଥା :-¬(1) ଚକଲଭ୍‌ନ୍‌ ଙ୍କ 
ପର୍‌ମ୍ଭ ବା ଆକ୍ୁଞ୍ଡ୍‌ ଚର୍ତ କା ଇଲେକ୍ଶ୍ୋମିଃର୍‌ (44((186£୧୦୯ 0156 €]€୦୯୮୦୮୩୧୧୯୧୮) 
® (11) କ୍ଡ, ଇଲେକ $ବାମିଃର ((ି48୯୮୫୮୧ €]€୦୯୦୮୨୧୯୧୮) | 
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ନ. 


ଇବଲକ୍ତଃ | ମିଃର ଓ ଛୁର୍‌ ବବଂଦ (ଭିକ ମାପନ 7୬୩ 


¿` 


୭୬ ।) ଆକ୍ତୁଷ୍ଟା ଚର୍ତ୍ଚଁକା ଇଲେଦ୍‌ ବଟ୍ରାମଟର (^ ¢୪୪୯୯୧୭ 016°- 
€]}€୦୯୮୦1୮€୮୧୮) ; 


ଏହ୍ନ ସନ୍ତ୍ଵ ସ୍ଵରଧାନଡଃ ଏକ ବାୟୁମାଧମ ଯୁ କ୍ତ ସରକ୍ଷକ ବଳସ୍କ୍‌ ଧାର୍ନ୍ନ । ଗ୍ଭର୍ଜ 
ଧାର୍‌ନ୍ଥର ଫଲକ ଦ୍ବସ୍କ୍‌ ମଧରେ ଥ୍ଵବା ବଉବାନ୍ତର ସୋଗୁ ସେଜ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ଢାହ୍ା 
ସାହ୍ରାଯ'ଚରେ ଵଉବାନ୍ତର ମାପ କରବା ଏହ୍ର ସନ୍ତର୍‌ ମୂଲ ମନ୍ତର । ଏଠାରରେ ବଦୈଶିା, 
ବିକଷନ୍ରଫଲ ପ୍ରଭୃ ଭ ଚମମୀ ଲକ ଏକକ ସ୍ବାହ୍ରାଯ୍ୟବର ବଲ ଥା ବଉବ ମାପ କରାଯାଉଥିବାରୁ 
ଏହୁ ସନ୍ତଲୁ ପରମ ( ୦୫୦, ୧) ଇଚଲକ୍‌ ଚଟ୍ରାମଟର କୁହ୍ଘାସାଏ । 


ଗଠନ :- ଏହୁ ସନ୍ତ, ଦୁଇଝ ଧାଇବ ଫଲକ 3 ଓ 2 ଏବଂ ଏକ ସରଞକ 
ବଲସ୍ଫ 5 (ଚନ୍ଧ ନଂ 9-1) ଦ୍ବାଗ୍୍‌ ଗଠିଜ । ଥି ଓ © ପରସ୍ଥର ସହ୍ରଡ ବଗାଵିଏ ସରୁ 
ଡାରର ¥୍ଝ.° ଦ୍ବାଗ୍‌ ସଂସ୍କ୍ତ । ଏହାଦ୍ସ୍ାଗ୍‌ 4 ଓ 23 ମଧରେ ସ୍ଥିଂର୍‌ ବବିଦ୍ୟଯୁଭକ ବକ 
ସୁଷମ ହୁଏ । ସନ୍ସ୍‌ର୍‌ 


ଜ୍ଭପର ଫଲକ ଥିଲୁ / 5 

ଟଗାଝିଏ ସ୍ମ, ”° ୦ ଧର୍‌ 5 

ରଖିଥ ଏ | ଏହୁ ¶ ° _ @ ^ 55 
ସନ୍ଧ୍ଵଡ ଟଗୋହ୍ଧଏ ମାଇ- 

ନୋମିହର ସ୍ପ ୮୩ 


ସଂଧୁକ୍ତ ଓ ଚଢାହ୍ରାଲଲୁ 
ଘ୍ଵଗ୍ବ୍‌ଇ ଫଲକ ଥିଲୁ 
ସ୍ତସ୍ଫରୋଜନ ଅନ୍ୁଯୀସ୍ଫୀ 
ଉପର ଭଲ କଗର୍‌ଯାଇ- 
ପାଚର୍‌ । ଉବଲ ଥ୍ବବା 
ଫଳକ କକୁ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ଯ ( ଚନ୍ଧ ନଂ 9‹1 ) 


ଏକ ମାଇବନ୍ନୋମ୍ମିଵର ସ୍କଟ 7 ସାହାସ୍ଯବର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାୟ୍ସରୀ ଉପର ଢଳ କର୍‌ସାଇ- 
ପାଚର | ଫଲକ 2. ଥ ବଲସ୍ଟ୍‌ ତର୍‌ ସମ୍ଭଭଲ ମଧ୍ଯବର ଥ୍ବବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚଗାଡ଼ଏ ଦୁରସ୍ଵୀଷ୍ଷଣ 
ସନ୍ଦ୍ଵ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଷ୍ଦିସ୍ଟ୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । 


କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ରଣୀଳୀ : -¬ ବ୍ୟବହାର ସୁବଂରୁ ସନ୍ବ୍ର ସମସ୍ତ ଫଲକକୁ ଭୁସଂୁ କ୍ତ 
କଗ୍‌ଯସାଏ ଓ ଏହ୍ବାଦ୍ଲାଗ୍‌ ବସମ୍ବାନଙ୍କର୍‌ ଵଉବ ଶୂନ୍ୟ ହୂଏ । ଢାପରେ ସ୍କ 77 ସାହାସ୍ୟରେ 
4. ଓ ଦଲୁ ଏକ ସମଢଲବର ରଖାସାଏ | ବଣ୍ଜିମାନ 4 ଉପରେ ୨୨୧ ଓଜନ ବଣ୍ିିଷ୍ଡ 
ଗୋଵିଏ ଵସ୍ଥ୍‌ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ଏହ୍ନା ଫଳରେ ଝଲକ ଥି ନମ୍ବଲୁ ସାମ୍ବାନ୍ୟ ଖସିଆଚସ । 
ଏହ୍ନାପରେ ସ୍କ 7¶ ସାହାସ୍ୟରେ ଥକ କୁ ସୁନଶ୍ଧ ତର ' ସମଉଲକୁ ଆସ୍ବି ବମ୍ଛୁ ,#ଲୁ ବୀହ୍ବାର୍‌ 
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7୬୪ ବିଦ୍ଯୁଡ୍‌ ଓ ଚ, ମକ ବଜ୍ଞାନ 


କର୍‌ ନ୍ଧାସାଏ । ଫଲଢାଃ ଥିର ସମ୍ଭଭଲ ତର ସମ୍ଭତଲ ଠାରୁ ସାମ୍ଭାନ୍ଯ ଜ୍‌ପରଲୁ 
ଉଠିଯାଏ । ବିମାନ 4. ଓ ର ଭୁସଂଯୋଗ ବଚ୍ଛିଂନ୍ସ କର ନ୍ଦଆସାଏ ବଶ୍ଚିମାନ ସଦ 
4 $ 5 ମଧରେ ସୁ ର ବଦିଦ୍ଯୁଭକ ବଲ ସ୍ତସ୍ଫୋଗ କଣ 4କୁ ତର ସମତଢଲଲୁ ନଥଆଯାଏ 
ରାହ୍ନାହ୍ଵେଲେ ସ୍ରପୁକ୍ତ ସ୍ଥିର ବଦ୍ୟୁଭକ ଆକର୍ଷଣ ବଲ 7” = 1?19 ହେବ । 

ବଣିମାନ ଚଯଉଁ ବସମ୍ଥିର ବଉଦ ନଷ୍ତିୟ କରିବାକୁ ବହବ ଡାହାଲୁ 4 ସହ୍ଧତ 
ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ଗ୍‌ସାଏ ଓ ଏହା ଫଲଟରେ 4. ଓ 33 ମଧଚର୍‌ ବଦ୍ଦଦ୍ଯୁଭକ ଅଆକଷ୍ଷଣ ଘଟିବ । 
ଏହ ଆକଷଣ ବଲର ପରିମାଣ, ସଲକଦ୍ଧସ୍ସ ମଧରେ ବା ବଧାନ, ବଉଦାନ୍ତର ଓ ଫଲକ ` 
ଦୁୟ୍ଟ୍୍‌ର ବକ୍ଷନ୍ଜଫଲ ଉପରେ ନଉର କଟର । ବରଶ୍ଶିମାନ ସ୍କ #4 ସାହାାସ୍ଯଚର ଉଉସ୍ତ୍‌ 
ସଲଳକର ବ୍ୟବଧାନ ଏପର୍‌ ସମଚସାଜନ (ଥ୦]05୮) କର୍‌ଯାଏ ବଯପଷଣକ ସଂଲକ .4 
ସ୍ପନଶ୍ଚ ତର ସମ୍ଭଭଲଲୁ ଗ୍ଫଲ୍‌ ଆସସ । 


ଚଡନ୍ତୁ :-¬ଏହୁ ସମସ ଉପଚଯସାଜନ ପଟରେ ମବନକର 
¿ ` # = 4 ଓ 3 ମଧଚର ବ୍ଯବଧାନ 
୨ ତ = ସଲକ ଏର୍‌ କାର୍ଯାକାସ୍ଵ ଚଝିନ୍ଧଫଲ 
୩ =ଗ୍ବଜର ସୃଷ୍ତ ସାନ୍ଦ୍ରଭା 
;₹7= ଫଲକ 4 ର୍‌ ବଭବ 
7; =ସଲଳକ 4. 2 ମଧ୍ୟଚର ଵଦ୍ଦମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଭ୍‌ କେନ୍ଧର ଗବ୍ରଭା 


( ସଲକ 4ର କାର୍ଯାକାସ୍ଵ୍‌ କେନ୍ନଫଲ = 4. ର୍‌ ଚଷନ୍ଫଲ + 4 © © ମଧ୍ବର 
ଥବା ଅମ୍ଜଲର୍‌ ଅବ କ ବଷ୍ଷନ୍ଦରଫଲ ) 


4. ଓ 23 ମଧବର @ ସ୍ବା କରୁଥିବା ବିବିଦ୍ଯଭକ ବଲ 7” = 277? .4 
ତୃ ୫୩4୩ (୩, ୨4୮୧ 
୮ | 
4⁄୩ 

ଳି ଫୁୂ?ଃ କ୍‌ ହୁଂ 
=୦2୧7.4-52( ୮ୟ] 4 ¬ ନନ 
„ 43୪3 °“ 
+ * ଛଲ == /?? £ 


_ ହ=5# [୧୨୪ ଛୁ. ବୈ ଏକକ ..ଚ ଜା କଚା (91 


875#12 
=300 × ୩ \/ 677୩ ସ୍ଲ୍‌$ ୫ ସ୍ତନ ୫୫ ୨୩୩ 


** 9୨= 
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ଇଲେକ୍ବ,| ମି୫ଵର ଓ ସୁର ବବିଦ୍ଯୁଭକ ମାପନ ୨୬୫ 


ସେ ବର୍କୀଣସି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମଧରେ ବଭଵାନ୍ଛର ନଷ୍ଚିସ୍ତ କରିବାଲୁ ବହବଲ ଥ୍ବୁଲୁ 
ପ୍ରଥମ ବନ୍‌) ସହୁ ସଂୟକ କଗ୍ସାଏ ଓ ସ୍କ 7£ ସାହାସଂରେ 4 ଓ ୨୦ ଲୁ ଏକ 
ସମ୍ଭଭଲସ୍ଥ କଗ୍‌ଯାଏ । ବଶ୍ିମାନ 
ମବନେକର #12 = 4 ଉପରର ଵି ସୃ କରୁଥିବା ବଲ 
6+ = 4 © 73 ମଧଷବର ବ୍ଯବଧାନ 
୨, = ସଥମ ବଜ୍ର ବଉବ 
7୮” 


8 ୧ = ୩3/87 


ବଣ୍ଚିମ'ଜ 44 ଲୁ ଭୁସଂଯୁଲ କଣ୍‌ ଓ ଭୁସୂଣ୍ତ ସହୁଭ ସଂବଯ ଗ ବର୍ଛିନା କର ର୍ଦୃଂଗସ୍ତ 
ବହୁ ୬୬ ସହ୍ଦଭ ସଂଯୁ କ୍ତ କରାସ'ଏ । ପୁଙ୍ଟପର୍‌ ସୁଳଣ୍ତ ସ୍ବ ୬ ସାହ୍ବାସ୍ଯରେ 4 ଓ 
66ର୍‌ ସମତଲ ସମାନ କରାଯାଏ ବଶ୍ଛମାନ ମଚନକର 
??12:= 4. ଉପଚର @ ପୟ କରୁଥିବା ଵଲ 
6› = 4. ଓ 3 ମଧରରେ ବ୍ବଧାନ 
ହକ, ଦୃଂଗୟ ବନ୍ଦର ବଉବ 


ସୁଭରା୨ ,?¡ ଓ 2? ବହ, ମଧ୍ଚର ବଭବାନୁର୍‌ 
ହନ. - ଫୃ,=(7 -624/87୩# ସ୍ଥ: ବୈଃ ଏକକ ' = (୨.୬) 


= 300 (7, - 7,)\/ 8୩୩୬ ଗ୍ରେଲ ଛନ୍ତି ଏକ , (928) 


ଜପଗ୍ଲେଲ୍ମ ସମ୍ମୀକରଣ ସାଦ୍ଵାସ୍ୟଟର ଵଉବୀନ୍ଛର୍‌ ମାପ କଣ୍୍‌ଵା। ପାଇଁ (6୩) - 7,)ର 
“ମାଳ ନ୍ରିସ୍ତ କଣିବା ସ୍ତୟ୍ବୋଜଳ । କିନ୍ତୁ ସେଥପାଇ୍‌ ୩। ଓ ୩,ର ମାନ ପୃଥକ ସ୍ଵବରେ 
ନଷ୍ପିସ୍ତ୍‌ କରିବା ଅନାବଶ୍ଯକ । ସୃଚକ ସାହ୍ରାସ୍ୟବର୍‌ (୩। - ୩୬) ର ମାନ ସିଧାସଲଖ 
“ନଞ୍ଜିସ୍କ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । ପରମ୍ଭ ଇଚଲକ୍‌ଚଶ୍ରାମ୍ଭିବର ସାହ୍ରାଯ୍ୟଯବର୍‌ ଉଚ୍ଚ ମାନର 
ବଉବାନ୍ଦର ଓ ସନ ପଦାର୍ଥର୍‌ ବଦ୍ଯୟୁତ୍ତ୍ର ପାର୍କ ଧ,ବାଙ୍କ (10161€6¢୮୯୮1୦ ୦୦୮୫ 3୮୯) 
ବା ବଣ୍ଚିଷ୍ଣ୍‌ ଘପ୍ରେରକଳୁ କ୍ଷମତା (5୮€୦111¢ 1001 ୦୯17€ ୯୫୮୭୫୦୯1୯୩ ମାପ କର୍‌ସାଇ 
। ପ୍ରାଟର । 
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7୨୬୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞନ 


ଉଦାଦ୍ର ରଣ (1? :-_ _ଗୋଵଏ ଆକୁଧୁ ଚକା ଇଚଲକ୍ବଶାମିଃରର୍‌ ଉପର 
® ଭଲ ଚଵିକା ମଧବର୍‌ ବ୍ୟବଧାଳ 0.4 ବୟ. ମି. ଓ ବଭବାନାର୍‌ 600 ସସ୍ଵଲ୍ଵ | ସଦ 
ଚ୍ଞ କାର ସେନ୍ଧଫଲ 10 ବର୍ଗ ଚମ, ମି, ହ୍ଦୁ ଏ ଭାହାବହ୍ନଦଲ ଚି କା ମୂଧଚର୍‌ ଆଳଷଣ୍ଠ 
ବଲ ନଞ୍ଜୟ୍ଢ କର । 
600 


== ୦୯୪୯ = ® କୁ "୧୬, ଧର ଏ କ 
600 ବସ୍ୟଲ୍‌ଃ = ଥତ୍‌ ଯା ସ୍ଥ ର୍‌ ବବଦ୍ୟୁଭକ ଏକ 


୩ 7? ଥ _ 2 × 2 × 10 _. 4 × 10 × 100 
8⁄9 ` 8= = × 16 _ 8 × 7 × ]6 


= 9.9 ଡାଇନ୍‌ 


(2) ବଗାଵଏ ଚକଲ୍ଭ୍ନ୍‌ ଇଲେକଵଵୋମିଵରର ଦୁଇ ଚନ, ନ୍ଧୁଂକା ମଧଚର୍‌ ବ୍ୟବଧାନ 
0' ୭ ବସ, ମି, ଓ ବଭବାନାର 1800 ସ୍େଲ୍‌୫ | ଯଦ୍ଦ ଜ୍‌ପର ଚନ୍ଧ କାର କ୍ଷେନ୍ଧଫଲ 10 
ବର୍ଗ ୧ସ, ମି, ହୁଏ ଭାହ୍ରାଦହ୍ନଲେ ଚ୍ଛ କାଦ୍ବୟ୍ତ ମଧ୍ଷରେ ନି ନମ୍ଟା କରୁଥିବା ଆକଷ ଣ ବଲ 
ସ୍ରଦ୍ଦ୍ୁଭ ସମ୍ଭାନ ହେବା ପାଲି ଡାହ୍ନୀ ଉପରର ସ୍ଥାଗିଉ ବମ୍ଛୁର ବମ୍ଛୁଦ୍ଧ ନଞ୍ଜିୟ୍ର କର । 
"7= 1300=6 ଛୁ. ବିବି. ଏକକ ; 
୩= 0:5 ସେ. ମି. 


;7=(/ +/37୩୫; 


„ „ = 4୪” _ 10 × 36 
` 7 859 ` 8=<314= 255:9580 `“ 0:058 ଶାମ୍‌ 


(2) କଡ ଖୁ, ଇଲେବ୍ବଟାମିଟର (080180£ €]«¢୮୮୦୮୩୧୮୧୮) :- - 


ଆକ୍ପୁଷ୍ଟ ଚନ୍ଧଂ କା ଇଚଲ୍‌ କ୍‌ବ୍ଶାମ୍ନିଚର ବଶେଷ ସୁଗ୍ରାସ୍ତ୍ର . ନୁହେଁ । ଏହ୍ଲା ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ 
ନ୍ଯୀନମ୍ଭାନର ବଉବାନ୍ତର୍‌ ମାପ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ ନାହି । ଲଡ଼ଁ କେଲଭ୍‌ନ୍‌ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ମୁଗ୍ରାସ୍ତ ଇଲେକ୍‌ଝ୍ଧୋନନିଵର୍‌ ଉ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ କ୍ସାଡ୍ଜାଣ୍ଟ୍‌ ଇଲେକ୍‌ବ୍ଳାନ୍ନଃର୍‌ 
କୁଦ୍ଦାଯାଏ । ଏଜ୍ବ ସନ୍ଵ୍‌ ପର୍‌ଵଶ୍ଚିୀ କାଲଟର ବର୍ଜ୍ଞାନ୍ତକ ବଡାଚଲଜାଲେକ୍‌ଙ୍କ (୮୦୮- 
28୧1) ଦୁାଗ୍‌ ରୁପାନ୍ତର୍ଭ ହୋଇଥଲା ଓ ଚଉଣୁ ଏକ୍ଧ୍‌ ସନ୍ତ୍ବଲୁ ଡାଲ କାଲ୍‌ 
କ୍କ ମ୍ଥାଣ୍ଟୁ୍‌ ଲବଲ୍‌ବ୍‌ଟ୍ରାମ୍ିଟର ମଧ୍ଯ କୁହ୍ରାଯାଏ । 


ଗଠନ : ¬ ଡୋଲେଜାଲେକ୍‌ ଇଲେକ୍ବଛାମଃର (ଚନ ନଂ 9,28) ଗ୍ଲରିଗୋଡ଼ 
ସକକହୀ ସଂମି| ଧାଉବ (ପିରାଲ) ପାଦ (ଚନ୍ଞ ଳଜଂ ୨,୬୨) 24.4'3/0' ଦୃାଗ୍‌ ଗଠିତ | 
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ଇଲେକ୍ଚି୫,| ମିଃର ଓ ଛିର ବବିଦୁଯଭିକ ମୀପଳ ୨୬୭ 


ସ୍ନ୍ଧୁ ଧାଉବ ପାଦ (୦4240300) ଗୁଡିକ ଇବବୋଳାଇଵ୍‌ ପଵୀା ଜପରରେ ହାପଉ ଓ 
ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛି ନ୍ନ । ଦୂଇ ପରସ୍ଥର ବପସ୍ବାତ ପାଦଲୁ ଭାରଦ୍ବାଗ୍ଵ ଫୟୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସ'ଇଥାଏ 


(୭ ନଂ 9.28) 


ଷର୍ଥାଭଭ 43 24 ପରସ୍ପର ସହ ଏବଂ 2 ଓ 2 ଘର୍‌ ଞ୍ପର ସ୍ପବ୍ରଢ ଭାରଦ୍ବାଗ୍‌ ଫଦ୍ୂସ୍ତ । 
ଗୋହଏ ଭୁଲମ୍ବ କ୍ଵ କ୍ାର୍ଜ (୦ 08୮2) ଡନ୍ଦୁଦ୍ବା ଗ୍‌ ଏଲୁନନନ୍ଧନ୍ତମ୍‌ ଝଲକର ଏକ ହ୍ରାଲୁକା' 
ସୂଚକ 7୪ /୪ ପାଦର ଫମ୍ପା ସ୍ଥାନଚର ଝ୍‌ଲଦହ୍ନୋଇଥାଏ । ଏହ୍ନ ସ୍ଚକି ଦୁଇଝି 
ବୂ୍ଵିଂଶଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିଭ ଓ ଭାହା ପାଦଗୁଡଞ୍ଜନ ସହ୍ଵଉ . ସଂକକଦ୍ରୀ । ଭାହ୍ରୀ ଭୁଲମ୍ପ୍‌ ଅଧ ଚ୍ଜୁ- 
ର୍ିଗରେ ପାଦ୍ରମଧସ୍ଥ ଫମ୍ପା ସ୍ଥାନରେ ଘୂର୍‌ଷାରେ । ସୂଚକକୁ ଝ୍‌ ଲ୍‌ଉଥ୍ବବା ଇନ୍ତୁ ଜ୍ଵପରେ 
ଏକ ଷ୍ବ ଦ୍ର ପଣ ,4 ଲଗରିଥାଏ ଏବଂ ଲାାମ ଓ ପ୍କେଲ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦ୍ବାଗ୍‌ ପୂଚକର ଘୃଞ୍ଜନ 
ମ୍ବୀପ କଗ୍ସାଇଯାଚର, । ଭୁଲ୍‌ମ୍ଭ୍‌ ଭନ୍ତୁର ଉପର ପ୍ରାନ୍ତ ଚଗାଚ଼ଏ ଵସ୍‌ନ ମୁ ଣ୍ଡ ସହ୍ୂଭ 
ସପୁ ଲ୍ମ ଓ ଏହୁ ବର୍ସନ ମୁ ଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଚକଲୁ ଘୃଗ୍‌ଇ ବା ଜ୍‌ୟର ଭଲ କର୍‌ 
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୬୨୬୮ ବଦ୍ୟୁଦ୍ଭ ଓ ଚ୍ହ ମ୍ବକ ବିଜ୍ଞଳ' 


(ସ୍ଚକକତ) ଯେ ବକୌଣସି ଅବସ୍ଥାନରେ ଝ୍‌ ୟଲ୍ନୟାଇପାରର । କ୍ସାଜ ଡନ୍ତୁଲୁ ଗାଢ଼ କୀଲ୍‌ସିସ୍ଵମ୍‌ 
ବକ୍କୋଗ୍ବଇଡ଼୍‌ ଠ୍ରବଣରେ ବ୍ର ଡ଼ାଇ ବବେଦ୍ୟୁଭିକ ପଲ୍ଚିବାସ୍ତ୍ରୀ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ନ ପାଦ ଓ ସୃଚକ 


(ଚିନ ନଂ 9.229) 


ବ୍ୟବସ୍ଥାଝ଼ କୁ ବାହ୍ର ବଦ୍ୟୁଜ୍ଜ୍ୈମ୍ନ ଓ ଧ୍ଳକଣା ଇଡ୍ୟାବ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର୍‌ବାପାଲି ଟଗୋଛଏ 
ଭୁଲମ୍ହ୍‌ ସିଲଲଣ୍ଡ ର ଆକ୍ତଭର ଆଧାର ଭ୍‌ଡଚର ରଖାଯାଇଥାଏ । 


ନୀଜି (୮୮106101€) :- ସବ୍ଦ ପାଦର ଦୁଇ ୟୁଗ, (୮817) ମଧଚରେ ଦୂର 
ବଉବାନ୍ଜର ଥାଏ ଓ ସ୍ଚକଝ଼ଲୁ ଗ୍ଭଜ କର୍‌ ଭାହାର ବଉବ ଉଚ୍ଚ କଗ୍‌ସାଏ ଭା ହ୍ବାହେଲେ 
ସ୍ରଚକଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବଉବୟୁ କ୍ତ ପାଦ ପୂଗୃରୁ ନମ୍ବ ବଉବଯୁ କ୍ତ ପାଦ୍ରୟ୍ଭଗ ଦଗରେ ଘୂର୍ଯାଏ ଓ 
ସଲଚର ଦୋଲାୟ୍ଵମାନ ଡନ୍ତୂ ଚମାଡ୍ରିଦହ୍ଲାଇସାଏ । ଏହ୍ନ ଚମ୍ଭାଡ଼ଳର (୯୯୮୮୫୯) ପରିମାଣ 
ପାଦୟୁଗ୍ନ ମଧ୍ଚର ଥ୍ବବା ବଉବ।ନ୍ଭର ସହ୍ତ ସମାନୁପାଗ । 


ଚଡ (୮1€୦୮୩) :;-¬ସୂଚକକୁ ଟଗୋଵଶଏ ବ୍ୟାବଶସଵାଦୁାବ୍‌ ଗ୍ଭଜ କଲେ 
ଡାହ୍ନାର ବବି ଦ୍ୟୁତକ ଵଉବ ବୃକିପା ଏ । ମବନକର ସ୍ବଚକର ବଉବ ୪, । ବସଦଭେବେବଲ 
ପାଦ ଧ୍ଵଗ୍‌ ଗୂର୍ଜିଭ ହହ୍ରାଇ ନ ଥାଏ ବା ଜଭସ୍ହ ଯୁଗ୍ର ବଉବ ସମ ନ ଥାଏ ଚସବଚଢବଦେଲେ 
ସଚକଚି ସମମ୍ମିଭ ପ୍ସ୍ବବବରେ ସଭୁଲନ ଅବସ୍ଥାଚର ଦୁଇ ପାଦ୍ଦୟୁଗୃ ମଧ୍ଚର ଥଏ । ସହ ପାଦ 
ୟୁଗ 44' ଓ 92 ର ବଉବ ସଥ @ଚମ ୪#^ ଓ \78 ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧରେ 
ବଉବୀନ୍ତର (୪୬ ୪୮୮) ସ୍ଥିର ରବହ ଏବଂ ସଦ୍ଦ 


?₹୫୬>\୧୮୫ 
୪7 > %, 
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ଇବଳ୍କ ବବି, ମିଃର ଓ ବବିଦ୍ୟଯୁଭିକ ମାପଳ 7୬୯ 


ଓ ୪, > ¥], ହୁଏ, 
ଡାହ୍ନାଚବହବଟଲ ସ୍ଚକଚ ^ &! ପାଦଧୁଗ୍ରୁ 32' ପାଦୟୁଗ ଦଗଚର ଘୂରସିବ । 


ମବ୍ନକର ୫ = ସବକର ବବକ୍ଷପ 
7 = ସୃଚକର ବ୍ୟାସ'କ' 
୩ = ପାଦ ଓ ସୂଚକ ମଧରେ ଥବା ବାସ୍ତୁର ବବଧ 


ସନ୍ଚକଵ ସୂର ପାଦଯୁଗୂ 37 ମଧରେ ସ୍ବେଶ କବଲ 22! ପାଦ ଓ ସୂଚକ 
2୪ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଉସ୍ପନ୍ନ ଧ ଶ୍୍‌ନ୍ଧର ବଛନଫଲ ରୃଳି ((ବ 4 &' ଓ ସୂଚକ ଦ୍ବାଗ୍ ଉସ୍ସନ୍ନ ଧ ଭନ୍ର 


୧ଷନଫଲ ହୁ ।ସ) = 2 × 7 › × ¿6 = 27"6 
`¬, 2# 
(ଏଠାରେ ସନ୍ଚକର ଉଉଦସ୍ହ ଉଲ ବଗ୍ଵରଲୁ ନଆଯାଇସଛୁ) 


22 6 ସଟଚକ 7 ଦୃାଗ୍‌ ଉସୁନ୍‌ ଧାରଜର ବକଷନସଲ ବୃ ସୋଗୁଁ ଡାହ୍ଵାର୍‌ 


276 7"6 
ଧାର୍‌କଜ୍ମ ବୃଦ୍ଦି 1⁄1 5 26 


ମସୂଡଗ୍‌ଂ 37ଏ ଧାରନ୍ର ଶକ୍ତ ବୃର୍ଵ 


ସୁଭବ୍‌ଂ ଇଲେକ୍‌ବତଶ୍ନାମ଼ିହର, ବ୍ଯାଃଶସ୍‌ରୁ ଗ୍ରହ୍ରଣ କରୁଥ୍ବବା ଚମ୍ବାହ ଶଣ୍ତିର୍‌ 


୨୮୪4 [(*--*)-(୧-୩ 
= 7:0୧. ) 125, 07,+ ୭] 


= + ¥, -¥, ) [ ଏ. "` ] ଉଚ ଇଥାଠଓ ) 
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7୬୬ ଵିଦ୍ଯୁଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ପକ ବଜ୍ଞନ 
ଏହ୍ଗୁ ଣକ୍ତର୍‌ କଠ୍ଛୁ ଅଂଶ ଧାର୍‌ନ୍ଧର ନ୍ଥିଁର୍‌ ବୈଦୁ ।'ଭକ ଵଉବ ଶଣ ଭୃଦ୍ଧିଂ କଗ୍ବାଠର୍‌ 
ଓ ଅବଶିଞ୍ଣ ଅଂଶ ସ୍ଚକକୁ ଝୁଲ୍୍‌ଇଥିବା ଉଗ୍ତୁଲୁ ଟମାଞ୍ଜବାରେ (୪୨୪।୭୯) ବ୍ୟସ୍ତ 
ଏ । 


2 ଧାରନର ସର ର ବଉବଶନ୍ତ ବ୍ଧ 


ଏବଂ ମି ଧାରନ୍ଧର ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁରକ ବଉବ ଶକ୍ତ ହୁ କାସ 
1. 76 
୪ × (7୬ - ¬ ୪୨ ) 

ସ୍ମୁଡଗ୍‌ଂ ଲି ମୋଵ ନ୍ଥର ବବିଦ୍ୟୁଭକ ଣଣ୍ତ ବୃଦ୍ଧ 

1 † ସ୍ଥଠୁ ଦୁ 

ଥୁ 2 (7, ¬ \,)' - (୨ ¬ ¥, ) |] 

୯ ; ._ 

2 ×770 (୧, ¬ ₹) [ 2, (0 - ୧ ] 
- ଲେ [ „-('±‡ =] ଉଠ ଓ (ୟ4) 


ନା (9.3) ¢ (9.4)ରୁ କଣାଯ଼ାଏ ବସ ଇଲେକ ଵା ମିଁ ଵର ବ୍ଯାଵଵସ୍ରୁ 
ସେଉି ହୋଝ ଶକ୍ତ ଗ୍ରହୁଣ କରର ଢହାର ଅଲେକ ଅଂଶ ଧାର୍‌ମ୍ପର ସ୍ଥିର ଚରିଦ୍ୟୁଭକ ଶଲ୍ି 
ବୂଛ୍ଛି କଣ୍‌ବାଟର ଓ ଚଉଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଠଳେକ ଅଂଶ ସ ,ଚକଲୁ ଝ,ଲଇଥବା ଢନରୁଲୁ 
ମୋଞ୍ଜବାଚର ବ୍ୟସ୍କ୍‌ ହୁଏ । ସୁୁଡଗ୍‌ଂ ଉନ୍ତୁଲୁ ଝମୋଡବା ପାଲି ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତିର ପର୍‌ମାଣ 


-ଆଂ.-.)[ +-(*ଙ%"]] 


ଢେଣୁ ବ୍ରଚକ୍ଷପକ ଯୁଗଲର ଆପୁଷ୍ଚି = -°" = 7୮7, ¬ ୩୨ [ ଡ଼ +¥. 


ଢରନ୍ୁର ଏକକ ଚମାଡ଼ ପାଇଁ ଧ01£ _ ଆ ସଦ୍ଦ ସସ୍ଥାପକ ଯୁଗଲ (ହ୍‌€§‹ ୦୮10 ' 
୦୦୩୮ = 7 ହୁଏ ଢାହାବହ୍ବଲେ 6 ଚମାଡ ପାଲି 
ପା †6 


ଥି ଲ[୮ନଗଘୁ] 


” ମା 2 5 
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ଇଚଲେକନ୍ଛୋ ମି୫ର © ବବିଦ୍ୟୁଭକ ମାପନ 2୭୯ 
=` "® 7! ନ୍‌ .‰_ 
ବକୌଣସି ନଦ୍ଦଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇ ୨" == ସୁ ଗ୍‌ଙ୍କ = 1« 
=£(7, _ ¥, [ନ - 6 5 ଉଚ ରାଜ ଥଚା(ଠ୨୮୨) 
ଏଠାବର୍‌ ¥, > > ¥, ଏବଂ ¥, > ¥, । ଚଉଛୁ \„ ` ଭୁଲନାବର 


*--+ +» ଖୁବ୍‌ ସାମ୍ଭାନ୍ୟ ଓ ଡାହ୍ରାକୁ ଉଠପେକ୍ଷା କଗ୍‌ଯାଇପାବର । ସୁନଶ୍ତ କୌଣସି 


ପଟ୍ଵ୍‌କ୍ଷା ସମୟ୍ୂଟର ୪,ଲୁ ଛି ର ରଖାଯାଏ । 
` „ 6 =. ₹*7, (୮, ହା "7" ) = ]‹ '(\7 „ _- 77 „) ର: ,..(9'6) 


ସୂଡଗ୍‌? ବବିକ୍ଷପ 6, ପାଦ 4. ଓ 23 ମଧରେ ବଦ୍ଯମାଳ ବାରର ସହ୍ଦୁଉ 
ସମାନୁପାଗ । \7„ ଓ ¡ର ମି ଜାଣି 1 ର ମାନ ଜଣ୍ରିସ୍‌ କର୍ଯାଇପାରରେ | 


ସନ୍ତରର ସୂଷାହତା 54? =†¢ (7, ¬ \7,) 


୯୪ଜ¬୩୪,) ହୁ '.“ (97) 


ଝା 
ଯନ୍ତ୍ରର ବଧ୍ପବଦ୍ରାର : ଏହ ସନ୍ବ ସାଧାର୍ଣଢଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର୍ଚର୍‌ ବ୍ଯବଦୂତ 
ଏ । 
9 () ଅସମଞ୍ଚୈ ଚିକ ବଧ୍ୟବଢ୍ରାର (୮୮୧୯୧୮୦୫୯୫୯୮୯ 0$୭) :-- 
କ୍ଷେନ୍ଧଚର ପାଦଯୁଗ୍‌ 4 ଓ 3 ଏବ 
ସଚକ 7୪ ପ୍ରଚଭ୍ୟକର ବଉବ, ଭ୍‌ମ୍ନ 
ସ୍‌ -ଚକଲୁ ବ୍ୟାବେସ୍ଵ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗ୍ଭଜ କର 
ଫ୍ଲ „ର ମାନ ୪, ଓ 77, ରୁଲନାବର 
ଉଚ୍ଚ କବ୍‌ଯାଏ ଏବଂ ୧ଯସଭି ଦୁଇବନ୍ଦୁ 
ମଧ୍ଯୟଚର ବଉବାମନ୍ତର୍‌ ମୀପଷ କର୍‌ବା 
କଥା ସେହ୍‌ ଦୁଲ୍‌ ବନ୍ଦକୁ 4 ଓ 2 
ସହୁଉ (ଚନ ୭୧ 9:3) ସଂଯୁକ୍ତ 
କଗ୍‌ଯାଏ । ଏ ବକ୍ଷନ୍ରଝର ଯନ୍ତ୍ଵଵର୍‌ 
(2 % ) ବବକ୍ଷିପ 
ଅସମ ସୈନଛ କ।ଜ ଭ୍ରଚ୍ଛ 


(ଚନ୍ଧ ନଂ 9“3) [ ଅସମଚସୁ ଭକ ବ୍ଯବହାର] 


09)0112€0 0// 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଧ@ ଠ161.00୦୮ 


7୭୬ ବିଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଟକ ବିଜ୍ଞାନ 


. ୫=8 (7, ¬) [ ¥, 2 8 


¿¦ 
=] % ହୁ (୪„ ¬ ୪,) 
(,'¿ ୪:2୦ ;, > ୪,) 


ସୁଉଗଵଂ ଅସମସ୍ତି' ଚିକ ବ୍ବଦ୍ଧା ର ସମୟରେ ସ୍‌ ଚକର ବଣ୍ଷେପ 
ବଭ୍‌ବାନ୍ତର (୪, ¬ ୪,) ସହିଚ ସମାନୁପାତୀ ଓ ତେଣୁ ୬26 #ର ବିଉବକୁ 
ଓଲଂଃଶାଇ ବଦେଲେ ବସଷଷେଷର ନ୍ଦଗ ଓଲଵଶା ବହ୍ଲାଇସାଏ । ପସୂଢଗ୍‌ଵଂ ଏହ୍ଜ ସ୍ବଭଦବାଗ୍‌ ସରଲ 
୭ଭ୍‌ାଲ୍‌ଟ୍କେ (୮1୮୧ ₹୦1୫4€) ମାପ କର୍‌ସାଇପାଚର । ଏହାହଦ୍ରାଗ୍‌ ଅଲ 
ଵିଉବାନ୍ତର୍‌ ମଧ୍ଯ ମାପ କର୍‌ସାଏ । 
(11) ସମସ, ତିଵ ବଜ4ବଦାର ([010580:0 056) :-_- ତସବରବେଳେ 
ହୃ, ୪, କମ୍ପା (୪, ¬ ୪ର ମାନ ଖୁବ୍‌ ଅଧ୍ଵବକ ଚସଚତେବେଲେ ସ୍ଚକ 7୩କୁ 
ଯେ ବକୌଣସି ପାଦଯୁଗ୍୍‌ (ମଚନେ- 
କର ^) ସହଇ ଓ ସଯଉଁ ଦୁଇବନୁ 
ମଧ୍ୟରେ ବଉବାନ୍ଥର ମାପ କଲଣ୍ଢବାର 
କଥା ବସହୁ ଦ୍ଇବହ, କୁ @& ଓ 3 
(ଚିନ୍ଧ ନଂ ୨4) ପାଦୟୁଗୃ ମଧରେ 
ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍ଵଯାଏ । ସନ୍ବଵଝିଁ ବ୍ରମୀନ 
4 8 ସମସ୍ତେ ଭକ ସ୍ଵବରେ ବ୍ୟବହ୍ବାର 


ହ୍ବେଉଥ୍ବବ; ର କୁହାଯାଏ ! 
ଏ ଚଞନରର୍‌ ୪ = `, 


୮ 6 = 1‹ (\† „ ଂ "୧, 
(%'%)) ୭] 
= ¶୧ (\7 ¿ ¬ \¥,) 
` = ) 
(ଚନ ନଂ 9:4) [ସମଚଞି ଭକ ବ୍ଯବହାର] 2 
2 &8(7, - ୨⁄୦? = ® '(୧, ¬ ୪)" 


ସୁଗ୍‌ଂ ସମଠସ୍ଥ ଚି ବଧ୍ପବଦ୍ରାର ସମୟୂଚର ସ୍‌ ବକର ବକ୍ଷେପ 
ନିଣ୍ଡୟ୍କ୍‌ ର ବର୍ଗ ସହିଚ ସମାନୁପାତୀ । କୁ ଭୁଦଧୁ କ୍ର କଚଲ୍‌ 


¿ = 0 ହୁଏ | ତେଣୁ 
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ଇଲେକ ଵଵ, ମିଂର ଓ ବର୍ବଦ୍୍ଯୁଭକ ମାପନ ୬6୩ 


6 =] © '?଼, ? = [¢' ¥? 
.. 6 << ୪ 
ମୁଇଟ୍‌ଂ ବଉବ ଯୁକ୍ତ ବହ୍ରେତ୍‌ ବା ବୟୁକ୍ତ ହ୍ଵେଉ୍ଜ, ସ/ଚକର ବଂଷେପ ସର୍ବଦା ଏକ 
ନ୍ଦଗଟର ହୁଏ । ଏହ କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ଯବଦହ୍ରାର ଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ରତାବର୍ତୀ 
6ଭାଲ6ଟେକ , (&1(€(୫୯108 ୧୦1୩ 190 €) ମାପ କଗ୍ଯସାଇପାଚର୍‌ | 


କ୍ାଡ଼ୁଥାଣ୍ଣ ଇବଲବଞଟ୍ରୀ ମିଟର ର ବ ଏବ ଦ୍ରାର :-ନମ୍ବଲସ୍ଜିତ ବଵଧ 
କାର୍ପା ପାଇଁ କ୍‌ |ଉ|ଣ, ଇଲେକ ବଶେ ,|ମିଃର୍‌ ବ୍ୟବହାର କର୍‌୍‌ସାଇ ପାଚର-- 
(1) ଧାରକଢ଼ ନପ୍ରିୟ୍ ଓ ଭୁଲନା 
(11) ବଉବ ଭୁଲଳା 
(111) ଆୟୃଳକୁଡ ବଦ୍‌, \ଭୁସବାହ ମାପ 
(17) ବଦ୍ୟଭ୍ଜ ପାରକ ଧର ବାଙ୍କ ନଷ୍ରସ୍ 


୨.3 ଧାରବଚ୍ ଚୁଲନା ୫ ନଣ୍କୀୟ୍‌ : 
(1) ବେଲଭିନ୍‌କ ବ୍ର କ୍‌ ରୀଢି :__ଦୁଇଡ ଧାର୍ନ ୦, 6 ୦, ର୍‌ 

ଧାରକତ୍ଭ୍‌ ଭୁଲନା କରତା ପାଇଁ ସସ ଦୃସ୍କଲୁ ଗୋଝିଏ ହୃଇଵ ଷ୍ଣୋଳ ବଜ୍‌ 4500 ର 

(ଚନ୍ନ ନଂ 9.5) ବାହୁ 4⁄2 ଓ । 

2ଓ୦୦ବର ଏବଂ ଅନ୍ଯ ଦୁଇ 

ଧାର୍‌ନ୍ତ ୦୫ ଓ ୦, କୁ ବାହୁ 

419) ଓ 99: ` ମଧବରରେ ସଂପଯୁକ୍ୁ 

କବ୍‌ଯାଏ | ୦ ¿ ଏକ ପର୍ବଶ୍ମସୟ 

ଧାର୍ନ୍ଧ । ୍ଂଜ୍‌ର୍‌ 23 ଓ ୮9 ବହୂ 

ମଧ୍ଯଚରର ଚଗାଝଏ ଚରୁଥାଂଶ 4 

ଇବଲ୍‌କ୍ ବ୪ମିଃର୍‌ ଏବଂ 4 ଓ 

୯ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ଯରେ ବ୍ୟାବଃସ୍‌ଵ ୨, 

ଓ ଗବ 1 ସଂଯୁ ଲବ କର୍୍‌ସାଏ | 


ଗୂୃବ୍ର ୪ ବନ୍ଦ କବଲ୍‌ 
ଇବଲକ୍ ବିଶକାମ୍ମିବର୍‌ର ବବିକ୍ଷଷ 
ହୁଏ କନ୍ତୁ ୦, ର୍‌ ମାନ ପର୍‌- 
ବଣ୍ଢିନ କର୍‌ ଏହ୍ଜ ବବକ୍ଷପ ଶୂନ୍ଯ (ଚନ ଜଂ 9.5) [ଳେଲଭ୍ନ୍‌ଙ୍କ ବକ୍‌] 
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/? ୪ ବଦ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ଚ୍ୃ ମ୍ନକ ବଜ୍ଞନ 


କର୍‌ସାଇପା ରେ । ମା ,ନ୍ଯ ବକ୍ଷେପ ଅବସ୍ଥାଚର୍‌ ମନେକର୍‌ ୦, ଓ ୦ ଧାରନ୍ର୍‌ ଗୃଜ 
ପଣ୍ମାଣ 9, 0 ଓ ୦, ଧାର୍‌ଞର୍‌ ଗ୍ଟର୍ ପରିମାଣ ୩» । ବସଦଭବରେବିଲ 
ହି ବକଷପ ଶନ୍ୟ ଚସଭେବବେଳଲେ 2୬ ଓ ୮୦ ବନ୍ଧୁର ବଉବ ସମାନ 
ଅଆଭୁ -- 
(1) ` (୪, ¬ ¥) =(୪, ¬ ¥) ; 
[\', = 4 ବନର ବଉବ 
¥, = 5 ବନ୍ଧୁର ବଉବ] 


୪ ୩2 = ୩2 . 
ଡଢେଣୁ ୦, ୦; $ 
କିମ୍ବା ୯ = ମା ଖା (9.8) 
୧; ୨3 


(1) (7, ¬ ¥ = (\₹4 - ¥୦ ; 
[\¥‹= ୦ ବହୁର୍‌ ବଉବ 
74 = ¡9 ବନ୍ଧୁର ବଉବ] 


୩) = 72 ୦, =, 
ଡେଣ୍ଣୁ ୯; ୦, ବମା ୦, ”„;  “" . (9“9) 
ସମୀକରଣ (9.6) ଓ (9,୨) ସାହାସଏ୩ବର୍‌ 
5 ` . 
୦ (9 10) 


© 
୦, ଓ ୦, ର ମାଳ ଜଣାଥବାରୁ ୦ ନିଷ୍ପ୍ରସ୍୍‌ କଗ୍‌ଯାଇପାଚର୍‌ । 
୦ 
ପୁନଶ୍ର ୦, 2୦, × ୦* ଜୟ (9.11) 
4 

ସୂଢରଗ୍‌ଂ ୦», ୦୫ ଓ ୦, ଜଣାଥଲେ ୦, ଜୁସ କର୍ଯାଇପାରର୍‌ | 
(2) ଚାର୍ଜ ବଣୁନ ରୀତି :-_ଏହୁ ସତରେ ଧାରିନ ୦, ଓ ୦, ଦୁୟ୍କନ୍ତୁ ଗଗାଝଏ 
କ୍‌ ା୍ଥାଣ୍ଟ ଇଲେକବ୍ଛ୍ଛାନିଃର ଠୂକ ବ୍ଯା୧୫ସ୍‌ୀ ୨2କ ଓ ବକାଷ 3, ସହୁଭ (ଚନ ାଳଂ 9.6) 
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ଇବଲେକ ବହୁ, ମିଃର ଓ ବବିଦୁ-ଭିକ ମାପଳ ୨୭୫ 


ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ । 1୭, ଓ 1© ଦୁଇଵ ପୃଗ ଗୂବ । 1 + ଲୁ ବହ କବଲ ଇବଲେକଵେ |- 
୫ର ଓ ଧାର୍ନ୍ଧ ୦, ଉଉସ୍ଠ ଗୂର୍ଜଉ ହୂଅନ୍ତ । 


(ଚନା ନଂ 96) 


ପଚନେକର, \¥ \ - ଧାରିନ ୦, ଓ ମାଦ ଥି ର ବଭବ 
ଠୁ, = ଇଲେକବ ,|ମିଵରର ବବ୍ଷପ 
© = ଇଲେକବଵ  |ମିଃରର ଧାରକଢୁ 

ଚ 4 ଓ ୦, ର୍‌ ଚଗୃଜ =(୦, + ୦) ¥, 


ବଶ୍ିମାନ ଗ୍ଭବ ୪, ଲୁ ଖୋଲ୍୍‌ଦେଇ 12 ବନ କବଲ ଉପରର ଗ୍ଭଳଂର କହୁ 
ପର୍‌ମାଣ ୦, ଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର୍ଭ ହୂଏ ଏବ ଫଲଟରେ ବବକ୍ଷପ ଓ ବଉନ ପରିବର୍ଚିତ ହୁଏ । 
ମବନକର, 
¥, = ଜନ୍‌ଇନ ବଉବ 
02 = ନ,ଇନ ବି କେପ 
` (୦, +୦) ¥,= (0, + ୦› + ୦) ¥; 


୦ 
ଲମ୍ଫା ( ୦ (++ 1) × "` 


୦, ଠ୍‌ ତୃ, 
| ++ 1 ସା 
କମା © ଫ୍‌ )ଫ୍‌ 
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*୭୬ ବ୍ରଦ୍ୟ୍‌ଡ୍‌ ଓ ରୃ ମ୍ଲକ ବଜ୍ଞନ 


୦,+୨୦ ୪, ୫2 ପଥ ଭଉଉା (୨12) 


` ©, 6 ୦, ର ମାନ ଭୁଳନାରେ ଠର ମାନ ନଗଣ୍ୟ 


ମା ୩୩ (୨.13) 
(© 6 27” 6 
©, 6 ୦» ଜଣାଥୁବଲେ ସମୀକରଣ (୨‹12) ସାହାଯ୍ଯବର ଇବଲକଚ? |¬ 
ମିଃର୍‌ର ଧାରକଭ୍ଧ ଜାଣିହ୍ୂଏ । ସମ୍ମୀକରଣ (୨ 13) ସାହାଯ୍ୟରେ ୦କ ଓ ୦୬ ର 
ଅନ୍ନୁପାଡ ନ୍ୟସ୍ତ କର୍‌ଯାଏ । 


(3) ଇଲେବ୍‌ଟଟ୍ରୋମିବରର୍‌ ଧାରବଚ୍ଛ ନଣ୍ଡୟୁ :_ ଗବ 1» © £ 
(ଚନ ନଂ 9.6) ଖୋଲ୍‌ [¢ \ ବନ୍ଦ କଲେ ଇଲେକବଵମିଁ୭ର ଗ୍ୂର୍ଜୀଭ ହୁଏ ଓ ଡାହାର 
ବଉବ ବୃକ୍ରିପାଏ । ମଚନକର, 
\†, = ଇଲେକଚବ,ମିବରର ବଉବ" 
6,=  „, ବଚକ୍ଷପ 


ବଵିମାନ £ + ୧ଖୋଲ୍ଦେଇ.]¢ ¢ ବନ୍ଦ କରଲେ ଉପବବ୍କୁ ଚାଳଂର କୁ ପରମାଣ 
©, କୁ ସାଏ ଏବ ବଂକେପ ଓ ବଉବ ପର୍ବର୍ିଭ ହୁଏ | ମନେକର, 
\† „ = ନଜୂ୍‌ଚନ ବଉବ 
6 = ନନ୍ଚନ ବବକ୍ଷପ 
ପଛ ୦\¥,=(୦¬+୦,) “4 


ମା 62 
5 ଜ୍‌ ଓ (9.24) 


1 © 


ସୂଇର୍‌? ୦, ଜଣାଥିଲେ ଇବଲକବେେ,|ନିର ର୍‌ ଧାରକଜ୍ସଷ ଘ ନଷ୍ଛିସ୍ଟ୍‌ କଗ୍୍‌ଯାଇ 
ଯାଚର । 


09201126€0 0/ 5।୮।॥|8ାମ।ଂଧ@ ଠ161|.0୦୮ 


ଇଲେକ୍‌ ୭୫, । ମିଃର ଓ ବବିଦ୍ଯୁଭକ ମାପନ ୨୭୭ 


9.4 ଆୟ୍‌ନୀକୃଚ ଵଦ୍ଲୁ୍‌ଏଚ୍‌ ସ୍ତବାଦ୍ର ମାପ (/¶€&507€୮1୧୮୯ ୦£ 10016- 
{100 ୯011୮୮୧୮୯) : 


ବକୌଣସ୍ସି ତେଜର୍ନ୍ଥ ୟ୍ଵ୍‌ ଘଦାର୍ଥର ଵକିରଣ ବା ରଞ୍ଜନ ରଣି, ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗଭ 
କଲେ ସେଥି ଆସ୍ଵ୍ରନ୍ନକ୍ୁଭ କ୍ଷୀ ଣ ବଦ୍ଯତ୍ଭୁ ସ୍ରବାହ୍ନ ହୁଏ ଭାହ୍ରା କ୍ା୧,।ଣ୍ଢା ଇବଲ୍‌କବଵଥା- 
ମି୫ର ସାହାଯ।ରେ ମାପ କଗ୍‌ଯାଇପାଚର । 


ଆସ୍କ୍ମ୍ମକରଣ ପ୍ରକୋଣ୍ଠ ଂଗୋଃଏ ଧାଉବ ବାକତ୍ସ ଓ ଉନ୍ନଧରରେ ଥବା ଦୁଇ 
ଧାଉବ ଫଲକ 54 ଓ 2 ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିଭ । ଧାଇବ ଫଲକଦ୍ଧସ୍କ୍‌ ବାକସଠାରୁ ସଲ୍‌ଫର ପ୍ପଗ 
(5,$) ଦୃାଗ୍‌ ବେ୍‌ଧ୍ଭ | ଏହୁ ଆସ୍ୁନାକରଣ ପବୋଣୁଲୁ ଗୋଡଏ ଚରୁରଥାଂଶ ଇଲେକ- 
ଚ୭,ାମି୫ର, ବ୍ଯାବଃସ୍‌ ୨୨, ଓ ୨୬ ସହ୍ଧର ଚନ୍ଧ ନଂ 9:7 ଚର ଚଯପର୍‌ ପ୍ରଦ 


(ଚନ ନଂ 9,?7) 


ଦହ୍ଲୋଇଅଛୁ ବିସଦ୍ଧୁପର୍‌ ସ୍ତ୍ର ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । ଇବଲକବ ୫୦୨ ମ୍ଭିବରର ଚଗାଵିଏ ପୀଦ 
ଯୁଗ୍ନ ଭୁଙ୍କୟୂକ୍ତ ଓ ଅପର ପାଵପୁଗ୍ନ ଆସ୍ଟନ୍ନକରଣ ପ୍ରକକୋଷ୍ଠର ସଂଗ୍ରାହ୍ନକାସ୍ବୀ ଫଲକ ୬୨ 
(୦୯୦116୯୪୮୮୫ ୮18୧୧) ସହୁଡ ସଂପୁ ଲୁ ! ସବକୋଧାର୍‌ ଅଘର୍‌ 54 ବ୍ଯାବଵସ୍‌ 2, ର୍‌ 
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?୭୮ ବିଦ୍ୟଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ପଲ କ୍କାସ୍ବକ ବଶଷାଗ୍ର ସନ୍ଧୁଡ ସଯୟ୍ରକ୍ତ । ଏହ୍ବାଦ୍ଵଂଗ୍‌ ସଲଳ 44 ଓ .3 ମଧରେ ଏକ ବଉବା- 
ନ୍ତର ଉସ୍ପନ୍ନ୍ନ ହୁଏ । ବ୍ଯାବଃସୀ ଓ। ଓ 5୬ ର୍‌ ବଯୁ କ୍ତାସ୍ଵକ ବଶଷାଗ୍ର ଓ ପ୍ରକୋଞ୍ତ 
ଭୁ୍ୟୁ କ୍ତ ଦ୍ଦୋଇଥ:ଏ । ଇବଲକ ବିଶାମି୫ରର ସନ୍ଚକ 7୪ ବ୍ୟାବଃସୀ ଥରର ଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ 
ବଶଷା ଗ୍ର ସହ୍ବତ ସଂଯୁ କ୍କ ହ୍ରୋଇଥ୍ବବାରୁ ଢାହାର ବଉବ ଖ୍‌ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ । ଏ ଝକ୍ଷନ୍ନରର 
ଇବଲକ ବା ମି୫ରର ସଂପୂଲ୍ତ ସଭି ଅସମସ୍ରେ ଭକ । 


ରଞ୍ଜନ ରଣି, ବା ଲକ ଥି ଉପରେ ସ୍ଥାପିଡ ବକୌଣସି ଚଡଜଵ୍ଜି ସ୍ତ ପଦାଥର 
ବକରଣଦ୍ଲାଗ୍‌ ଫଲକ 4 ଓ ,ଓ ମଧ୍ୟରେ ଥ୍ବନା ଗ୍ଯାସ ଆସ୍ଵନରେ ଘଭିଣତ ହୁଏ । ଫଲକ 
2 ବର୍‌ ଗଜ ସଂଗୃସୀଭ ଚହବା ସଲବରେ ଡାହାର ବଉବ ପର୍ବଶିନ ହୁଏ ଓ ଇରଲେକବବ | 
ମ଼ିହର ସ୍ଚକର ବକ୍ଷେପ ଘଟିହ । ଅଧ୍ବକରୁ ଅଧ୍ଵକ ଗ୍ଭର୍କ ସଂରୃସ୍ତ୍ଭ । ହେବା ଦ୍ବାଗ୍‌ ଏହ 
ବଚୈପ ନଚମ ନମ ଦୂଲ୍ଲି ପାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ବକ୍ଷେଷ ବୃଜ୍ଞର ହାର ନଥ୍ରିସ୍ତ 
କବ୍‌ସାଏ । 


ମନେକର ୦ = ଇଲେକବେ ମିର ଓ ସଳକ ର୍‌ ଧାରକଢୁ 
” = ଶୂନ୍ଯ ମାନରୁ .!3ର ବଉବ ଘର୍‌ବଭିଳ 
ଠ୦ୂୁ=ଃ ସେବକଣ୍ଡବର୍‌ କଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର୍ଡ ବହଉଥବା ଗ୍ଭର୍କର୍‌ ପର୍ମାଣ 
୫ = ସନ୍ଚକର ବଚକଷ ପରିବରିନ 


',  ଆନଳକୁଢ ସବାହ (10018610100 ୦୯1୮୮୧୮୮୯) 


6 ଦେ ର = 8 ¬ 5 € ୬୫ 
ର 3 ୦ ୭ ଗୋକୁ (୨.15) 
୦ କ୍ତ ୧: ମି: ଏକକ, £ ଲୁ ସେକେଣ} ଓ \7 ଲୁ ବସ୍ଲ୍ଵ ଏକକରେ ମାପ 
କଲେ 
= -1 ୦ × ଚୁ: 
= 00 ୦ × ସ୍ଥ: ବ୍ୟ ଏକକ 
1 


ଜା ।।୦ ୩୫ 
300< 3 × 10° ତୁ ` 
=1-113×10- 2 × ୦ × „୮ ଏହୟୁର 
ଏହ୍ଜ ଟ୍ଵଭଦ୍ସାଗ୍‌ 10'*ରୁ 10-!* ଓର ୟର ` ସୀଣ ପବାହ ସଠକ ସ୍ବବରେ 
ମାଘ କର୍୍‌ଯାଇପାରେ | 


09201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଂଧ@ ଠ161.00୦୮ 


ଇବଲ୍କ € ମି୫ର ଓ ବବିଦ୍ଯୁଭକ ମାପଳ ୬୭୯ 


ଉଦା ଦ୍ରଣ : - ବଗୋଃଏ ଇଲେକବେ ,(ବସାପ୍ର ଧାରକକୁ .୦ ସୌ: ମି: ଓ 
ରଞ୍ଜନ ରଣି,ଦ୍ଦାଗ୍‌ ଭନ୍ଜଧଣର ବାସ୍ତୁର ଆୟଜ୍ମକରଣ ଫଲବର ଭାହ୍ଵାର ସ୍ପଷ୍ପରପନ୍ତର ବଉଦ 
ଏକ ବସବକଣ୍ଡ ରେ 09 ବସ୍ତ୍ଵଲ୍‌ଃ ଘରିବର୍ଣିଭ ହୂଏ । ଆୟ୍ସମ୍ମକ୍ତୁଭ ପ୍ରବାହ୍ଵ ମାନ୍ନା ନଥ୍ରିସ୍ତ 
କର୍‌ । (1 ଫାଗ୍‌ଡ଼ = 9 ?× 10'? ସସ ମି:) 


_ ` 10 
୦ = 10 ବସ! ମି: = = 552 107 ଫାର୍‌ଡ଼ୁ 
ମା ¬ ୩୪ 70 _ 11 
; =6 £ ହ୍‌ ୧, 5; 1011 0:95 20-'! ଏର୍ନୟ୍ୁର୍‌ 


9.5 ଵଦ୍ୟ୍ଯଚ୍‌ପାରବ ଧ ଧ୍ର ବାଙ୍କ ନଣ୍ଡୟ : 
(43) ବଠନ ପଦାର୍ଥ ବୁଣ୍ଡ) : 

(1) ଫାର୍‌କଡ଼ଙ୍କ ରୀଢି : -_ ଏହୁ ସଭରେ ବଦ୍ୟୁଭୁ ପାରକ ଧ୍ଠ ବାଙ୍କ ନତ୍ଣିସ୍ତ 
କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇବଗୋଶି ସମ୍ବାନ 
ଚଗାଲ୍ବକାର ଧାରନ 2୧ 
ଓ ୩୮ ନଆଯସଯାଏ । ଚନ୍ଥ 
ନଂ 9ଓବର ଏହୁପର୍‌ ଚଗାଛିଏ 
ଧାଣନ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଗିଭ ବହ୍ଲାଇଅଛ୍ । 
ପ୍ରଦଦ୍ଭୀକ ଟଗୋଲ୍‌କାର ଧାର୍‌ ନ୍ଧର 
ବାହ୍ର। ଧାଇଉବ ଫଲକ ୬ ଓ 
ଅଦ୍ଭନ୍ତର ଧାଉବ୍ଧ ଫଲକ ଥୁ 
ପରମ୍ପରଠାରୁ ସଲ୍‌ଫର ୬ ଦ୍ରାଗ୍‌ 
ଗ୍ଵେଧ୍ବଭ । ସ୍ରବଦ୍ତୀକର ବାହ୍ଵ୍ୟ 
କବଚ ଦୁଇବଗାଝି ଅର୍କ ଚଗାଲା- 
କାର କବଚଦ୍ମାଗ୍‌ ଗଠିଚ ଓ ଏହ୍ନ 
ଅବ୍ଦଗୋଲ୍‌କାର କବଚବଚଦ୍ଧସ୍ବଲୁ 
ଘରମ୍ପର୍‌ଠାରୁ ପୃଥକ୍‌ କଗ୍‌ଯାଇ- 
ପାରେ । ଧାର୍‌ ନ୍ଧର ଅଭ୍ୟନ୍ତର 
ଗୋଲକ 4କୁ ଧାଇବ ଚଗାଲକ 
† (1000) ସହୁଭ ବଗାହଏ 
ପର୍‌ବାସ୍ଥୀଦ୍ାଗ୍‌ ଫପୁ ଲ୍ଧ କଗ୍‌ସାଇ- 


188! 
ଥାଏ । ପର୍‌ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଦ୍ୟ 


+ ::5ଙ5ଙ2଼ଙ52ଙ7 4 2 ଙ-:⁄2 
ଗୋଲକଠାରୁ ସଲ୍‌ଫର ଦ୍ବାଗବ 


ବେଧର । (ଚଛ ନଂ 9‹8) 


2£ 
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୨୮୧ ବଦୁୟତ୍ଭ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ପ୍ରକ୍ମୁଡ ପର୍ସାକ୍ଷା ସମସ୍ଟ୍ରେ ଚଯଉି ବଦ୍ୟୟୁଙ୍ଜୁ ପାରକର ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରବେଶ୍ୟତା ନଷ୍ରିସ୍ତ 
କଗ୍‌ସିବ ଭାହ୍ରାକୁ 2 ଧାର୍‌ନ୍ମର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ କବଚ ମଧ୍ଯରେ ଉଖି କଗ୍‌ସାଏ । 
ଧାର୍‌ନ୍ଧ ୪ ମଧରେ ବାମ୍ବୁ ଥାଏ । ସ୍ରଥବମ୍ଭ ବା ଯୁପୁ୍ତ ଧାରନ୍ନକୁ (ଓ ଗ୍ଭଳଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଳ କଗ୍‌ଯାଏ 
ଓ ଉାହ୍ଲାର ବଉବ ୩୪ ଚଗାଝିଏ ସ୍ପଣ୍ପିପନ୍ନ ଇଲଲେକ୍‌ବଶୋସ୍ପୋପ୍ଦ୍ଧ ଗବ ନଷ୍ତସ୍ତ କଗ୍ବ୍‌ସାଏ । 
ଏହ୍ଲନାପଟରେ ¥କୁ ୨¢ ସହ୍ବଭ ସଂପ୍ତକ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହା ଫଲଚର ୩୮ ରୁ କହ୍ଥି ଗଳ ୨୭ଲୁ 
ସ୍ଥାନୀନ୍ତର୍ଭ ହୂଏ ଓ ଉତ୍ତୟ୍୍‌ର ସାଧାର୍‌ଣ ବଉବ ₹। ପୁବଂ ସୀଭିରେ ମାଏ କର୍‌ଯାଏ | 

ମବଳେକର ୦ = ବାସ୍ତୁ ଧାରନ୍ନର ଧାରକତ୍ମ 

୦୬= ଅନ୍ୟ ଧାରନର ଧାରକତ୍ଧ 

"© ୦।୪=୦=(୦ + ୦୬) 7 


୦›+୦, =_\† . 
କିମ୍ବା ୩ ବା 
୦›ଃ "*?--₹*7, ୫ - 6; 
¡¦ = = == | == =  -- 
୩ ୧ 


ଏଠାରରେ 6 ଓ 6, ସଥାନମଭେ ଗ୍ଭର୍କ ବଣ୍ଢଠନ ପୁସଂରୁ ଓ ପରର ଇବଲେକ୍‌ବ୍ରା- 
ସ୍ଵୋପ୍‌ର ବକ୍ଷେପ । 


ଧାର୍‌ନ୍ନ 7୨କୁ ଭରଲ ପଦାର୍ଥ କମ୍ହା ଗ୍ଯାସ ସୁଞ୍ରିକର ଜ୍ପଗ୍‌କ୍ତ ସାଭବର 
ସେମ୍ଭାନଙ୍କର ବଦ୍ଦ୍ୟୁଜ୍ଜ ପାରକ ଧ ବାଙ୍କ ନଞ୍ତସ୍କ୍‌ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । କନ୍ତୁ ଧାଶନ୍ଧ ଲୁ ଗ୍ୟାସ 
ପୁଞ୍ଜି କଣିବା ପୁବ୍ଗରୁ ଚନ୍ନଧରୁ ପମ୍ପଦ୍ଧାଗ୍‌ ବାମ୍ଭୁ ଛଷ୍ଟ୍ାସନ କଗ୍‌ଯାଏ । 


ସନ୍ଦଓ ବିବିଜ୍ଞନ୍ଧକ ଫାଗ୍‌ଡ଼େ ଉପଟରଗ୍‌ଲ୍ତ ପସ୍‌୍‌ଷ୍ଷାଚର ଧାର ନର ବଉବ ସୁର୍ଥ୍ରିପନ୍୍ 
ଇଲେକ୍‌ବଛ୍ଥାସ୍ବୋପ୍‌ ସାହାଯ୍ଯଚରେ ମାପ କରିଥଲେ, କ୍ସାଡ୍ରାଣ୍ତର ଇଲେକ୍‌ବ୭,ମ୍ବିଃର୍‌ 
ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ଏହ୍ନ ବଉବ କନ୍ତୁ ସଠିକ ପ୍ଵଦ୍ରରେ ମାପ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । ଧୀର୍‌ନ୍ଧ ସଦ୍ଭ 
ଇଲେକ୍‌ବ୪ହାମିହରର ସଂସମଯାଗ ସ୍ରଣାଲୀ ଚନ୍ଧ ନଂ 9“9 ରେ ପ୍ରଦର୍ଗଭ ବହ୍ଲାଇଅଛୁ । 
2£ ଓ ¥” ଦୂଇଝି ଗୋଲ୍କାର ଧାରନ, 1 ଓ 1 ଦୁଇ ପ୍ଲଗ୍‌ ଗୃବ ଏବଂ 9 ଏକ 
ବ୍ୟାବଵସ୍୍‌ୀ । ଇଲେକ୍‌ବଶମ୍ମିକର୍‌ର୍‌ ୧ଗୋଶିଏ ପାଦ୍ଦପୁଗୃ ଭୁଙ୍ଗଯୁ କ୍ତ ଓ ଅପର୍‌ ପାଦ୍ଦୟୂଗୂ 
ଧାର୍‌ନ୍ଧ ୪ ର୍‌ ଚବଗାଶିଏ ଫଲକ ସହ୍ତଭ ସଂୟୁ କ୍ତ । ଇଲେକ୍‌ବଃାମ୍ଭିକର୍‌ର୍‌ ବଚକ୍ଷପ ଏକ୍ସ 
ଫଲକର୍‌ ବଉବ୍ର ସହ୍ଦଭ ସମ୍ଭାନୁପାଖ ବହ୍ଵବ । 


ଧାରନ୍ଧ ୪ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ତ୍ରସ୍ତ୍‌ ବଦ୍ଯୁଭ୍ଜ ପାର୍‌କ ଓ ୪ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତୁ ଥାଏ । 
ପ୍ରଥମେ ଗଭବ 1. ଖୋଲ୍‌ଥୁବା ବବଲେ £ଁକ୍ତ ବନ୍ଦ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ଇବଲେକ୍‌ ଵଵ ମିଶର ର୍‌ 
ଵ୍ରକ୍ଷେପ ପର୍ଯାବବକ୍ଷଣ କଗ୍‌ଯାଏ । 
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ଇଲେକବଵ ¦ ମିଵର ଓ ବୈଦ୍ୟଯୁରକ ମାପଳ ୨୮୧ 


ମନେକର, + = ¥ର ବଭବ 
0) = ଇବଲକ, ¥ ,ମିଂଃର ବବକ୍ଷଷ 
୦=₹୮ର ସ୍ଭର୍କ 
୦ =@4ର୍‌ ଧାର୍କଢୁ 
୦,=¥ର ଧାରକଢୁ 
୦‹ = ଇଲେକ ବବେ,.ମିଃରର ଧାରକକୁ୍‌ 

"17, == 6) 
ଵର ଗୁଳି ପୁକ (୯,+୦) ୧୪୧ ଜଜ ଓପଜ (9:17) 


ମଥ 
ମା 


(୭ନ ନଂ 9.9) 


` 


ଓଲା 
୨ 
¬ 


ବୁଖସ୍କ୍ତଃ £ ବର୍ଜିନ୍ନ କର ୮୮ ବନ୍ଦ କଗ୍‌ଵଯାଏ । ଏହ୍ନା ଫଲରେ ଗ୍ଭର୍ଜ ଠୁ 
ବାଣ୍ଟ ବହ୍ଲାଇସାଏ ଓ ଭେହପୁ ବଵଉବ ଉଥୀ ବବକ୍ଷପ ଘର୍‌ବଞ୍ଜି୍‌ ହୁଏ । 


ମବ୍ନେକର ୨୧, ଏ ଓ ଇଲେକ ବଶ୍ବାମ଼ିଵର୍‌ ର ସାଧାର୍‌ଣ ବଉବ ୪୬ ଓ 
ଇଲେକ ଵଵ୍ବୋମିହର୍‌ର ନୁଭନ ବକ୍ଷେଷ 02 । ଏହ୍ନ ବବକ୍ଷପ 0କ ବଉବ ୩୨୬ ସଦ୍ଭ 
ସମ୍ଭାନୁପାଖ । ' 
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୬7୮୬ ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞାନ 


ବସଦହେରୁ ଗୃଂଜି ଘର୍‌ମ୍ଭାଣ ଗ୍ରମାନ 


କଭି 0 = (୮4 ୦4 ୦୦୪୬ କହିକ ମି „© (୨.18) 
‹ (୦ + ୦, † ୦୬୪୬ = (୦୫୨ + ୦୭୪, 
_ ୦, _ ¥) _6, 
ରା (+6755ଡଠ.5/ 
୦, _ 6) ¬ 62 ୧ ୩ ର ବା ‹ 
୯୮୮୦ ୫୮ 35 


ସୂଭଟ୍‌ଂ ୦,ର ମାନ ଜଣା ଥ୍ବଲେ ୦. ” = 2‰ (ମାଧମର୍‌ ବଦୁ୍ୟୁଭୁପାରକ ଧି, ବୀର୍ଦ) 
ନ୍ରିସ୍କ କଗ୍‌ସାଇ ପାରରେ । 
ଏଠାଚର୍ଗ ଅନ୍ୟ ଏକ ପସ୍ଵାକ୍ଷା ଦବାଗ୍‌ ୦, ନଞ୍ଜିସ୍ତ କଗ୍‌ସାଇ ପାଚର । ସେଥ୍ବପାଇଁ 
ପ୍ରଥଂସ ଚକବଲ ଇଲେକ ବଯ ମି୫ର୍‌ ରକ୍‌ ୯ କଣି ଭାହ୍ରାର ବୃଚକ୍ଷପ ୫ 
ପର୍ଫିବବଷଣ କଗ୍‌ସାଏ । ସନ୍ଧ ଇବଲେକ୍‌ଵୋ| ମିଃରର୍‌ ବିଉବ ୪, ହୁଏ © ଗୃଜ ପର୍ମାଣ 
ଠୂ ହୂଏ ଢାହ୍ଵାହହ୍ନେଲେ 
7 ୦= 69 
ଏବଂ ଯୁ ୦୮୪, '-" ଜ୍‌ ର ..ତ((9‹20) 


ଏହ୍ଲାପଟର ଇଲେକ 6୫, ମିଃରକୁ (ଅନଏଠାରୁ ବଭ୍ନ୍ନ କର୍‌) 7 ସହ୍ବଉ ସଂଯୁକ୍ତ 
କବ୍ଵ୍‌ଯୀଏ । ଏହା ଫଲଚର ଇବଲ୍କ୍‌ ୧୬୫, ମିଁଃରରୁ କହି ଗଜ ୪¥କୁ ଗ୍ଟଲ୍‌ସାଏ ଏବଂ ବଉବ 
ଓ ବଞ୍ଷେପ ଉଭ୍ସ୍କ ପର୍‌ବରଚିଡ ହୂଏ । ମବନକର୍‌ ନୁଡନ ବବକ୍ଷପ = 0' ଓ ଉଉୟ୍ଵର 
ସାଧାରଣ ଵଉବ = ୪୮ |! 

ଭେଣୁ ୪ << 6' 

ଏବଂ ଠୁକ(୦୮୯୬୧୮ “ର ଉର .- (9:21) 


,„ (୦ 5 


“ହୁଆ 
କମ୍ପ କକ ଓ ୨5୬. (ମନେକର) 
କୁ ରି 
, ଭା ୦ ର. .- (9.22) 
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ଇବଲେକ €ଶକା ମିଃର ୫ ବଦିଦ୍ୟୁଇକ ମାନ ୬୮୩ 


୦. ର ଏଜ୍୍‌ ମାନ ସର୍ମୀକର୍ଣ 9.19ରେ ସଆାପନ କବଲ 


୦, 0, ର 0,- 0¿ 
୦£ +> ” 62 


2 0, ¬ 02 


୦ 
"(3)" 


ର © £ =(1+ 8] (୧ "± ) ଉଠ ଉଚ (୨23) 


ସୂଡଗ୍‌ଂ 0+, 09£ 6 ୮ ଜାଣି ବଦୁୟୁଭୁ ପାରକ ଧ ବାସ [‰ ନଶ୍ୟ କର୍‌- 
ସାଇପାରରେ । 


(2) ବଠିନ ସଦାର୍ଥି ଖଣ୍ତ ର (5182) £ ନ୍ୁଂସ୍‌ : ° ° * 


ଦ୍ରପ୍‌କିନ ସନର୍କ ଶୁନ ଵକ୍ଷେପ ଗୀଜି : --ହପ କକିଳସନଙ୍କ ସୀଭଦ୍ବା ଗବ 
ବକୌଣସି କଠିନ ବଦ୍ୟୁଭ୍ରୁପାରକି ଖଣ୍ଡର ଆପେଷ୍ଷିକ ପ୍ରବବଣ୍ଯତା ନଥ୍ରିସ୍କ କରିବା ପାଇ 
ଆବଶ୍ୟକ ଵହ୍ରଜ୍‌ଥ୍ବବା ଉପକରଣ ଓ ସସମା ନଙ୍ଦର ସଂଚଯାଗ ପ୍ରଣାଲୀ ରନ୍ଧ ନଂ 9.10ରେ 
ପ୍ରଦର୍ଗଫିକ ହ୍ରୋଇଅଛୁ । 


କ୍‌ାଡ,|ୟ¡„ ଇଲେକ ବଵ,ମିଵର ଠୂର ସୂଚକ 77 ବ୍ୟାଵେସ୍ଵ ୬2, ର ଯୁଲ୍ଜାତ୍ବକ 
ଶେଷାଗ୍ର ସହ୍ଦୁଭ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ଫଳରେ ସଚକଝ ଖ୍ବ ଉଚ୍ଚ ଵ ଉବଲୁ ଗୃୂର୍ଳିତ ହୁଏ । ବ୍ୟାବଶସ୍‌ୀ 
୨23, ର ବଯୁ କ୍ତ।ମ୍ଵକ ବଶଷାଗ୍ର ଭୁଫଂଯୁକ୍ତ ` ।କ4୦ ଗୋଵଡ଼ଏ ୧ରଷ୍ଷକ ବଲସ୍ତ ଧାରନ୍ନ ଓ 
ଢାହ୍ନାର ନମ୍ବ ଫଲକ 5 ଭୁସଂଯୂକ୍ତ । ୬ ଟଗୋଝର (ସ୍ଟାଇଡ଼ଇଂ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର୍‌ ଆକ୍ୁଭର 
ଧାର୍‌ନ୍ଧ ଓ ଭାହ୍ନାର ବାହ୍ୟ ସିଲ୍ଣ୍ତର ଭୁଙ୍କଯୁକ୍ତ । ଓ ଅନ୍ଯ ଏକ ବ୍ଯାବଃସ୍ବ ଓ ଭାଦ୍ଵାର 
ମଧବନ, 7, ଭୁଖପୂକୁ । ବ୍ଯାବଃସୀ 33+ର ମବନ, ଭୁସଂପୁ ଲୁ ହେବାଦୁାଗ୍‌ ବ୍ଯାବଶେସ୍‌ର 
ୟୁଲ୍କାମ୍ବକ ବଶଶ୍ଷାଗ୍ର ଭୁସ୍ତୁଷ୍ଟର୍‌ ବଵଉବଠାରୁ ୧ସଭେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହ୍ରାର ବଣୁ କ୍ରଂମତ୍ସକ 
ଶେଷାଗ୍ର ସେଢେ ନମ୍ପ ହୂଏ । 7 ଓ 7୧ ଦୂଇଚ ଗବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୧୭୩ ବା 5 
ସନ୍ଦବଭ ସଯୁକ୍ତ କଗ୍‌ସାଇପାରେ । 2¢ ଓ ¥ ସଥାନ୍ତବମେ ବ୍ଯାବହସ୍‌ ଓର୍‌ ପୁ କ୍ରାମୂକ ଓ 
ଓ ବ୍ରଯୁ କ୍କାତ୍ବକ ବଶଷାଗ୍ର ସଦ୍ଭ ସଂଯୁ କ୍ତ । 


ପ୍ରଥମ୍ଭେ 7 ଓ ?୧ଲ୍ଲୁ ସଥାନଚମ୍ଭ 7% ଓ + ସହ୍ବତ ସଂପୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ । ଏହା 
ସଳଲରେ ଧାର୍ନ୍ଧ ୨ର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସିଲଣ୍ତର ପ୍ର କ୍ଫାତ୍ବକଗ୍ଵବବ ଓ ସଂର ଷ୍କ ବଲସ୍କ୍‌ ଧାରନ୍ଧର 
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୬୮୪ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ © ଚ୍ହ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


ଫଳକ ଥ ପୁ କ୍ରାସ୍ବକ ସ୍ବ୍ଵବେ ଗ୍ବର୍ଜିଭ ହୂଏ । ଏହ୍ଲାପଟର ୨କୁ ୨୭2 ସହ୍ନକ ଓ ଞଜ୍‌ଲ୍ଲ 
¥ „ ସନ୍ଧୁଭ ସୟୁ କ କଟ୍ଯାଏ | ଏହାଦ଼ାର୍‌ ଧାରନ ଦୟର ଦ୍ଯାବଃସୀ 722 ସହୁ ସମକ 


( ଚନ ନଂ 910 ) 


ହୁନ୍ନ ହ୍ୂଏ ଓ ଇଲେକ ୧୍ୟମିଃର ସହ୍ରଉ ସମ୍ପକ ସ୍ଥାପିତ ହୂଏ । ସବ୍ଦ ୪ ଓ ୨ ର 
ଧାର୍‌କଢ୍ସ୍‌ ଅସମ୍ଭା ନ ଦହ୍ଲୋଇଥାଏ ଭାହ୍ରା ହ୍ନେଲ୍ତ୍‌ ଇବଲକବ ମିଃର କୁ ସ୍ତବାନ୍ଦ୍ୃଡ ହହ଼୍ଭଥ୍ବା 
ୟୁ କ୍ଫାମ୍ବକ ଓ ବୁ କ୍ରାତ୍କ ଚାଜର ପରମାର୍ଶ ସମାନ ବହବ ନାଝି ® _ ଦଉହୁ ଇଲେକବଵଵ ,!- 
ମ୍ରିଃର ର ବକ୍ଷେପ ବହ୍ନଦ ଉଉସ୍ସୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଠର ଅଭଦ୍ଭଯନ୍ତର ଵିଲ୍‌ଣ୍ଡର୍‌ ର ଅବସ୍ଥାନ 
ପରିବଶ୍୍ନ କରି ଉଉୟ୍ଠ୍‌ ଧାରିନ୍ନର୍‌ ଧାରକଢ୍ୁ ସମ୍ନାନ କଗ୍‌ଯା ଏ ଓ ଇବଲକ ବଵ୍ୟାମ଼ିହରରେ 
ଯେପର୍‌ ବକ୍କୀଣଥି ବକ୍ଷେପ ନ ହୁଏ ବସନ୍ଧ୍ରପର୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟ୍‌ଯାଏ । 


ବଭିମାାନ ବଗାଝିଏ ସମାନ୍ତଗ୍‌ଲ ପଦାର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ସାହାର ¢ ନଷ୍ତିସ୍କ କର୍‌ବାଲୁ 
ବହବ ଭାହ୍ରାକୁ ସଂରକ୍ଷକ ବଲସ୍ଠ ଧାରନ୍ନର୍‌ ନମ୍ମଫଲକ 2 ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କସ୍‌ଯାଏ । 
ଫଳଲଭଢଃ ଧାରନ୍ଞ 4.©ର ଧାରକଢୁ ବୃଛି ପାଏ ଓ ଇବଲେକ ଵା ମିଃରର ବବକ୍ଷପ ହୁଏ । 
ଫଲକ ଅକୁ ସ୍କ ଦ୍ବାଗ୍‌ ନମ୍ବଲୁ ଚବନଚଲ ଧାରକକ୍ପ ହୁ କାସ ପାଏ । ବଶ୍ଚିମାନ ୭ର ମାନ 
ଛିର ରଖି ସଲକ ଥକୁ ନମ୍ହ୍‌ ନ୍ଦଗରେ ଏପର୍‌ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନଅସାଏ ସେପରିକ ୬୨୮୧କୁ 
ପ୍ରଥମେ 2୧୪୩ ଓ ପରେ 8 ସହ୍ନଉ୍ଭ ସଂଯୁ କ୍ତ କଲେ ଇଲେକ ଵଵୟାମ୍ମିବରର କୌଣସି 
ବକ୍ଷେପ ହହ୍ବେଦନା ଝି । ଫଳକ ଥି କଲୁ ଗ୍ବର୍କ କରିବା ବେଲେ ଚାହ୍ରା 5 ସହ୍ନଚ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା 
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ଇଲେକଏଵ,। ମଁ ଵର୍‌ ଓ ବବିଦ୍ୟୁଭକ ମାପନ ୬୮୫ 


ସଂପୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାହ୍ରାକୁ ଇବଲେକ୍‌ ୧୭୨॥ମ୍ମିହର ସହ୍ରଭ ସଂଯୁ କ୍ତ କର୍‌ବାବବବଲେ 
5 ଠାରୁ ବଚ୍ଛିନ୍ମ କର ନ୍ଦଆଯାଏ । 


ମଚନକର, 4 = ଫଲକ ର୍‌ ବସିନସଲ 


୩ = 4 © 5 ମଧରେ ଦୁରକୁ (ସେଭେବବବଲ @ଚଞୁସ ପଦାଥଖଣ୍ ସାଜି 
ହୋଇ ନଥାଏ ଓ ବ୍ରକ୍ଷେପ ଶୂନ୍ୟ) 
4' = ପଦଦାଥ ଝଣ୍ଡର୍‌ ବବଧ (1'1ମ)161:01 655) 


ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍‌କ୍ଷକ ବଲଯ୍ଟ୍‌ ଧାରିନ୍ଧର ଧାର୍କତ୍ସ = £+) ଓ ଭାହା ଧାର୍ନ 


ର ଧାରକଜ୍ଧ ସହ୍ରଭ ସମ୍ବାନ । ଫଳକ 2 ଉପରେ ପଦାର୍ଥ ଖର୍ଣ୍ ଣର ହେବା ପରେ 

ଇସଲେକ ବଦ୍ଧାମିଛରର୍‌ ଶ୍ନ୍ଯ ବସ୍ଷେପ ପାଇଁ ସଂଲକ ଲୁ ମଚନକର ୬ ଦୁରକ୍ଧ ନମ୍ବକ୍ଵ 

ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସୁଉଗ୍‌ଂ ଏ କ୍ଷେନ୍ସରେ ସଂରକ୍ଷକ ବଲୟ୍ଠ୍‌ ଧାର୍ମ୍ପର, ( 44 ©) ଧାରକତ୍ୁ 
4 


୨ ଏ 
4 {¦ ?+‡+2) 
ଓ ଏହ୍ନା ଧାଶ୍ନ୍ଧ ଠିର୍‌ ଧାରକତ୍ଷ ସଦ୍ଦୂଢ ସମ୍ଭାଳ । ସେ ବହ୍ଭୁ ଧାର୍‌ନ୍ନ ଧର୍‌ ଧାରକକ୍ଷ ଶିର୍‌ 
ରଖାସାଇଥାଏ ବଉଣୁ 


^ 
"+ 2- ୨+ £ + | 
4ମ ୩ 77 „87 × 
` = 7 = ?› ¬ -27' 
କିମ୍ଫା ୩=୩ + 8&7 × 
କମ୍ଳା ୨୦ ୬୦ ୭ ୩ .. (9,24) 
4,-¬2× 


(0) ଚରଲ ପଦାର୍ଥର £ ନଣ୍ୟ୍‌ :-- 


ଥିଲେ! ଗୀଚି (5110୧25 1)€ 100) :-_ ଢରଲ ପଦାଥର ଆବପଘଞିକ 
ପ୍ରବେଶ୍ଯତା ନଞ୍ଜିସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବବନ୍ଞାନ୍ନକ ସିଚଲ୍ଂ ବଗାଛିଏ ସିଲ୍‌ଣ୍ତର୍‌ ଆକ୍ୁଭର 
କ୍ୟାଉ,ାୟା ଇବଲକ €? , ମିର ବ୍ଵଦ୍ଲାର କର୍‌ଥ୍ବବଲ୍‌ । ଏହା ଏକ ଫମ୍ପା କାଚ ସି ଲ୍ଣ୍ଡର 

ଓ ଭାଦ୍ଵାର ଭ୍‌ଭର ପାଶ୍‌ ବର୍‌ ଗ୍ଭଗର୍୍‌ଗୋହ ଧାଉବ ଖଣ୍ଡ (5୯୮୮୨) 4, .4„ 3, 5 
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୨୮୬ ବଦ୍ୟୁତ୍ତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଝଳ ବଜ୍ଞାନ 


(ଚନ ନଂ 9:11) ଲାଗିଥାଏ । ଏହୁ ଇଲେଳ୍‌ବଵ,ମିଃରର ସ,ଚଳ ମଧ ପିଲଣ୍ଡର 
ପ୍ଲାକ୍ତଭର୍‌ ବପସୀଭ ଧାଉବ ଖଣ୍ତ 4⁄4 3 238 ପରସୁର ଗକୁଢ ସଂୟୁ କୁ ବହାଇଥାଏ | 
ଏନ୍ଦୁ ସ୍ତବର ଇବଲକ ଓ 
ବାମ଼ି୫ରକୁ ସମସ୍ରେଭକ 
ଭ୍ବଦବରେ (101081 ଡଞ (1୦) 
ସଂଯୁ କ୍ତ କଟ୍‌ସାଏ ଓ 
ଏହ୍ଦୁ ସମେଂଗ ପ୍ରଣାଳୀ 
ଛନ୍ନ ନଂ ୨9“011୭ଝର 
ପ୍ରଦ୍ର୍ଶିଭ ବଦହ୍ନାଇଅଛୁ । 

ଇବଲେକ ବଃଵ,ନିଃର୍‌ର 
ସଫଳଲକ 34 ଚଗାହଡିଏ 
ବ୍ୟାବଂଃସ୍‌ୀ 2୨।ର ୟୁକ୍ତାସ୍ଵକ 
ଣେଖା ଗ୍ର ସନ୍ଧୁଉ ସଂଯୁକ୍ତ । 
ସଲକ 2, ସ୍ଚକ 7୪ 
ଓ ବ୍ୟାଵେଗ୍ଵ୍‌ର ବୟୁକ୍ମା - 
£ ¬. ସକ ଶେଷାଗର ଭୁସମୁକୁ 

ଚ ଏଠାଚର୍‌ ସଂସୋଗ 

(ଚନ ଜଂ 911) ପ୍ରଣାଳୀ ସମଭସସ୍ଥୀଂ ଭିକ 

ବହ୍ନାଇଥ୍ଵବୀରୁ ଇଲେକ ୍୍ୋମ୍ମିର୍‌ ର ବକ୍ଷେପ ବଉବର ବର୍ଗ ସହ୍ମଡ ସମ୍ଭାନ୍ଧୁପାରକ 

ବହବ । 


ପ୍ରଥମେ ଫି ଲ୍‌ଣ୍ଡର ମଧରେ ବାୟୁ ଥବାବେଳେ ଗବ ହ£ଲୁ ବହ ଇଚଲକ ଵୋା- 
ମି୫ର୍‌ ର୍‌ ବକ୍ଷେପ ପର୍ପଚଦକ୍ଷଣ କଗ୍ବଯାଏ । ଏ ଞେନନବର 


ମନେକ , 0) = ସନ୍ବର ବକ୍ଷେପ 
ତ଼= ଓ 9 ମଧରେ ବଭବାନୁୂର 
'. 0) = £୪; (£ = ସନ୍ବର୍‌ ଧ ବାର୍ଦଦ) 


ବଶ୍ଚିମାନ ବିଲଣ୍ତର୍‌ଲୁ ନଞ୍ଜିୟ୍ ଡରଲ ପଦା ର୍ଥ (ଆପେସିକ ପ୍ରବଣତା = [) 
ଦ୍ାଗ୍‌ ସମ୍ପୃ୍‌ଷ୍ତର ଉ୍ଛି କର୍‌ ଗୃବ 1£ଲୁ ବହ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ଇଲେକ୍‌ ଵ୍ଥୋମ଼୍ିଵର୍‌ ର୍‌ ନୂଉନ 
ବଚକ୍ଷିପ 6୨ ପର୍ଦାବେକ୍ଷଣ କଗ୍‌ସାଏ । ଏ ଝକେନ୍ନରେ ବ୍ଯବସ୍ଥାହୁର ଧା ରକକ୍ସ % ଗୁଣ 
ବୂକ୍ଛିଂ ପାଏ । 
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ଇଲେକବଶ୍ଥୋ ମିଵର ଓ ବବିଦ୍ଯୁଭକ ମାପନ 2୮୭ 


ସୁଭଚରା? 02 = £1 ୧! ? 
- ` 02 _. ୬୮୧୮ _ 
୭, = ତ} । ଏ 


`= (9:25) 


ଏହ୍ଜ ସ୍ଵାଭରେ, ବିଲ୍ଣ୍ଡରଡ ମନ୍ଦ ବ ସୁବଗ୍‌ଧୀ (^.1୮ ୪୫୩୦ ଚସାଇଥାଏ 
ଡାହ୍ାବହହେଲେ ଉନ୍ମକ୍ଷରେ କୌଣର୍ପି ଗ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚ ଗୃୃପବର ଉତ୍ଜି କର ଭାହ୍ରାର୍‌ (ଗ୍ୟାସ) 
£ ନୟ କର୍ହେବ । 


(୦ ଗଜ୍ାସର %‰ ନଣ୍ଁୟ :- ¬ 


ବୋଲ୍କ କ୍ମ୍ଯାନ୍କ ଗୀତି (801020:8025 ୮୧୯୮୦୯) :-- କୌଣସି 
ଗ୍ୟାସର [¢ ନଷ୍ତସ୍କ କରିବା ପାଲ୍‌ ବବଜ୍ଞନକ ବବାଲଜ୍‌ମ୍ବୟାନ ଯେଉଁ ସ୍ଵର୍ର ଅବଲମ୍ବନ 
କର୍ଥ୍ବବଲ୍‌ ଭାଦ୍ରାର୍‌ ଆବଣ୍ଯକ୍ରୀୟ୍ତ ଉପକରଣ ଓ ବସଗୁଜ୍ଜିକର ସଂଚଯାଗ ସ୍ରଣାଳୀ 
ଚନ୍ଧ ନଂ 9“126ର୍‌ ପ୍ରଦର୍ସିଭ ହ୍ଲୋଇଅଛୁ । 


ଓ3 2 ଗଗାହିଏ 
ମ୍ରମ୍ଭାନ୍ତଗ୍ଲ ଫଲକ ଧୀାର୍ନ୍ନ 
ଓ ଉତଭାହ୍ରା ବଗ।ହିଏ 
ଭୁସଂୟୁ କ୍ତ ଧାଉବ 
ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ୨ ମଧଚର 
ସ୍ଥାପିଭ । ଏହୁ ଧାଢବ 
ସ୍ତକୋଣ୍ଡୂରୁ ପଥ ୦ ମଧ 
ବଦଇ ବାସ୍ତୁ ନକ୍ଟ୍ରାସଳ ଓ 
ର୍ୟାସ ପ୍ରଣ କର୍‌ଯାଇ- 
ପାରର୍‌ । ଧ ରନ୍ମର୍‌ ଫଲକ 
ଓ ବ୍ୟାବଂସ୍‌ .କର୍‌ 
୍ରୁକ୍ତ ସୁକ ଣଶେଷାଗ୍ର 
ସହୁୁତ ଓ ଫଲକ 9 
ରଖୁଥିଂଂଶ ଇବଲକବଵ | 
ମିଃର ଠୂର ଚଗଗାହଛଏ 
ପୁ ଗ୍ନ ସହୁଉ ସଂପୁ କ୍ତ । (ଚନ ଳଂ 0`12) 
ଇଲେ୍‌ଳଵବଵ୍ୟାମ୍ମିବର୍‌ ର ଅପର୍‌ ପୁ ଗୃ ଭୁସଂପୁ କ୍ତ । ଧାର୍‌ନକ୍ର ବ୍ଯାେସ୍‌ କ%ିକ ଓ 
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2୬୮୮ ବଦ୍ବ୍ୟତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଇଲେକ ବକ ମ୍ନିବର ସହ୍ଦଭ ସତତ ଭାର୍‌ ସଂବଯାଗ କରେ ଉଡାହ୍ରୀ ଧାଇବ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 
ଅଘର୍ବାସୁ ପୁଗ (୫୦) ମଧ ୧ଦଇ ସାଇଥାଏ ଓ ଏହୁାଦୃ।ର୍‌ ଧାରନଃ୍ ଧାଇବ ସବୋ 
ଠାରୁ ଟଗ୍‌ଧ୍ଵଭ ବହ୍ରା ଇଥାଏ । ବ୍ୟଂଚବଃରୀ .,ର ବଉବ ପ୍ରାୟ 300 ସ୍ଵେଲ୍‌ ୫ ଓ ଭାହ୍ନାର 
ବଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ ଣେଷାଗ୍ର ଭୁସଂଯୁ କ୍ର । 1, ଓ 1 ¿ ଦୂଇଵି ଗୂବ । ୮୭, ସାହାଯ୍ୟରେ 
ସଲକ ଥି ଲୁ ବ୍ୟାବଃରୀ 9, ସହ୍ବଭ ସଂୟୁ କ୍ର କଗ୍‌ସାଏ ଓ 1୭9 ସାହବାଯ୍ୟଯରର ଫଲକ 
୮ ଓ ଇଚଲକ ବ,ମିଃରକୁ ଭୁସଂଯୟୁ କଲ କରାଯାଏ | 


() ପ୍ରଥଚମ ସ୍ରକୋଣ୍ଠରୁ ବାସ୍ତୁ ନଷ୍ତାସନ କର ଗ୍ଭବ ୨ ଓ ୨୬କୁ ବନ୍ଦ 
କଗ୍‌ସାଏ । ଏହା ଫଲକ 44. ର ବଭବ = ;17 ହୁଏ (7 = ପ୍ରଭ୍ୌକ ବକାଷର୍‌ ବିଭବ ଓ 
71 = ବକୀଷର ସଂଖ୍ଯା) ଓ ଝଲକ 8ର ବଭବ = ଠ ହୁଏ | ଏ ୍ଷେନ୍ନରେ ଇବଲକ ବବି,“ 
ମିଃର୍‌ର୍‌ ବକ୍ଷେପ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ । 


(1) ର୍ଦୃଂଖସ୍ଟ୍‌ଡଃ ଗଭବ ୪, ଖୋଲ୍‌ ଫଲକ ଥିଲୁ ବ୍ଯାଂଃରୀ ଠାରୁ ବଚ୍ଛିନ୍ନ 
କଗ୍‌ସ୍ଏଏ ଓ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଡୁ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ଲପଟର ଗ୍ୟାସ ପୁଞ୍ଜି କଗ୍‌ଯାଏ । ଗ୍ୟାସର ଆଚପସିକ 
ପ୍ରବେଶ୍ୟଭା ସଦ୍ଧ ® ହୁଏ ରାହ୍ରାହ୍ବେଲଲ ଧାର୍ନ୍ନର୍‌ ଧାରକକ୍ସ 2 ଗୁଣ ବୃଛଂ ପା ଏ ଏବ 
୧ଯେହେଭୁ ର ବଉବ== ୦ © ଥ୍ର୍‌ ଗଜ ପର୍ମାଣ | 


ଵିର ରେଣୁ .4ର ବଭବ = "£ ହୁଏ | 
ସୂଚର୍‌ଂ 44 6 8ର ବଭବାଲର-= = । 


ପ୍ରକୋଣ୍ତରୁ ଗ୍ୟାସ ପୁଞ୍ଜି କରିବା ସମସ୍ଟ୍‌ରେ ଃ ଭୁସଂଯୁ କ୍ର ବହ୍ରାଇଥ୍ଵବାରୁ 
ଇଲେକ ବ୍ଛୋତ୍ମିଛର୍‌ ରେ ବକୀଣସି ବଦକ୍ଷପ ହୁଏ ନାହି । 


୯୮1) ର୍ଛଗସ୍ତ୍‌ଡଃ ୮୬ ଚଖାଲ୍‌ଦେଇ ୨, ବନ୍ଦ କଗ୍‌ଵସାଏ । ବଶ୍ଚିମାନ ଥିର୍‌ 
ବଉ୍‌ବ=:୨?7 ଓ ସର୍‌ ଵଡ = ( - ¥ }= [ - ର ] 
# ର୍‌ ଵଉବ = { #? ¥ ଆ 37 | 1 ¢ 


ଏହ୍ନା ଫଲରେ ଇଲେକ ଵେକେମ୍ମିବର ର୍‌ ବକ୍ଷେଷ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ଜ ବଦିକ୍ଷପ 0, ଫଲକ 
ଃର୍‌ ବଉବ ସହବ ସମ୍ବାଲୁପାଖ । 
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ଇବଲ୍କବିବ,| ମିଝର ଓ ବବି ଭୁଯରିକ ମାପନ ୨୮୪ 


୦୩ ବରିମାନ ବ୍ୟାଶେସୀ 3) ରେ (ସେଭେବବଲେ †୯ ¡ ବନ୍ଦ ® †¢ ¿ ବଖାଲା) 
ସିଦ୍ଧ ଗଗୋଶିଏ ଅଭିଣକ୍ତ କୋଷ ଗଣ୍ତର୍ଣୀଭ୍ଧକ୍ତ କଗ୍‌ସୀଏ ଭାଦ୍ଵାବଦହ୍ବଲେ ଫଲକ କ୍ଷିର ବଉବ 
(71 -+ 1)\7' ବହବ ଅଣାଭୁ ୪ ଭୃ ଛି ପାଇବ | ଏହା ଫଲବର 9ର ଵଉବ ମଧ 77 କୃଲି 
ପାଇବ ଓ ଇବଲକ୍ବୋମିଃର ର ବସ୍ଷେପ ପର୍ବରି୍‌ଭ ହେବ | 


ମନେକର, ୫, = ଇଲେଳ ବିଶ୍ଵାମିଃରର ନ୍ବଡଳ ବକ୍ଷେପ 
,”,„ ` ଵବସେପର ପର୍ବଶ୍୍ନ = (6, - 6) =# `( ମବଦନେକର) 
ବଣ୍ଜିମ୍ରାନ 8 ୯୧ ୨ “ରଜ .. (୨:27) 


ସମୀକରଣ (୨'26) © (୨`27) ସାହାସ୍ୟରେ 


ମା 
।_^ ୧୮ -£ ] =#[1- ‡ ] =» 


“ © =." `¥ ଜା ..:(୨'28) 


¿ ସୂଭଗ୍‌ଂ #› 0 ଓ6+ ଜାଣି ¢ ନଷସୃ କର୍ସାଇପାଚର | ଏହୁ ସ୍‌ଭବର ଭରଲ 
ପଦାଥର [¢ ମଧ୍ଯ ନଷ୍ତ୍ିୟ୍କ କଗ୍‌ଯାଇପା ଚର । 


୨୮6 ନ୍ଧିଂର ବେଦୁ ୩୍ଖଚିକ ଭାଲ୍‌ ୭ମିଟର (!)1€୧୯୮୦୫୯ଷ୮1୦ 7 ୦]1106€1€7) : 


କ୍କାଡ୍ଜାଣ୍ଟା ଇଇଲ୍‌କ ବ୫କାମି ହରଲୁ ଅଂଶାଙ୍କନ (୦୫11276£€) କର୍‌ ସ୍ଲ୍ଵମିର 
ଗ୍ରଵବ୍ବବରେ ଵ୍ୟବହ୍ରାର କଗ୍‌ଯାଇପାବର । ନମ୍ବ ବଉ ମାପ କଣ୍ଢ୍ବା ପାଇଁ ସନ୍ଵ୍ଵଲୁ ଅସ୍ଥି ଭକ 
ଫ୍ଵବରେ ବ୍ୟବଦ୍ଘାର କରସ୍‌ଯାଏ (ଚିନ୍ଧ୍ର ନଂ ୨' 3) | ଏଠାବର ସୂଚକ ଏକୁ ଜ୍ଚ ବିଉଦଯୁ କ୍ତ 
କର୍‌ ସାହ୍ଵାର୍‌ ବିଉବ ମାପ କଗ୍‌ସିବ ଭାହ୍ଲାଲୁ ଞ ସହ୍ତ ସଂଯୁ କ୍ତ କଟ୍‌ଯସାଏ ଓ ଥିଲୁ 
ଭୁସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ । ଉଚ୍ଚ ଵଉବ ମାପ କରିବାବବଲେ ସନ୍ବ୍‌ଝକ୍ଲୁ ସମ୍ଭବ ଭକ ଗ୍ଵବବର୍‌ 
ବ୍ଵଦ୍ଲାର (ଚିନ୍ଧ ନଂ ୨'4) କର୍‌ଯାଏ | ଏଠାରେ 8 ଓ 7୪ ଲୁ ଭ୍ଚ୍ଚ ଵଉବ ବହଳ, ସହୁଉ 
ସୟୁେ ଲ୍ଫଛ କର୍‌ ଥ କୁ ଭୁ୍‌ସଂୟୁ କ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । 


କିନ୍ତୁ ବଜ୍ଞନାଗାର୍‌ର୍‌ କ୍ଵାଉ୍ରୀଣ୍ଟା ଲଲେକ ଛ୍ୋମିହର ସାହ୍ଵାଯ୍ଯରେ ଉପର୍ଲୋକ୍ତ 
ସ୍ବାଭରେ ବଉବ ମାପ କର୍ଵବା ସମ୍ଭୟ୍ବ୍‌ସାଂପକ୍ଷ ଓ ଅପୁବିଧାଳଳକ । ଚସ୍ପଥ୍ଵପାଇି ଇଲେକ = 


09201126€0 0/ 5।୮।॥|8ାମ।‹ଧ@ 0161.0୦୮ 


୨୪୦ ବଦ୍କତ୍ତ ଓ ଚ୍ହ ମ୍ହ୍‌କ ବଜ୍ଞୀନ 


ବହ ାମ୍ବିବର ଗଠନଚର୍‌ ବକଚୁଡକ ପର୍ବଶିଳ କର୍‌ ଡାହ୍ରା ସାହବାସ୍ୟରେ ବଗ୍ଵଲ$ ମୀଷ 
କଗ୍ଵସାଏ ଥ ଏକ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସି ରବେଦୁ ।ଜିକ ଭୋଲ ମିଟର କୁହ୍ବାସା ଏ । ଏହ୍ବା 
ବକବଲ ଚଗାଛିଏ ଘାଦପୁ ଗନ 
44 © ସ୍ଚକ 7୪ (ଚି 
ନଂ ୨'13) ` ଦ୍ବାଗ୍୍‌ ଗଠିଭ । 
ଜଉଭସ୍ଵର ସମଦଳ ଭୁଲମ୍ବ 
କଗ୍‌ସାଇଥାଏ ଓ ସ୍‌କ୍ଚକଝି 
ପ୍ରାଦଯୁ ଗ୍ଭ ଭୁଡରେ ଏକ 
ଭଲସମାନ୍ତ ର ଅକ୍ଷ ଚରୁର୍ଦଂଗରେ 
ଘୃର୍ପୀରେ | ସଚକର ଉପର" 
ସ୍ତାନ୍ତ ଖ୍ଵ୍‌ଵ ଖଷ୍ଣ ଓ ଚାହ୍ରା 
ଗୋଝିଏ ଅଂଶାଝିଉଭ ବନ୍ଧ ସ୍େଲ 
ଉପରେ ଗୂଳଭ ହୁଏ । ସୂଚକର 
ନମ୍ବୟ୍ଟାନ୍ତରେ ଏକ ଓଜନ ୩77 (ବନ୍ଧ ଜଂ ୨`13) 
ଲଗଥାଏ ଓ ଚାହ୍ରା ସ୍ଚକର ଗଭକୁ ନ୍ବ୍ଵନ୍ଵ୍ବଣ କରେ । 


ସ ଧାରଣଡାଃ ସନ୍ନ୍ଵଶ ସମରସ୍ତ ଭକ ସ୍ବବଚର ବ୍ୟ ଵହ୍ଵାର୍‌ କଟ୍‌ସାଏ । ପାଦ୍ଦଯୁ ଗ୍ନ ଓ 
ସଂଚକର୍‌ ବଉବ ଭଳ୍ନ ହେଲେ ସ୍ଚକର ବ୍ରବକ୍ଷପ ହ୍ନଏ । ଏହ୍ନ ବବକ୍ଷପ 6 ବଉବଂନ୍ତର 
ହର୍‌ ବଗ ସଦ୍ଧତ ସମ୍ାନ୍ଲୁପାଟା ଅର୍ଥାତ୍‌ 

୫ =†¢ \¥* 


ମାନକ ସ୍ତେଲ୍‌ଵମ଼ିହର୍‌ ବା ମାନକ ବୋଷ ସାହ୍ରୀସ୍ଯର ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ସେଲକୁ 
ଅଂଶାଙ୍କିତ କଗ୍‌ଯାଏ । ବକ୍ଷେଷ ବଉବାନ୍ତରର ବର୍ଗ ସଦ୍ବ୍ଵଢ ସମ୍ଭାନୁପାଖ ହ୍ବୋଇଥିବାରୁ 
ଦମ୍କଲଲ ଦଂଗର ବଂବଧାନ ସମ୍ବାନ ନ ହ୍ବେ'ଇ ବର୍ଗ ଛ୍ତମ ଅନ୍ତୁମ୍ରଣ କଟର । କୌଣସି 
ଦୁଇ ବନ୍ଦ୍‌ ମଧରେ ବଉବାନ୍ତର୍‌ ମଂପ କର୍‌ବୀକୁ ହ୍ରେଝଲ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଦୁୃସ୍ବଲୁ ପାଦଯୁଗ୍‌ ଓ 
ସୁଵଚକ ସହ୍ରତ ସୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ସମ୍କ୍ଲ୍‌ ସାହ୍ାସ୍ୟରର ବଉବାନ୍ଭର ସିଧାସଲଖ ମାପ 
କରାସଂଏ । ଏହ୍ନ ସନ୍ତ୍ଵ ସାହୁ ସ୍ୟଟର ପ୍ରଭ ଯଵଣ୍ଚି ସ୍ଵେଲ୍‌ବ୫କ୍‌ ମଧ୍ୟ ମାପ କରାଯାଇପାରେ 
ଓ ଏହ୍ବା 1000 କମ୍ଜା ଡଦୂକ୍କ ଗ୍ଲେଲ୍‌ଃ ମୀପପାଇି୍‌ ସାଧାରଣଉଃ ବୟବ କ୍ସ ଡ ହୁଏ । 
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ଇଲେକବଶ୍ଥା ମି ଵର.ଓ ବବିଦ୍ୟ୍‌ରିକ ମୀପଳ 2୯୧ 


୮ ନୟନ୍‌ ଏ ୫୭ ମମ 
9ଖ୩ ବଭିନ୍ନ ପଦାଥର ବଦୁଧଚ୍‌ ପାର୍କ ଧ୍ର ବାଙ୍କ ୪ :(ସେତଭେବେଲେ 


„ == ୦୦) ' 
ବଦ୍ଦୟଭ୍ଭୂପାରକ ପଦାର୍ଥ । ଏ ବଦ୍ଧ ଭ୍ପାରଳ ପଦାର୍ଥ ଏ 
॥ 
ଇବୋନାଇ₹ 2:7-5-29 କାଗଜ 
କାଚ (ନ୍ନାଜ୍ନ) 5--7 କ୍‌ ଜକ ((୨0161୧2) 4.5 
^ ବେଜ୍ଞିନ (18°୦) 2,29 

ଅଦ୍ତ 5.7-¬6.7 `¦ ଜଲ (18°0) 81 

ବରଫ 2-3 ` ବାସ୍ତୁ (200) 1.000528 
ପାରଂଡିନ 2 2.3 । ଉଦଜାନ (0°୦) | 1.000265 
ଗଛଵକ 3.6--4.3 ¦ ଶ,ନ୍ୟସାନ (\7'861)0୮7) ` 1.0000 


। ନ୍ଧେ 
9.8 ବଦୁ ଏଚ୍ପୀରକ ଧି _ବୀର୍କର ପରିବର୍ଞନ : 


ବହ୍ଦୁ ପଦା ଥିର୍‌ ବଦୁୟଭ୍ଦୂପ ର୍କ ଧ୍ଠ ବାଙ୍କ ଡ଼ାପମ୍ଭାନ୍ଧା, ଆଦ୍ରତା, ପ୍ରଯୁ କ୍ତ ବଗ୍ଵାଲ୍‌- 
ବଳର ଆକୁଭଛି (୮୧୦୯ 1€୮୯୩) ଜ୍ପରେ ନ୍ଧ୍ଭ୍ର କରର୍‌ | । ଵଭ୍‌ନ୍ନ ପଦ୍ବିକ୍ଷାର୍‌ ଫଲା- 
ଫସଲରୁ ଜଣା ଯାଇଛୁ ଟସ ଭାପମା ନା ଦୂବ ସବଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କଠିନ ପଦାଥର ବଦ୍୍ୁତ୍ଭୂପାରକ 
ଧ୍ଧ ବାଙ୍କ ବୃଜ୍ଞିଷାଏ କମ୍ତୁ ଭରଲ ପଦାର୍ଥର % ହାସ ପାଏ । ତାପମାନା ପର୍ବଶିନଦ୍ବାରା 
` ଗ୍ୟାସର ବଦ୍ୟୁଭୂୂପାରକ ଧ୍ ବାଙ୍କ ପରବରି୍‌ଡ ହୂଏନାହ କନ୍ତୁ ଗ୍ଭପ ଘଶ୍୍‌ବଣିନଦ୍ବାରା ଏହା 
ପର୍ବର୍ଜିଉ ହେଉଥବାର୍‌ ଜଣାଯୀଇଛୁ । ବୈଜ୍ଞନକ ବୋଳିକ୍ମ୍ଯାନ, (901021.817) 
ଗପ ଘର୍‌ବଶିନ କର୍‌ ବଭଣ୍ନା ଗ୍ମାସ୍‌ର ବଦ୍ଭ୍ମୁପାରକ ଧ ବାଙ୍କ ନ୍ରିସ୍ କରିଥଲେ ଏବଂ 
ଏହ୍ଦୁ ସତ୍ତୁ ପସ୍ଵୀ୍‌ଷ୍ଷାର ଫଲାଫଲ ସାହାଯ୍ୟବର ବସ ଦଶ ।ଇଥ୍ବଲେ ସେ ଅଧ୍ବକାଂଶ ଗ୍ୟାସର 
ବ୍ରଦ୍ୟୁଡ୍ମ ପାର୍‌କ ଧ୍ର,ବାଙ୍କ -- 


† = 14୩2 


ଏଠାବର୍‌ ୬= ଗ୍ୟାସର ଗୃପ ଓ 71 ଏକ ଧ୍ଵବ,ବାଙ୍କ । ଏହ ଧବାର୍ଦ ହର ମାନ 


ଗ୍ୟାସ୍‌ ର୍‌ ସ୍ରକୃଷ ଉପରେ ନର୍ଭ୍‌ର କରର । ଣ୍ନସ୍ଥାଳ ପାଇଁ #1= 0 ' ବଡୁ 
{¢ = 7 | 
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? ୧୬ ବ୍ରଦ୍ୟ୍‌ଡ୍‌ ଓ ଚ୍ୃ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞଳ 


ଯେ ବୌଣସି ପଦାର୍ଥର ବଦ୍ୟୁତ୍ୂପାରକ ଧ୍ ବାଙ୍କ 1 © ସ୍ରଭ ସରଣାଙ୍କ /‹ ମଧରେ 
ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥ୍ଵବାର ଜଣାଯ। ଇଚ୍ଛ । ଉଭ୍ଭସ୍ତଲୁ ଯନ୍ଧ ସମ୍ଭାଳ ଆବୃତ୍ତି (1୮୮୧୯4€୩୯7 ) 
ମାପ କରାଯାଏ, ଢାହାବହଲେ, 
†¢ = /22 


ସ୍ତଶ୍ରମାଳ। 


1, ଆକୁଞୁ ଚନ୍ନକା ଇଲେନ୍‌ € ମିଵରର କାର୍ଦାପଣାଳଲୀ ଇତ ସହ ବୁଝାଇ ନ ଅ | ଏହୁ 
ଇଲେକ ବଵ ,ମିଵରଲୁ ପରମ ଇଲେକ €$, ମିଃର କାହିକ କୁହାଯାଏ ? 


2, ଟଗୋଝଏ ପରମ ଇଲେକ ୭ ମିରର ଗଠନ ଓ ଉଜ୍ୁ ସହ କାର୍ୟପଣାଲୀ କୁଝାଇ- 
ନ୍ଦ । 


3. କୌଣସି ଆକୃଷ୍ଟ ଚଳଵିକା ଇଲେକ.6ଵ,ମହରର ଦୁଇ ଚଵିକା ମଧରେ ବ୍ୟବଧାନ 
0.5 ସେ: ମି: 6 ବଉବାନୁର 900 ସ୍ଲ୍‌ବ | ସଦ ଚଝ୍ଧି କାର୍‌ ଚକ୍ଷଞ୍ଚଫଲ 20 
ବଗ ସେ: ନି: ହୁଏ ଢାହାହେଲେ ଚର୍ଞର କାଦୁୟ୍ତ ମଧ୍ଷରେ ଵି ସ୍ହା କରୁଥୁବା ଆକର୍ଷଣ 
ବଲ ଜଷ୍ତିୟ୍‌ କର । (ଜ: 28'6 ଡାଇନ) 


4 ଦୁଇଝ଼ ଗୋଲ୍ପକାର ଚ୍ଚ କା ମଧ୍ଯରେ ବ୍ୟବଧାନ 1 ମ୍ରି: ମ୍ବ: । ସନ୍ଧ ସ୍ରଭ୍ୟେକ 
ଚର୍ଧ କାର ବ୍ୟାସାକ୍କ 2 ସସ ମର: ହୂଏ ଓ ଚସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଵି ୟ୍ଳା କରୁଥୁବା 
ବଲ 05 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ସହ୍ମଉ ସମ୍ବନ ହୁଏ ଭାହ୍ରାହ୍ନେଲେ ଚସମ୍ଭାନଙ୍କ ମକ୍ଷରେ 
ବଉବାନ୍ତର ବକ ବଗ୍ବାଲ୍‌ ୫ ବହୁବ ?୨ (ଜଉ: 939 ଚାଲ) 


5, କ୍‌ ଡାଣଢ୍‌ ଇଲେକ୭ଵ |ନଵରର ` ଗଠନ ବଶ୍ଚିନା କର ଏବଂ ଡ୍ଗ ସହ କାର୍ୟା- 
ପ୍ରଣାଲୀ ବୁଝାଇ ନ୍ଧଅ । 


6. ଚରୁର୍ଥାଂଶ ଇଲେକ ବଳ ଛର୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭ୍ଯାବଭିୀୀ ବଉବ © ସରଲ ବଭ୍ବ 
କପଣ୍‌ ମାପ କରାଯାଏ ବୁଝାଇ @ଅ | 


7. ଡୋବେଜାବଲକ ଚରୁଥାଂଶ ଇଲେକବଝୁ, ରହରର ଭଞ୍ଜ ଓ କାର୍ଜି ପ୍ରଣାଲୀ 


ବର୍ପରିନାକର ଓ ଏହ୍ଲା ସାହ୍ାସ୍ଯବର ଆସ୍କ୍ରନ୍ମକୃଭ ବଢ଼ଯୁଭ୍ମ ସ୍ରବ୍ରାହ୍ନ କପର୍‌ ମାପ 
କରାଯାଏ ବରୁଝ୍‌ାଇନ୍ଦଅ । 
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ଇଲଲେକବ୍ୋ ମିଵର୍‌ ଓ ବବଂଦ୍ୟ୍‌ଭିକ ମାଷନ ୨୯୩ 


8, ଚଢୁଥାଃଶ ଇହିଲ୍କ୍‌ବ୫, ନିଃ ଛ୍‌ର ସମବଞାକକ © ଅସମସଞ୍ାରକ ବ୍ୟବହାର୍‌ କଣ 
ର୍ରୁଝ୍'ଇ ଦିଅ । ପ୍ରଭ୍ୟୈଳ ବ୍ୟବହ୍ାରର ଚା ସୂର୍ଯା ଉ୍‌ଛ୍ବୈଖ କର୍‌ । 


9 ଧୀର୍‌ନ୍ର ଧାର୍‌କତ୍ପ ଅର୍ଥ କଣ ୨ ଚଭୁର୍ଥାଂଶ ଇବଲକ୍‌୫ମିହର୍‌ ସାହ୍ରାସ୍ଯରେ 
ବଭ୍ନ୍ନ ଧାରିନର ଧାରକଳ଼ କପରି ମାପ ଓ ଭୁଲନା କରାଯାଏ ? 


10, ବଦ୍ଯୁଭୁ ଘାରକ ଧ ଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଉ୍କେଖ କର । ଚରୁରାଂଶ . ଇତଲ୍କବବ, [ମଃର୍‌ର୍‌ 
ସାହ୍ରାମ୍ୟରେ (0) କଠିନ ପଦାର୍ଥ © (11) ଇରଲ ପଦାର୍ଥର୍‌ £ କପର୍‌ ନ ଷ୍ପ୍ଟ 
କର'ସାଏ ? 


11. କୌଣଏ: ଗ୍ଯାସ୍‌ର ବଦୁ୩ଭୁପାରକ ଧ ବାଙ୍କ କପର୍‌ ମାପ କରାସାଏ ? 
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ଦଶମ ସଭଣ୍ଚଳ୍ଛଦ 
ଦିଇ ୧୭ଭୁଧ୍ଯ୭କ ସନ୍ତ 
କାୟୁମଣ୍ଡଳୀସ୍ତ ୭ଭୁଂଡ୍‌ 


(1:166 050 £ 10 ?/¶[ &୦])1116, % ^¡ ୦1୩987101161"10 ` 1; €୦1 ୮୮1୦) 
10.1 ସ ର ବୈଦୁତିକ ଯନ୍‌ : 


ସ୍ଥୁର୍‌ ବୈଦ୍ୟୁଭଳ ସନ୍ତ୍ଵ ସାହ୍ରାସ୍ଯଟର ସାମ୍ଟ୍ବିକ ଉପାୟ୍ଟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ 
ବିଦ୍ୟୁଭକ ଗ୍ଭଳ ଉସ୍ପଲ୍ନ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ନ ସନ୍ଵ୍‌ ଦୂଇପ୍ତକାର, ସଥା _ (1) ଘଷିଣ 
ବବ ଦ୍ୟୁଭିକ ସନ୍ବ୍‌ ଓ (11) ସପ୍ତେରଣ ବବଂଦ୍ୟୁଭିକ ସନ୍ନ୍‌ । ଆଜକାଲ୍‌ ଘର୍ଷଣ ବୈ ଦ୍୍ୟଭକ 
ସନ୍ଦ୍ର୍‌ (ଗ୍ବମ୍ସ୍ବଡ଼ ନ୍ଦ ସନ୍ଵ) ପଚଲନ ଆଜ୍‌ ନାଢ଼ | ଇଚଲକଚଃ,|ଫୋରସ୍‌, ` ଉଇମ- 
ସଣ୍ଡ୍ଧ ଙ୍କ ମନ୍ଵ୍ଵ ଇଚ୍ଜ୍ୟାନ୍ଧ ଚପ୍ପରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଗଠନ ଓ ଵିସ୍ଫ୍ଵା ପ୍ରଣାଳୀ ସନ୍ଦୃଭ ଗ୍ରନ୍ଧମାଚନ 
ସୂପଷର୍‌ ଚର ଓ ଚଡସ୍ପୁ ସେଗୁଞ୍ଜକର ବିବରଣ ଏଠାଚର ଅନାବଶ୍ୟକ । 


10.2 ଭ୍ୟାନ ଡ଼ି ଗାଫ ଭପାଦନ ଯନା (\୩8୮ ଓ€ ୦୮୫881୮ ୦€୮୩୧୮୫୯୦୮) : 


ଏହ୍ଜ ସନ୍ନଵ ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଚଟତ୍ସ୍ଵଲବ୫କ (ଲ୍କାଧ୍ବକ) ଉତ୍ପାଦନ କଗ୍‌ଯାଇ- 
ପାବର । ଗର୍ଭ ପରିବା ସ୍ର ଗଷ୍ଷରାଗ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବବ ଦ୍ଯଭକ ବସର୍ଜନ ହୁଏ (1216008(- 
8108 &¢୯1୦0 ୦£ ©୬୦10£§) ତାହାର ଜ୍ପରେ ଏହାର କାର୍ୟାକାର୍‌ଭା ନର୍ଭର 
କରେ ! 


ଏହ୍ଲ୍‌ ସନ୍କ୍‌ । 5 ଫୂଂ ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଣ ଂଗୋଝିଏ ଫମ୍ପା ଧାଉବ ଟଗୋଲକ + (ଚନ 
ଳଂ 10: 1) ଦର ଗଠିତ । ଟଗାଲକଡ଼ ଚଗାଝ଼ଣ ବଗ୍‌ଧୀ ପଦ୍ଦାର୍ଥର ନଲ 7୩ ଉପବର 
ସାପିତା | 2) ଓ 71 ଦୁଇଶ ସୂଲ୍‌ (2116) । ସୂଲ୍‌ 2, ନଣୁ ,ୟ ଓ ଗୋଲକ 5, 
ମଧ୍ଷଚର ଥାଏ ଏବଂ ସୂଲ୍‌ £) ଏକ ମୋଃର୍‌ ସଦ୍ଧଭ "ୟୁକ୍ତ ଉଉସ୍ତ ପୁଲ୍‌ ରବର କମ୍ପା 
ବରଶମର (ଗୋଧୀ ପଦାଥି) ଚଗାଡୁଏ ଡିଭାଦ୍ବାଗ୍‌ ସଲ୍‌ ୬+ ଚମାଛର୍‌ ଦାଗ୍‌ ଘୃର୍ଚଲ ଫଭାଶ 
ଉସ୍ଵ ସ୍ତଲ୍‌ ଗୁଭର୍‌ପାଖେ ଅବଗ୍ଵମ ଗତ୍ତତର ଘୁଚର । ଥିକ ଓ 2, ଦୁଇଛ ଗକ୍ଷାଗ୍ର 
ପର୍ବାସାୀ | 4.) ନମ୍ରେ ଥବା ପୂଲ୍‌ ୬, ନକଃଟର୍‌ ଝିଭା ୬, ଲୁ ମ୍ପର୍ଶ କର୍ଥାଏ। 2, 
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ସ୍ଥୁର ବବୈଦ୍ୁ “ଭକ୍‌ ସନ୍ନ, ବାୟୁମଣ୍ତଡଲୀୟ ବଦ୍ଧୁତ୍ତ ୬୯୫ 


ବଗାଲକ 9) ମଧଟର ଥାଏ ଓ ସୁଲ୍‌ 2, ପାଖ୍ଚର ସଂ ଭାର୍‌ ଖ୍ବ ସର୍ଲକଃୟ ବହାଇଥାଏ । 
.¿ଯ୍୍‌, ନକଃସ୍ଥ ଷ୍ଷିଦ୍ର ଧାଉବ ଚଗାଲ୍‌ଳ 69) ବଗାଝିଏ ସର୍‌ ଲ ପ୍ରବ୍ରାହୁ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ ସଲ୍ଵଦ୍ବାଗଵ 
ବ୍‌ ୍ଵ୍‌୍ମାସ୍ଵଳସ୍ଵବବ ଗୂର୍ଜଭ ହୁଏ ଓ . ସସ୍ତ୍ରରଣ ଵି ନ ୟ୍ଟାଦ୍ଧଗ୍‌ &)କୁ ୟୁଲୁାସୂକସବେ ଗ୍ଟ୍‌ଜି କବର୍‌ | 
2॥।ରୁ ୟୁକ୍ତ ଗ୍ଭଳ ଖଷ୍ଂଗ୍ର ବସ ନଦ୍ବାସ୍‌ ଝିଭା /, କୁ ଚଛ୍ଯାଏ | ବିଭାତ ଅବଗ୍ମ ଗଭରେ 
ପୁରୁଥ୍ଜବାରୁ ଏହୁ ସୁସ୍ତ ଗୂର୍ଜ ଚନ୍ନରର୍‌ ପ୍ରଦର୍ଗଭ କ୍ଦଗବର୍‌ ଉପରକୁ ଗ୍ଭଲ୍‌ଯା ଏ ଓ ୭, ର୍‌ ଭ୍ଭର୍‌ 
ପାଶ୍ଵ ସଦ୍ଭ ସଂୟୁକ୍ତ ଗଷ୍ପାଗ୍ର ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର ଓର୍‌ ନକଃସ୍ତ ହ୍ଵେଲେ ୨କର୍‌ ନକ ପ୍ରାନ୍ତରେ. 


(ଚନ୍ଥ ନଂ 10.1) [ଭ୍ୟାନ ଢ ଗ୍ରାଫ ଭ୍‌ସ୍'ଦନ ସନ୍ତ୍‌ୀ 


( 'ଵ:) ବୟୁ କଲ ଗୂଜ ଓ ଦୁର ସାଲୁରେ ଅଥୀତ୍ର ୬, ଉପରେ ଯୁକ୍ତ ଛା ସ୍ତ୍ର 
କରେ । ଏହ୍ାଦ୍ବୀର୍‌ ୬, କହୁ ଯୁକ୍ତ ଗଳ ସଗ୍ରହ୍‌ କରେ । ଫଭାର ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଗଳା 
ଖଷ୍ିଣ ଗ୍ର 3,ର ଠିକ ବପର୍ସୀଭ ବନ୍ଦୁ୍ର୍‌ ପହଞ୍ଚି ବଲ ଖଷ୍ଷରଂଗ୍ରବର ଚସ୍ତର୍‌ଇ ବସୁକ୍ତ ଗ୍ଭଜଂ 
କ୍ଷରଣ (1.6&]: 886) ଦୃାର୍‌ ସ ୬| ଉପରକୁ ଗୁଲ୍‌ସାଏ ଓ ଦିଜାର ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଭଳ କୁ ସ୍ରଶମିତ 
ବା ରଲ୍‌ପ କରିର୍‌ । ଏହୁଘର ସ୍ତ୍ବରେ 4.,ରୁ ସାଦର ପଚର୍‌ ଘରର୍‌ ଉପର ନ୍ଦଗରର୍‌ 
ଯାଉଥବା ଯୁ କ୍ ଗଜ 59 କୂ ସୂନୀ ସୂନଃ ଗୂଳ କରେ ଓ 231 ଜୁ ଅଭନତ୍ତମଭ କଣ୍ବବର। 
ସମ୍ଭସ୍ଟୁରେ ବ୍ଵସ୍ଵପ ପାଏ । ଏହୁ ଛା ନ୍ଦ୍ାର୍‌ ସୁନଗ୍‌ବୃତ୍ଵିଦ୍ବାଗ୍‌ ୬ ଜ୍ଵପଟର୍‌ ନମ ଅଧ୍ଵକରୁ 
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୨୯୬ ଵଦ୍୍ୁଡ୍‌ ଓ ଚ ମୂକ ବଜ୍ଞାନ 


ଅଧ୍ଵକ ଗ୍ଭଳ ଗବଣୀକ୍ଦୁଭ ହ୍ନଏ ଓ ଫଲଟରେ ୦, ର ବବୈଦ୍ଦ୍ଯୁଭକ ବଉବ ଯୁ କ୍ଜାସ୍ବଳତ୍ସ୍ବବେ ଖ ବ୍‌ 
ଉଚ୍ଚ ହୁଏ । 


ଧାଉବ ଚଗୋଲକ + ଅଳଏ ଏକ ଟ୍ରାଷ୍ଟାଗ୍ର ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ଥି: ସହୁତ (ଚନ୍ନ ନଂ 
101) ଏବ 4 ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍କ ଦ୍ର ଧାଉବ ଚଗାଲକ ୦୬ ସଦହ୍ଧଚ ଫଂସୃୂଲ୍ତ । 44ରୁ 
ବପୁକ୍ତ ଗ୍ଭଳ ଡ୍ରିଚା ୫୬ ଦ୍ଵାଗ୍‌ ଉପରକୁ ସାଇ ୬ ବନରେ ପ୍ରେରଣଦ୍ଧାଗ୍‌ କ୍ରି ୧ସ୍ତ 
ଗୋଲକ ଠିକ୍‌ ଜ୍ଷଟ୍େକ୍ତ ସାଭରେ ବସୁ କ୍ତାମ୍ବକତ୍ସ୍ପବେ ଗ୍ଟ୍‌ଳଂ କବର୍‌ ଓ ନ୍ଦମେ ନମ 
ଅଧ୍ବକ ଗ୍ଭଜ ସଂଗୃସ୍ତ୍ରଭ ଦହ୍ଵବା ଫଲବର୍‌ ୦୬ର ବଉବ ବଯୁ କ୍ତାସ୍ଵକତ୍୍ଵବବେ ଖବ, ଉଚ୍ଚ 
ହୁଏ | 


ସାଧାରଣ ବାମ୍ଫୁ ଗ୍ଲପରେ. ଗ୍ଭଜ୍ଜିଭ ।ଗୋାଲକର ବଉବ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ ବ୍‌ ଉଚ୍ଚ 
ହୁଏ ସେବଚବେବଲେ ସସଥରୁ ଗ୍ଭର୍ଜ ଷରଣ ବଦ୍ରାଇଯାଏ । ଏହ୍ନ ଗ୍ୁର୍ଳ କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ କରବା 
ପାଇ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଚଟଗାଲ୍‌କକ୍କନ ଗାଏ ଗୋ ଶଏ ଭୁଫଯୁ କ୍ତ ଧାଉବ ଵୟାଙ୍କ, 1” (୮&୮110 
ମଧ୍ଯରର୍‌ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ସା ଇଥାଏ ଓ ଏହ୍ନ ଵ୍ୟାଙ୍କ ଭ୍ଉର୍‌ର ବାକୁ ଗ୍ଭପ କ୍ଦୃ୍ଧଂମ ଉପାସ୍କରେ 
ଖ,ବ, ଉଚ କର୍ଯାଇପାରେ ! 


1937 ଖଁଞ୍ାଦବର ଓ |ଣିଂ୫ନର କାରଝନଗି ବଦ୍ଯାସଭଞାନରେ 5 ସଂଖ 
ଉଚ୍ଚ ଓ ଓଃ ସଃ ବ୍ୟାସବଶିଷ୍ଟ୍ଟ ଏହ୍ନପର ଏକ ଧୀଇବ ଵ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 50 ପାଉଣ୍ତ ଦାମ୍ବୁ 
ଗ୍ଭପରେ ସ୍ଥାପିଜ ଏକ ଉ୍ୟାନ ଡ଼ ଗ୍ରାଫ ଉତ୍ପାଦନ ସନ୍ତ୍ବଦ୍ଧାଗ୍‌ 50 ଲଷଷ ସ୍ବଵବଲ୫ ଉପ୍ପାଦଳ 
କଗ୍‌ସ ଇ ପାରଥ୍ବଲ୍‌ । 


ଭ୍ୟାନ ଡ଼ି ଗ୍ରାଫ ସନ୍କ୍‌ ସାଦ୍ରୀସ୍ୟଟର୍ ଖ୍ବ ଉଚ୍ଚ ବତ୍ସ୍ଵଝଜ ଉପ୍ପାନ୍ଧଭ ବହାଇ 
ପାରୁଥିବାରୁ ଢାହା ଘରମାଣୁକୁ ଦ୍ଵର୍ଗଂ ଖଣ୍ତ ଝଣ୍ଡ (51085111)9 ୯୮€ ଯ®୯୦୮୮) କରିବା 
କାର୍ଯ ଟର ବ୍ୟବଦ୍ଦୃତ ହୁଏ । 


10.3 ବାୟୁମ୍ଣ୍ତଳୀୟ ବଦୁ ଏଚ (4&୮୩୦୫୮୮୧୮1୯ ୧16୯¢୧୮୯୮୯୨) £ 


ବର୍ଷାକାଲରେ ଆକା ଣରେ ଝଯତ ବଜ୍ଲୁଲ ଚମ୍ଭକେ ବା ଝମରୁବଦର୍ଶୀୟ ଆକାଶରେ 
ଵବିଲ୍ଲ୍‌ନ୍ନଧ ରଙ୍ଗର ଚଯତ୍‌ ମନମୂଚଧକର 6ମର୍ରୁ ସ୍ତର] ( &01018 01€9115) ଦୃ୍ଣୁଂ- 
ଗୋଚର ହ୍ଦୁଏ ମ୍ସେ ସମ୍ବମ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଲର ବିଦ୍ୁଃଭକରଣର ଘର୍ଣାମ । ବାସ୍ପୁନଣ୍ଡଲର୍‌ ଏବ୍ଦୁ 
ବଦ଼ୁଂଖକରଣର କାରଣ ସମ୍ବଛରେ ବବିଜ୍ଞନ୍ନକମ୍ା ନେ ଭ୍ଲ୍ନ ଭ୍‌ନ୍ନ ମଉ ପୋଷଣ କରନ୍ତ । 
କେଚକ ବିଦୈଜ୍ଞିନ୍ନକଙ୍କ ମଭରେ ଭୁସ୍ତୁଷ୍ଣରୁ ଜଲ ବାଷ୍ପୀଭୁଉ ହେଇ ଜ୍ଷର୍‌କୁ ଜ୍‌ଠିସିବା 
ସମ୍ଭୟ୍୍‌ରେ ଡାହ୍ରା ସଦ୍ଧଭ୍ଭ ଯୁ କ୍କାସ୍ବକ ଗ୍ୃଭଜ ଉପରକୁ ଗ୍ଲଲ୍‌ସାଏ ଓ ଫଲରରେ ଭୁପ୍ତୁଷ୍ଣ ଡଥା 
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ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ଧ୍ୟୁରକ ସନ୍ତ୍, ବା ସ୍କୁମଣ୍ଡଲୀସ୍ତ ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ` ବି 


ଭୁସୂଣ୍ଠସ୍ଥର ଜଳରେ ବଠୁ କ୍ଫାତ୍ବକ ସ୍ୃଭଜି ରହ୍ରସାଏ । ଅନ୍ୟ ବକବଉକ ବବିଜ୍ଞାନକଙ୍କ ମତ 
ଅନୁସାୟ୍ଠୀ ବା ମ୍ପୁମଣ୍ଡଲର ବଦ ଓ ଖକରଣର ପ୍ରଧୀନ କାରଣ ଵହ୍ମଜ୍ନଚ୍ଥ ବା ସୁମ୍ମଣ୍ଡଳଳରେ ଥବା 
ବାୟ୍ପୁକଣା ଗୁଞ୍ଜଳର ଆୟ୍ଟ୍ମକରଣ । ବବଂ ଜ୍ଞନ୍କ ଏଲଟଷ୍ଟ୍ଧର୍‌ ଓ ବଗବଲଙ୍କ ମଉଡରର ବାଯୁ 
କଣାର ଆୟ୍ଟ୍ଵମ୍ମକରଣ ସୂର୍ଫାରୁ ଆସୁଥିବା ଅଭବାଇଗଣି ରଣି, (0108 ₹1°1€0) ଦ଼ାଗ୍‌ 
ସଂଘଝିଉ ହୁଏ ! ଏହା ବଶ୍ରଣି, (°୦୫୮୮1° ୮8୩୫) ଦ୍ବାଗ୍‌ ମଧ୍ଯ ସଘଝଉ ହ୍ଲୋଇପାରରେ । 
ଆଜ୍‌ ବକବଭକ ବୈ ଜ୍ଞାନକଳ୍ଚ ମଦଉବର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆୟୃୁଳକରଣ ଭୁଗର୍ଭବର ଥବା 
ଚଡଜର୍ନ୍ଚ ୟର ପଦାର୍ଥର <, 9 ଓ 7 ବକରଣଦ୍ାର୍‌ ସବ | ବଜ,ପାଭ ` (1,18200108) 
ମଧ୍ଯ ଆୟୁର୍ମକରଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ । ସଦ୍ଦ ବକୀଣସି ସ୍ଥାନବର୍‌ ଆସ୍ତଜ୍ଳକରଣ ବହ୍ୁବା- 
ବବେଝଲେ ସେଠାବର ବଦୁଆତ୍ଭୂବକଷନ୍ତ ଉପସ୍ଥୂଡ ଥାଏ, ଡାହ୍ନାଦହ୍ବବଲ ଉଦ୍ଭବ ଆୟ୍ଵନଗୁଞ୍ଜିକ 
ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁ କ୍ଷେନ୍ନଦ୍ଲାଗ୍‌ ଢଗ୍‌ନ୍୍‌୍‌ ଡ ହୂଅନ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବବଗ ଖ୍୍‌ବ ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ଵାଇସାଏ । 
ଏହ୍ଦ ବବଗମ୍ବାନ ଆୟ୍ଟ୍ଵନଗୁଡ୍ଜକ ସନ୍ଦ୍ରଭ ବାମ୍କୁକଣାର ସଂଘଷ ବହୁରଲେ ଅଧ୍ବକ ବାଯ୍ବୁକଣା 
ଆୟ୍ଟ୍ରନ ରେ ପର୍ଣଉ ହୂଅନ୍ତ । କିନ୍ତୁ ସବ .ଆସ୍ତଳକରଣ ସ୍ଥାନ ରେ୍‌ କୌଣସି ବଦୁ ଏଦ୍ଭୂବକ୍ଷିନ 
ନଳ ଥାଏ, ନାହ୍ବାହ୍ଵେଲଲେ ଯର କ୍ଫାତ୍ସକ ଗ୍ଟଳଂ କା ବ୍ୟୁ କାତକ ଗ୍ଟ୍‌ଜଁ ଏକ ସ୍ଥାନବର କମ୍ମିସାଇ 
ଏକ ଅନ୍ଜତସ୍ବାକ୍ଷ ଗ୍ଟ୍‌ଜଂ (5୮8୦€ ୯୮9†୫୧) ମଚ କରର । ଉ୍ପଟ୍େକ୍ତ କାରଣମାନ ଯୋଗୁଁ 
ବାମ୍ତୁମଣ୍ଡଳର ବଦ୍୍ୟୁଗକରଣ ସମ୍ଭବ ବହ୍ଲାଇପାରେ, ଉଥାପି ବାୟୁମଣ୍ଡଲର ବଦ୍ୟୁଖକରଣର 
ପ୍ତକ୍ଦୃଭ କାରଣ ସଠିକତ୍ସବବେ ଅଦ୍ୟାବଧ୍ଵ ଜଣାସାଇ ନାଵି । 


ପର୍ବାକ୍ଷାଦ୍ବାଗ୍‌ ଜଣାମାଇଛ୍ଛ ସେ ଉଚ୍ଚତର ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ଭୁସ୍ତଷ୍ଣ ଭୁଲନାରେ 
ସୁକ୍ତାସ୍ବଦ ଗ୍ଦ୍ଵବେ ଗ୍ଭର୍ଜିଭ ଓ ଢାଦ୍ଦାର୍‌ ଵଉବ ମଧ ଅଧ୍ବକ । ସେହ୍ଵ୍‌ କାରଣରୁ ଭୂପର ସ୍ତରର 
ଯୁକ୍ତାସ୍ଵକ ଗଟର୍ଜ ସଉଡ ଭୁସୂଷ୍ଣଲୁ ଗ୍ଲ୍‌ଆସେ ଓ ଭୁସ୍ତଣ୍ଠର ବଯୁ କ୍ରାସ୍ସକ ଗ୍ଭର୍ଳକୁ ପ୍ରଶମିତ 
କବର । ଗ୍ଭ୍‌ର୍ଜୁ ଉଳ କଭୁ ନମ୍ବଲୁ ସାଧାରଣଉଃ ପର୍ଵବହ୍ରଳ, ବଶ୍ଚା ବା ଭୁଷାରପାଡ ଦୁଂଗ୍‌ଵ 
ସଂଘଡଉ ହୂଏ । 


10.4 ୭ମସର ବଦୁ ଏଚୀକରଣ : 


ଚମ୍ଘ କିପରି ଗ୍ଭର୍ଜଭ ଓ ଉଚ୍ଚ ବଉବୟୁ କ୍ତ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭ୍ଢ୍ନ୍ସ୍‌ ବୈଜ୍ଞାନକ 
ବିଭ୍‌ନ୍ନ ମଡ ପ୍ରକାଶ କରଛନ୍ତ । ବବଜ୍ଞାନକ ଜର୍ଜ ସିମ୍ଫ୍‌ ସନ, ବବଲୂନ ସାହ୍ବାଯ୍ୟରେ ପସ୍ଵାସା 
ଚଲାଇ ଚମ୍ବଘର୍‌ ବଦ୍ୟୁଖକରଣ ଉଥା ବଦ୍ଗ୍ୟୁତ୍ତ ଗ୍ଟର୍ଜର ସୃୃଥକ୍କରଣ ସମ୍ପକ ଚର ଏକ 
ସରଲ ଉଭତ୍ଜୁ୍‌ ପରବେଷଣ କରଛନ୍ତି । 


ଭୁସ୍ପୃଷ୍ଣରୂ ଜଳ ବାଷ୍ଣୀଭୁଉ ବହ୍ଲାଇ ଉପରକୁ ଉଠିସିବା ସମ୍ବୟ୍ଵରେ ଚାହ୍ରା ସଦ୍ଧ୍ବ 
ଯୁକ୍କାସ୍ବକ ଗ୍ଭଜ ଜ୍ପରକୁ ଗୂଲ୍ସାଏ ଓ ଏହ୍ନ କାରଣରୁ ଚମ୍ପଘର୍‌ ଜଳକଣାଗୁଡ୍ଜିକ 
'ପୁ କ୍ତ।ମ୍ବକତ୍ସବରେ ଗ୍ଭର୍ଜିଭ ବହ୍ରୋଇଥାଏ । ଏହ ଜଲକଣାଗୁଞ୍ଜକ ବାସ୍ତୂ ମଣ୍ତଲର୍‌ 
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7୧ ବଦ୍ଵ୍ୟତ୍‌ ଓ ¢ ମକ ବଜ୍ଞନ 
ଵ୍୍ତୁ କ୍ତାସ୍ପକ ଆୟ୍ୁନଗୁଞ୍ଜଲୁ ଆକର୍ଷ ଣ କରନ୍ତ $ ଫଲଚର ସସଗୁଜ୍ଜିକର ଚଭ୍ୁଃପାଶ୍ଟ ରେ 
କହୁ ବୟ ଲକ୍ରାସ୍ବକ ବଂସ୍କୁକଣା ଜମ୍ଭିସାଏ । ଚସଚଉବବଲେ ଭୁସ୍ତଷ୍ଣରୁ ଉପର ଦଗରେ 
ପ୍ରଚଣ୍ତ ବବଗବର ପବନ ବବହ୍ର, ଚସଚଢବବବିଲ ଏଦହ୍ବ ଚମ୍ଭଘ ବ୍ରୁହାଗୃଡ଼଼କ ପ୍ବର୍ଚ 
ବଡ଼ ଓ ସାନ ଜଲରୁନାରେ ପରିଣତ ହୂଅନ୍ତ ଏବଂ ଡମ୍ଦୁଧରୁ ବଡ଼ ଜଳକୁନାଗୁଡ଼ିକ 
ଯୁ କ୍ତାମ୍କ ସ୍ତ୍ରବେ ଗ୍ଭ ର୍ଜିଜ ଦୂଅନ୍ତ ଓ ନଜର ଓଜଳ ଯୋଗୁଁ ମେଘର ନମ୍ମସ୍ତରଲୁ ଗ୍ଭଲ୍‌ 
ଯମାଆନ୍ତ । ସ୍ପ ଦ୍ର ଜଲକ୍ଦ୍ୁଦାଗୁଞ୍ଜଳ ବ ଧୂ କ୍ତାସ୍କ ବାୟ୍ତୁକଣାର୍‌ ସ୍ମମ୍ପର୍ଵରେ ଆସି ବଧୁ କ୍କାସ୍ବକ 
ପ୍ବବବେ ଗୃରିତା ହ୍ବୋଇସାନ୍ତ ଓ ଉପରକୁ ଉଠିସାନ୍ତ । ବଡ଼ ଜଳଗୁହାଗୁଞ୍ଜକ ଯୁ କ୍ରାତ୍ସକ 
ଭ୍ବବ ଓ ସାନ ଜଲକ୍ୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ବଧୁ କ୍ତାତ୍ସକ ସ୍ବ୍ବେ ଗୂର୍ଜଜ ବହ୍ଦବା ବଷସ୍କ ପସ୍ଵାଷା ଦବାଗ୍‌ 
ସଡ୍ୟାପନ କବବାସାଇଛଛୁ । 


ଉପରେ କୁଦ୍ରାସାଇଥିବା ୟୁ କ୍ତାମ୍ବକ ଜଳଗ୍ରୁହାଗୁଞ୍ଜକ ବଯ ଭେଚଦବଚଲେ ଚମ୍ଘର୍‌ 
ନମ୍ପପ୍ଵଗରେ ଲକ୍ଷ, ଲକ ସଂଖ୍ମୀରେ ଜମିସାଏ, ସସେଢେବେଳେ ଚମଘର୍‌ ନମୁ ର୍ର ବଉବ 
ଖବ, ଉଚ ହୁଏ | ଠିକ ସେହୁପର୍‌ ଚମଘର୍‌ ଜ୍ପର ସରରେ ବାପୁ କ୍ରାମ୍ସକ ଜଲକ୍ଗୁନ୍ଦା ଲକ୍ଷ 
ଲି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜମ୍ବିଗବଲ ଉପର ସ୍ତରର ବଉବ ବଯୁ କ୍ତାମ୍ବକସ୍ଵବବ ଖ୍‌ ଜ୍ଚଚ ହୁଏ । 
ଏହ୍ଜ ଦୁଇ ସ୍ତର୍‌ ମଧରେ ବାମ୍ତୁ ଥବାରୁ ଢାହ୍ରା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ୟୁକ୍ତ ଏକ ଧାର୍‌ନ୍ଧର୍‌ କାର୍ୟ 
କରେ । ସୁନସ୍ହ୍‌ ୟୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଟମେଘ ସ୍ତର୍‌ ନମ୍ବ୍ନଗଟର ଅର୍ଥାଭ୍ଭ ଭୁସ୍ତୃଷ୍ଣରେ ବସ୍ତୁ କ୍ତଂସ୍ସକ 
ଗ୍ବଜ ତପ୍ତର୍‌ଣ କଟର ; ଡେଣୁ ଯୁ କ୍ତାତ୍ବକ ଚମଘ ଓ ଭୁସ୍ତୃଷ୍ଟ ମଧ୍ଯ ଏକ ବାୟ୍କ ମାଧମ ଯୁ କ୍ତ 
ଧାର୍‌ନ୍ଧର ସଦୃଶ କାର୍ଯ କରର । ୟୁ କ୍ଫାସ୍ବକ ମ୍ଭେଘ ସ୍ତର ଓ ଉପରେ ଥୁବା ବସୁ କ୍ଜାତ୍ସକ 
ମେଘ ସ୍ତର ବା ଦୁସ୍ତଞ୍ତ ମଧ୍ଯରେ ଯସେଢେବେଲେ ବଭବାନ୍ତର୍‌ ଖ ,ବ ଅଧ୍ବକ ହୂଏ .ସେବଉ- 
ବେଲେ ବରଦୁ ରକ ବସଜନ ଘଚଃ ଓ ଏହୁ ବବିଦ୍ୟୁଭକ ବସର୍ଜନଲୁ ବକଳ ବା ବଦ ଚ୍‌ 
(1,151001708) କୁହାଯାଏ | ବୈଦ୍ୟୁଭକ ବସର୍ଜନ ସ୍ରମୟ୍ଲ୍‌୍ର୍‌ ସେଭ ବଦ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରବାହ 
ଦୁ ରାହା କା 10,000 ଏମ୍ବିଂୟ୍ଵର ପର୍ଫାନ୍ତ ହ୍ରୋଇଥାଏ । ଏହ୍ଲା ବ୍ଯଗ୍ୂଡ 
ବବିଦ୍ୟୁଭକ ବସକ  ସମ୍ଭସ୍ତରେ ଏକ ଅର୍ଟ୍ନାସ୍ଝ୍ଲଙ୍ଗ ମଧ୍ଯ ହୂଏ ଓ ଏହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍‌ ବଦ୍ୁତ୍ରର 
ଗଭପଥଟର ସସ ବାୟ୍ଠ, ଥାଏ, ଭାହାର୍‌ “ଭାପମାନ୍ା ପ୍ରାୟ୍ଟ୍‌ 15,000° ସସର୍ଠ ଗେଡ଼କୁ 
ବୃଝ୍ି ପାଏ ଓ ଫଲଚର ଡାହା (ବାୟୁ) ଉଦ୍ଭସ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ର ପ୍ରସାର ହୂଏ । ପୁଳଣ୍ଫ ଏହ୍ନ 
ଡ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଫଲରେ ବାୟୁ ଥଣ୍ତା “ହ୍ଲୋଇ ସଙ୍କୁ୭ଭ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏକ ବାୟୁଣ୍ଠନ୍ୟଡା 
ସୃ କରେ । ଏବ୍ଵ ଶୂନ୍ୟଡାକ୍ଲୁ ପୁରଣ କର୍‌ବା ପାଲ୍‌ ପାଶ୍ବ ¦ ବଶ ଅଞ୍ଚଲରୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ 
ବେଗରେ ବନ୍ଧୁଆସସେ ୬୨ ସଲ ` ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଣମଂ ହୁଏ । ଏହ୍ନ ଣ୍କୁ 6ମ୍ସ 
ଗର୍ଜନ ଲୁହ୍ଘାଯାଏ । ଯୁକ୍ତ ଗୂର୍ଳୀ ଉ ମେଘ ଓ ଭୁସ୍ତୃ ଷ୍ଣ ମଧରେ ଯେଉଁ ବେଦ ଭଳ ଵ୍୍‌ସକ ଣ୍ଟ 
ହୁଏ ଡାହ୍ମାଲୁ ସାଧାରଣଡୀ ବକ୍ର ପାଡ ଓ ବଜ,ପାଢ ସମ୍ଭୟସ୍ବରେ ଚଯଉିଁ ଣବ୍ଦ ସଵକ୍ଧୁଦ୍ଧଏ 
ଭାହ୍ରାଲ୍ଲୁ ବକ୍ତନାଦ କୁହାଯାଏ । 
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ଶ୍ଦୁର ବୈଦ୍ୟୁଭକ ସନ୍ତ୍, ବା ୟ୍ୁମଣ୍ଡଲୀସ୍ଠ ବଦୁୟଭଭ ୨ 
10.5 ବଦ୍ୁୟ୭ ସରିବାଦ୍‌ (1,1810)108 ୯୦୮0୩୯୯୦୮) : 


ବଜପପାଡଦ୍ଧାଗ୍‌ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଥାଲଳୀ। ବସପଷର ଦ୍ବର୍ଗନ ନ ସାଏ ଚମ୍ଥ୍ଵପାଥଇ ବଦୁ ତ 
ପରିବାଦ୍ରୀ ବ୍ୟବଦ୍ଵ୍ାର କଗ୍‌ଯାଏ । ବଦ୍ଦୁଂଭ୍ଜ ପରିବାସ୍ତ୍ର ଲୁହ୍ଲା କମ୍ପା ଢମ୍ହାର୍‌ ଏକ ଏର୍ସ 
ମୋ ୫। ଢାର ଓ ଭାହ୍ରା ବକାଠାଘର୍‌ର୍‌ କାନ୍ଦଚର ଲ୍ଵଗିଥାଏ । ଏକ୍ସ ଭାରର ଜ୍ତପର ପ୍ରାନ୍ତ 
ବକୋଠାଘର ଗ୍ରତର ପଉନଠାଲରୁ କିସ୍ର ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଓ ନ୍ଜମ୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ଭୁଗଉ୍ଭରର ବଷାଭା 
ଠହ୍ଘଲାଇଥାଏ ଏବଂ ଚକଚଡଗୁଡ୍ଜିଏ ଗଣ୍ଣା ଗ୍ର ଧାଉବ ଦଣ୍ତ ଏଣୁ “ଭାରର୍‌ ଉପର ପ୍ରାନ୍ଜ ସଦ୍ଭ 
ସୟୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଇଥାଏ । 


ଯେଦଭବେଲେ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଭର୍ଜଭ ଚମ୍ଭଘ ଚକାଠାଘର ଉପରକୁ ଆବସ ଉାହ୍ରା ଭାର 
ମଧ୍ଯଚର ବପଦ୍ଵୀଉ ଗ୍ଚଳ ପ୍ପେର୍ଣ କରେ । ଭାରର ଉପର ପ୍ରାନ୍ତ ଗସ୍‌ଣ ବ୍ବୋଇଥ୍ବାରୁ 
ସେଠାରେ ଗ୍ପ୍ତର୍‌ଭ ଗ୍ଭଜ ର୍‌ ସାନ୍ଦ,ଂଢୀ ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ ଓ ସଲଟର ଗଷ୍ଟ୍ଣାଗ୍ରରୁ ବସୁ କ୍ତ ଗୁଳ 
କ୍ଷରଣ ହୁଏ । ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ତ୍ଵନ୍ନ କଃଃସ୍ଥ ବାସ୍କ୍‌ କଣାଗୁଡ୍ଜିକ ବ ପ୍ତ କ୍ଫାମ୍ମକତ୍ସ୍ବଳେ ଗ୍ଭର୍ଜ ଭ ବହ୍ବାଇ 
ଥାମ୍ତ ଓ ପରସ୍ପର୍‌ଲୁ ବକ୍ଷଣ କର୍‌ ଚମଘ ନ୍ଦଗରରେ ଗଭି କରନ୍ତ । ସଲଚର ଏହାଦ୍ଲାଗ୍‌ 
ମେଘର ଯୁ କ୍ତାତ୍ସକ ଗ୍ଭଳଂ ପ୍ରଶମ୍ଭିଭ ବହ୍ରାଇସାଏ ଏବଂ ଚମ୍ଭଘ ଓ ଭୁସୃଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଵଉବାନ୍ଟର 
ବୃଦ୍ଧ ପାଇପାରର୍‌ ନାଝି ; ବଢଣୁ ବଜ,ପାଭ ସମ୍ଭବ ହ୍ୂଏ ନାଝି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ସନ୍ଧ 
ବିଉବାନ୍ତର ଖ୍ବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ହୋଇ ବଦ୍ୟୁଭ୍ଜ୍‌ ବସଳ ନ ଘବ, ଭାହ୍ରାହ୍ନେଲେ ଭାହ୍ରା ବଦ୍ୟୁଭଭୂ 
ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ ବଦଇ ଭୁଗର୍ଭଲୁ ଗ୍ଟଲ୍‌ଯାଏ ଓ କୋଠାଘର ନଞଗ୍ଵପଦ ରହେ । 


ସ୍ରଶ୍ରମାଳ। 


1, ଚଗାହିଏ ଭ୍ୟାନ ଜ଼ ଗ୍ରାସ ଜ୍ସ୍ପାଦନ ସମ୍ବର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯକାର୍‌ଭା ବୁଝାଇ 
ବ୍ଧ । 


2. ଚମ୍ଘ କିପର୍‌ ଗ୍ଭର୍ଜୀର ହୁଏ ରୁଝାଇ ନ୍ଦ । ଚମ୍ଭଘ କାହିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ ସୃଷ୍ତି 
କବର ?` 


ଓ. ନମ୍ବଲ୍‌ଞିଭ ବ୍ରଷୟ୍ତବର ସମଥିସ୍ତ ବପ୍‌ପଣୀ ବଲ୍ଖ :- ¬ 
() ବ୍ରାୟ୍ଟ୍‌ମଣ୍ତଲୀୟ୍କ ବଦ୍ଦ୍ଯୁତ୍ଜ । 
(11) ବୃଦ୍ଦ୍ୟୁଭ୍ତ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ର (1,1810101108 ୦୮୦୯୪(୦(୦୮) | 
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ଢୂଢୀୟ ଭାଗ 
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ଏକାଦଶ ସରଚଚ୍ଛଦ 
ସ୍ରକାଢୀ ଭୁସ୍‌ କଞ୍ଷାନଳ 


11.1 ସବାଦୀ ବଦୁଏତ୍‌ : 


ନ୍ରୁର ବଦ୍ଯୁତ ବଜ୍ଞନଚରେ ସ୍ଥୁର ବଦ୍ଧଃଭ୍ନ ଗ୍ଭଜ 6 ଗ୍ଭର୍ନଳଭ ବମ୍ଚୁର ଧର୍ମ, 
ସେମାନଙ୍କର ବଲ କ୍ଷେନ୍ଥ, ବଉବ ଇତ୍ୟାଦ୍ଦ ବିଷସ୍ତ୍‌ ଆଲ୍‌ଚଭ ବହ୍ବାଇଅଛୁ । ଗ୍ଭଜ ଦୁଇ- 
ପ୍ରକାର -¬ପୁ ଲ୍ଖାମ୍ବକ ଓ ବୟୁ କ୍ଫାସ୍ବକ । ଆଧ୍ଛକ ମଉବାଦ ଅନୁଯାପ୍ଠୀ ପଦାର୍ଥର ଘରମ୍ବାଣ୍ଠ 
(ବା ଅଣ୍ତୁ) ୧ମ୍ମୀଲକ କଣିକା ପ୍ତାଵନ, ˆ ଛଉଵ, ନ ଓ ଇଟଲକଵନଦ୍ାଗ୍ବ ଗଠିଭ । 
ପରମାଣୁ ଚକନ୍ଦଲରେ ଥବା ନଜ୍କ୍ଟୟ୍ଵସ୍‌ ମଧରେ ଚପ୍ତାଵନ ଓ ନଜ୍ଛୁଳ ଥାଏ ଓ ପର- 
ମୀଣୁର ପ୍ରାସ୍ଟ ସମ୍ସ୍ତ ବମ୍ପ୍‌କ଼ ଏହ୍ନ କଣିକା ମଧ୍ଯରେ ନଦ୍ଦୁଭ ଥାଏ । ଇଲେକ ୫,ନଗୁଞ୍ଜିକ ନଉ- 
କ୍ଟୟ୍ତସର ଚଭୁର୍ଦ୍ଦଗବର ଵଭ୍‌ନ୍ନ କକ୍ଷରେ ଘୁରୁଥାନ୍ତ ଓ ସେଗୁଞ୍ଜିକର ବମ୍ଛୁଭ୍ର ଖ୍‌ବ୍‌ କମ୍‌ 
(ଗୋଵଏ ଇଲେକ₹, ନର ବସ୍ୁଢୁ ଗୋଵଏ ଚପ୍ତରାଛନର ବମ୍ପକ୍ମ୍‌ର ପ୍ରାୟ୍ତ 1/ 1/1836 ସ୍ଗ) | 
ଏହୁ କଣିକାମ୍ମାଳଙ୍କ ମ୍ଷରୁ ଚପ୍ତାଵନ ୟୁ କ୍ତାସ୍ବକତ୍ସ୍ବେ ଓ ଇଲେକଂ ନ ବ୍‌ୟୁ କ୍ତାତ୍ସକତ୍ପ୍‌ବେ 
ଗ୍ଭ ଭ ଓ ନଉଡ ନର ବକାଣସି ଗ୍ଟଜଂ ନ ଥାଏ । ସନ୍ଧ କୌଣସି ଅଞ୍ଜଲରରେ ଏହୁ ସ୍ତ 
ମ୍ଦୁ କ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେହ୍ଵ ଅଞ୍ଚୁଲରେ ଏକ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭୂକ୍ଷେନ୍ନ ବଦ୍ୟୀମୀନ ଥାଏ, ଅର୍ଥାଉ 
ଦୁର୍ଗ ସହ୍ତ ବବ୍ଦଦ୍ୟୁଭକ ବୃଉବ ପର୍‌ବର୍ଶ୍‌ଉ ଚହଜ୍ତଥାଏ, ତାହ୍ରାବହ୍ରଦଲ ଏକ୍ସ ଗ୍ଭଜଂ 
ଗଭଣୀଳ ହୁଏ । ବଦ୍ୟୁଉ ଗ୍ଭଜ ର ଏହ୍ନ ଗଭଲୁ ବଦ୍ୟୁଭ ପ୍ରବାହର ଓ ଯେଉଁ ମାଧ୍ଯମ ମଧବଦଇ 
ତାହ୍ରା ପ୍ରବାହ୍ରଭ ହୂଏ ଢାହାଲୁ ପର୍‌ବାସ୍ତରୀ କୁହାସାଏ । ଗ୍ବଜ ପ୍ରବାହ୍ନର ଏହ୍ସ ଧାରଣା 
ଅନ୍ତୁଯାସ୍ଟୀ ବଦୁତ୍ତ୍‌ ସ୍ତବାହ୍ର ସମଜ୍ଞ ମଧ୍ଯ ନରୁ୍‌ଷଣ୍ଠ କଗ୍‌ଯାଇଛୁ । ବକୌଣସି ଘର୍ଚିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁ” 
ପ୍ରସ୍ଥଚନ୍ଛଦ ମ୍‌୍ଯଦଇ ଗ୍ଟଜଂ ପ୍ରବାହ୍ନର ହାରକୁ ବଦୁଧଢ ସ୍ରବାଦ୍ର କ୍ଵହ୍ରାଯାଏ । କୌଣସି 
ପରିବ୍ରାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ଚରେ ଯସଦ୍ଧ ଵଉବାନ୍ତର ଅବଗ୍‌ମ୍ଭ ବଳାସ୍ଟ୍‌ ରହ୍ନେ, ତାହାହେଲେ 
ସେଦ୍ଵ୍‌ ଦୁଇପ୍ରାନ୍ଜ ମ୍ଷବର୍‌ ଅବଗ୍୍‌ ମ ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ଦଭ ହୁଏ । 


11.2 କଠିନ, ଚରଲ ୫ ଗ୍ଯାସ ମଧ୍ଯରେ ବଦ୍ୁୁଧଡ ସ୍ରବାଦ୍ରର ର୍କ୍ରୟ୍ବା 
ବଞ୍ଶ : 


() କଠନ ସପଦାଥ '_-କଠିନି ଘପର୍‌ଦାସ୍ତ୍ରୀ ମଧବର ବହୁ ଫଖ୍ଯକ ଇଲେକଃ୍ଵନ 
ମୁ କ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଓ ଏହ୍ନ ଇବଲଳଵ୍ନନ୍‌ ଗୁଞଜଳର ଗଭ ଫଲରରେ ବ୍ର ଦ୍ଯୁତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ବଭ 
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#୦୪ ବିଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ହୁଏ । ପାରଦ ଇଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉରଲ ଧାଉବ ପଦାଥ ମଧ୍ଚରେ ଇଚଲକଵ୍ଚନ ଗଶଦ୍ମାଗ୍‌ 
ବଦ୍ୟଯତ୍‌ ପ୍ରବୀଦ୍ମ୍ର ହୂଏ । ଇବଲକ୍ଜନ ବସୁ କ୍ତାସ୍ଵକତ୍ବବେ ଗୃଭର୍ଜିଇ ବହ୍ରାଇଥବାରୁ ନମ୍ନ 
ଵଉବରୁ ଉଚ୍ଚ ବଉବକୁ ଗଭ କଟର ; ଚଢସ୍ପ ବଦ୍ୟଯୁତ୍‌ ପ୍ରବାହର ଯୁ କ୍ତାତ୍ଵକ ବଦଗର 
ଵପସ୍ଇ ନଗରେ ଇଲେକନଞ୍ଚନ ଗଭ କବର । 


(11) ୭ରଲ ପଦାର୍ଥ :- ପାରଦ ବ୍ୟଗଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡରଲ ପଦାର୍ଥ 
ଅପରବାସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସେଥ୍ବରର ମୁ କ୍ତଗ୍ଭଜି ନ ଥାଏ । କରୁ ଅମ ( &¢10), ଲବଣ (5 10) 
ଓଁ ଷାସ୍ଟାସ୍କ ପଦାର୍ଥର (935୧) ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁଡ୍‌ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ଅବଵ ଓ ବସ ସମ୍ଭସ୍ତକୁ ବଦୁୟୁଵ 
ବଵଣ୍ମଷୟ (166%£017୧) ଲୁହ୍ରାସାଏ । କନ୍ଦ ଏହୂ ସମସ୍ତ ଡରଲ ପଦାର୍ଥରେ 
ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ତଵାହ୍ନର ` ସ୍ହାଵଧ୍ଵ (୪୮୧୯୩୫୮1୫୮୩ କଠିନ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଭ୍‌ନ୍ଜ । ଏ 
ବକ୍ଷନ୍ଧରର ମୁ କ୍ତ ଗ୍ଭର୍କଗୁଞ୍ଜଙ୍ମ ଆୟ୍ଟ୍ଟନ (107) କୁହ୍ଦାସାଏ ଓ ଏହୁ ଆସ୍ଟ୍ରନ ଯୁକ୍ତୀତସ୍ସକ ବା 
ବଯୁ କ୍ତାସ୍ଵକ ଦହ୍ଵାଇପାରେ । ଉଦାହ୍ରରଣ ସ୍ବରୁପ ୦୦୦, ଦ୍ରବଣବର ୦୬୭୦ 
ବଟଯାଜଭ ବହାଇ ଯୁ କ୍ଫାତ୍ବକ ୦୪” ” ଆସ୍ଵନ ଓ ବସଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ ୦୦ ¿ ¬ ˆ ଆସ୍ୁନବର 
ପରିଣତ ହ୍ୁଏ । କରନ୍ତୁ ସମ୍ବର ଦ୍ରବଣ ବିବିଦୁଯୁଭକ ନରଚପକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାଚର ଥାଏ କାରଣ 
ଦ୍ରବଣ ମଧବର ଚମାଃ ଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଓ ଵୟୁ କ୍କାସ୍ସକ ଆସ୍ତନର ପରମାଣ ସୂମ୍ଭାନ । ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ 
ଵବଟଣ୍ଟେଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଗାଛଏ ଯୁ କ୍ତାସ୍ବଳ ଓ ବଗାଵଏ ବଯୁ କ୍ତାତ୍ସକ ଛଦୁ ଵ ଅଗ୍ର 
(316୦୯୮୦୯୧) ନମକ 9 ବହବଲ ଯୁକ୍ଫାତ୍ବକ ଆସ୍ବନଗୁଡ଼କ ବଯୟୁ କ୍ତାସ୍ବକ ବଦ୍ଘୁଭ୍‌ ଅଗ୍ର 
ନ୍ଦଗରରେ ଓ ବଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ ଆସ୍ଟ୍ଵନଗୁଞ୍ଜକ ଯୁ କ୍ତାତ୍ବକ ବଦ୍ଯୁଢ୍‌ ଅଗ୍ର ଗରେ ଗଭ କରନ୍ତି । 
କନ୍ଦ ଏହ୍ନ ଆସ୍ଵନର ଗତ୍ଭ ଖୁବ, ଧୀର । ବଦ୍ଯୁଇଠ ବବଣ୍ଟେଷ୍ଠ ମଧ୍ଟରେ ଉତୟସ୍ବ ସ୍ରକୀର୍‌ 
ଆସ୍ଟନର ବପସ୍ଵୀଉ ନ୍ଦଗଗର୍‌ ଗଭ ଫଲରର ବଦ୍ଘୁତ ପ୍ରବାହ୍ଧଭ ହୁଏ । 


(111) ଗ୍ଞାସ :-- ଗସ ମଧବରେ ବକୀଏଣସି ମୁ ଲୁ ବଦ୍ୟୁଉ ଗୁଳି ନ ଥାଏ ଓ 
ଭେଣୁ ସ୍ବାଗ୍ବ୍ଵବ୍କ ଅବସ୍ଥାଚର୍‌ ଏହ୍ରା ମଧ୍ଯବଦଇ ବଦ୍ୟୁଇ ) ପ୍ରବାହ୍ନଉ ହୋଇପାରେ ନାହି । କନ୍ତୁ 
ଖ୍ବ୍‌ ଉଚ୍ଚ ବ୍ଲ ଵଜ ସ୍ତସ୍ତୋଗଦ୍ବାଗ୍‌ ବା ଡଜଟ୍ତିଂସ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ବିକର୍‌ଣଦ୍ଧାବ୍‌ ଗ୍ଯାସ 
ମଧ୍ଯବର ଯୁ କ୍ତାମ୍ସକ ଓ ବିୟୁ କ୍ତାମ୍ପକ ଆସ୍ଵ୍‌ନ ତଉ୍‌ଭବ ବହ୍ରାଇପାଚର୍‌ ଏବଂ ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ 
ଠକ୍‌ ଇରଲ ପଦାଥ ପର୍‌ ଭାହ୍ରା ବିଦ୍ଲୁ୍‌ଭ ପରବହ୍ରନ କରର । 


11.3 ବଦୁ୍‌ୟଚ୍‌ ସବୀଦର ଉମ ' 
ଘୁଝରୂ କୁହ୍ରାଯାଇଛ୍ଥ ଯେ ବଉବାନ୍ତରଦ୍ଧାଗ୍‌ ମୂକ୍ତ ଗ୍ଭଳି ଗଭଣୀଲ ହୁଏ ଓ 


ଫଲଲେ ବଦ୍ୟୁଡ ପ୍ରବାହ୍ନନ୍ନ ହୂଏ । ମ୍ପ ସନ୍ଦ ଗଗୋଝଏ ଗରିବାସ୍ତ୍ରୀ ାରର ଦୁଇପ୍ତା ନ୍ତ 
ମଧ୍ଷରେ ଏକ ବିଦବାନ୍ରର ଜପଜାଡ ହୁଏ, ଭାହ୍ରାବହ୍ବଂଲେ ପଣ୍ବବାସ୍ତ୍ର ମଧରେ ବଦ୍‌ଯତ 
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ପ୍ରବୀପ୍ର ବଦ  ଵଜ୍ଞିନ ୬୩୧୫ 


ପ୍ରବାହ୍ରଡ ବହ୍ରବ ଓ ଏହ୍ନ ବଉବାନ୍ଦରରମାନ ସଦ୍ଧ ସଵଂଦା ନ୍ଥର ରହ୍ରେ, ଡାହ୍ରାହ୍ନଲେ 
ପରିବାଦ୍ର୍ରୀ ମଧରେ ଅବ୍ରଗ୍‌ମ୍ଭ ବନ୍ଦ୍ୟଭ ପ୍ରବାନ୍ଦୁଉ ବହବ । ଅବଗ୍‌ମ୍ଭ ବଦ୍ୟୁଦଭ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନ ପାସ୍‌ 
ବଗୋଛ଼ଏ ପର୍ବ ସ୍ଵର୍‌ ଦୁଇପ୍ତାନ୍ଜ ମଧ୍ଷରେ ନମ୍ପ୍ଵଲ୍‌ଖିତ ଉପାୟରେ ସ୍ଥିର ବଭଦାନ୍ଦର ବଜାସ୍ତ 
ରଖାସାଇପାବର । 


(1) ବଦ୍୍ୟୁଉ- ଗ୍ଵସାସ୍ଵନ୍ଧକ କୋଷ (ଯ1€୦୪୮୦-୯୮୩€୮୩1୦୫] ୦୧]15) 

(1) ` ଢାପ-ଯୁଗଲ (୮1€୮୮୮୦ ୯୦1୮1€5) 

(111) ଆବଲାକ ବଦ୍ୟୁଉ କୋଷ (୮10୦ €16€୯୮୮1୦ ୯€115) 

(17) ଭାଇନଜାବମା ((0୬0610)0-€1€୦୮୯୮୦୮୮ଷ୫ ୮୧୮1 8 €୮€୮୫୮୦†୮୫) 


11.4 ବଦୁଡ ବ୍ସାୟୂନକ କୋଷ ': 


ବିଦ୍ଯୁଇ ବକାଷଦ୍ବାବ୍‌ ଗ୍ଵସାୟ୍ଵନନକ ଶଣ୍ତିର୍‌ ବନମ୍ଭସ୍ତରେ ବଦ୍ୟଯୁଢଶ୍ଣ୍ଡ ଉସ୍ପାଦନ 
କଗ୍ଵସାଏ । ଏହା ଦୁଇପ୍ରକାର, ସଥା :¬¬(1) ସାଥମିକ ବକାଷ (2୩୧୨ ୧୧]]) ଓ 
(11) ସୌଣ ବା ସଞ୍ଚାୟକ ବକାଷ (5€୦୦୮୩୯ଷ8୮୩ ¢€1] ୦୮ &¿େମଳାପୀସ୯୦୮) | 
ସ୍ତାଥମ୍ମିକ କକୋଷବର୍‌ ବକୌଣସି ବନ୍ଦଇ ବବଣ୍ଟ୍‌ ଷ୍ଯ ମଧ୍ଯବର୍‌ ଆଂଶିକ ଜମ ଢ ଦୁଇଟି ୯ 
ଧାଉବ ସଲକ (ଵଦ୍ୟ୍‌ଉଅଗ୍ରଃ ମଧ୍ଯବର ଚକାଷବର ବ୍ୟବଦୃଦୃତ ପଦାର୍ଥର ସ୍ରଚିସ୍ଟ୍ରା ଫଲରେ 
ଏକ ବଵଭଉବାନ୍ତର ଜ୍‌ସ୍ବାଦତ ହୂଏ ଓ ଫଲକଦ୍ଧୟ୍ତଲୁ ବଦ୍ଯୁତ୍ଭୁ ବଶଣ୍ଛଷ୍ଯ ବାହ୍ଵା ବର୍‌ ଜାର 
ଦ୍ବାଗ୍୍‌ ସଯୁ କ୍ତ କରଲ ଚସଥ୍୍‌ବର ବଦୁ ତ୍ର ଗ୍ରବାଦ୍ରଡ ହୁଏ । ଏଠାଚର ବକୌଣସି ବାଢ୍ୟ 
ସସ୍ଥାର ବନା ସା ହ୍ରାସ୍ୟବର ଚକାଷଟର ବ୍ୟବଦ୍ଦୃତ ପଦା ର୍ଥର ଗ୍ଵସବାସ୍ତଳକ ଣଣ୍ଡିର୍‌ ଵଜମ୍ସ୍ଵ୍‌ଟର 
ବିଦ୍ୟୁତ୍ତରଣଣ୍ଡି ଉତ୍ସାନ୍ଧଭ ହୁଏ । ବକ ଓନ୍ଧ କକ୍ଥୁକାଲ ବ୍ୟବଦଦୂଭ ଚହ୍ରଚଲ ଧାଢଦ ବଦୁକଭୂଅଗର 
ନ୍ଚମ୍ଭ ନଃଶେଷ ବହ୍ଲାଇଯାଏ ଓ ନୂଭନ ବଦ୍୍ଯଭ୍ମୁ ଅଗ୍ରର୍‌ ସୁନଃସ୍ଥାପନ ଆବଣ୍ଯକ ହୁଏ । 
କିନ୍ତୁ ସଗ୍ଭସ୍ତଳ ବକାଷରୁ ଚଯଥଁ “ ରୈଦ୍ୟୁଭକ ଶଣ୍ଡି ମିବଲ, ଭାହ୍ରା ବିକାଷରରେ ବ୍ଯବହ୍ଦୃଭ 
ପଦାର୍ଥ ସ୍ରକ୍ତୃଇବର୍‌ ନଚଜ ଚଯାଗାଏ ନାହି । ଏଠାଚର ବାହ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତସ୍ତବାହ୍ନଦ୍ାଗ୍‌ 
ବକାଷର ଦଇ ବଦ୍‌କତ୍ତୁଅଗ୍ର ମଧ୍ଯବର ନର୍ଭୀଣ୍ଣ ବିଉବାନ୍ଟର ସୂଷ୍ଣଂ ହୂଏ .ଓ ଏନ୍ହ ସ୍ତରରେ 
ସସେଥଁ ବବୀ ଦ୍‌ ,ଭକ “ଣ୍ଟ ବ୍ୟସ୍ଫ ହୂ ଏ, ଢାହ୍ରା ବକୋଷରେ ବ୍ୟବଦଦୃଢ ପଦାଥଚର ଗ୍ରସାୟ୍୍‌ନକ 
ଣ୍ଣ୍ତି ପ୍ଵଦରରେ ସଞ୍ଚୁଲ ବହାଇ ରବହ । ଏହ ନସ୍ହାଲ୍ କୋଷର ଗ୍ବର୍କୀୀକରଣ 
(୦481 8108) ଲୁହାଯାଏ | ପରେ ଚସବଭଚବରଳଲେ ଚକାଞର୍‌ ଦଇ ବଦ୍କତ୍ଭୁୂଅଗ୍ରଲୁ 
ବଦ୍‌ ୟଭ୍ ବଣଣ୍ଠେଷ୍ଯୀ ବାହ୍ଵାଟର ଭାରଦ୍ବାଗ୍ଵ ସଂ ପୁ ଲ୍କ କଗ୍ସାଏ, ବସ୍ପତତବବଲେ ଏହ୍ନ ସମ୍ପ 
ଗ୍ବସାୟ୍ଵନ୍ଧକ ଶଲ୍ି ରୁପାନ୍ଦର୍‌ଭ ବହ୍ଦାଇ ବବିଦ୍ୟୁଭକ ଶଣ୍ଡିରରେ ପରିଣଭ ହୁଏ ଓ ଭାର ମଧ୍ଯରେ 
ବିଦ୍ତ୍ ସ୍ରଦ୍ର ଦ୍ଭ ହୂଏ । ଏଠାବର୍‌ କ୍ତ ନର୍ଦ୍ରଣ୍ଧ ବଦ୍ୟୟତ୍ର ସ୍ରବାହ୍ନ ପଠର ବକାଷର 
ବିଉନ୍ତାନ୍ତର ନମ୍ବ୍ବ ହ୍ରୋଇସୟଂଏ ଓ ୧ଲଚର୍‌ ବଦ୍ୟକ୍ତପ୍ରବାହ୍ନ କ୍ଷୀଣ ବହ୍ଵାଇସାଏ । 
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୩°୬ ବିଦ୍ୟଯୁଭ୍ ଓ ରୂ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


ସେଭେବବେଳେ ଏହ୍‌ ଅନସ୍ଥା ଉପଜା ଭ ହୁଏ, ଚସଚଭଚବବଲେ କୋଷଲୁ ସୁନଟ୍ାର ଗ୍ଭଜ 
କରଣ୍ବା ଆବଣ୍ଯକ ହୁଏ ; କିନ୍ତୁ ନୁଇନ ଗଵସାୟନକ ପଦାଥର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ଯକ 
ହୂଏ ନାହି । ଏଠାରେ ବଦ୍‌ ବଚଣ୍ଠୁଷ୍ୟବର୍‌ ଥୁବା ଜଲ ବାଷ୍ମୀଭୁଭ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର 
ମନ୍ରିଚର ମନ୍ରବର୍‌ କେବଲ ଆବଣ୍ଯକଭା ଅନୁଯାସ୍ଟୀ ଚକାଷଚର କିନ୍ଥ ସ୍ବଚ୍ଛ ପୀ ଭଡ 
(୮15011୧0) ଜଲ ପୂରଣ କର୍‌ଯାଏ | 


11.5 ସଂମ୍ପର୍ଶ 3 ଛଦୁ ଏଚ୍‌ଅଗ୍ର ଛଵଭବାନ୍ତର (© ୦୮୫୦ 800 €1€୦(୮୦୯୧ 
%୦(€0116]  ଓ111€୮୧୮୦୧) : 


(¦) ଦୁଇ ବଭିନ୍ନ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶିଦ୍ବାର୍‌ା ଛଭବାନ୍ତର : -- 
ଭ୍ବନ୍ସ୍‌ ପଦାଥର ଦ ଇହ କଠିନ ପର୍ଚବାସ୍ତ୍ର ପରସ୍ପର ଲୁ ମୁର୍ଣଁ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ 
ସ୍ଥାନଚର ଏକ ଵଉବାନ୍ବର୍‌ ଉପଳାଭ ହୁଏ ଓ ଏହାକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଭବାନ୍ତର 
(୦୦୮୮୫୦୯ ?୦୯୧1୮୯181 0111€୮୧୮୩୦୧) କୁହାଯାଏ | ବକାଣସି ` ପରିବାସୀ ମଧରେ 
ବହୁସଂଖ୍ଯକ ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍‌ ଵ୍ଵନ୍‌ ଥବା ବଷସ୍କ୍‌ ପୁଟଂରୁ କୁହ୍ରାଯାଇଛ । ଏହ ମୁଲ୍ତ 

ଇବଜ୍ଞକ୫ନ ଶୁଖିକ ପରମାଣୁ ଗୁଞଜଳର ମଧ୍ଯବଶ୍ୀ ସ୍ଥାନଚର୍‌ ଇଉସ୍ତଉଃ ସ୍ଵବରେ ଗଭ 
କରନ୍ତ ଓ ଏହୁ ଗଭଲୁ ଡାର୍ପୀୟ୍ତ ଗଭ (୮୮୮€୮୮୫1 ୮୩୦୯10୦୮) କୁହାଯାଏ ; କ୍ତ 
ଵିଣ୍ଲ୍ନ ପରିବାର୍ସ୍ଟରେ ଏହୁ ମୂଲ୍ତ ଇଲେକ୍‌ଞ୍ଜନ୍‌ ର ସଂଖ୍ଯା ଭ୍୍‌ନ୍ନ ଓ ସେହୁ କାର୍‌ଣରୁ ବଭ୍‌ନ୍ନ 
ପରିବା୍ସ୍ରୀର୍‌ ଆଉ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵଣ ଇଲେକ୍‌୍‌୫ ମୟ ଗୃପ ଓ ସୀନ୍ଦ୍ର କା ଭନଲ୍ନ । ଭଣ୍ଡ ଚଝସଭେବେବଲ 
ଦ୍ଟ୍‌ଇ ପଶ୍ବା ସ୍ତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତ, ୧ସବଭବବବଲେ ଗସମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥଣ ସ୍ଥାନଗର 
ଇଲେକ୍‌ଵଃ,ଳ ଗ୍ୁଭପର ଏକ ଭାରଉମ୍ୟ ଘି ଓ ଏହୁ ଗ୍ବପଦୂୟ୍ତ ପରସ୍ଥର ସଦ୍ଭ ସମାନ 
ବହ୍ବବାପାଲ୍‌ ଇବଲ୍‌କ୍‌ଃ ମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଗୃପ ଅଞ୍ଜଲରୁ ଜମ୍ମ ଗ୍ଭପ ଅଞ୍ଚଲଲୁ ଇବଲ୍‌କ୭,ନ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ହୁଏ । ବି ପରିବାସୀରୁ ଇଲୋଳ ¢ ନ୍ଗୃଡ଼କ ବିର୍ୟୁଭ ବହ୍ରାଇସ ଏ, ଭାହ୍ରା 
ଯୁ କ୍ଫାତ୍ସକ ଗ୍ବ୍ରବେ ଗୂର୍ଜଭ ହୁଏ ଓ ଚଯତଁ ପରବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଲେକ୍‌,$ ହଁ, ନ ଚୂଲଯାଏ, ଭାହା 
¢ ଲ୍ଫାତ୍ବକ ଭ୍ବ୍ବବେ ଗୃୂର୍ଜଉ ହୁଏ । ଏହ୍ନା ଫଲରରେ ଉଉସ୍ଠକ୍‌ ପରବା ସ୍ତ ମଧୁତିର୍‌ ସେମାନଙ୍କର 
ସମ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଉବାନ୍ତର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ଓ ଏହା ଢ୍ରି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଵଭବାନ୍ତର । 


ଉମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତାଙଫଲଳ ପର ସ୍ଥରଲୁ ସ୍ମଣି କଲେ ଦମ୍ତାଫଲଳରୁ ଡମ୍ବାଲୁ ଇଲେକ୍ଵଳ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିର ହୁଏ । ଏହ୍ନା ଫଲରରେ ଦସ୍ତା ଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ ସ୍ବବେ ଓ ଡମ୍ଫା ବଯୁକ୍ତା ସ୍ଵକ ତ୍ସ୍ବରେ 
ଗତ ଜଡ ହୁଏ ଓ ବସମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବଉବ'! ନ୍ତର 0“6 ସ୍ତ୍ବଲ୍‌ଃ ହୂଏ । ବବିଜ୍ଞନକ 
ବସ୍ପ୍ରଲଃ । ଵିଲ୍‌ନ୍ନ ଧାଚବ ପଦାଥର ଏକ ନ୍ତମ ଡାଲ୍‌କା ପ୍ରସ୍ତ୍‌ଲ କର୍‌ଥ୍ବଲେ ଏ? 
ଦଣ ଇଞ୍ପଲେ ସେ, ଏହୂ ଭାଲ୍‌କାଣ୍ଲ୍ରକ୍ତ ଯେ ବକୌଣସି 'ଧାଡବ ପଦାଥ ରାହ୍ରାର୍‌ ପରବର୍ଡୀ 
ଧାଉବ ପଦାଥର୍‌ ସଂହଣିଚର ଆସିବଲ୍‌ ଭାହ୍‌ ର ବଉବ ଉଚ୍ଚ ବହ୍ରବ ଓ ଭାହାର ପୁଟ ବଣ 
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ପ୍ରବାସ୍ତ୍ର ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ବଜ୍ଞାନ ୬୭୭ 


ଧାଉବ ପଦାଥର ସଂମୁଣ ରେ ଆସିଲେ ଢାହାର୍‌ ବଉବ ଜମ୍ବ ବହୁବ । ଭାଲ୍ଳାବ ଜମ୍‌ରେ 
ନ୍ଦାଆଗଲା ¬ 


21, 22, ୭୮, 776, ୦୪, 48 


(11) କଠିନ-ଚଢରଲ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ବାସ୍‌ ବିଭବାନ୍ତର :-ବଦିଜ୍ଞାନକ 
ସ୍ତ୍ରେଲ୍ୃଶୀ ଦଶାଇଞ୍ଚ୍‌ଲେ ବସ, ବକୀଣସି କଠିନ ଧାଇବ ପଦାର୍ଥ ଏକ ବଦ୍ଯୁଭ୍ର ବବଶ୍ଵଷ୍ଯୀର 
(ଢରଲ) ସଂମ୍ମଣିଚର ଆସିଚିଲ୍‌ ଚସେମୀନଙ୍କର ସଂସ୍ଥଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଉବାନ୍ତର୍‌ ଉଭବ 
ହୁଏ । ଏହୁ ବିଉବାନ୍ତରଲୁ ବଦ୍ଧ ଚ୍ଅଗ୍ର (316୦୯୮୦୯୧) ଛଭ୍‌ବାନ୍ତର୍‌ କୁହ୍ରାଯାଏ । 
୦୪4 ଓ 2>ମ॥ ସଲକରୁ ବଦୁୟଉୁ ଛବଣ୍ଷ୍ଯ 7172 ୦୦ ¿ ମଧରେ ଆଂଶିକ ନମକ ଭ କବଲ 
ଏହୁ ସ୍ବଭରେ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର ଏକ ବଉବାନ୍ଭର ଉପଜାଡ ହୁଏ ୨ କନ୍ତୁ ଏହ୍‌ 
ବଉବାଲ୍ତର ) ବିଦ୍ୟତ୍ତ ବିବଶ୍ରଷ୍ଯ (ପଣ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଦାର୍‌ ସଂପୁକ୍ତ ଦୁଇ କଠିନ ଧାଇବ ପଦ୍ଧାଥର 
ସଂସ୍ପର୍ଶି ଛଭ୍‌ବାନ୍ତର ନୁହେଁ | ଠ୦ଧୟକୁ ଲଘ୍‌ 773 ୭୦, ମଧବର ନ୍ଷମନ୍ତ୍ଂ୍ କଲ୍‌ 
ରାହ.ର୍‌ ବଉବ ଅମ୍ଳ ଭୁଲନାରେ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ ଓ 5ଁମଲୁ ଲଘ 77୬ ୦୦, ମଧରେ 
ନମ୍ଭକ୍ରୁଭ କବଲ ଭାହ୍ରାର ବିଉବ ଅମ୍ଳ ଭୁଲନାରେ କମ୍‌ ହୂଏ । ବଉଣ୍ଣ ଏ ଚକ୍ଷନଦର 
୦ଧର୍‌ ବଉବ 2।। ଭୁଲନାଚର ଅଧ୍ବକ; କନ୍ତୁ ଠା ଓ >ମ ସଳକ ମଧରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଲୁ 

ଘଣିବାସ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କଲେ ' ସଂୁଣ ଡଣ୍ଜ୍‌ ଅନୁମାୟ୍ଲୀ 21 ର ବଉବ ୦୪ ରୂଳନାରେ ଅଧକ 
ବହବ। ଆକଣ୍କ 1 ଭେମ୍ଣୁ ବଦ୍‌ ଏତ୍‌ଅ ଗ୍ର ବଭବକରୁ ସଂସ୍ପଣି ଉତ୍ଜୁ ଅନୁସାପ୍ଟରୀ ର୍ୁଝାଇବା 
ସଞ୍ଚବ ଲୁବହଁ । ବେଜ୍ଞାନିକ ନଷ୍ରରିଷ୍ଟୁ (୪୭୮୮୫) ଏହୁ ବଦ୍ଯୁଭ୍ୁଅଗ୍ର ବଉବ କପର୍‌ ଉଦ୍ଭଳ 
ହୁଏ, ଢାହାା ଆୟୂନ ଢତଜୁ ସାହାସ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଛନ୍ତ । 


11.6 ବଦୁ ଏତ୍ଅଗଚା ବଭ୍ବ ସମ୍ବ୍ଧବର ନଣ୍ୁଷ୍ଟାକକ ଆୟୂନ ଚଢୁ : 
(୯୯ ୧୮୮$୯୬୫ [୮1 €¢୦୮୩୮ €1€୦୯୮୦୦୯€ ୮୦୧୯୧୮୮୮91) 


ବୈଜ୍ଞାନକ ନଷ୍ରିଷ୍କଙ୍କ ମାଡ ଅନ୍ତୁସାୟ୍ରୀ ସେବଉବବବଳ ବ୍କୀଣସି ବଦୁୟୁଡ ଅଗ୍ର 
ଏଲ ବଦ୍ୟଯୁଭ୍ଜ ବିଶଶ୍ମଷ୍ଯର ସମ୍ପର୍ଣଣର୍‌ ଆଚସ, ଚସ୍ସବବବଦଲ ଚସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ 
ଇଲେକ, ୫ମ୍ମସ୍କ୍‌ ଗ୍ଭପର ଭାରଉମ୍ବୀ ଘବଵ, ଭାହ୍ା ଫଲଚରେ ଇଚଲ୍କ୍‌ ଵନ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଭ 
ନ ବହଇ ବିଦ ଭୁ ଅଗ୍ରର ଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଧାଉବ ଆସ୍ଟନ ବଦ୍ୟୁତ୍ତବଶଣେଷ୍ୟ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 
ହୁଏ । ବଳ ଣସ କଠିନ ଧାଉବ ପଦ୍ଦାଥ ଏକ ଦ୍ରଵଵଣର୍‌ ସହଣୀ ଚର ଆସିଚଲ ଉାହ୍ରା ଭାହ୍ରାର 
ପୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଧାଉବ ଆସୟୁନକୁ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଶ୍ଚତ କଶଵବା ପାଇଁ ସ୍ତକ୍ଦଶ୍‌ ହୂଏ ଓ 
ଏହାଫଳବର କଠିନ ପଦାଥ ଓ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯବର୍‌ ଏକ ଗ୍ଭପ ସ୍ପବ୍ୁ ହୁଏ । ଏହ୍ଵ ଗ୍ଭପଲୁ 
ବଦ୍ର୍ଯୁଚ୍‌ ବଶ୍ମେଷଣୀୟ୍‌ ଦ୍ର ଦ୍ରବଣ ଗ୍‌ପ (1:16600170୮16 50100ମ ୮1 €585$ 11€ ) 


ଲୁଦ୍ଦାସାଏ ଓ ଏହ୍ଲା ଧାଇବ ପଦାଥ ଓ ଦ୍ରଵଣର୍‌ ପ୍ରକ୍ତୁଭ ଉପଚର୍‌ ନଉଁର କରର । ବଦ୍ୁଭ୍‌ 
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୩୮୮ ଵଦ୍ୟୁଭ, ଓ ଚ୍ଝହ୍‌ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞାନ 


ଅଗ୍ର ଟସ ଧାଉବ ପଦାଥରେ ଜମ୍ମିଡ ସସହ୍ନ ଧାଉଡବ ପଦାଥର୍‌ ଆସ୍ଟନ ଯଦ୍ଧ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ବଣ୍େଷ୍ୟ ମଧ୍ଚଚର ଥାଏ, ଡାହାହେଚଲ ବଦନ୍ଯୟତ୍‌ ବଶ୍ଟେେଷ୍ଠୀ ଏହ୍ନ ଧାଡବ ଆସ୍ତୁନଲୁ 
ବ୍ଦ ଏ ଅଚ୍ନ ଉପରର ସ୍ଥାପନ କବା ପାଲି ପ୍ରବ୍ଦତ୍ତ ହ୍ୂଏ ଓ ଏହ୍ଵାଫଲରେ ମଧ୍ଯ ଏକ ଗ୍ଡପ 
ସୃହୁଂ ହୁଏ ଏବଂ ଏହ ଚୂପରୁ ©%ଆସଠଚେମାସୀୟୁ ଚାପ”? (୦୫୮୩୦୪1୦ 9୮€ ¡501 €) 
ବା 'ବସରଣ ଚାପଂ? (011106100 £୮€୫୫୩0୧) କୁହାଯାଏ | ବଦ, ଭ୍ବଶେଷ୍ଯ 
ମଧ୍ଯଚର ସଦ୍ଦ ଏପର୍‌ ଧାଉବ ପଦାଥର୍‌ ଆସ୍ଟଫନ ନ ଥାଏ, ଭାହାହ୍ରେଲେ ଅସମା ସୀୟ୍ଠ 
ଗ୍ଭ୍‌ପ ଶ୍ନ୍ଯ ହନଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ପସ୍ସୁପ ଠ୦ଧ ୬୦୬୫ ସ୍ରଵଣରେ ପ୍ପାହନମ୍ବ ବଦ୍ୟତ୍‌ ଅଗ୍ର 
ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅସ୍‌ମ୍ବୋମ୍ରୀୟ୍ତ ଗୃପ ୧ ସ୍ପଣ୍ଡଂ ହୁଏ ନାଵ । ସନ୍ଦ ଦ୍ରବଣ ଗ୍ଭପ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ, 
ଡାହ୍ରାହନେଲେ ଯୁ କ୍ରାସ୍ପକ ଆସ୍ତ୍‌ନ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯକୁ ଗୃଲ୍‌ଯାଏ, ସନ୍ଦ 
ବସରଣ ଗ୍ଏପ ଅଧ୍ବଳ ହୁଏ, ୟୁ ଲ୍ଫାତ୍ବକ ଆସ୍ତନ ଦ୍ରବଣରୁ କଠିନ ପଦଦାଥ ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ଭଲ୍‌ଯାଏ । 


(1) ଦ୍ବବଣ ଗଟ୍‌ ପର ଆଧୁିକଏ : - ଯଦ୍ଦ ବକୌଣସି ଧାଉବ ବଦୁଭୁ ଅଗ ବସହ୍‌ 
ଧାଉବ ଆସ୍ଫୁନ ଥବା ଏକ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଆଂଣିକ ଜମକ୍ଜଡ ହୂଏ ଓ ଦ୍ରବଣ ଗ୍ଡପ 
ଅସ୍ରମମୋର୍ୀସ୍ଵ ଗୃପ ରୁଲନାଚର୍‌ ଅଧ୍ଵକ ଚହାଇଥାଏ, ଢାହ୍ରାହହ୍ନେଲ୍‌ ଧାଇବ ଦଣ୍ଡରୁ 
ୟୁ କ୍କାସ୍ବକ ଧାଭବ ଆଧୁନ ଦ୍ରବଣ ମଧକୁ ଗ୍ଭଲ୍‌ସାଏ । ଏହ୍ଵାଫଲରେ ଧାଢବ ବଣ୍ତଶ 
ଵଧ୍ତକ୍ତାସୂକ ସ୍ବ୍ଵବେ ଓ ଭବଣ ଯୁକ୍ଜାମ୍ଵକ ଭ୍ଵବେ ଗ୍ୂର୍ିଭ ହୁଏ । ଏହ୍ଧ ଵୟ୍ଟ୍ରା କଚ୍ର ସମ୍ଭସ୍ତ 
ଗଲଲ ପଟର ଧାଉବ ବ୍ଦ ୍‌ଅଗ୍ରରେ ବିପୁ କ୍ଜାତ୍ସକ ଗ୍ଟର୍କ କମ୍ମିସାଏ ଓ ଢାହ୍ରା ଦ୍ରଵଣର୍‌ 
ୟୁଲ୍ଲା ସ୍କ ଗୃର୍କଲୁ ଧାଉବ ଦଣ୍ଡ ଜକଃରେ ଧର୍‌ ରବଖ । ଏହ୍‌ ପୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଗ୍ଭଜର ବକର୍ଷଣ 
ସଲରେ ଧାଉବ୍ର ଦଣ୍ତରୁ ଆଉ ଅଧ୍ୟକ ଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ ଗୃଜ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଶ୍‌ଉ 
ହୋଇପାଚର୍‌ ନାହି ଓ ଝଲରେ ଆଣବିକ, ଦୁରଦ୍ସୃରେ ବଘସ୍ଵାଭ ଉ ଗ୍ଟର୍ଜ ର ଦୂଇଗୋଝ ସ୍ତର୍‌ 
ସ୍ପ୍ଡିଂ ହୁଏ । ଏହ୍ଲାକୁ “' 'କକଲଭିନ୍‌କ ଦ୍ର ସର'? (୪1 ହ]1025 ଓ୦0001€ 167୧୮) 
କୁହ୍ରାଯାଏ । ପୂନଷ୍ପ ଠିକ୍‌ ଏହ ସମ୍ବଷ୍ତରରେ ଅସଚମଭାସୀୟ୍ତ ଗ୍ଭ ପ ଫଲଚର୍‌ ଦ୍ରବଣର ଯୁ କ୍ତ ମ୍ପକ 
ଆଣ୍ତିନ ଧାଇବ ବଣ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଣ କଣ୍ବାପାଲ୍‌ ପ୍ରକ୍ଦଦ୍ଧ ହୂଏ । ଧାଉବ ଦଣ୍ଡ ସଦ୍ଦ ବି ଦ୍ଵଧ୍ବଭ 
ବଦୋଇଥାଏ, ଢାହ୍ବାହେଲେ କନ୍ଥ ସମ୍ଭସ୍ତ୍‌ ମଧରେ ଦ୍ରବଣ ଗପ ଫଲରେ ଧାଉଭବ ବଣ୍ତରୁ 
ଭ୍ରବଣ ମଧ୍ୟକ୍ତ ଯାଉଥବା ୟୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଆସ୍କନର୍‌ସଂଖ୍ୟା ଅସନମାତ୍ରୀୟ ଗୃପ ଫଲଟଚ ର ଦ୍ରବଣ 
ମଧ୍ଯରୁ ଧାଚଢବ ଦଣ୍ତ ମଧ୍ଯଲୁ ସାଉଥିବା ଥୁଲ୍ମାସ୍ସକ ଆସ୍ଟୁନର୍‌ ସଂଖ୍ୟା ସହ୍ଵଭ ସମ୍ଭାଳ ହୂଏ ଓ 
ଏକ ବବିଦ୍ୟୁତ୍ତକ ସା ମ୍ୟା ରସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟ ହୂଏ ଏବଂ ଗ୍ଭଜର ସାନ ପାରଣ ବନ୍ଦ ହ୍ଵୋଇଯାଏ । 
ଏହ୍ନ ସୀମ୍ମ୍ୟାବସ୍ଥାଚର୍‌ ଧାଭବ ଦଣ୍ତ ଓ ଦ୍ରବ୍ରଣ ମ୍୍‌ଷଷରରେ ସୃଷ୍ଟ ଦହ଼ଜ୍ଥ୍ବା ବଉବ୍ାନ୍ତରକୁ 
ବଦ୍୍ୟୁଚ୍‌ଅଗ୍ର ଛଭାବାନ୍ତର କୁହ୍ନାସାଏ । 


(11 ଅସ୍ବମାସୀୟୁ ଚପର ଆଧୁକଏୟ :- _ଯଦ୍ଦ ଠବଣ ଗୃପ ଭୁଲନାଚର 
ଅସ୍ଫମ୍ଭାସବୀୟ ଗୃପ ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ, ଭାହାଦେଲେ ଦ୍ରବଣର ଯ୍ୁକ୍ତାସ୍ପକ ଆୟ୍ଵନ ଧାଉବ ଦଣ୍ତ 
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ପ୍ରବାସ୍ତ୍ର ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ବଜ୍ଞୀନ ୧୯ 


ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଭଛ୍‌ଯାଏ । ଏହାାଫଲରେ୍‌ ଦ୍ରଵଣ ବୁ ଲ୍ଲାମ୍ପକ ସ୍ବୃବବ୍ର ଓ ଧାଉବ ଣଣ୍ତ ଯୁ କ୍ଫ।ମ୍ଵକ 
ସ୍ତ୍ରବେ ଗୂଳନଁଭ ହୁଏ ଓ ଉଦତ୍ଭସ୍ତ ମଧତର ଏକ ବଉବାନ୍ତର୍‌ ଉପଜାଉ ହୁଏ । ଏ ଚକ୍ଷନରେ୍‌ 
ମଧ୍ଯ ସନ୍ଧ ଧାଉବ ଦଣ୍ଡ ବଗ୍‌ଧ୍ବତ୍ର ଚହାଇଥାଏ, ଭାହ୍ଵାବହ୍ଲେ କହ୍ଥୁ ସମ୍ୟକ ପରେ କେଲ୍‌ଭ୍‌ନ୍‌ଙ୍କ 
ଦ୍ଧ ସ୍ତର ସ୍ପୃ୍ଣଂ ବହବ ଓ ଗଳ ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବନ୍ଦ ହହାଇସିବ । 


215୦ ¿ ଠବଣରେ ବଗାଶଏ ଦସା|ସଲକ (2୮) ଆଂଶିକ ନମକୁ)ଭ ବହୁବଲେ 
2 । ର୍‌ ଦୃବୃଣ ଗୃପ 050 ¡ ଦରବଣରେ ଥିବା >ମ ଅସୂ ନର୍‌ ଅସମୋପସୀସ୍୍‌ ଗୃପ ଅପେକା 
ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ ;} ଢେଣୁ ଦମ୍ଭାଫଲକରୁ ବଣ ମଧ୍ୟକୁ ୟୁଲ୍କାମ୍ପଳ ୪୮୩ ଆୟ୍ତନ ଗ୍ଭଲ୍‌ଯାଏ । 
ଏହ୍ନା ଫଲରେ ଠସ୍ଥତା 
ବପୁ କ୍ତସ୍ବଳ ସ୍ବବବ ଓ 
ନିକଵସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ଯୁ କ୍ତା- 
ସ୍ପକ ସ୍ବଦେ ଗଭର୍ଜଂଭ 
ହୂଏ ଏବ ସେମ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଏକ ବଉବାନ୍ତ ର 
ସୃକ୍ ହୁଏ | >050¿ 
ଠାବଣ ଭୁଲନୀବର୍‌ ଆମର୍‌ 
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ବଉବବପୂକ୍ତାସ୍ବକ ଦହବ । । = > ୮୪୦୫ [2୦୦4 ` 
ଗେଝିଏ ଦସ୍ତା #. (© 

ସଲଳ (ଚନା ନଂ୧] 1.18) ୧“) ) 

ଲଘୁ 77 25୦ । ମଷବର (ଚନା ନଂ 11.,1) 


ଆଂଶିକ ନମ୍ଭକ୍ତଭ ବହବଲ ଦସ୍ତ ର ଦ୍ରବଣ ଗୁପ 7୬୬୦, ମଧ୍ରର୍‌ ଥ୍ବବା 77* 
ଆସ୍ଟନର ଅସମମଭାସରୀପ୍ତ୍‌ ଗୃପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧ୍ଵକ ହ୍ପଏ । ଚଉହ୍ଲୁ ଦସ୍ତା ଫଲକରୁ ଆମ ଆସ୍ଟ୍‌ନ 
ଦବଣ (395୦ ,) ମଧକୁ ଗୃୂଲ୍ଯାଏ ଓ ଏହା ଦ଼ାର୍‌ ଆମ ଫଲକ ବଯ କାକ ସାବେ ଓ 
ନିଳସ୍ଥ ୁଁ୨୬୦କ ଠୁଲାସିକ ସ୍ବବବ ଗ୍ଭରଳ୍ନଭ ହୂଏ। ଏ ବକ୍ଷନ୍ତରେ ଅମର ବଉବ 
1125୦, ଭୁଲନାବର ବଧୁ ଲୁଯମଳ ବହାଇଥା ଏ ଓ ଭାହୁ'ର୍‌ ମାଜ - 0.62 ରସଲ୍ଵ ¦ 


ଲପ୍‌ 9 250 ¿ ମଧଚର୍‌ (ଚିଞ ନଂ ‡ ..11) ଚଗାଵିଏ ଢମୁା ଫଲକ (୦୪) 
ଆଂଣିକ ନମକ ଭ ବହୁବାଲ୍‌ ୦ଧ୍ୟର ଧବଣ ଗୃପ 112୦ ¿ ମଧବର ଥବା [¶ + ଥାୟୂଳର 
ଅଧ୍ଚମାସୀୟ ଗ୍ଭପ ଅପେକ୍ଷା କମ୍‌ ହୁଏ । ବଚଡହ୍ତୁ ୮୬୬୦କ,ରୁ 115 ଆସୁନ ୦ଧ 
ଫଲକ ରୁ ଗ୍ଲ୍‌ଯାଏ । ଏହାଦ୍ବାଗ୍‌ ୦) ଫଲଳ ପୁ କ୍କାମ୍କ ସ୍ଵବବ ଓ ଛକଶସ୍ଥ 1125୦ ¿ 
ବିପୁକ୍ତାସୂକ ସ୍ବ୍ଵବେ ଗୂଭଳ୍ଁଭ ହୁଏ । ଏଠାଚର୍‌ ଠଧ୍ୟର୍‌ ଵଉବ ୮୬୦୦, ଦ୍ରବଣ 
ଠୁଲନାବର୍‌ ପୁକ୍ତାସୂକ ଓ ଭାହାର ମାଳ ¬ 0.46 ବଜଲ୍ବ | 
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93 ୭ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞିନ 
ନମ୍ବବର ୧କବଉକ ଧାଉବ ପଦାଥ ଓ ଚକବଡକ ବଦୁଂଉବ୍ନଶଶ୍ଳେଞ୍ଷ ମଧରେ 
ଜ୍ବପଜ: ଭ ହେଜ୍ଞ୍ବବ। ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଅଗ୍ର ବିଭ୍ବାନ୍ତର୍‌ର ଏକ ଡାଲ୍‌କା ଠଅ ସାଇଛୁ । 
ବଦୁ।ତ୍ଅଗ ବଉବାନର :-- 


ଧାଡଢବ ପଦ ଥି 6 ଚୂ ଚ୩ଫ@“ 
1„°$0, | {161 । ୪0101)£¢6€ 


ଦସ୍ତା । -୦ ଯେ ଚସଗ୍ଵଲ୍‌ୱ --0.54 --0.52 
ଡମ୍ଜା +0:46 +0'35 -. 4 0'52 


ରୁପା 40:73 ` ‡0.57 + 0୦:97 
ପାର୍‌ -¬+0.86 ¬4- 0:57 ¬+ 0:୨୫ 
11.7 ସରଳ 6ଭାଲ୍ଟୀୟ €କାଷ : 


ବବିଜ୍ଞାନକକ ଆଲେସାଦନ୍୍ରା ଘତ୍ଵଲ ଵା ଏହ୍ନ କୋଷ ଆବଞ୍ଟାର କରିଅଠଲେ । ଏହା (ଛନ୍ଦ 
ନଂ 112) ଝଗାଝିଏ କୀଚପା ନରେ ନଥାଯାଇଥିବା କହୁ ଲ୍ଘ୍‌ ଗଛିକାମ୍ଳ (୯11 
11: 5୦ ¿ ଓ ଭନ୍ନୁଧରେ କହୁ ବ୍ଯବଧାନରେ ଆଂଶିକ ନମକ୍ରିଂଭ ଗୋହଏ ଉମ୍ବା ଓ 
ଟଗାନ୍ତଏ ଦସ୍ତାଫଲକଦ୍ଧାଗ୍‌ ଗଠିଭ । ଏଠାରରେ ଦସ୍ତାର (22) ଦବଣ ଗୃପ 775୦ ¿ରେ 
77” ଆସ୍ଵନର୍‌ ଅସ୍ମୋଗ୍ରୀୟ୍ର ଣୀ ୮ ହୁ 
ଗ୍ଲପଠାରୁ ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ରାଇଥିବାରୁ ଜଦ୍ୟଚ ସ୍ତଜାଦୁ ଡୂଗ ଥି © କ୍‌ରାଜଳ୍‌ 
ଦସ୍ତାଫଳକର୍‌ ୮” ଆସ୍ଟ୍ଵନ 
11; 5୦ ¡ ମାଷକୁ ଗୃଲ୍୍‌ସାଏ ଓ 
ସଲରରେ ଦସ୍ତାଫଲକି ବଯୟୁ କ୍ତ। ସ୍କ 
ଗ୍ଵଚବଗ୍ଭ'ଜୀ ର ହୁଏ ଏବଂ ଅମ ଓ 
ଠ୍ରବଣମ୍ଭ ଧରେ୍‌ ଏକ ବଭଉବାନ୍ତର୍‌ 
ଉପଜାଡ ହୂଏ । ଏ ବଷ୍ଷନ୍ରରେ 
ଦ୍ରବଣ ଖୁଲନାବର୍‌ ଅଯର ବଉବ 
---0.62 ସ୍େଲ୍୫ ବହାଇଥ!ଏ | 
ସୁନସ୍ତ ୦୪ର ଦ୍ରବଣ ଗ୍ଫପଠାରୁ 
2250,ରେ ଥିବା 77 
ଆୟ୍ତନର୍‌ ଅସ୍ପମ୍ଭୋସୀୟ୍ଠ ଗ୍ଭପ 
ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ର ଇଞ୍ପବାରୁ ଦ୍ରଵଣର୍‌ 
[2 ଆସ୍ଟ୍ରନରୁ ଯୁ କ୍ତାତ୍ସକ ଗ୍ଭଳଂ 
୦୪0 ସଲକକୁ ଗ୍ଟଲଯାଏ । ଏହ୍ବା 
ଦ଼ାଗ୍୍‌ ୦୪ ଯୁ କ୍ତାସ୍ବକଗ୍ତ୍ବେ (ଚଳ ନଂ 11.2) 
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ସ୍ତବାସ୍ତ୍ର ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ବଜ୍ଞାନ ୩୯୧ 


ଗୃଳ'ଭ ହୁଏ ଓ ଦୁବଣ ଭୁଲବାବର ଠଧଷର ବଭବ + 0. 46 ସପ୍ଲ୍ଵ ହୁଏ 1 ସୂଭର୍‌ଂ 
ଏ ଝେନ୍ନଚର୍‌ ୦୩ ଓ ଅମ୍ଭ ମଧ୍ୟଟର ଵଭବାନ୍ତର ଏ+ “46 ¬ ( ¬ 0.62)==1.08 
ପ୍ତ୍ରେଲ୍‌ଃ ହୁଏ । ବସଂଦବବଳଲେ ବକାଷ ବାହାରେ ଅଣ ଓ ୦୮୩ ସଂଯୁ କ୍ତ ହହ୍ବାଇ ଳ 
ଥାଏ । ଚସଚଭବବଦବଲ ଏହୁ ବ୍ରଭବାନ୍ତର୍‌ଲୁ କୋଷର୍‌ ବଦ୍୍ଯୁତ୍ର୍‌ ଲକ ବଲ 
(166(୮୦-୮1୦011 € £୦୮୦୧) କୁହାଯାଏ | ଏଠାବର ୦୪୩ ଓ ମ୍‌ ଫଲକ ମସଥାନନତମେ 
ବଲାଷ୍ପର୍‌ ଯୁ କ୍ଫାସ୍ଵକ ଓ ବପୁକ୍ତାସ୍ବଳ ବ୍ରଦ୍ଯୁଭ୍‌ଅଗ୍ର । କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଥି ବଵମ୍ଭା ପ୍ବନକ 
ପ୍ତଵ୍ଜୟ୍ଟା ସଂଘଝତ ହୁଏ, ଭାହ୍ରା ନମ୍ବର କ୍ରଆଗଲା 


ବିୟୁକ୍ତାତ୍ବକ ବଦ୍ୁଉ୍‌ଅଗ୍ରରେ 030 + 4 96 ˆ 


{†,5୦ ¡->୨୦ ; + 2[+ 


ଦ୍ରବ୍ରଣ ମ୍ଷଟର୍‌ ¬ । 
` >ମ + 4 ©୦ ¿ ¬» >059୦ ¿ 


{1* + ¢-»[† 
।ସ୍ପକ ବଦ୍ଘ୍ୁତଭ୍‌ ଅଗରେ-- { । 
(ଜଜ + 1-+ 19, * 


ସମ୍,ଧ ସନୟା 21 + [1,5୦ ¿ = >ମ5୦ ¿ + 9¿ 


ଏଠାର ମକ” ଆୟ୍ଳଦ୍ଧସ୍କ ବମ୍ଭମାଳଙ୍କର ଯୁ କ୍ତାସ୍ବଳ ଗ୍ଭଜଁ ୦ପ. ଫଲକଚର 
ବସକ୍ଜ୍ମ ନ କର୍‌ ପରସ୍ପର ସଦ୍ଭ ମିଲଭ ହୂଅନ୍ତ ଓ ଏକ କ୍ଳଲୀବ୍ର ଉଦଜାନ . ଅଧୁଟର ପରିଣତ 
ହୂ ଅନ୍ତ । ଏହ୍ଦ କ୍ଟୀବ ଉଦଜାନ ଅଧଧୁ ବ୍ଦଦ୍‌ବୁଦ ଆକାର୍‌ଟର ଉଘର୍‌ଲୁ ଉଠିଯାଏ । 


୦ ଏ ଓ 210 ସଲକକୁ 772⁄50 ¡ ଦ୍ରବଣ ବାହାବର ଭାରଦ୍ାର୍‌ ସଯୁ ଲୁ କଲେ 
ଏହ୍ସ୍‌ ଭାର ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଅମ୍ରୁ ଠ୯କୁ ଇଲେକ୍‌ ଞନ ସ୍ରବାହ୍ରୂଭ (୦୮1୯) ହୁଏ ଓ ଏହା 
ହି ବଦ ୟଡ୍‌ଘ୍ରାବହ୍ଵର ପ୍ରକ୍ମ ନ୍ଦଗ; କନ୍ତୁ ସ୍ରଚଳଭ ସଭ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ୍ନାର୍‌ ବ୍ରପସ୍ଵର ଜ୍ଦଗଳ୍ତ 
ବିଦ୍ୟୁଢପ୍ତବାଦ୍ଧର୍‌ ନ୍ଦଗ କୁହ୍ବାଯାଏ । 


ବାହ୍ଲ୍ୟପଥରେ ଆମ୍ଭ ଫଲକରୁ ୦ଧ୍ଷ ଫଲକ ନଗରରେ ଇଲେକ୍‌ ୫ଳ,, ଗଭ କରିବା 
ସଲରେ ଫଳକ ନକରେ ସ୍ମୃଣ୍ଣୁଂ ହ୍ଵୋଇଥ୍ବବା ଦ଼ିସ୍ତର୍‌ର୍‌ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ନଣ୍ଗ ହୁଏ ଓ 
ସଳଲକଦ୍ଧୟ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ବଉବାମ୍ତର୍‌ (ବ: ଗଦ ବ:) ହର ନସ ପାଏ । ଢେଣୁ ପୁବଂ ବଉବାନ୍ତର 
ବଜାସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ବାସାୟ୍ବନକ ନ ୟ୍ବା ସୂନବାାର ଆର୍‌ମ୍ଭ ହୂଏ । ଦସ୍ତା ପରିତ୍ଯାଗ କଣି 
ଉମ୍ଫା ନ୍ଦଗରେ ପ୍ରଭ ଦୁଇଝ଼ ଇଲେକ, ଵନ, ଚାଲ୍‌ସିବା ବେବଲେ ଦୟାରୁ ଚଗାଛଏ >+ 
ଆୟ୍ଟୁନ 77 250 ¿ । ଦ୍ରବଣମ୍୍ଲୁ ସାଏ ଓ ଦ୍ରବଣରୁ ଦୁଇଝ 77 ” ଆସନର ଯୁ କ୍ଖାତ୍ସକ ଗ୍ଭଜି 
୦ ଉପରେ ବିସର୍କିଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହ୍ନାଫଲରେ ବଦ୍ଦ୍ୟୁଭ୍‌ ବକାଷର ଏ ୯. ବଲ 
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#୯ ବଦ୍ଦ୍ୟୃତ୍ତର ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ନିର ରହ୍ବେ । ସୁଢଘ୍ଵଂ ଵଦୁଂଉ ସ୍ରବୀହନ ବଜାସ୍ତ ରଖିବା ପାରି ଅଧ୍ଵକରୁ ଅଧ୍ଵକ 2୮” 
ଅସ୍କନ ବଣ ମଧ୍ୟଲୁ ଗୁଲଯାଏ । 


11.8 ସରଳ ଭୋଲଟୀୟ €କାଷର ତ୍‌, ଚି 5 ଚାଦାର ସଚିକାର : 


ସରଳ ସ୍ସ୍ରେଲ .₹ୟ ବକାଷଚର ଦୂଇଚଗାଛି ନ ୭ ପରଲ୍‌ସ୍ିତ ହୁଏ, ସଥ! : ¬ (1) 
ସ୍ଥାମୟ୍ତ ଵିସ୍କା ଓ (11) ଧ୍ବଣ । ଏହ ନ୍ଥଚ୍ର ସୋ ଗୁ ବକୋଷର ପ୍ରବାହ୍ବମା ନ୍ତ 
ଢ଼ ,ସ ପାଏ ! 


(୩ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ର ୟର :-¬ସ'ଧାରଣ ଦମଆା|ସଲକରେେ ଲୁଦୁା, ସୀସା, ଅଙ୍ଗାର 
ପ୍ରଭ୍ଭହ୍‌ ଖାଦ ଥାଏ ଓ ଏହ୍ଜ ଜାଟ୍ଟସ୍ତ ଦମ୍ତାଫଳକ ୨7:୦୦ ¿ „ ଦବଣ ମଧଚର ଆଂଶିକ 
ନମ୍ଭଚ୍ରିଭ ଚହଚଲ ଦମ୍ତା ଓ ଖାଦ ୩୮୭୦, ସଂମ୍ପର୍ଣଣରେ ଆସି ଦସ୍ତ'ଫଳକ 
ଉପରେ ଚଗ୍ରୁଃ ଚଗ୍ର୍ରୁଃ ସ୍ଥାମୟ ଚଳାଷ ସୃଣ୍ଠ) କବର ଏବଂ ଚସଗୁଡ଼କର ବଦ୍ଯୁନ୍‌ପବ୍ରୀଭୁ 
ମୂଳ ବଦ୍ୟୁଭ୍ଭ୍‌ପ୍ବାହ୍ର ସଦ୍ଧୃଭ ଯୁ କ୍ତ ହୂଏ ନାହି । ବଳାଷର ଫଲକଦ୍ସ୍ପ ଦ୍ରବଣ ବାହ୍ରାରରେ 
ଡାରଦ୍ବାଗ୍‌ ସଯୁ କ୍ତ ନ ଚହାଇଥଚଲ୍‌ ମଧ୍ଯ ଗ୍ଵସାସ୍ତନକ ଵିସ୍ରା ଗ୍ଭଲୁ ରହ ଓ 
କ୍ଷସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ । ଏହ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍‌ଝିର ପ୍ରଭକ'ର ପାଲି ବଶୁକ ଦମସ୍ତାଫଳକ ବ୍ଯବଢ଼ାର 
କଗ୍ଵଯାଇପ'ଚର; କନ୍ଥୁ ବଣୁକ ଦସ୍ତା ଖୁବ ମୂଲ୍ଯବାନ ଓ ଲସ 7725୦¿ ସହୁଢ ଢାହାର 
ଗ୍ଵସୀଂସ୍ଫ ନିକ ପ୍ରଵିୟ୍ରା ସନନ୍ଦୋଃଜେନକ ଲୁହେଁ । ଚଡଉହ୍ପୁ ଖାଦଵମ୍ବିଣା ଦମ୍ତାଚରେ ପାରଦ ଚଲପନ 
କର ( „1୩8 ' 881000101) ଢାହାକଲୁ ସରଲ ବକାଷବର ବ୍ଯବହାର କବାସାଏ | ଠା 
ପ'ରଦରେ ଦ୍ରବୀଭୁଭ ବହାଇ ସଳକର ଜପର୍ଘାଗଚର ରହେ ଓ 77250 ¡; ସ୍ପମ୍ପର୍ଣଣର 
ଅସି ମୂଳ ବକାଷ ପି ବଦୁଯୁଢ଼ପୁବାହ କରାଏ; କନୁ ଖାଦ ପଲେପର ଅଭଲୁାର ସବଗରେ 
ରନ୍ଧ୍ୂଯାଏ ଓ 77୨୦, ସଂଆୁରିରେ ଆସସ ନାଵି ।| 


(11) ଧ ବଣ : -- ସରଳ ସ୍ତ୍ଵୋଲ୍ୀୟ୍ ଚକାଷ କାର୍ଯ କରିବା ¿ସମସରରେ ଜ୍ଦ୍ଜାନ 
ଆସ୍ଟନ (77*) ଢାହ୍ନାର ଯୁ ଲ୍ଲାସ୍ବକ ଗ୍ଭର୍ଜ ୦୩ ଫଳକଟର ଵସଜିନ କର୍‌ କ୍ଟୀବବା 
ନିଶୃତ୍‌ ଜ୍ଦ୍‌ଜାନ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ବ୍ରୁଦ୍‌ରୁଦ୍‌ ଆକାରରେ ଉପରକ ଉଜଠିଯାଏ ; 
କିନ୍ତ ଯେଉଁ ଦ୍ବାରରେ ଜବ ଉଦ୍‌ଜାନ ଅଣୁ ସ୍‌ ଣୁ ହୁଏ, ସସନ୍ଧ ଦ୍ବାରରେ ଢା ହା ଉପରକୁ 
ଜ୍ଠିଯ'ଇ ପାରେ ନାହି ଓ ଫଲବର ବହୁ କୀ୍‌ବ ଭ୍ଦଳାନ ଅଧୁ ୦୯ ଫଲକ ଉପରେ 
ଜମ୍ମିଯାଏ । ଏହ୍ନା ଫଲଚର ନବାଗତ ଉ୍ଦ୍‌ଜାନ ଆୟ୍ରନ ( (77*) ତମ୍ବ। ସଲକ ନକଃକୁ 
ଆର୍ସି ପାରେ ନାହି ; ଚଢଣୁ ଉାଦହ୍ରାର ଯୟୁକ୍ତାସ୍ବଳ ଗୃଭଜି ୦୩ ସଲକରେ ସର୍ଜନ 
କତ୍ମିପାରେ ନାହି । ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ଵମା ନ୍ଧା ଦ୍ଵ | ସ ପାଏ । ସୂନଶ୍ଚ ନବାଗଭ ଜ୍ଦ୍‌କାଳ 
ଆସ୍ତୁନ କ୍ବ୍ବ ଜ୍ଦ୍‌ ଜାନ ଅଧୁ ଉପରେ ଜମ୍ବିଯାଏ ଓ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ସକ ଚମ୍ଭରୁ ସ୍ୃନ୍ଧ୍‌ ଳରେ । 
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ପ୍ରବାସ୍ତ୍ୀ ଵଦ୍ୟୁତ୍‌ ବଜ୍ଞୀନ ୩ ୩ 


ଏହ୍ଲାଫଲଚର ନ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ୦୯୩ ଫଲକ ଜ୍ଞଗରେ ଆସୁଥିବା ୮” ଅ ୦ ବକଟଉ 
ଟ୍‌ହ୍ନାଇ ଦସ୍ତା ଦ୍ଦଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ । ସୁଭଗ୍‌ଂ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଟଗୋଝିଏ ବପର୍ଗୀଢ 
ବଦ୍ର୍ଯୁଚ୍‌ ଗ୍ବଲକ ବଲ (9301 £, 4. 7) କାର୍ଯା କନ୍ର୍‌ ଓ ଏହ୍ଲାଫଲରରେ 
ପରିଚଣପଷରେ ନର୍ଦ୍ଦ ଣ୍ଖ ନ୍ଦଗରେ ବଦ୍ଯୂତ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ସମ୍ପ୍‌ସ୍ତି ବନ୍ଦ ହହାଇସାଏ । 


ସରଲ ବକାଷର ଧ୍ବଣ ବନ୍ଦ କର୍‌ବା ପାଇ୍‌ ସାଧ।ର୍‌ଣଉଃ ଭ ନଗୋହ ସଂର 
ଅବଲମ୍ବନ କର୍‌ସ'ଇଥାଏ, ସଥା :¬() ସାକ୍ଵକ ସବାର, (1 ବବସାସ୍ତଛକ ସ୍ଵଭ ଓ 
(111) ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଗ୍ଵସାୟ୍ଵନକ ସଭ । ସାରନ୍ତ୍ଵକ ସବଭଚର ଭମ୍ବାଫଲକ ଉପରେ ଜମିଥିବା 
ଜଦ୍‌ଳାନର ବ୍ରୁଦ୍‌ବ୍ଵୁଦଲୁ ଭୁଲ (3୮୧୮) ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ପର୍‌ଣ୍କ୍ାର୍‌ କର୍‌ ୍ଦାଆସା ଏ । 
ବ୍ସାୟ #କ ସାରବରେ #⁄1,୦› , 12,207 ସକୃଭ ବଳୀଣସି କାରକ(୦୬1016109 
ଷ ୧୮ ) ବ୍ଯବହାର କବ୍‌ସାଏ ଓ ଏହୁ ଜୀାରକ ଉଦଳାଳଲୁ ଜଲରେ ପରିଣଭ କବର । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍ତୁ ଗ୍‌ସାୟ୍ତ ଛ୍ଳକ ସ୍ଵଭବର ବକାଷବରେ ଏପର୍‌ ଦୁଇଗୋଟି ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହ୍ରାର କଗ୍‌ସାଏ 
ଟସ, ସ୍ରଥମ୍ଭ ଦ୍ରବଣରୁ ଜ୍ଵପକାଇ ଦହ଼ଜ୍‌ସ୍‌ବା ଉଦ୍ଳୀନ ଦ୍ବୟ ଦ୍ରବଣୁର ସଂର୍ଣରେ ଆସି 
ଯୁକ୍ତାତ୍ସକ ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଅଗ୍ର ଯେଉଭି ଧାଭୁଚର୍‌ ନର୍ମିଉ, ବସହ୍ନ ଧାରୁର୍‌ ଅଧ୍ଧୁ ସ ରଣ କଟର ବା 
ଧ୍ବଣ ସ ଣ୍ଚରଂ କରୁ ନଳ ଥବା ଏକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସନ୍ନ କରେ । ଡା ନସ୍ଟେଲ “ଚକା ଷରେ ଏହ୍ଲ 
ସ୍ଵ୍‌ଭରେ ପାଶ ଣୂକରଣ ବନ୍ଦ କସ୍‌ସାଏ । 


11.9 ବଭିନ୍‌ ସକାର ଭୌୀଲ ୭1ୟ କୋଷ : 


ସରଲ ବଦୁଯୁଉବକୋଷନ୍ଛଛି ଯୁ କ୍ତ ହ୍ବୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବହ୍ରାର ପାଇ୍‌ ଅନୁପଯୁ କ୍ତ ଓ 
ସେଥ୍ବପାଇଁ ଉପଠ୍େକ୍ତ ବସ ବକୌଣସି ସୀଭବରେ ୭ ମୁ କ୍ତ କରଗ୍‌ଯାଇଥବା ବହ୍ଛୁ ପ୍ରକାର 
ସ୍ବେଲ୍‌ଵୀୟ୍କ ବକାଷଠ ସାଧାରଣ ବ୍ଯବଦ୍ରାର୍‌ ପାଲି ଭଆର କଟ୍‌ସାଇ୍ଥ ଓ ଇନ୍ତୁଧରୁ 
ବକଡେଗୁଡ୍ରିଏ ବକାଷର ବଞ୍ଚଳା ଓ କାର୍ଯାସ୍ଵଭ ନମ୍ଳରେ ଦ୍ଦଆଗଲ୍‌ । 


(1) ବଲବ୍ଲ୍ୟାର୍କ' ୭କାଷ : -__ଏହୁ ବକୋଷ ଭଥାର କର୍ବା ପାଇଁ ଗୋଝିଏ 
କାର ଯାନରେ (ଚନ୍ଧ ନଂ 11 3) କହୁ ଗାଢ଼ 7୪୮୩ *୦/ ଦ୍ରବଣ ଛଆଯାଏ ଓ ଇନୁଧରେ 
ଗୋଝିଏ ପ୍ରାର୍‌ଦ ପ୍ରଲେପ ଯୁ କ୍ତ ଦମ୍ତାଦଣ୍ତ ଆଂଶିକ ନମକ୍ରିଂର କଗ୍‌ସାଏ । କାଚପାନ୍ଧଂ 
ମରବରେ 7711 ¡୦୮ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯ ଚର୍‌ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଦ୍ର ପାନ୍ଥ ଥାଏ । ଏହ ପାଞ୍ଲୁ 7?1,୦+ ଓ 
କାଠକେ'ଇଲ୍‌ ଗୁଣ୍ତଦ଼ାଗ୍‌ ଉରି କଘ୍ଟଯାଇ (ଏ ଓ ଢମ୍ଭୁଧବର ଚଗାଚଏ ଗାସ, 
କାରବନ୍‌ ଦଣ୍ତ ୦ ସ୍ଥାପନ କଗ୍ବସାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଗ୍ଯାସ୍‌ କାର୍‌ଵନ ବଣ୍ତ ଓ 
ଦମ୍ତାଦଣ୍ଡ ସଥାନ୍ନବମେ ଯୁ କ୍ତାସ୍ସକ ଓ ବସୁ କ୍ତାମ୍ଵକ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭୁଅଗ୍ରର କାର୍କକରେ । 
୬୪୮୮,୦ ଦ୍ରବଣ କୋଧ୍ପର ସନ୍ତଂସ୍ତ ଭରଲ ଓ ୬୮୦ ପାଶ୍ଟ କରଣ ନଦାରକ 
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୩୧୪ ବଦ୍ଦ୍ୟ୍‌ଡ୍‌ ଓ ଚ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ଅବଶ | 7⁄1, ୦୬ଲୁ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପର୍ବାସୀୀ କରିବାପାଇଁ ଡାହା ସ +ଭ କାଠକୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ 
ମି଼ିଶାଯମାଇଥାଏ । 


(ଚନା ନଂ 11.3) [ ବେକ୍ଲ୍ଯାନ ସ କୋଷୀ 
ଦସ୍ତା ଓ 7† {7 ¡© ଦ୍ରବଣ ମଧବରେ ବ୍‌ସାୟୂନକ @ ୍ୟ୍ଦାଫଲରେ୍‌ ^ ୮୫ ୧ ଗ୍ଯାସ 
ଓ ଉଦ୍‌ଜାନ ଆସ୍ତୂନ (77) ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏହ୍ନ 7777 8 ଗ୍ୟାସ୍‌ ଜ୍ପରଲୁ ଉଠିଯାଏ 
କନ୍ତୁ 77 " ସଚ୍ଚି ଦ୍ର ପାନ୍ଧ୍‌ ମଧୁ ଗ୍ରବେଶ କର୍ଚି କା ରବନ, ଦଣ୍ତ ଦ୍ଗବର ଅଗ୍ରସର ହୂଏ ଓ 
ଉାହ୍ବାର୍‌ ୟୁକ୍ତାସ୍ସକ ଗ୍ଭର୍ଜ କାର୍ବନ ଦଣ୍ଡରେ ବସର୍ଜଣ କଲ୍‌ କବ ଉଦ୍‌ ଜାନ ଅଞ୍ଚୁରେ 
ପର୍‌ଣତ ହୁଏ । ଏହ୍ଜ୍‌ ନମ୍ତଡ଼ିତ୍‌ ଉଦଜାନ ଅଣୁ ,^[„୦, ସହୁଢ ସସାୟାନକ &@ ଏ | କର୍‌ 
କଲଟର ଘପର୍‌ଣଉ ହୁଏ ; ଡେଣୁ ପାଶ୍ୀଂକରଣର ସମ୍ଭ୍ରାବନା ରହେ ନାହି । 


ବକୋଷରେ ସଂଘଡ଼ଭ ହେଉ୍ଥବା ଗ୍‌ସାସ୍ତନକ ଛିୟ୍ବାର ସମ୍ମକରଣ ନମ୍ବରରେ 
ନଛ୍ଆଗଲ୍‌ ¬ 
2101-23-20 4 26 
207774- 7777 ¿0153-2,06/2 %® 274 77 8 ¬ 2777 
2777 + 26"-3- 772 
2474 ,.27,6 = 2,06/2 ± 274 77 ¢ 4 112 
2/⁄10032 5 1:-37⁄10208 + 5୦ 
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ପ୍ରବାସ୍୍ର ବଦ୍ଦ୍ୟୁଭ୍‌ ବଜ୍ଞାନ ୩୧୬ 


2⁄1,୦› କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବହୁ' ଇଅ୍ଵାରୁ ୮୮୬ ସହିଢ ଭାହ୍ରାର୍‌ ଗଵସାସ୍କନକ ବସ୍ବା 
ଖ୍ବ୍‌ ଧୀର ଓ ସେଥରପାର୍‌ କୋଷ ଦୀର୍ଘ ସମ୍ବସ୍ଟ୍‌ କାର୍ୟ କଲେ କାର୍ବନ, ଦଣ୍ତ ନକଵବର୍‌ 
କ୍ର `[‡, ଜମ୍ିଯାଏ ଓ ପାଶ୍‌ ଏକରଣ ଆଣ୍ଡ ହୁଏ; କରୁ ଳୋଷଛିଲୁ କିଛ୍ଥ ସମ୍ବସ୍ଠ ଵଣ୍ରାମ 
ବଦଲ ଜମିଥବା [3 ଅହୁ 71, ୦2 ସହୁଡ ଗୃସାସୂନକ ରୟ, କରି ଜଲଚର୍‌ ପରିଣଭ 
ହୁଏ ଓ କୋଷ ଭାହ୍ରାର୍‌ ପୁବ୍ବ ଣକ୍ତ ଚଫର୍‌ପାଏ । ଭଣ ଏହ୍ନ କୋଷ ସ୍ରବଗ୍ବାମ କାର୍ଯ 
ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଚସଥରପାରି ଏହ୍‌ା ଚତଲ୍‌ଗ୍ରାଫ୍‌କ ଚ୫ଲ୍‌ଫୋନ୍‌, ବଦ୍ଯୁତ୍‌ ଘଣ୍ଟା 
ଇତ୍ୟାନ୍ଧବର୍‌ ବ୍ୟବହ୍ରାର କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହାର ଵ: ଗୃ: ବ: ସାୟ 1.4 ସୋଲ $ | 


ଶ୍ର୍‌୍ଟ୍‌ ବବୁ ତ୍‌ ୭କାଷ : ¬ ଏହୁ କୋଷ ଠିକ୍‌. ଲେକ୍ଲ୍ଯାଳ୍ସ ବକୋଷ ପର୍‌ 
(ଚନ୍ଧ ଜଂ 11.4) ; କରୁ ଏଧବର ଭରଲ 7୩୮,୦/, ` ପରବଶୈ 7⁄1⁄10›, 
2୪୮1 ,6/ ଅଙ୍ଗାର ଗୁଣ୍ର ଓ ଜଲର୍‌ ଏକ ଚଲ୍‌ଇ୍‌ (୮୫୭୯୧) ବ୍ଯବହାର କଗ୍୍‌ସାଏ । 
ଏହ୍ନ ବକକୋଷରେ ସିଲ୍‌ଣ୍ଣଡର୍‌ ଆଲ୍ପୃଶର 
ଏକ ଦସମ୍ତାପାନ୍ନ ବୁଯୁ କ୍ରାମ୍ବଳ 
ବ୍ରଦ୍ୟୟତ୍ଦୂଅଗ୍ର କାର୍ଯ କରର୍‌ । ଏହ୍ନ 
ଆଲ ୪. ପାନ୍ଥ ଭ୍ଇବର ଉପବଗ୍‌କ୍ତ ଲେଇ 
¦ : ଭତ୍ଜି କଗ୍‌ଯାଇଥାଏ ଓ ଚଲ୍‌ଇ 
/ ଣା ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଏକ ଅଙ୍ଗାର୍‌ ବଣ୍ତ ୦ 
ସ୍ଥାପନ କଗ୍ଟ୍‌ସାଇଥାଏ । ଅଙ୍ଗାର 
ଦଣ୍ତଝି ଯୂକ୍ତାସ୍ବକ ବଦ୍କ୍ଯତ୍‌ଅଗ୍ର 
କାର୍ୟ, କରେ । ଦସ୍ତାପାନ୍ଧର୍‌ ଭ୍ଭର 
ପାଶ୍ ଚର ସ୍ଥପମ୍ଭାନ କାଗଜର ଏଲ 
ସ୍ତର୍‌ ଥାଏ । ଅଙ୍ଗାର୍‌ ଦଣ୍ଡ ଦସ୍ତା ” 

(ଚନ ନଂ 11.4) [ଣଶ୍ଷ୍କୋଷ] ପାନ୍ଧରୁ ନମ୍ଳ ସ୍ବାଗଟର୍‌ ଚସପରି ମରଣ 
ନ କବର, ଚସଥୁରପାଇି ଭାହ୍ା ତଲେ ଏକ ବଗ୍‌ଧ୍ଵ ପଦାର୍ଥ (72. ହୃହୁ,)୨ ନଦଆସାଇ- 
ଥାଏ | ଲେଇର ଜଉ୍ପର୍ସ୍ଗଚର୍‌ କହୁ କାଠଗୁ ଣ (5୭/୦୭) © ଭାହା ଜଉପରରେ ବାଲ୍‌ର (5) 
ଏକମ୍ତର୍‌ ଥାଏ । ବକାୋଷର୍‌ ଜଲୀୟ୍ଟ୍୍‌ ଅଂଶ ଚସପର୍‌ ବା ଷ୍ମୀଭୁଉ ନ ହୂଏ ସସଥପାଲି ବାଲ୍‌ସ୍ତର 
ଉପରର ଏକ ପିଚ୍‌ ସ୍ତର୍‌ ଥାଏ ଓ ରଦବସାସ୍ଵଵନକ ନିୟ୍ଟ୍‌। ଫଲଚର ବକାଷରେ ଉପ୍ପଲ୍ନ 
ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍‌ ବାହ୍ରାର୍‌ଲୁ ଗ୍ଭଲ୍‌ସିବା ପାଲି ଘିଚସ୍ତର୍‌ ମଧରେ ଚଗାଛିଏ କୁ ଭର ଛ୍ଛଠି 
କର୍‌ଯାଇଥାଏ । 


? 

/ 

/ 

⁄4 | = 
୮! ¡+ > 2“ 
୮1 . 
/ 

୨ 

/ 

/ 


୮. = --=... 
ଓ # == = =' =» =” .' ” =' #” ୬୮ ୬” =” 5୩ &୭' ^ 


ଏହୁ ବକାଷର ବ: ରୂ: ବ; 1.4 ବସ୍‌ଲ୍‌ $ ଓ ଏହା ଚନବା ଆଣିବା କର୍ବାପାଇ 
ସୁବିଧାଳନକ । 
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୩୧୭ ବଦ୍୍ୁତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ହଳ ବଜ୍ଞାନ 


(11) ବୀଇକକା6ମେଟ  6କାଷ :-¬ଏହୁ ଚକୋଷ ଦଇବ ପରର ସଂଯୁକୁ 
(ଚନ ଳଂ 115) ଅସର ଫଳକ © ଚସମାନର୍କ ମଧରେ ସଆାଧିଭ ଟଗୋଶିଏ ଦସାସଫଲକ 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିତ୍ତ । ଏହ୍ସ୍‌ ଫଲକଗୃୂଞ୍ଜକୁ ଟଗୋଃଏ କାଚପୀନ୍ଧରେ ଥବା ଲଘୂ 11,350 , ମଧରେ 
ଆଂଶିକ ନମନ୍ତ୍ମ ଇ କଗ୍‌ସାଇଥାଏ । ଏଠାଚର ଅଙ୍ଗାର ଓ ଦସ୍ତ। 
ଫଳକ ମଥାନ୍ତମମ ଯୁଲ୍ମାତ୍ବକ ଓ ବଧୁ କ୍ଫାମ୍ବକ ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁ ଅଗ୍ର କାର୍ୟା 
କରେ । ଏହ୍ଜ ଚକାଷର ପାଶ୍ଵ ଏକରଣ ବହ କରବା ପାଲି 
ବସଥିରେ ଥିବା 1250 ¿ ସହିଭ କହୁ ସପା ଶାସିସୂମ ବାଇଜୋ¬ 
ଚମେଶା (12 207,୦ +) ମିଶାଯସାଇଥାଏ | 


ଗ୍ଵସାସ୍ତ9କ ଵିଯ୍ଫା :- ଏଠାରେ ୮୩,୬୦୦, ଓ 
1 ୨୦ ୦ ? ମଧରେ ସ୍‌ାସାୟୂନକ ଵିସା ସଲବଚେ 22୦୦, 
ଓ ନୋମ୍ବିକ, ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । 
5 2୦/୮୦୦,+ + 77,590 , = 2୦୬୦ ¿ + 
277.070 
ପୁଳଣ୍ତ ୮୭ ଫଲକରୁ ୮” ଆୟୂୁନ 7୬୬୦, ଦ୍ରବଣ 
ମଧ୍ଯଲୁ ଗ୍ଟଲ୍‌ସାଏ ଓ ଢାହ୍ରାର ୭୦¿ ଆସ୍ଫନ ସହୁଭ ମିଶି 
21୩୬୦., & 77* ଆୟ୍ୁନ ସୃଞ୍ଜ କବର 
2107 + 77,50 ¿ ¬ 00 ¿ 4 277* 


(ଚନା ନଂ 11'5) 
[ବାଇବନ୍ଧାଚମଃବକାଷ] 


ଏହ 2୮” ତାହାର ଯୁ କ୍ଫାୱକ ଗ୍ଭର୍ଳ ଅଙ୍ଗାର ଦଣ୍ଡରେ ବସଜନ କର୍‌ ନଣ୍ପତ୍ମଭର 
77 › ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ | ଏହୁ 772 ଅସୁ ଚନ୍ାମିକ୍‌ ଅମୁ ଦୁାବ୍‌ ଜାର୍ଭ ହୁଏ ଫଳରେ 
ନୋମିଁକ୍‌ ଅକ ସାଇଡ଼୍‌ ଓ ଜଳ ଉପୂନ ହୁଏ | 
2112070୦ ¿ + 6 = ୦/୮2୬୦୫ + 5172:0 


ସୁନଣ୍ତ ନ୍ଥୋମ଼ିକ୍‌ ଅକ୍‌ସାଇଡ଼୍‌ ଓ 77250,¿ ମଧରେ ର୍‌ସାସ୍ଭନକ ର୍ଞସ୍ତା 
ଫଲଟର୍‌ ଝନ୍ନ୍ରାମ୍ମିକ୍‌ ସଲ୍‌ ସେ ୭ ଓ ଜଲ ଉତପ୍ଵନ୍ନ ହୂଏ । 


୦୦/୨୦ + 77:୨୦ ¿ ଏ ଆଇ ©#:(୭୦ ¿) 8 ¬ 377:20 
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ପ୍ରବାସ୍ତ୍ର ବଦ୍ଦୟୁତ୍‌ ବଜ୍ଞାକ ୩୭ 


ଏନହ୍ଦୁ୍‌ କକୋଷର ଵ:! ଗହ; ବ: 1.8 ସେଲ ଓ ଏହାର ଆଭ୍ଯନ୍ତର୍‌ଣ ବୋଧ ଖୁବ 
କମ୍‌ । ଚୁ ଯେଥ କାର୍ଯ ପାଇି ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ଥାସ୍ବୀ ପ୍ରବନ ବଦ୍ଯୁଭ୍ ସ୍ରବାହ୍ନ ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ 
ସେଦ୍ଦୁ କାର୍ୟାରେ ଏହ୍ଵା ବ୍ୟବସ୍ମୃତ ହୁଏ । 


(୮) ଡାନଏଲ ବଦୁଧଚ୍‌ କଦାଷ :- ଏହ୍‌ ବଦ୍ଯୁତୁ କୋଷ ଭଆଣ 

(୭ନ ଜଂ 11.6) କର୍ବା ପା ଚଗାଶିଏ ଉପସ ପାନରେ କିଛୁ ଗାଢ଼ ୦୪୬୦, ଦବଣ 
ନଆସାଏ । ଏହ୍ଜ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଚରେ ଟଗୋଵଏ 77୬୦ ପୁଞ୍ଜ ସ୍ତ୍ର ମାଝ଼ପାନ୍ ଥାଏ ଓ 
ଉାହ୍ରା ମଧରେ ଚଗାଵଏ ପାର୍‌ଦବୋଲା ଅଁଛ ବଣ୍ଡ ଆଂରିକ ନମନ୍ଥଂଭ ବହ୍ବାଇଥାଏ । 
ଏଠାରେ ଡମ୍ପାପାନ୍ନ ଓ ଅକ ଦଣ୍ତ ସଥାନ୍ତମ ଯୁ କ୍ତାସ୍ଵଲ ଓ ବଯୟୁ କ୍ତାତ୍ବକ ବଦ୍ଯୁଢୁ ଅଗ୍ର 


_ 
= 


(ଚନ ନଂ 116) [ଡାନଏଲ ବକାଷ] 


କାର୍ଯ କରେ ଏବ ୦05୦ ¿ ପାଶ୍ଠଂ କରଣ ଜବାରକ ଅଚଃ । ୦୪୭୦, ଦ୍ବବଣର 
ଗାଭ଼ଡ଼ା ବଜାସ୍ଟ୍‌ ର୍‌ଣ୍ଜିବା ପାଇଁ ଉମ୍ହାପାନ୍ନର୍‌ ଉପର ସ୍ତ୍ବଗରେ ଚଗାଶଏ ସଚ୍ଛିଂଦ୍ର ଥାକରେ 
(୨) କହୁ ୦, ¿5୦, ଞ୭କ ଏପରତ୍ଵବରେ ରଖାସାଇଥାଏ । ମସେପର୍‌କ ରାହା ୦କ୦୫୦୫ 
ଦ୍ବବ୍ରଣର୍‌ ଙ୍ମ୍ପଣିରେ ଆପୁଥିବ । 


ଗ୍‌ସାୟୁୂନକ ର୍କ ୟ୍ଠା ଦସ୍ତା ୮7୬୦୦କ ସହ୍ତ ଗଵସୟ୍ବନକ ନଁମ୍ଟା କର୍‌ 
ଜ୍ଦ୍‌ଜାନ ଆସ୍କୁନ (77 `) ସୂଭୁ କରେ | ଏହୁ 27 * ଛୁଦ୍ର ମଧଦେଇ ,ମାାନ ବାହାର୍‌ଲୁ 
ଗୁଲ୍୍‌ସାଏ ଓ ୦୯୬୦, ସହିଭ ବ୍ସୀସ୍ନକ ଯାକର ୨୮୬୦୦, ଓ ଧାଭବ ଭଉଷ୍ଜାର୍‌ 
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୬୩୧୮ ବିଦ୍ଦ୍ୟତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ୟୁ କ୍କାସ୍ପକ ଆପ୍ତଡ଼ (୦4” *) ଉସ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହ୍ନ ଠଧ ଉମ୍ବା ପାନ୍ଧ ଜ୍୍‌ପରେ ଜମ୍ବିଯାଏ 
© ଚଡଧ୍ପୁ ପାଶ୍‌ 1କରଣ ସଂସଚ଼ଉ ହୁଏ ନାହି । 


>1୮-5+2>0* + 4 26” 

ନ: ` + 77,250 , > 2୬,950 ¿ ¬ 277 

277 + ୦୯୬୦¿-¬»77250 ¿ + ୦୍ୟ 
` 26” + ୦1**-» 04 

2047 ଏ ,5୦ , ୭୦୪0 + >050 ¡¿ 


ଏହୁ ବକାଞର ଵ: ଚା; ବ: 1.08 ବସ୍‌ଲ୍‌$ ଓ ଆଭୀନାସାଣ ଚରାଧ ଅଟପଞ, କୃଇ 
ଅଧ୍ଵକ। ଚଇଣୁ କ୍ଷୀଣ ଓ ସ୍ରର ବଦୁକତ୍ଭ ପ୍ରବାହ୍ନ ପାଲି ଏକ୍ସ ବକାଷ ବ୍ଯବହାର 
କରଗ୍ଵଯାଏ । 


11.10 ସ୍ତମିକ କୋଷ (5£870870 ୦୧16) :- ସାଧାରଣ ପ୍ାଥମିକ କୋଷର 
ବ: ଗୃ: ଵ: ଛୁର ରହେ ନାଵି ଅର୍ଥାରୁ କୋଷ । ବ୍ୟବଦୂଭ ବହ୍ରବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଂହାର 

ବ୍ର: ଗ୍ଭ: ବୀ ନ୍ମମ୍ଭେ ହର କାସ ପାଏ । ଚଢଣୁ ସଠିକ ବୈଦ୍ଯୁଭକ ମାପ କାର୍ଯ ପାଲି ଏହ୍ନ 
କୋଷ ସମ୍ପ ଅନୁପଯୋଗୀ ` । ଡାନନଏଲ ବକାଷରେ ଖ୍କବ୍‌୍‌ କମ୍‌ ଧ୍ଲବଣ ହୁଏ ଓ ଢାହ୍ନାର 
ଵ: ଗ୍ଟ: ବ: ପ୍ରାୟ୍‌ ସ୍ଥଁର । ଢେଣୁ ଏହ୍ଜ କୋ ଷଲ୍ପ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାପ ¦ କାରରେ _ ବ୍ର,ବହ୍ବାର୍‌ 
କଗ୍ଵଯାଇପାରରେ । କନ୍ତୂ ନ୍ଗ୍‌ ଲ ମାପକାର୍ୟା ପାଲି କ୍ରୁର ବ: ଗ୍ହଓ ବ: ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ଵକ 
ନରଭୁରଯୋ ।ଗ୍ୟ କ୍ରୋଷ ଭଆର୍ଢ୍‌ କଗ୍‌ଯାଇଛ୍ଛ ଓ ଏହ୍ନ ବକାଷଲୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କୋ ଷ କୁଦ୍ଘାଯାଏ । 
ଲ୍‌ଟମାର କ୍ଲାର୍ବ କୋଷ ଓ 5  ଦ୍ଵାନ୍‌ କାଡ଼ମିୟୁମୃ କୋଷ, ଏ ଦୂସ୍ତ ସାଧାରଣ 
ବ୍ୟବରଦୂ ପ୍ର୍ମିତ ବକୋଷ । କୌଣସି ` ବେଦୁୟୁଭକ ପରିପଥବର ବଯସ ବକାଣସି ଦୁଇ ବହୂ 
ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଵବଉବାନ୍ତର ମାପ କର୍‌ବା ପାଇଁ ବୀ ଏମିଂଃର, ବତ୍‌ଲ୍‌୭ମିଂର, ଇଭ୍ୟାର 
ନ୍ତମ୍ଭାଙ୍କନ (୦ନ୍ତୀ1୪୮4୮1୦୮) ପାଇଁ ଏହ୍ସ୍‌ ପ୍ରମିଭ ବକାଷ ବ୍ୟବହାର କର୍‌ଯାଏ । କ୍ନ୍ତୁ 
ଏହ୍ଲ ବକୋଷକୁ ଅବଗ୍ବମ୍ଭ ବଦ୍ୟୁତ୍ତ ପ୍ରବାହ୍ନ ପାଲ୍‌ ଆବଦର୍ଦୌ ବ୍ୟବହ୍ଲାର କରିବା` ଉଚିତ ଲୁବହ । 
ହା ପରିବର୍ଚିଳ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଏହ୍ନ ବକୋଷର ବି: ଗ୍ଡା ବଂ ପ୍ରାସ୍ତ ଘଶ୍‌ବର୍ିଡ ହୁଏ 
ନାହି । 


(1) ଲଳ୍୍‌ଚରିମାର ବାରକ କୋଷ ( 1,801014୮ ୦୯1&11£€ ୧11 ) : ¬ 
ବୈଜ୍ଞନକ ଲାଚମ୍ଭାର କ୍ଳାକ 18 ( ଯ ଖଷ୍ଟ୍ରାଦ୍ରେ ଏହ କେ:ଷ ପ୍ରଥମେ ଭଆର୍‌ କର୍୍ବଚଲ । 
ଏହ୍ଵା ଅକ୍ଷର 77 ଆକ୍ଦୁଭର ଏକ କାଚ ନଲ ୧ଚିନ୍ଦ ୧୧ 11.7) ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିତ । ଏହ୍ନ 
କାର ନଲର ଟଗାଶଥ ବ୍ରାହ୍ମର୍‌ ନମ୍ପ୍ପପ୍ଵଗରେ କହୁ ବଶୁକ୍ ପାରଦ (୮ £) ଵଆଯାଇଥାଏ 
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ସ୍ତବାସ୍ତ୍ର ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ବଜ୍ଞାନ ୩୧୯ 

ଓ ରାହା ଯୁ କ୍ଫାମ୍ବକ ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ ଅଗ୍ରର୍‌ କାର୍ଯା କଟେ । ଏହ୍ଧୁ ପାରଦ ଉପରେ ମାର୍‌ କୁରସ 
ସଲ୍ବସଂ୍‌ (11#8250 ¿) ଓ ଦସ ସଲ୍ଦସସେଵ୍‌ (2050, ର ଏକ ଲେଇ (୮୫୫୬ 
ଥାଏ । ଅନ୍ୟ ବାହର ନମ୍ପସ୍ତ୍ରଗରେ କ୍ଥୁ ପାର୍‌ଦବବାଲା ଦସ୍ତା [୮୮୩ (୮୫୬)] ଥାଏ ଓ 
ଡାହ୍ଵା ବଠ୍ତୁ କ୍ତାତ୍ଵକ ବଦ୍ୟୁଭ୍ଜ୍‌ ଅଗ୍ରର୍‌ କାର୍ୟ କରେ । ଉଭତ୍ତୟ୍ଵ ବାହୂର୍‌ ଉପର ଖ୍ବଗରେ କନ୍ଥ 
ପର୍ସୃକ୍ତ ୮୮୦୦, ଦ୍ରବ୍ରଣ ନିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଏହୁ ଦ୍ରବଣ ଡାହ୍ରାର ନମ୍ପଫ୍ଦ୍ପଗରର ଥ୍ବବା 
059୦ ¡ ଝଵିକ (୦୮୩୫୫1) ଦ୍ାବ୍‌ ସବଂଦା ପର୍ସୃକୁ ବହାଇ ରହେ | ପଚଭ୍ଯକ କାଚ 
ନଲର ନମ୍ବପ୍ସ୍ପଗରେ ବଗାଝିଏ ପ୍ଲା ଵିନମ୍‌ ଭାର୍‌ କାଚ ନଲ ଭ୍ଡରକ୍ସ୍‌ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓ 
ଢାହ୍ରା ଣଣଷାଗ୍ର (1'୧୮୮୩1୫1) ର କାର୍ୟ କରେ । ବକାଷର୍‌ ସ୍‌ାସାୟ୍ବନିକ ପ୍ରକ୍ସ୍ବା 
ନମ୍ବ୍ଵରେ ନଦଆଗଲା ¬ 
ବ୍‌ସାୟୂନକ ସ୍ରକ୍ତ ୟା :-¬ 

>1-3»2077 4- 26" . . . .. . ବୟୁଲ୍ତାମ୍ବଳ ବଦୁ ଜଜ ଅଗ୍ରରେ 

210*7*-4 5150 ¿ + [#250 ¿ ?22,50 ¿ + 2772 *" 

2778 + 267-5- :778. - -. - ଯୁ କାମୁକ ବଦୁ ଭୁ ଅଚାରେ ` ` 

>୮_ 4 778250 , > 2056 ¿ + 2775 * 


(ଚନ ଳଂ 11.7, ଲାବମାର କ୍କ କୋଷ) 
15°୦ ଭାପମାନ୍ଧାଚରେ ଏହୁ ଚକାଷର ଵ. ଗ୍ୃ. ବ. 1,4326 ଆନାନାଟସ୍୍‌ 
ଭେଲ୍ବୁ 4 1 4331 ପରମ ବସାଲ$ | £°୦ ଭାପମାନାରରେ ଏହାର ବ, ଗ୍, ବ. 
2 = 1.4326 - ‹00119 (£ - 15) - 7 × 10” ° (¿ ¬ 15)* 
ଆନ୍ତ୍ରଜାଗୟ୍କ୍ଵ ବସ୍ତ୍ଲ୍‌ $ 
= 1.4331 - ‹00119 (¿£ ¬ 15) - 7 × 10ˆ ° (¿ ¬ 15)2 ପରମ ୧ସ୍ଲ୍୫ 
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୩7୦ ବଦ୍ଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୂ ମ୍ଲକ ବଜ୍ଞାନ 


ଏହୁ ବକୋଷ କିଛୁ କାଳ କାର୍ୟା କଲାପରେ ଦସ୍ତା ଓ ପ୍ରୀାହୂନମର ଏକ ମିଣ୍ର ଧାରୁ 
(&116୬) ସ୍ୃଣ୍ଡଂ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ନା ଫଳରେ ପ୍ପାହୂନମ୍‌ ଢାର ଫଲ୍‌ସାଇ କାଚ ଳଲୀକୁ 
ସ୍୍ର୍ଗନନ୍ଦଏ । ଏହ କାରଣରୁ କୋଷ ଧୀର୍ସଜ୍ଞନ ସ୍ଥାୟ୍ତୀ ହୁଏନାହି । 


ଏହ୍ନ କୋଷର ବଂ ଗ୍ଭ. ବ, ର ଭାଷମ୍ଭାନ୍ତା ଗୁଣାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୃତ (କାଡ଼୍‌ମିସ୍କମ୍‌ 
କୋଷ ଭୁଳଳାବର) ଅଧ୍ବକ ହୋଇଥିବାରୁ 1908 ଖାଁଷ୍ଣାଦ୍ଦରେ ଏହ୍ଲାଲୁ ବର୍ଜନ କର୍‌ 
କା ଡ଼୍‌ ମିୟ୍ପମ୍ଭ( ବକାଷକୁ ସ୍ତମ୍ମିଭ କକାଷ ଫ୍ଵବରେ ଗ୍ରହଣ କର୍‌ଗଲବ । 


(1) 5 ଞନ, କାଡ଼ 'ମୟୂମ, କୋଷ (୧୪୧୫୪୦୮ ୦୫୯୮୮0୮୮ 
6]1]) :-¬-1892 “ଖଷ୍ଣାଦରେ ବବଜ୍ଞାନକ ଏଡ଼ ଓ, |ଡ଼ ୭ଣ ଷ୍ଟଟୁଳ ଏହ୍ନ ବକୌଷ ଭଅଆର 
କର୍ଥ୍ବଲେ । ଏହ୍ୟ ବକୋଷ ଅପର୍‌ପୃକ୍ତ ବା ପର୍‌ପୃ କ୍ତଜାଙ୍ମୟ୍ତ ବଦ୍ଧାଇପାରେ । ଏଡ଼ ଓ୍‌ ।ଡ 
ଣ୍‌ ଣ୍ଟନ୍‌ ସେର ବକାଷ ଭିଆର୍‌ କରିଥଲେ ଭାହ୍ନା ଅପରୃକ୍ତ ଜଂଗୟ୍ଠ କନ୍ତୁ ଆକକ.ଲ୍‌ 
ବଜ୍ଞାନାଗାରମାନକ ରେ ଚସଉଁ କାଡ଼ ମିସ୍ଟମ୍‌ କୋଷ ବ୍ଯବହ୍ରାର କବ୍‌ସ #୧ ଚାହା 
ପରସୃକ୍ତ ଜା ଫରୟ୍୍‌ । 


ଚଓଣ୍ଡୁଳ୍‌ କୋଷ ମଧ୍ଯ ଗୋଝିଏ 77 ଆକ୍ପୁତ୍ର କାଚ ଜଲଦ୍ମାଗ୍‌ (ଚନ୍ଧ ନଂ 
11.8) ଗଠିଭ | ଏହାର୍‌ ଗୋଛଏ ବାହୁର ନମ୍ଟତ୍୍ବଗରେ କଠ ବଣ୍ୁକର ପାର୍‌ଦ୍ଧ ନଆସାଏ 
ଓ ଭାହ୍ା ଯୁକ୍ତାତ୍ଵକ ବଦୁଂଭ୍ଜ 
ଅଗ୍ରର୍‌ କାର୍ଯ କଚର । ଏହୁ 
ପାରନଦ୍ଦ ସ୍ତର ଉଠରେ 
ମ୍ଭାରଲୁରସ୍‌ ସଲଏସଂଃ୍‌ 
(/78,50 ,¿) ଓ କାଡ଼- 
ନିୟମ ସଲ୍‌ ସେଂଶ୍ର 
(୦୩୭୦, ଏକ ୭ଲ୍‌ଇ 
(୮୫୫୧୧) ଥାଏ । ଅନ୍ଯ 


କିଛ ପାରଦବୋଲା କୀଡ୍‌- 
ମିୟ୍ମ୍‌ ୦୩ (772) ଥାଏ 
@ ଜଢାହ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ 'ସ୍ଵକ 
ଵବଦୁଂଭ୍ର ଅଗ୍ର କାର୍ଯା (ଚନ ନଂ 11,8, ୧୦ ନଳ, କୌ) 

କରେ । ଉଉୟ୍ଠ ବାହର୍‌ ଉପର ସ୍ବଗରେ ପର୍୍‌ସତ କ୍ତ ୦୮୭୦, ଦ୍ରବଣ .ଛିଆସାଇଥ'ଏ ଓ 
ଏହୁ ଚଠରବଣ ଢାହାର୍‌ ନମ୍ବସ୍ଵଗରେ ଥବା ୦୧୬୦, ସ୍ଝହକ ସ୍ଯସ୍ପର୍ଶଚର୍‌ ଆସି ସଦା 
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ପ୍ରବ ସ୍ତ୍ର ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ବଜ୍ଞିନ ୩୬୧ 


ପଶ୍ଚୟୂକ୍କ ବହ୍ଵାଇ ରଵହ୍ନ । ସ୍ତବଛକ୍ଯୀକ କାଚ ଳଲୀର ନମ୍ଟସ୍ତ୍ରଗଃର ବଗାଝିଏ ମ୍ଳୀହଳମ୍‌ ଭାର 
ନଲୀ ଭଭ ରକୁ ସିବଳଣ କଣ୍ଢଥୀଏ ଓ ଭାହ୍ଵା ବଣସ୍ଚ ଗ୍ର (୮୮୧୧୮୮1ମମ୍) କାର୍ଯ କବର । 
ଚିଲାଠଚକ଼ ନୁ ଚଣଂଶିଏ ବଗଧ୍ବର ଧାଉନ ପାନ ମଧ୍ରର୍‌ ସ୍ଥାପନ କବ୍‌ସାଇଥାଏ ଓ ଢାହ୍ରା 
ଯେପଣି ଦା )ଦଲ ନାହ୍ବଏ ୧୬ଅପାସ୍‌ ପାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥୁବା ଵୂନ୍ଯ ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ବୋଧ୍ଵ 
ପନ୍ଦାଥଦୁ ର ଉ? କଟ୍ବ୍‌ସ ରଥାଏ । 


ବିକାଧ ମଧ୍ୟର ଦଯଥଜ ଗ୍ଵାଯାୟ୍ବନକ ପ୍ରନ୍ତିୟ୍ଵୀ ସଂଘଡ଼ତ ହୁଏ, ଭାହ୍ଵା ନମ୍ବରେ 
ଦଆଗଲ୍‌ -¬ 


୮-୭୮୮୧୧4।୦୬୦୮ ଜାଉ ନପ୍ରଲୀମ୍ପକ ବଦ୍ଧ୍ଯଭ୍ରଅଗ୍ରରେ 
©6୩**-¬4-୦୩୦୦ ,¬4-71625୦ ¿ > 20675୦ ¿ 1-2୮ 2 * 
2 ¬ £+ 4-262- = 27 7 "= > ମୁଲ୍ତାମ୍ମଳ ନ୍ଦ “ଭୂଅଗ୍ରରେ 


୦୩ + ୦୫୬.୫୦, ୨୧5୦, ୮208 


20°୦ ଢାପମା ନାରେ ଏହୁ ବକୋଧର ୭: ଗୃ; ବ: 1.0183 ଆଲନାଗସ୍‌ 
ବିଭଲ୍‌ $ 4 1.018 24 ପାରମ ବସଲ୍୫ ! ବସ ବକଳୀଣସି ଭାପମ!ନା  £°୦ରେ ଏହାର 
ଵନ ୟଭ୍‌ଗ୍ଟଲକ ବଲ 


2 = 1.0183 - 1.06 × 10 ˆ*(¿ ¬ 20) - 9.5 × 10 `"(¿ ¬ 20)* 
ଆନ୍ତ୍ରଳାଗୟ୍ତ୍‌ ସତ୍ଵଲ୍‌ ୫ 

= 1.0185 ¡¦ - 4.06 × 1()¬* (£ ¬ 20) - 9:5 × 10” (£ ¬ 20)* 
ପରମ ସ୍ଵଲ୍‌୍୫ 


[ ଏକ ପରମ. ଚଗ୍ପଲ୍‌୫ = 10 ଛଦୁଏତ୍ର ଚ୍‌ମ୍ବସରୀସ୍ତ ଏକକ 
ଏକ ଆନ୍ଥ ନା ଗସ୍ଟ ବଷ୍ତ୍ରଲ୍‌ $ = 1 '0003 } ପରମା ବସଲ ୫ ] 


ଏହ୍ସ୍‌ ପ୍ରମ୍ମିଭ ବକୋପଲ୍ଲୁ ଅବିଗ୍‌ମ ବଦ୍ଯୁତ୍ସ୍ରବାହ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ଯବଦ୍ବାର୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ, ନାଢି ; 
କାର୍‌ଣ ଭାହ୍ରାଦୁ ଟ୍‌ କୋପ ନଷ୍ଟ ୧ହ୍ଲାଇସ!।ଏ । ଚଳବଲ ସଯଉଁସବୁ ପରଷି ରେ କ୍ଷଣ 
ବିଦ୍ଯୁତ ପ୍ରବାହ୍ନ ଆବଶ୍ୟଳ ଅର୍ଥାଭ୍‌ ଣ୍ନ୍ଯ ଛଷ୍େପ ସବଵୀତ୍ବର ବଭନ୍ନ ବକଂପର ବଦ୍୍ଯୀର୍‌ଗ୍ଟଲକ 
ବଲର୍‌ ଭୁଲଳ। ବା ଏମ୍ଝ ର୍‌ › ର ମିଃ ର ଇଭ୍ୟାନ୍ଧର ନମାଙ୍କନ ଇଦ୍ୟାଦ୍ଦ ପସ୍ବୀଷାରରେ 
ଏହ୍ଲା ବ୍ୟବଦ୍ବାର୍‌ କଗ୍‌ଯ ଏ । ବାପୁ ଅଧ୍ବକ ବ୍ଦ୍ୟୁଭ୍‌ ଧ୍ରବାହ୍ନ ବଯପଣ ନ ହ୍ରୁଏକ ସେଥପାଇ 
ଖୁବ୍‌ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଟଗୋଝଏ ବସ୍ବଧ (ସ୍ତାସ୍ତ 10 00 ଓମ୍‌ ଚଳାପ ସହ୍ତଭ ଶଣ୍ରଣୀକ୍୍ଟକ୍ତ 
କରଗ୍‌ଯାଇଥାଏ । ଏହୁ ବକାପନ୍ଲୁ ଖ୍ବ୍‌ ସାବଧାନତା ସଣ୍ମୁଉ ବ୍ୟବଦ୍ବାର୍‌ କରିବା ଜ୍ଚଉ । 
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# 7 ଵଦ୍ଯୟତ୍‌ ଓ ଚ୍ଝହ ମ୍କ ବଜ୍ଞନ 


ଏହ୍ବାଲୁ ଉ୍ପର୍ଉଲ କର୍ବା ବା ଖେବ୍‌ ବଜୋର୍‌ ରେ ହଲ୍ଲ୍‌ବା ଉଚଉ ନୁହେଁ ; କାର୍‌ଣ 
ଏହ୍ଲାଦ୍ବାଗ୍‌ ଘ୍ୁଉଭୟ୍୍‌ ନଳୀରେ ଥବା ସଵାସାସ୍ବନକ ପଦ୍ଦାଥ ପରସ୍ପର ସହ୍ଦୂତ ମିଗୁସିବ ® 
ସଲଟର ବକା ପଛ ନଷ୍ଟ ଦହ୍ରାଇସିବ । 


ପ୍ରମ୍ମିଭ କୋଷିଲଲୁ ପ୍ରାସ୍ତ 20°୦ ଭାପମ୍ଭା ନ୍ଧା ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଷ୍୍ର ସ୍ଥାନଟର ରଖିବା ଉଚତ । 
ଆଦଂ ସ୍ଥାନରେ କୋ ଷି ମଧ୍ୟରେ ଥ୍ରବା ଗ୍ଵେଧ୍ଵ ପଦାଥ ଜଳୀୟ୍କବାଷ୍ପ ଆହରଣ କବର © ଧକବ୍ଧୁ 
ସିଲ୍ଜ ବଗ୍‌ଧ୍ଵ ପବ୍ଦାର୍ଥ ମଧଦେଇ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ର କରଣ (1,୧810 ବହ 'ଇସିବାର ସନ୍ବ୍ବାବନା 
ଥାଏ । 


ସ୍ତଶମାଳ। 


1. ସଂସ୍ମଣି ଓ ବଦ୍ଯୁତ୍‌ଅଗ୍ର ଵଉବାନ୍ଧର୍‌ କାହ୍ରାଲୁ କୁହାସ'ଏ ୧ ଵଦ୍ଯୁତ୍‌ଅଗ୍ର ଵଉବ 
ସମ୍ବୃଦ୍ଧିରେ 'ନର୍ତଞ୍କ ର୍କ ଆୟ୍ଵନ ଡସ୍ଜୁଂ (14€୮୮୫୮୯୬୫ %1|)€୦୮୩) ଜବଛେଖ କର | 


2. ଗୋଝିଏ ସରଲକୋଷରରେ କ କ ନ,  ପରିଲସିଚ ହୁଏ ଓ ଭାହା ଏକ ଡାନଜଏଲ୍‌ 
ବକୋଷରେ- କପର୍‌ ଦୁର୍ସଭୁଢ ହୁଏ ଦଣାଅ ¢ 


3. ସ୍ରମିକ ବକାୋଷ କଂଣ ଓ ଢାହ୍ନାର ଏପରଶ୍‌ ନାମକରଣ କାହିକି ହ୍ରୋଇଛୁ ? ଚଗା ଵିଏ 
5 ¿ = 
ଲମାର କ୍ଳାକ ବକାୱର୍‌ ଗଠନ ଓ ସମେଥ୍ବବରର ସଂଘର ଦହତଉ୍ଥରବା ଗଵସାୟନକ 
୍ଛଂୟ୍ଫା ରୁଝାଇଦ୍ଦଅ । 


4. < ସ୍ତନ କାଡ଼ ମିସ୍ବମ୍ଭ ବକାଷର ଗଠନ ଓ ସ୍‌ସାୟ୍ୁନନକ ନ୍ଧୟ୍ରା ଉଛ୍ଚୈଖ କର । ଏହ୍ନ 
ସ୍ତମ୍ବିଭ କୋଷ ବ୍ୟବହ୍ନାର କରିବାବବବଲେ କ ସଉକ ଠା ଅବଲମ୍ବନ କରାସାଏ ? 
5, ` ଜମ୍ନଲ୍ଖିଭ ବପସ୍ବର ସଂସିସ ୭ପ୍ପଣୀ ଲେଖ :-¬ 
(1) ବାଇନ୍ଥୋମେଵ୍‌ ଚକାଷ (11) ବଦ ୍ୟତ୍‌ଅଗ୍ର ବ୍ରଉବ 
(111) କେଲ୍‌ ଭନ କକ ଦୁସ୍ତର (17) ସମିଭ କୋଷ 
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ଦ୍ବାଦଶ ପର୍ଚଚ୍ଛଦ 


ଠିର କଭୁସଧଭ୍‌ ସ୍ରକାହ-କରଚଫ୍କଂ 
ଲଯୁମ 
(3 € 037 0୦ 0)'୮୮୮୯ - -©¢ 1!'୦}\11000 25 1, 375) 


12. ସର ବଦୁୟଚ୍‌ ସବାଦ : 


ବକୌଣସି କଠିନ ପର୍ବବାଶା ମଧରେ ବଦ୍ବ୍ୟତ୍ତକେନ୍ମର ପ୍ରସନ ଫଲରେ ଅର୍ଥାନ୍ 
ଡାହ୍ନାର ସେ ବକୌଣସି ଦୁଇ ଵନ୍ଦ ମଧରେ ବୈଦୁ ଏଭକ ବଉବାଲଲ ବଦ୍ଯମଂନ ଥଲେ 
ଉଲ୍ନଧରେ ଥୁବା ମୁ କ୍ତ ଇଲେଜ୍‌ଵ୍‌ ନଗୁ9କ ଗଭଣୀଲ ହୂଅଲ୍ତ । ଇଲେକଞ୍ଜଳ, ଅର୍ଥୀତ୍ତ 
ବଦ୍ଯୁତ୍ତ ଗ୍ଭର୍ଜର ଏହ୍ନ ଗରକଲ୍‌ ବଦ୍୍ଯୁଭ ପନାହ କୁହାସାଏ । ବଦ୍ୁତ୍‌ ବଗ୍ନେଶ୍ୟ ବୀ ଗ୍ୟାସ 
ମଧ୍ୟଚିର୍‌ ଉଦ୍ଭସ୍ଠ ଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ ଓ ବୟକ୍କାମ୍ବକ ଆସ୍ତନର ବପସୀଚଢ ନଗରେ ଗର ଫଲଟର 
ବଦ୍ଯଭ ପ୍ରବାନ୍ଦୁକ ହୁଏ । ଯୁ କ୍ତଥାସ୍ସବନ ବସର ନଗରେ ଗଭ କରେ, ଭାଦାଲୁ ବଦ୍୍ୟଭ୍‌ 
ପ୍ରବାହ୍ନର ଯୁ କ୍ତାତ୍ବକ ନ୍ଦଗ କୁହ୍ଧାଯାଏ । କଠିନ ଘରିବାସ୍ତ୍ରୀ ମ ଧରେ ବକେବଲ ଇଲେକଵ୍ଳର 
ଗଭ ଫଲବର୍‌ ବଦ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଦୂକ ବହ୍ମ୍ତଥଥବାରୁ ଏଠାଚର ଇଲେକ୧₹,ଳ , ବସଜଉି ଗରେ 
ଗଭ କରର, ରାଦ୍ଵାର ବପସ୍ପଉ ନ୍ଧଗ ବଦଇ ପ୍ରବାହ୍ନର ଯୁ କ୍ତଂସ୍ଵକ ୍୍ଦଗ । 


ସଦ୍ଧ ପଶ୍ବାସ୍ତ୍ରରରେ £ ସମଭସ୍ବବର ୩ ପରିମାଣ ଗ୍ଭଙ୍ଜ ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ଭ ହୁଏ, ଡାହ୍ରାଦହ୍ନେଲେ 
ପର୍‌ପଥର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ା “= । ମିକ. ବସେ ପଛଭବର ଗ୍ଟର୍ଜଲର ଏକକ ଏକ 


କୁଲମ୍‌ | ବଢଣ୍‌ ଏକ କୁଲମ୍‌ ଗୃଜ ଏକ ବସକେଣ୍ବର ସ୍ରବାହୁଭ ବହେ ପରବାଦୁମାନା 
ଏକ ଏଥି ୟୃରକ୍‌ ହ୍ୂଏ । ଏହ୍ନା ପ୍ରବାହ୍ରମା ନାର୍‌ ବ୍ୟାବହ୍ାଣିକ ଏକକ । 

ଏକ କୁଲମ = 3 × 10° ଭୁ ୭କୁଲମ 

,': ଏକ ଏଥୟସର୍‌ = 3 × 10୧ ସର୍‌ ବେଦ ଭିକ ଏକକ ପ୍ରବାହର 

ଏକ ଏଜ୍ଫିସ୍ଟ୍‌ର = ୮୭ ବ. ରୁ ଏକକ ସ୍ରବାହ୍ର 


, "` ଏକ ବି, ରୂ, ଏକକ ସିବାହ୍‌ = 3 × 10? ° ହୁ, ବୈ. ଏକକ ସ୍ବାଦୁ | 
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ଏ ବଦ୍ୟୁତ୍ଧ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ବକ ଵଜ୍ଞନ 


ଆନ୍ତର୍କ।ତିକ ଏ ୟୃର, :- ଯେଉଁ ଅପରିବଶିଳସୟ ପ୍ରବାହମାନା ` ସିଲଭର 
ନ'ଇବ୍‌ ୭ ଠ୍ୁବଣ (4କ 7୪୦୫ ୪୦୩010୮2) ମଧରେ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ୁଡ ଦହାଇ ପ୍ରଭ 
ସେବକଣ୍ଡରେ 0‹001118 ରାମ ସିଲଭର ୯ଠୁଠା) ପରନ୍ଯସ୍ତ (୮୦୧୮୦୫୩୮) କରେ 
ତାହାକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍କ୍।ତିକ ଏ” ୟୃର କୁହାଯାଏ | 


ବକୌଣସି ପରିବା୍ର୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଵଦ୍ଦ୍ୟ୍‌ଡ ପ୍ରବାହ୍ନ ପାଳି ଇଲେକଵଥଁଳ ବା ଗ୍ଟ୍‌ରଜ 
ଅବର୍ଛିନ୍ନ ସ୍ବତରେ ଓ ସମ୍ଭାନ ହ୍ରାରରରେ ପ୍ରବାକ୍ଦଭ ହ୍ରେବା ଅବଶ୍ୟକ । ବସ ପାଲ୍‌ ପରଂ 
ବାସ୍ତ୍ରର୍‌ ଦଇ ପ୍ରାନ୍ତଲୁ କୌଣସି ବଦ୍ଥ୍ଯଢ ଚକୌଷ ବା ଡାଇନାମୋ ସଦ୍ଭ ସଂପୃକ୍ତ କର୍‌- 
ସାଏ । ବଦ୍ଂଭ ରୁଳ୍ଲର ପ୍ରବାହ୍ନ ପାର୍ଥୀ ଏହ କୋଷ ଣଣ୍ତି ସୋଗାଏ ଓ ଏହ୍ନ ଣ୍ଡ ପଶ୍ବା ସ୍ତ 
ମଧ୍ଯରେ ବଦ୍ୟୟଡ ଚ୍ଛର୍ଜର ଚ୍ଲଳା ପାଇଁ କାର୍ୟ କରେ । 

ଏକ ସମ୍ପ୍‌ମ୍ତ୍ଵି ପରପଥରେ (ଦୁ “ଭୂ କୋଷ ସମବେତ ଏକକ ଗ୍ଟର୍ଳ ପ୍ରବାଭୂର 
ହ୍ବେବୀପଂଟ୍‌ ବକୋଜଉ ସେଥି ଣଣ୍ଡି ସସ ଗାଏ ଭାହ୍ରାକ୍ର ବକୋଷର ବଦ୍ୟଂଭ ଗ୍ବଲଳ ବଲ 
କ୍ରହ୍ଘାଯାଏ ଓ ମି. କଲ, ସେ, ପକତରେ ଏହାକୁ ଝ୍ତ୍ବଲଲୃଃ ଏକକରେ ମାମ କଗ୍ବସଂଏ । 
ସୂଡଗ୍‌ଂ ବଦ ,'ଡ କୋଷ ସମେଭ ଏକ ସମି ପରପଥରେ ଏକ କୁଲମ ବୁଙ୍ଜ ସବାହୁ ପାରି 
ବକୋଷଷ ସେରି ସଂଝ୍ଯକ “ଜ୍‌ଲ” ଶସ୍ତି ସେଗାଏ କୋଷର ବ ଗଲୁ. ବଂ ସେହୁ ସଂଖକ 
ଭଲ୍‌ । 

କୌଣସି ପର୍ବାସ୍ତ୍ରୀର ଏକ ବନ୍ଧକ ରୂ ଅନ୍ଯ ଏକ ଵନ୍ଦ୍ଲୁ ଏକକ ଗ୍ଟଜ ପଠାଇବା 
ପାଇଁ ସେଉ କୀର୍ୟା କଟ୍‌ଯାଏ ଢାହ୍ନା ସେହ୍ଦ ଦଇ ବନ୍‌, ମଧରେ ବଉବଦାନ୍ତର । ସୂଚ୍ଚଗ୍‌ଂ 
ମି. କି ସେ, ପଦଭରେ ଘରିବ'ସାର ଏକ ବହରୁ ଅନ୍ଯ ଏକ ବହରୁ ଏକ କୂଲମ୍‌, ଗୃକ 
ପଠାଇବା ମାଲ୍‌ ଯଦ୍ଧ ଏକ ଜକଲ୍‌ କାର୍ୟ କଗ୍‌ସାଏ, ଭାହାହନେଟଲ ସସନ୍ଦ୍ର ଦ୍୍‌ଇ ବଛୁ 
ମଧ୍ୟରେ ଵଉଵାନ୍କର ଏକ ଭାଲ୍‌ ଟ ହୁଏ । 

ଏକ ଖ୍ଵେଲ,୫ = 106 ବ. ରୂ ଏକକ ବିଭବାନୁର 


ଆନ୍ତର୍କ।ତିକ ଠଭୋଲଟ :- ସେଭ୍‌ ବଉବାନ୍ତର ଏକ ଆନ୍ଦଳ।[ରଇକ ଏମ୍‌ 
ଗ୍େଧ ୟୁ କ୍ତ ଏକ ଡାରର ଦଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମହ୍ପରେ ଏକ ଆନ୍ତଳ ଭକ ଏକ୍ଵୟ୍ଵର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ 
ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଡାହ୍ରଂକୁ ଏକ ଆନ୍ନଜ।ଭକ ବତ୍ସ୍ବଲ୍‌୫ କୁହ୍ଧାଯାଏ । 20°୦ ଭାପ- 
ମାମ୍ାରେ ଏହା ©¿ଥ୍,ୟୁଳ କାଡ଼ମିୟମ୍‌ ` (\୩୮୧୫୧୦୮ ୯ &010110) ୦€]]) ବକୋଷର 
5, ଗୃ- ବ. ର ସୁ'ୟ 1/1.0(83 ଅଂଶ | 


12 2 ଓମ /୍କ ନୟୂମ (୦1)୮୬୫ 1.6¥) ¦ 


ଢାପମ୍ାନ୍ଧା ଅପଶ୍‌ବର୍ଟ୍‌ଭ ରହ୍ୁଲେ କୌଣସି ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରାରେ ପ୍ରବା ଦରମା ନା ତାହ୍ନାର 
ଭି.ଇ ସ୍ତ'ନ୍ତ ମଷରେ ବଭଦାନ୍ତର୍‌ ସହଭ ସମ୍ଭାଲୁପ ତା । 
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ଛୁର ବଦ୍ୟୁଉ୍‌ ସ୍ରଵ।ହ୍ନ- କର ଚଫ୍‌ ଙ୍କ ନସ୍ବମ ୩୨୫ 


ସଦ୍ଦ ପ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ତା ଓ ବଉବାନ୍ତର ଯଥାନ୍ତମେ 7 ଓ ୨/ ହୁଏ, ଭାହାହେଦନ 
¥ = 7 


କିମ୍ଫା ? = & (ଧ ବାଙ୍କ) ୍୍‌ (12.4) 


ଧ୍ର ବାଙ୍କ 7୧ କୁ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀର “ଚଗ୍‌ଧ” କୁହ୍ଧାଯାଏ । ମି, କ. ସେ. ପବଭବାର୍‌ 
ଏହାର ଏକକ ଏକ 'ଓମ? (୦୬୮୮) । ବକୌଣସି ପର୍ବାସୀର୍‌ ଦଇ ପାନ  ମଧବର ଏ 
ସ୍ତ୍ଵେଲ୍‌ଃ ବଉବାନ୍ଥ ର ବସଞ୍ଚୁତର ସଦ୍ଧ ଏକ ଏଥିଂସ୍କର୍‌ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନ ପଠାଏ ଭାହ୍ରାହ୍ନେଲେ ପାହ- 
ବାର୍ତ୍ରର ବଗ୍‌ଧ ଏକ “ଓମ ହୁଏ । 


1 ବସୁଲ$ _10° ବ. ଚ୍‌. ଏ 


ଏକ ଓମ = = = 
1 ଏନିସ୍ର 1072 ବ.ଚୂ ଏ. 


= 10* ବ ରୂ.ଏ, ସେ୍‌ଧ 


ଆନୁର୍କ।ଚିକ ଓମ _ 0° ଡାପମାନାରେ 106-2 ସେ. ମି, ବବିଘଏ, 1 ବର୍ଣ 
ମିଲ୍‌ମ଼୍ିବର ଅନୁପସ୍ଥଚଚ୍ଛଦ ଓ 1 1' 152 ଚା.ମ ଭରବଗଶିଷୁ ଏକ  ପ'ର୍ଦ ୟୂକୟୁର୍‌ ` ବଗ୍୍‌ଧାଳ 
ଏକ ଆନ୍ତ୍ରଜ ।ଭକ ଓମ କୃହ୍ରାଯାଏ । 


12.3 ଛଶିଷ୍ଟା ୧ସ୍୍‌ଧ ବ| ସତଚିରୋଧକତା (5066111° £୧୫15¢8066) : 


କୌଣସି ପର୍‌ ବାସ୍ସର ବଗ୍‌ଧ ପଶ୍ଚବାସ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ ଉପଦର ଜଉଁର କବର । 
ଏହ୍ନା ପରିବାସ୍ତ୍ର ବଦଂଘ୍ଯ ସହୁଉ ସମା ନ୍ତୁପଂଗ ଓ ଅନୁସ୍ତଣ୍ତ ସହିତ ପ୍ରଭଲ୍ରେମ୍ଭାନ୍ତୁପାଖ । 
ସଦ୍ଧ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀର୍‌ ବଦିଂଘ । =, ଅନୁସ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛଦ = 4 ଓ ବଗ୍‌ଧ = 5 ହୁଏ, ଭାହା 
ବହ୍ଲେ 
£ ଉତ୍‌ 8 (12.2) 
4 
ଏଠାରେ ୮ ଏକ ଏକ ଧ ବାହ ଓ ଭାହା ଘରିବାସ୍ତ୍ରର ଉପାଦ୍ରାନ ଉପଚର ଜଉର 
କଚର । ଏକହ୍ବ ଧ୍୍‌ ବାଙ୍କଲୁ ବଶିଷ୍ଟସ୍ଧ (5୮€୦111° ` ୮€$1508 1066) ବା 
ସଚିଗେ୍‌ଧକ ତ। (†\ 2:16 01 ୨127) ଲୁଦ୍ଘାଯାଏ । 'ବ ଣିଷ୍ପଟ୍୍‌୍‌ଧ” ଏକକ ବଦ୍ଦିଘ୍ୟଯ ଓ 
ଏକକ ଅନ୍ଦୁପ୍ତସ୍ିଚର୍ରଦ ବଣିଞ୍ଣ ଏକ ପରିବାସ୍ୀର ବଗ୍‌ଧ ଅବ | ଏହା ଓମ୍‌-ବସର୍ଣନମିଃର୍‌ 
ଏକକରେ ମକ କଗ୍ବଵଯସାଏ । 
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୭ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳକ ଵଜ୍ଞନ 


12.4 ସଂବାଡନ ଣକି (୦୦୮୯୩୦୯୯୫୮୯୧) ଓଁ ପରିବାଡିଚ। ` (୦୦୮୩୯106୮୮- 
୧1୧୩) : 
ବ୍ବୋଧର ବ୍ଛ୍ୟୁତ୍ଭନ୍ନମ ଅଥାତ୍ଭ କହ ବର୍‌ଧର (୮(୧୫180୦ ) ସବାହଦନ ଣକ୍ତି 


କୁଦ୍ଧାସାଏ © ଏହ୍ରାର୍‌ ଏକକ ଏକ “ଚମା? (୩୮୩୦) । ସସନ୍ଧ୍ରପର୍‌ ପ୍ରଭବ୍‌ଧିକଡା ୮ର 


¿ †] ୪ ନ୍‌ ] 
କି ।ଏ ଓ ଏହ୍ଲୀର୍‌ ଏକଳ ୦୦ =° । 
ର୍ୟୁତ୍ନମ ଅଥାତ୍‌ -;କୁ ପରିବାଦିବ| କୁହାଯାଏ ଓ ଏହାର ଏକ ସେନ ` ବ 
¢ ୨ 
ମୋ \ 1୩1)୦ ) ଖା . 
ସେଂମିଂ ` €୯ ବସଂମି, 


12.5 ବେଧର ଢାୀପାର୍କ (୮€୮୮୮୧୮ଞ8୮୯(4୮€ ୦୦€[1160£ ` ୦† £€5150(61066€) : 


(1) ପଦାର୍ଥର ଗେ୍‌ଧ ଭୀ ହାର ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ଉପରେ ଜଉଁର୍‌ କବର । ସାଧାରଣଭଃ 
ଚାପମ୍ଭାନ୍ା | ବୃକକ ସବଙ୍ଗ ସବ୍ଦ ସମସ୍ତ ବ ଣୁକ ଧାରୁ ଓ ଅଧ୍ବଳାଂଣ ମିଣ୍ରଧାଭୁର ଏ 
ବଗ୍୍‌ଧ ବୃକ଼ି ପାଇଥାଏ । 


ଢାପମାନ୍ନାର୍‌ ସୀମ୍ଭିଭ ପର୍‌ସ୍ର ମଧ୍ଯଚର ଚଗାହଏ ଧାଉବ୍ର ପରିବା ସ୍ତରର ଚଗ୍ଵଧ 
ନମ୍ଳଲ୍‌ସ୍ଜିତ ସୁନ୍ଦ୍ଧ'ଗ୍‌ ପ୍ରକାଶ କଗ୍‌ସାଇପାରେ | 


7, = 7 ¢ (1 + %) ର ର (12.3) 


ଏଠାରେ 7\‡ = £°୦ ରେ ପରିବା ସାର୍‌ ବର୍‌ଧ 
†\ 0 = 0°୦ ଚିର୍‌ ପରିବାସୀର ଚର୍‌ଧ 
¿== ଭାପମାନା (°୦) 
* = ୭ଗ୍୍‌ଧର ଢୀପମାଢ଼ୀ ଗୁଣୀର୍କ ବ| ଢାପାଙ୍କ 
7? - 7୧ 


¿ 
'. ଚାପା « = ହି 
ଢାପାର୍ଦଚ < $ ୧ (12 4) 


ସେଦ୍ରପର୍‌ ପ୍ରଭିଗ୍ଵେଧକଭା ୮ ଓ ଭାପାଙ୍କ % ମଧ୍ଯରେ ସମ୍ପକ ନମ୍ପଲ୍‌ଖିଭ ଅନୁରୂପ 
ସ୍‌ ଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ତକାଶ କଗ୍ଵଯାଇପାରେ -- 


0) = 6 (14 %) ର ରଥ (12,5) 
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ସ୍ଥର ବଦ୍ୀଭ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ କର୍‌ ଚଫ୍‌ ର୍କ ନୟ୍ବମ ୩7୭ 
କିମ୍ପା < = - ା ଛି ୭ (126) 


ଏଠାଚର୍‌ “ କ୍କ ସ୍ରତିଗ୍‌୍‌ଧକ ଡାର ଡାପାଙ୍କ କୁହ୍ଘରାସଏ । ଭଂମ୍ଭାନ୍ା 
ପଶ୍ଵବଶ୍ଚିନ ସହୁଡ ଚଗୋଝଏ ଭାରର ଚରା ଧ ଏକ ନଦିସ୍ଟ୍ରଗ୍ଵବରେ ପରବ୍ଜି୍‌ଭ ବହଜ୍ତଥ୍ବବାରୁ 
ଓ ଭାରର ବସଗ୍‌ଧ ଖ୍ବୁ ସଠିକସ୍ତ୍ବବବର ମାପ କରସାଇ ପ ରୁଥ୍ବବାରୁ ଏହ୍ରା ବର୍କୀଣସି 
ପଦାଥର ଭାପମାନା ମାପ କରିବ।ପ ଲି ଏକ ଉ୍‌ପାସ୍ଠ | ଏହୁ ଖଭ ସସୟ୍ୋଗବର୍‌ ଭାପମାନା 
ମାପ କରିବାପାଇଁ ଝସଥ୍ଜ ସନକ ଆବିଷ୍କ୍ଟ ଉ ବଦହ୍ରାଇ ଅଛୁ, ଭାହାଲୁ “` ୦ଗ୍ଵାଧ ଡାପମ୍ବାନ ସନ୍ବ”” 
କୁଦ୍ଘାସାଏ । ଏଜ୍ଧୁ ସନ୍ବରେ ସାଧାରଣଦଃ ପ୍ପାଃନମ୍‌ ଢାର ବ୍ୟଵହ୍ଲାର୍‌ କର୍‌ସାଏ, କୀରଣ 
କ଼ୂଳମ୍‌ ଭରର ଗଲଳାଙ୍କ ଖ୍ବଠ ଉଚ୍ଚ । ଏହ୍ବା ସାହ୍ରାସ୍ଯବର ଖ ବକ ଭାପମ୍ାନ୍ତାରୁ 
200°୦ ପର୍ଯାନ୍ତ ଭାପମ୍ଭା ନ୍ଧ । ମୀପ 1 କର୍ସାଇପାଚର | ସୂ ଦୁର ଳକଷନ୍ଷରୁ ଆସୁଥୁବା ଖ ବ୍‌ 
ଣ ବିକ୍ରୀଷ୍ତି ମଧ୍ଯ ଏହୁ ମଭଚର ନର୍ମିଭ “ବାଲ୍‌ ମିଟ ର”? (80101.6£¢0 
ହାସ ବର୍‌ ମାପ କବର୍‌ସାଏ । ହକ 


£୦ > = 300 


ଅତି ପରିବାଦୀ (50026€୮ ୦୦୩୮୦୯୪୯୯୦୮) :- _ସମସ ବଶୁୂକ ଧାରୁ ପାଲି 
<= 275 । ଚେଣ୍ମୁ ସମ୍ମୀକରଣ 12“3ରୂ ଜଣାସାଏ ଚସ ¬ 275°୦ବର ଅଥାଭୂ ୦° 
ପରମ୍ଭ ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧାଚର ଚଗାଝିଏ ପରିବାସ୍ତ୍ରର୍‌ ବଗ୍‌ଧ ଶ୍ଳ୍ଯ ବହବ । ସୁଚର୍‌” ଏହ୍ଜ 
ଢାପମ୍ଭାନ୍ଧାଝର୍‌ ପରପଥବର୍‌ ବିଦ୍ର ତ୍ଭୁପ୍ରବାହ୍ନ ଅତର ଆରମ୍ଭ ବହବଲ ଉସ୍ଵର ସସୋଗ ହ୍ମ୍ନ 
କଟଲ ମଧ୍ଯ ଭାହ୍ଵା ସଭ ପ୍ରବାକ୍ଧଡ ବହବ । ପ୍ରକ୍ତୂଭ ପକ୍ଷରରେ ନମ୍ଳ୍‌ ଭାପମ୍ଭାନ୍ନ ଅସ୍ଚଲବର୍‌ 
ବରଗ୍‌ଧର ପରିବର୍ଚିଳ ଵକଏ ଜଲ ଓ ଚଢଣୁ ସୀସା, ଦସ୍ତା, ହଣ ପ୍ରଭ୍ଟଭ ଧାରୁର ବଗ୍‌ଧ 
ଶ୍ରିଳ୍ୟ ପରମ ଡାପମ୍ଭାନ୍ତାଠାରୁ ଛକିଏ ଏ ଉଚ ଡାପମା ନ୍ଧାରରେ ଶୂନ୍ଯ ଵହ୍ଲାଇଯାଏ । ଏହ୍ନ 
ଦ୍ଭାପମ,ନାବରେ ଧାଭୁଗୁଡଞ୍ଜିକ ଅଡି ପରିବାଢ୍ରୀ (୫୯୮୧୮ ୦୯୦୮୩୦୪୦୮୯୮୮୪୫) 
ବହ୍ବୋଇସ'ନ୍ତ । ଏକ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧରେ ବଦ୍ଧ୍ଯତ୍ତ୍ ପ୍ରବାନ୍ଥଦ ବହବଲ ବକୌଣସି 
ଢାପ ଉ୍ସ୍ପାଦ୍ଦଭ ହୁଏନି । 


(11) ବକଚଭକ ସ୍ତକାର ପଦାର୍ଥର ଢଡାପମ୍ଭା ନ୍ଧା ବୃର୍ଞଂ ପାଇବଲ୍‌ ସସମାନଙ୍କର 
ବଗ୍‌ଧ ହୁଜାସ ପାଏ । ଅଙ୍ଗୀର, କାଚ, ଅସ୍ତ ଓ ପ୍ରାସ୍ତ ସମ୍ଭସ୍ତ ବଦ୍ୟ୍ୟୁଭ୍ଜ ବବଶ୍ମୁଧ୍ଯୀ କ୍ଷେନ୍ନରେ 
ଏହା ଘଝ୍ମଥାଏ । ଏହ୍ଧୁ ପଦାଥ ଗୂଞ୍ଜିକର “ ବିଯୁକ୍ତାସ୍ଵକ । ଶ୍ଵର୍‌ ଉଚ୍ଚ ବୟୂକ୍ତାତ୍ଵକ ଭାପଙ୍କ 
ବଣି ଷ୍ଣ ଚଗ୍‌ଧକକୁ ଥର୍ମିଷ୍ଣୁର୍‌ (11)€୮୮୮15୪୦୮) ଲୁହାସାଏ | ଭାପମାନ ପରିବରିନ ଦାଗ 
ଏହ୍ଵା ଗ୍ବେଧ ଢାପଷମ୍ବାଳ ସନ୍ତ୍ଵ ଅଘେକ୍ଷା ଅଧ୍ବକ ପ୍ରସ୍ଵବିଭ ହୁଏ । ଏହ୍ବନା ବୈଦ୍ଯୁତ୍ତକ 
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# ୨୮ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଟକ ବଜ୍ଞୀନ 


ପଣ୍ପଥନେ ୧ବଧ ପ୍ରତକାରକ (୮୧୫18୫୮76€ ୮୮୮୬୧୩$୫୯୧) ସ୍ବବଚର ଓ 
ତ୍ତ୍ରେଲ୍‌ଵଜ ନସ୍ତନ୍ବକ ଉପରେ ବ୍ଯବଦ୍ଧୂଡ ହୁଏ । ମାଙ୍ଗାନନଜ୍‌, ଚବକୋବଲ୫, ନବକେଲ୍‌ 
ସ୍ତଦ୍ଟ୍‌ୃତ ଧ ଘୁର ଅଳସାଇଡକୁ ଥମିଣ୍ଡର୍‌ ସ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । 


(।¡) ଡାପମାନ୍ନ ପର୍‌ବଜି୍‌ଭ ବହୁଲେ ଚକଡଉକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ର ବରାଧ 
ପଞଧ୍ଚବର୍ିଭ ହୂଏନାକ୍ର । ଏହା ସାଧାରଣଭା ବକେଚିଭଳ ପ୍ରନାର୍‌ ମିଁଶ୍ର ଧାଵୁ ସଥା¬ 
ମ ାଚ୍କ।ନଜଜ (ଚମ୍ଫା ଓ୪4⁄› ମ୍ଭାଙ୍ଗାନକ 12,0, ନବିଜ୍ଜଲ୍‌ 4%!, କଳ୍ବିଣାନ , ପରର 
€ ନର୍‌ ସଛିଥାଏ | ଏହୁ ପଦାଥ ଶୁଉୁଳର ଉଭ।ପର୍କ «ର୍‌ ମାନ ଶନ୍ୟ ବା ପାୟୂ ଶ୍ବଳ୍ଯ | 
୧୧୯ ପାଇ୍‌ ଏଗୁ୨ଥକ ଚରାଧବାକ୍ୟ ଓ ମାନକ ବରାଧ (୦୮ଷ୮୩୯୫୧୪୯ ©€815 4116) 
କଉ୍ୟାନ୍ଦ ଭଆର କରିବାରେ ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 


12:6 ଅର୍ଧି ପର ବାଦ୍ରୀ (5€016000100(0୨) : 


ଜମୀଳସୂମ୍, ସିଲ୍ଳନ୍‌, ଓ ଅବନକ ସକାର ଅଳ୍ସାରଡ଼୍‌ ପ୍ଦାଥର ପ୍ରଭରୋଧ ନଡା 
ରି ଝା୍ସର ପ୍ରଭରୋଧକଭାଠାରୁ ଅଧ୍ବକ ଓ ଅପଶ୍ଚିବାର୍ସ୍ଵଠାରୁ ଜ୍ରଣା । ଏହ ପଦ ଥଗୁଞ୍ଜଲୁ 
ଅଦ୍ଧୀ ପରବାଦ୍ରୀ କୁହାସାଏ । ଉପରରୋଲ୍ତ ଅଇପରବା ସୀ ଗୁଞ୍ଜକର ବଣଣେଷଡ଼ ଵେଉତତ୍ଥ 
ଏହ ସେ ଭାପମ୍ଭାନ୍ତ୍ରା ବୃତ୍ତ ପାଇଚଲ୍‌ ଗସମ୍ଭାଳଙ୍କର ପରି ବାହ୍ଧୁଭା ବୁ ଲପାଏ ଅର୍ଥାତ୍ତ 
ରୋଧର ଢାପମାନନ୍ଧା ଗୁଣାଙ୍କ , ଣି ଞ୍ଲସକ । କେଚ ଭଳ ଅଳାପଣ୍ଜବାର * ଯୁ କ୍ମତ୍ସଳ ମଧ 
ବହ୍ଧୋଇଥାଏ । ଚଳଭେକ ଅକଲ ପରିବା ସ୍ତ୍ରର ଦୁଲପ୍ରାନ୍ତ ମଧଚ୍ର ଏକ ଗଛର ବସ୍ସ୍ବଲ ବିଵକ୍‌ 
ପ୍ରସ୍ଫରୋଗ କଲେ ବଦ୍୍ଯୁତ୍ତୁ ପ୍ରକାଭ୍ରୁଭ ହୁଏ ଓ ତ୍ତ୍ରେଲ ଏଵେନ୍‌ର କ୍ଦଗ ବପସ୍ବାଭ କଲେ ବଦ୍ୟୁତ୍ 
ପ୍ତବାହ୍ମୁଡ ହୁଏ ନାହି । ଉଦଦାହ୍ପରଣ ସ୍ପର୍ଲୁପ ଅର୍କପର୍‌ବ ସ୍ତ୍ରୀ ଉମ୍ବା-ଅକ୍ଯାଇଡ଼୍‌ ଲୁ ୭ମ୍ବା ସଦ୍ବଭ 
ନଣ୍ଣ କଟ୍‌ଇ ସେଥ୍ବରେ ବିଦଧୁଂଟ୍ଭ ପ୍ରବାହ ପଠାଇଚଲ୍‌ ଚମମ୍ଭାନଙ୍କର୍‌ .ଅନ୍ନସରୀମ୍ା 
(10(€1:966)ରେ ଗୂଜ ସଞିତ ହୁଏ ଓ ଏହା ବଦୁଖଭୁ ସବାହରେ ବପ୍ ସୂକ୍ତୁ' କରେ | 
ଏହୁ ଯଦ୍ଦାଥର୍‌ ଏକ ନ୍ଦଗରେ ରସ୍ତମମ୍‌ଚ୭କ ପ୍ରବ୍ାଗ କଲେ ବିଦୁଂଭ୍ମ ସ୍ତବାହ୍ରଢ ହୁଏ © 
ଵ୍ରପଦ୍୍‌ ଭ ଦ୍ଦଗରେ ଦ୍ବ୍ଵେଲୟ୍‌ଵଵଳ୍‌ ସ୍ରବସ୍କ୍ଵାଗ କଲେ ପ୍ତବବାହ୍ନ ବନ୍ଧ ହ୍ବେ ଇଯାଏ । ଏହ ଦକାର 
ପଦାଥନୁ ଭେରଷ୍ଟର ଦା କୁହ୍ଲନାଯାଏ । ଭେର୍‌ଞ୍ଝୁର୍‌ ସଂ ଦ୍ବାସ୍ୟରେ ପ୍ତତ୍ୟ, ବଣ୍ଜୀ 
ପ୍ରକାହ ମ୍ମ ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ନରେ ପରିଣଉ କଗ୍ବ୍‌ସାଇପାରେ | 


ଅକ୍କ ପରିବା ସ୍ତ୍ର ସାହାାସରେ ୭ଭ୍ନ୍ନ ସକାର ଵାକଣ୍ଟର (7୮॥୩୮୭1୯୮1) ମଧ 
ଦିଅଭ୍‌ କଗ୍‌ସାଏ । ଏହୁ ଵାଞ୍ଣ' ଷ୍ଝର ସାହ୍ଲାଯ ରେ ପ୍ରବାହ୍ନର (ଓଡ୍ୟାବଶୀ) ଏକ ଲନ୍‌କରଣ 
(8 € 16801୦୮୩), ` ପଣବଲାଳ (⁄\୮୮୮111୯+¢1୦୮) ଓ ବଳି 'ଦୁଂଭକ ଦୋଲନ 
( ୦୫୯11140100) କର୍ସାଇପାଚର । ଝରଉ୬ ଇଢଷ୍ଯାକ ସନ୍ସଚରେ ଶୁନକେନଲୀ 
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ଦ୍ରୁର ବଦ୍ଧ୍ୟତ୍‌ ପ୍ରବାହନ-କିର ଚଫ୍‌ ଙ୍କ ନସ୍ବମ୍ଭ ୩୬ 


0/7୫୯10୮ 0୮୦୧) ବଯଭିସକୁ କାର୍ଯ କବର, ବସ ସମସ ଆଣିଞକୁର୍‌ ସାହ୍ବାଯ୍ଯରେ 
କଗ୍‌ସାଇପାରେ । 
¿ ) 
ବେଭେକ ସାଧୀରଣ ପଦାଥର୍‌ ପ୍ତଭବଗ୍‌ଧକଭା (୮) ଓ ଭାପାର୍ଚ୍ଚ (“) ନମ୍ପରେ 
ନ୍ଦାଆଗଲ୍‌- ¬ 


ପଦାର୍ଥ ` 5 ମା ଭାପାଙ୍କ « /°୦ 

ଏଲୁମିନସ୍ବ୍ମୂ 2“83 0‹()0323 
ଗିଶ୍ଲ (91855) 66 0‹((0 ] 

ଡମ୍ବା 1.72 0.00393 
ଲୁହ୍ଲା 9.5 0.0052 
ଜମୀଳ ସିଲଭର୍‌, (୦1¦, >21, 7୪ $) 20-33 0:0004 
ମାଙ୍କାଳଜ୍‌ (୦ଧ, 77, 17) 44 0.0000 
ରୁପା 1.6 3 0.00377 
ନବନୋମ୍‌ (୦ଧ, ?†¡, >) 34.4 0-00025 


12.7 କିର୍‌ ବଫଙ୍କ ନିୟୂମ ` (1-126101001128 1୫) : 


ବକରେଗୁଞ୍ଜଏ ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ର ନମ୍ମିଭ ଏକ ଜାଲସଦୃଶ୍ର (!ଏ €୯୪୮୦୮୮୦୦ ବବିଦ୍ଯୁଭକ 
ପରପଥବର ବଭ୍‌ନ୍ନ ଅଂଶରେ ପ୍ରବାହ୍ମ୍ା ନ୍ଧା ବା ଚଗ୍‌ାଧ କରଚ୍‌ଫଙ୍କ ନସ୍କ୍ଵମ ସାହ୍ବାସ “ରେ 
ଜିର୍ଷ୍ରିୟ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏଠାଚର ଉଚବଞ୍ଚ୍‌ଖବଯାଗ୍ୟ ଚଯ ଏପରି ଜଵଝିଲ ପରିପଷଥରର୍‌ ଓମ୍ଂଙ୍କ 
ନସ୍ଟମ ପ୍ରଦ୍ଟ୍ାଗ କଣ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ର ମା ନା ଇଭ୍ୟାଦ୍ଧ ନଞ୍ତିସ୍କ କରିବା ସମ୍ପୃବ ନୁହେଁ । 

ସଥମ ନୟୂୁମ :।ଚବଗାହିଏ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ଜାଲର୍‌ (୮୮୧୧୯୪୦୮୮୧ ୦୮ 
୯୦୮୦୯10୦୯୦୮୫) ` ବସକୌଣସି ବଜୁୁଚର ମିଲଭ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନାସମୂଦ୍ରର ବ୍ାଜଗାଣିଭକ 


_ ସୋଗଫଳ ଶୁନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାଭୁ & $ = 0 | 


କୌଣସି ପରିପଥବର ବଦୁ ଓତ୍ଜ ସ୍ରବାଦ୍ରଡ ବହ୍ବବାବବଚଲ ଭାହ୍ରାର ବକୌଣସି ବନରେ 
ଗ୍ଭର୍କ ଗ୍ବଣୀକୂଉ ହୂଏ ନାହି । ସୂଢଗ୍‌ଂ ପରିପଥର୍‌ 
କୌଣସି ବନ୍ଦ୍‌ ଅଭମ୍ଲୁଖରରେ ପ୍ରବାଦ୍ରୁଭ ବମା ଶ 
ବଦ୍ଯତ୍ତଗ୍ତବାହ ଚସକ୍ଦ ବହ୍‌ରୁ ବଦ୍ଧୁମୁ ଖୀ 
ମୋ ବଦ୍୍ଯୁତ୍ତପ୍ରବଵାହ୍ନ ସହ୍ଦୁଭ ସମ୍ମାନ । 
ସାଧାରଣଉଃ ବର୍କୀଣସି ବନ୍ଦ୍‌ର ଅଭମୁଖୀ 
ବଦୁଂତ୍ର ସ୍ରବାହ୍ନଲୁ ଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଓ ବନ୍ଦୁରୁ 
ବହ୍ଦୁମୁଁ ଖୀଁ ପ୍ରବାହ୍ନକୁ ବଯୁ ଲ୍କାସ୍ପକ ଧଗ୍‌ଯାଏ । 
ଚନ୍ଧ୍‌ ନଂ 12. ବର ପ୍ରବାହୁମାନା £।, 28, 
ଓ ¢¡ ବହୂ ଠର ଅଭ୍ମୂଖରେ ଏବଂ 82 ଓ ¢ ¢ 
ବହ, ରୁ ବାହାର ଜ୍ଞଗରେ ପ୍ରବାଦ୍ଦ୍ରଭ ବହ୍ଵଉ୍‌ ଅଛୁ । (ଚନ୍ଧ ନଂ 12.]) 
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#/୩୧ ବଦୁୟଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ହଳ ଵଜ୍ଞାନ 


ସୂଢଗ୍‌ଂ ଲରନଫଳ୍ଦଂ ପ୍ରଥମ ନୟ୍ତମ ଅନ୍ଲସା ସ୍ତୀ ୦ ବନ୍ଦରରେ 
11 ¬ 12 4- 18 ଏ" 1¿ ¬ 16 = 0' 
କିଥି। ୬ 1=0 ଜର ର୍‌ . ` (12‹7) 


ଦ୍ର ଜୀୟୁ ନୟୃମ :-- କୌଣସି ବହ (୦105€0୩) ଘରିହଥଦଠର ବିଭିନ ଅଂଣଗ 
ଗୋଧ ଓ ପ୍ରବଂହ୍ରମା ନାର୍‌ ଗୃଣଫଲସ୍ପମୁଦ୍ର ସ୍ଵୀଜଗ ଣିଭକ ଚଯାଗଫଲ ଚସନ୍ଧୁ ପରିଷଥଚର୍‌ 
ଅବଣିଭ ମୋଶଵ ବ: ଗୃୂ: ବ: ସହୁଇ ସମାନ, ଅର୍ଥାଭୁ £1/‹ = ୬; । 


ବକୌଣସି ଘର ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଲ ପ୍ରଭ ର୍ଦ୍ବଂଖୟ ନସ୍ତର୍ମ ପ୍ରଚୟ୍ର।ଗ କରିବାବେବଲ ବଦ୍୍ଯୁତ୍ 
ପ୍ରବାହ୍ନ ଜଗରରେ ପ୍ରବାଦ୍ରମାନ୍ାଲୁ ଯୁ କ୍ତଂସ୍ବଳ ଏବଂ ବଦ୍୍ଯୁଭ୍‌ବକଂଷଁର ବଦ୍ଯଢ୍‌ ବଶଣୈମ୍ଯ 
ମଧ୍ୟରେ ବଧୁ କ୍ତ ଣେଞ୍ାଗ୍ରରୁ ଯୁ କ୍ର ଶଶେଷାଗ୍ର କ୍ଦଗଟର ଵ: ଗ୍ଟ: ବୁ ୁର୍ତସ ତ୍ପଲ 
ଧରାଯସୀଏ । 


ମଝ୍ଳେକର 4 27) ପର୍ପଥ (୭୫ ଜଂ 12.2) ଟଗାଛ଼ଏ ପର୍ବାସ ଜାଲର୍‌ 
ଏକ ଅଂଶ । ଏହାର ଥକ ୬2 ଅଂଶଚର ବଗାଵିଏ ବଦ୍ଯୁତ୍‌କକାଷ ଅଛୁ ଏବଂ ଡାହ୍ନାର 
ବି: ଗୁ: ଛ: ଓ ଆଉୟନ୍ନର୍ବୀଣ ଚରାଧ ସଥ'ନମେ /? ଓ £; | ମଳେକର 237) ଓ ୨ 
ଅଂଶର ରୋଧ ସଥାନଚମ 7୧2 
ଓ ୮୧୫ ଏବଂ ପ୍ରବାହମାନ୍ା 
ଯଥାନ୍ତଚମ 1୬ ଓ ¢୭ । ସନ୍ଦ 
3⁄3 ଅଂଶରେ ସ୍ରବାହୁଵମାନ୍ା 
1, ହୁଏ ଭାହାବଦୁବଲେ କରଚଙ୍ଙ୍କ 
ଦ୍ଧ ଖୟ୍ଢ ନୟ୍ବମ୍ଭ ଅନୁସାୟ୍ରୀ 
4379 ପରପଥବର 
£) ୧) + 12 [¥ 4- 
18 ® ¢ = 7 ...(†) 
. ପରପଥ 530/0ଚର ସକ 
2୦ ଓ ୦୮୦ ଅଂଶର ରୋଧ 
ଯଥାନ୍ତରମେ ୮୧¿ ଓ ୮୭ ଏବଂ 
ପ୍ରବାହମାନ୍ନ। ଯଥାନବମ £ ¡ ଓ 
୫ ହୁଏ, ଢାହ ବହୁଲେ 
12 1୧2 - 16 ୧ 5 ¬ 
£¿ ¦ , = 0 (11) (ଚନ ନଂ 12.2) 
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ଛର୍‌ ବଦ୍ୟୁଉ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନ କର ଚଙ୍‌ଙ୍କ ନୟ୍ବ୍‌ମ ମୁ 


'ପରପଥ 4.3୦792ରେ (ଚନ ଳ? 12.3) ଦୁଇବା ବଢ୍ୟୁଲୁକୋଷ 7 ଓ 2, 
ସଂୟୁଲ୍ର। ଏ ସ୍ପେନ ଚର୍‌ 
¡¡ 7୧) 4- 1, 2 ¬ 18 †?¥ £ ¬ 1 £ 9୧ ¿ + 1617; ¢ = 7) ¬ 7?) ୧ 555 5 (।11) 


(ଚନ ନଂ 12.3) 
ଉପରରୋ କ୍ତ ସମସ୍ତ ସବାନ୍ବଲୁ ନମ୍ବ ଲଣିଭ ଗ୍ବବଦର ଚଲେଖାସାଇପାରେ 
& ¢ହ = 2୮ .... ହା ରା ...12'8) 
12.8 କିରଚଫ୍କ ନୟମର ସଚ୍ୟୋଗ : 
ହୃଇଵ୍‌ବଷ୍ଣାନ୍‌ଙ୍କ ୧ସରତୁ (୩୧୮ [1୧୫ ୯ 
51୦ ୮୧୬୫ [1110 8 €) ସାଧାଡଣ ବ୍ଯବଦଭ 
ଜଝଳ ପର୍‌ଷଥ ଜାଲର ଏକ ଦ୍ଧ୍ଗାଲ୍କ । 
ଏକୁ ସେରୁଚର ରୋଧ ୬, ଯୁ, ^, £ 
ଚନ୍ଧ ନଂ 12-ଏରେ ୧ସପର୍‌ ପ୍ରଦର୍ଣିଭ 
ହ୍ଲୋଇଅଛୁ, ସେହୁପର୍‌ ସ୍ତ୍ବବର ବଦୁଭୂବକୋଷ ¿^ 
7 ଓ ଗାଲ୍‌ ଦ୍ବନାମିଃର © ସହିତ ଫୁଲକୁ 
କରାଯାଏ । ମ୍ଭନେକର ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋ ˆ 
ମିଃର୍‌ର୍‌ ଚରାଧ ୦୨ ଏବଂ ଚକଳାଷର 
ବଃ ଗ୍ଟଂ ବ୍ୟ ଏ ଓ ଆଭ୍୍ତର୍ଵାଣ ଚରାଧ 
7? \ ଏଠାରେ ବର!ଧ 7, ଠୁ, 7₹ ଓ 2 ର୍‌ 
ମାନ ସମ୍ଭଯୋଜନ କଲ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମ୍ମିଚର 
ମଧ୍ଯବର୍‌ ବଦ଼୍ୟୁଡପ୍ତବାହ୍ନ ଶ୍ଵନ୍ମୀ କରାଯାଇ 
ପାଚର ଓ ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସସ୍ପଭୁଚ଼ (ଚନ ନଂ 12.4) 
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6୩୩୮ ¢ ବଵିଦ୍ୟଇ ଓ ଚମ୍ପକ ବିଜ୍ଞାନ 


6- 


ସମର ଲଢ (9୫1506€0) ବହୁବାର କୁଦ୍ବାସାଏ । ସେରୁଵି ସଦ୍ଦ ଅସମରୁଲଡ ଅବସ୍ଥାଚରେ 
ଥାଏ ଡାଦ୍ମାହଦ୍ରେଲେ ଗାଲ.ସ୍ତ୍ଵଳୋ ମିହର ମଧ୍ଯରେ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଦୂଭ ହୁଏ ଓ ଏ ଜ୍ଷେନ୍ନରେ 
କରସ୍୍ଙେ ନୟ ମ ପ୍ରସ୍ପୋଗ କଣ୍‌ ଗଂଲ୍‌ଗ୍ସ୍ଵଳୋ୍ମିହରରେ ପ୍ରବାହ ମା ନାଁ ନର୍ପ୍ିସ୍କ କଗ୍‌ମାଇ- 
ପାରେ । ମନେକର ବକ ଷ ସେତି ବଦ୍ମ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନ ଧଠାଏ ଚାହ୍ରାର୍‌ ମାନ୍ନା ¢ ଏବଂ ବଗଵଧ 
2, ଠୁ, =, ® 6 © ମଧ୍ୟରେ ଭାହାର ମାନା ସଥାନତମ 11, ¢) › ¢2, £ ¿ © 1„ 


ସମ୍ପ ଜାଲଃଲୁ ଭଜଗୋଡ ପରପଥ ସଥା : =ˆ(6), (0) ଓ (¢) ରେ ରକୁ 
କଟ୍‌ଯ ଇପଷାଚର । କର ଚଙ୍କଙ୍କ ଗ୍ରଥମ୍ଭ ନୟ ମ ଅନୁସାସ୍ପୀ 4 ବନରେ, 


1=11 713 କମା 1,= £ ¬ £+ 
2 ବିନଘ୍‌ରେ, 11 = ¡8 ୮ ¢ କମୂ| ?+ = ଯର ¬ ¢, 
୦ ବଜ,ରେ, ¢ = 1¢ 4 $¿ କମ୍‌| £, =151,+ 1, 
= ¢) ¬ 1,-4 † ¿ 
ବଶ୍ଜିମା ନୀ କରଟଙ୍୍କ ର ଗୟ୍କ ନୟମ୍ଭ ସ୍ରପ୍ଟୋଗ କର- 
ପଭ୍ପଥ (8) ବର୍‌ 
1; ୮ + 1,5© ¬ 1, = 0 
କିନ| £, 2 + 1. _ (£ - 1,)7? = 0 
କିମା 1.(72 4 7) 41,656 ¬ 11? = 0 ରେ ରେ (1) 
ପର୍ଷଥ (0) ବର୍‌ 
182 ¬ 1,5 ¬ 8 , ୬୧ =0 
କିମ୍ପା (ଃ¡ ¬ £ ¬ 1,5 ¬ (18 -- ¢„ 4-1,)72 = 0 
କିମୁ| 1,(୦ + ®) ¬ ¶୦ ¬ ¡,(୦ + ୫) - ୮୬୬ = 0 ... (1)) 


ଉପଣେ୍‌ଲୁ ' ସମୀକରଣ (1) € (11) ରୁ £„ ବାଦ୍‌ ବଦବା ପାଣି ପଥମ ସମୀକରଣକୁ 
(£ + 2%) ଓ ଖସ ସମୀକରଣକୁ (7 + 7?) ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗୃଣନ କରଗ୍‌ାଯାଉ୍‌ । ସୁଡଗ୍ଵଂ 
£+ (7 + £)( + ×) + 1,5୨(୦¬-:%) ¬ 1? (୦ ।-%) =0 ... (111) 
1, (2 +7! (୦ + ୬) ¬ ,(୨-+ 7) ¬ 1,(୨ + 7?) (୦ ¬+ ®) _ 1× 
(2+7)-=0 ଉଠା (॥୪।୨ 


ସମ୍ମୀକରଣ (111) ରୁ (17) ବଝୟୁୋ।ଗ କର୍‌ 
8,5୨(2 + ୦ +71 + 22) ¬ ¢,(ନ + 7?) (୦ + ®) - 1( ୦; _ 2୬) = 
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ସ୍ଥର ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ପ୍ରବାହ -କର ଚଫ୍‌ ର୍କ ଜସ୍ତମ ୩୩୩ 


କିମା! £,[୦(୮ + ଠୁ +? + ×) % (2 ±+ £। (୦ + ×] = ¡(୦ _ ୨୬) 
କମ୍ପା £, = _ (91୪ 7 ©°___, 
(୮ + 7 + >) - (2 +7)(6-4 2 


ଉପବଗ୍ବକ୍ତ ସମ୍ନୀକରଣର ବସ୍ଥିଣପାଶ୍ ରେ ଥ୍ଵବା ସମସ୍ତ ଗଣି ଜଣାଥ୍ବବାରୁ ଏଦବ 
ସମ୍ମୀକରଣ ସାହାସ୍ୟରେ ୫ ନଷ୍ଦିୟ୍ତ କଗ୍‌ସାଇପାରରେ । 


(12.9) 


ଗାଲ୍‌ ସ୍ତନ ମି୫ରରେ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧୀ ସଦ୍ଧ ଶୂନ୍ଯ ହୁଏ, ଅଥାଡ୍‌ 8, = 0 ଡାହା- 
ହ୍ନେଲେ 
ଠୁ = ୬# 
2୧୧ 


କମ୍ବା 5 ” ହୁ ଜଉ ର (12.10) 


ଏହ୍ନ ସୃନ୍ଧରୁ ହୂଇଝ୍‌ବଷ୍ଟ୍ରୀନ ସେତୁ ର ସମଭୁଳନ ସଣ୍ଚି କୁହ୍ରାଯାଏ୍‌ ଓ ଏହା କୋଷ 
ପରିଷଥର ସ୍ରବାହମାନା ¢ ଉପରେ ନଉ୍‌ର କରେ ନାହି । 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (1) :-¬2, 2 ବଲ ୫ ବ: ଚୂ: ବ: ବଣିଷ୍ ଦୂଇଗୋନଝ କୋଷ 
ଉକ ଓ ର୍‌ ଯୁ କ୍ତାତସ୍ବକ ଚଶଷାଗ୍ର ଓ ଅନ୍ଯ ଚଗଗୋଵିଏ 2ଂଠ ସ୍ଲ୍ଵେଲ୍‌ଃ ଚକାଷର ସୁ କ୍ରାମ୍ବକ 
ଶେଷାଗ୍ର ବନ୍ଦ୍‌ ଥୁ ସଦ୍ଧୁଡ ସଯୁ କ୍ତ । କୋଷଗୂଡ଼ିକର ଅପର୍‌ ବଶଷାଗ୍ର ସଥାନଟମେ ଓକ ଏ ଓ 
5 ଓମ୍‌ ବର୍‌ଧ ମଧଷଦେଇ ବହ୍‌, 2 ସହଇ ସଂପୁ କଲ । ସର ବୋଷର ସିବାହୁମାନା ନଞ୍ସୂ 
କର । (ପ୍ତଭ୍ର ବକାଷର ଆଭ୍ୟମନ୍ତର୍ସ୍ଣ ବଦ୍‌ଧ ଶୂନ୍ୟ) । 


ମନେକର 2, 9 ଓ 6 ବକାଷର ପ୍ରବାହୁମାନା ସଥାନ୍ତବମେ £¡ , £୬ ଓ ¢ 8 | 
„ ଣ୍ > ଲିରଚଙଫ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ୍ଭ ନୟ୍ମ ଅନୁଯାୟ୍ବୀ 
2 ବଜ୍‌,ରେ (ଚନ ଳଂ 125) 
: ¿ ‡- 1» = = 18 = ର (1) 
କିରଚଫଟ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ମଗସ୍ତ ନୟ୍ମଭ 
ଞ୍ଥ ଅନୁସାୟ୍କୀ 4 7:22 ପରିପଥବରେ 
31) ୮” 4; = ର ୟି¬ 
25'3=0.... (11) 
- 6725 ର 4 
3 58) = 2.2 + 2.2 
(ଚନ ନଂ 12,5) == 4,4 ' ' . (111 ) 
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୬୩୪ ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ରୁମ୍ବକ ବନ୍ଞ ।ଜ 


ସମୀକରଣ (11) ସାହାସ୍ରେ ?) = ଥର 22 


;¿¡ ର ଏହୁ ମାଳ ସମୀକରଣ (1)ଚର ବସାଇ 


$ 94 କିଆ 
କିମ୍ଫା 7 12== 2 
19ର ମାନ ସମୀକରଣ (॥।1;)ଚରେ ବସାଇ 
4712 _ 
ଠନ୍୍ = 4,4 
= ,28 ଏ ୟର , 
1 3 = 5 × .28 = .373.ଏଜ଼ସ୍‌ର, 
18 = = = :28 = 653ଏ୩ ୟର , 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (୯୬) :-¬ସମାନାରକ୍କ 
ଭନଗୋଛି ଚକା ପର୍‌ ୟୁ ଲ୍ଫାତ୍ସକ ବଶଷାଗ୍ର ଏକ 
ବହ୍‌୍‌ରେ ଓ ବଠୁ କ୍କାତ୍ସକ ଶେଷାଗ୍ର (ଚନ୍ଧ ଜଂ- 
12“6) ଅନ୍ଯ ଏକ ବନ୍ଦୁରେ ସଂଯୁକ୍ତ । 
ଭନଟସଗୋଵଶ ବକୋଷର ବ! ଗୂ: ବ: ସଥାନତମ 
2, 1 © 3 ବଲ $ ଏବଂ ଆଭଂଲନାସାଣ ବରାଧ 
ସଥାନେ 4, 3 ଓ £ ଓମ୍‌ | ସଭ ଚକାଷର 
ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ବାନ୍ଥା ନଞ୍ଦିୟ୍ଟ୍‌ କର । 


ମନେକର ଭନଗୋଛ ବକୋପର ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନ- 
ମାନା ସଥାନମେ £), £) ଓ ¢) 5. ବହୁଚରେ 
କିରଚଙ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ ଅନୁଯାୟ୍ତୀ 


¡ = 4 1) ଜୋ... ଭଜ (7) (ଚନ ନଂ 12,6) 


4 ©୦25/9 ପର୍ପଥବର କରଚସ୍‌ଙ୍କ ଦୃଂଖସୃ ନୟୁମ ସା 
244-419 = 2424. 618 = 3 ¬ 2 =1 -.- 


„ >.(11) 
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ସ୍ଥିର ବଦ୍ଧୁଂଡ୍‌ ସ୍ତବାହ୍ନଂକିର୍‌ ଚଫ୍‌୍ଳ ନବମ ୩୩8 
4279 ପରପଷଥରେ ଦମ ଗୟ ନସ୍ବମ ପ୍ରସ୍ପୋଗ କର 


2814 31) = 5124-21) = 3 ¬ 1 = 2 ` “ର ` (11) 
` 1014 308 =5 
! 02 ++ 4£5=- 4 
208, = 1, _ .‹ 8୫ = 7 ଏମୟନୟୁର 


ସମ୍ୀକର୍‌ଣ (11)ରରେ 
212 ¬+6[£ = 212 ¬+ #® = ! 


ସମୀକରଣ (1)ରେ 
11 = ¬ 16 = †¥ + 2! = 33 ଏଝ୍ଜିସ୍କ୍‌ର୍‌ 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (3) : -¬ ସମାନ ବରାଧବଶିଧୟୁ 12ଟୋଡ ଭ୍ଠାରହ୍ଦାଗ୍‌ ଗୋଝଏ 
ଘନକ୍ଷେନ ଗଠିଭ (ଚନା ନଂ 12,7) | । ସବ୍ଦ ପ୍ରଭ୍ୟୌକ ଢାରର୍‌ ଚଗ୍‌ଧ ¢ ଓମ୍‌ ହୁଏ ଏବ 
ଘନବଷେନ୍ନ୍ର ଏକ ଚବକାଣଚ୍ର 12୫ ଏଥ୍ିୟ୍କର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରବେଶ କଚର୍‌ $ କରର 6 ଠକ 
ବିପସ୍୍‌ଇ ଚବକାଣରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କବର, ଭାହ୍ଵାବହ୍ବବଲ ପରିଷଥର ଭୁନ୍ଲନାମନାନ ଚଗଧ ଏବଂ 
ପ୍ରବେଣ ଓ ଦସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ମଧରେ ବଉବାନ୍ତର ନଷ୍ଫ୍ରୟ୍କ କର । 


(ଚନ ନଂ 12,7) 


ମନେକର ୨ ବନ୍ଦୁବର ପ୍ରବାହର ସ୍ରବବଣ କବର ଓ ଓ 6 ବହ,ରର ସଆସାନ କରେ | 
ସ୍ତଭପଥର୍‌ ବଗ୍‌ଧ ସମ୍ଭାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାନ ଗ୍ଵବବର୍‌ ବଉକ୍ତ ହୁଏ 4। ଏହୁ 
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୩୨୭ ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକ ବନ୍ଞାନ 


ପ୍ରବାହ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଚନ୍ଧଦର ପ୍ରଦର୍ଗିଭ ହୋଇଛି । ମଦନକର ପର୍ଯଥାର ଭୁଲାମାନ ବଗ୍‌ଧ 1† 
46 ମଧରେ 4 31" ,ସଦୃଶ ବସବକୀଣସି ଘଥପାଲି କରଚଫ୍କ ର୍ଦୃଗସ୍୍‌ ନସ୍ମ 
ପ୍ତବସ୍ଫ୍ଵାଗ କର୍‌ 
411 + 2874 417 = \7 = 12 17 
କମ୍ପ। 1017 = 1211 
„ ; 46 ମଧରେ ଭୁଳାମାନ ବର୍‌ଧ ୫== $ × 7 ଓମ୍‌ ଏବଂ 4 ଓ ୦ ମଧ୍ବର୍‌ 
ବଉବାନ୍ତର ୩7 = 1011 ବସଲ୍‌ $ । 
ଉଦୀଦଢରଣ (1) :--ଗୋଶଏ ହୁଇଵ୍ବଜୁୋନ୍‌, ବସରୁ 4⁄302ର 42, 
2, ୦2 ଓ ୨4 ବାହୁରେ ସଥାନଚମ 1, 4, 3 ଓ 2 ଓମ୍‌ ବସ୍‌ଧବିଣିୟୁ ଭାର 
ସଂଯୁ ଲୁ | ଏହୁ ବସଭୁର 4 ଓ ୦ ବନୁ ମଧରେ ଆଭଏଲସୀଣ ଚର୍ଧ ଣୂଳୀ ଓ 2 ସୋଲ୍‌ ୫ 
ବ ଗ୍ବୟ ବଃ ବଶିଷ୍ପ ଏକ ବ୍ଯାଃଵସ୍‌ୀ ସଯୁ କ୍ତ ଏବଂ 3 ଓ 79 ମଧ୍ୟରେ 5 ଓମ୍‌ ଚଗ୍‌ଧ 
ଵଶିଷ୍ଣ ବଗାଛଏ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମି୫ର୍‌ ସଂଯୁ କ୍ତ । ବ୍ୟାବ୫ସ୍‌ ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମିହ ର୍‌ ମଧ୍ଯବର୍‌ 
ସ୍ରବାହରମା ନ୍ଧା ନଞ୍ତରମ୍‌ କର । 
ଏଠାରର 4,92551 ୦, 30 =40, ୦୨୨=3୦ 
724 =20, ୦=50 ଏବ 7? => ବଢସଲ୍‌ $ | 
ମନେକର ବ୍ୟାବସ୍ଵୀ ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ପରଂ 
ନୋମ୍ବନିଃର୍‌ ମଧ୍ଯବର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଵମାନୀ 
ଯସଥାନ୍ତଚମେ ¢ ଓ ୮, ଏକ୍ଚ। ସଲ 
-23ରର୍‌ (୭ନ ନଂ 12.8) ପରବାହୁ- 
ମାନା £¡ ହୁଏ, ଢାହବହଲେ 30, 
୦୬୮ ଓ କ୍‌ ରେ ପ୍ରବାହ୍ଵମ୍ଭାନ୍ନା 
ସଥାନଚମ (1) ¬ ‡£,), (£ ¬ £¡ + 1,) 
ଓ (1 ¬ £1) ହେବ | 
ବରିମାଜ ପର୍ପଷଥ .2.,32,24 , 
36/23 ଓ ୨୮ଥ4୫୦୮/୧ ପ୍ରଭ 
କରଚଫ୍‌ଙ୍କ ର୍ଦୃବଂଗୟ୍ତ ନସ୍ରମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ଟୋଂଗ 


† + 58; ¬ 2(1 1 1) 


= 0 ର (1) 
4(8) = 1)) ¬ 3(£ ¬ £¡ + 8,) 
¬ 54 =0 ୨୩୩ (11) (୭ନ ନଂ 12.8) 
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ନିର ଵଦୁୟର୍‌ ସ୍ରବାହ-କର ଚି ର୍କ ନସ୍ବମ ୫୬୭ 


¶, †4 (1 -1,) =2 ` ହି ଖି - (111) 
ଷୁନର୍ଵନ୍ୟାସ ପରେ 
31-214 5 = 0 ` 5 ରଜଚାୟ୍‌ ୧୧ 
71 -31-121/,550 ରଜ୍‌ଯ (୧) 
51, - 41, = 2 ଏ ହନ ରଚାପ(୧୩) 
{© କୁ 7 ଦୁାଗ୍‌ 6 (୭) ର୍‌ 3 ଦୁାଗ୍‌ ଗ୍ଣନ କର 6 §।ଲୁ ବାଦ୍‌, ଦେବୀ ପ୍‌ 
ପର୍‌ବଣ୍ଢୀକୁ ପୁବ୍ବବ ଛବିରୁ ଵସ୍ଫୋଗ କର୍‌ 
-- 5} 4-7 11, = 0 ତ ରା (୧୩1) 


ସୁନଶ୍ତ (1୭ଲୁ 5 ଦୁ'ର୍‌ 6 (¥1)କୁ 3 ଦୁାଗ୍‌ ଗୁଣନ କର © ଲୁ ବ'ଦ, ଦେଵା ପାଳ 
ପରବର୍ଶୀଲୁ ପୁଙ୍ବବଶରୀରୁ ବସ୍ଫୋଗ କର 
_ ]1( + 371,5= -- 6 

କିମ୍ବା 104- 371, 6 "5 ୭ ଜଉଚ (୯୩ 


୨ 


(୧1)ଲୁ 2 ଦୁାଗ୍‌ ଗୁଣଳ କର୍‌ ଗୂଣଫଲଲୁ (୧11) ସୁଭ ସଂଗ କବଲ 
105,56 ` ଟ›% £ =¥ ଏଥିସର, 
ଏର ଏହୁ ମାନ (୧111)ବର ବସାଇ 
. _ 142 ନବ 
1 = 775 ଏମି ୟର, 
ଉଦା ଦ୍ରରଣ (5) :- ସମାନ ବିସ୍ଧବଶିଞୁ 12ଗୋଛ  ଢାରଦୁ।ଗ୍‌ ବଗାଝିଏ 
ଘନବିଷନ୍ଧ ଗଠିତ । ସଦ୍ଧ ସ୍ରଭ୍ୟେକ ଭାରର ବଗ୍ଵଧ 7? ହୂଏ ଓ ସନକ୍ଷେନ୍ତର ସେକୌଣସି 
ବ୍ରାହ୍ମର ଦୁଲପ୍ରାନ୍ତ ସହ୍ଧ୍ଭ ବଂ ଗୁ ବା 7୮ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତସ୍ବାଣ ସ୍ଧ ୬ ବଣିଷସ୍ତ ଟଗୋଵଛଏ 
ତିକାଷ ସଂପ୍ବଲକ୍ମ ହୂଏ, ତାହ୍ଵଂହହ୍ବବଦଲ ସନବକ୍ଷନ୍ତର ସ୍ରଭ୍ୟେକ ବାହୁରେ ସ୍ରବାଦ୍ଵମାନନ। ଓ 
ପର୍ପଥର୍‌ ଭୁଲାମାନ ବସଧ ନଥ୍ସ କର | 


46 ଘନଷେନର (ନ ନଂ 12,9) 4 ଓ 79 ବହ୍‌ ମଧବର କକାଷ 2 
ସଂଯୁ କ୍ତ ଓ ଭାହ୍ରାର ଆଦ୍ଭୟନ୍ଦସ୍ଵ୍‌ଣ ବଗ୍‌ଧ 7, । ମବନେକର ପ୍ରଭ୍ୟେକ ବାହୁର ବସଗ୍‌ଧ ୧ । 
ଏଠାରରେ ଘନବକ୍ଷନ୍ଧର ଥି ବଦ୍‌୍‌ଚର ସ୍ରବାହ୍ନ ସ୍ରବବଣ କରେ ଏବଂ ଏହ୍ଲ ଗ୍ରବାହ୍ର୍‌ ଏକ 
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୩୩ ବ୍ରଦ୍ୟୁଦ୍ଜ ଓ ରୁ ମ୍ହକ ବଜ୍ଞନ 


ଅଂଶି 7£ , ପଥ 479 ମଧଦେଇ ଓ ଅବଶିଞୁ ଅଂଶ ସମ ଳ ଦୁଇ ସ୍ଗରେ ବଭକୁ ହୋଇ 
42 ଓ ଥୁ / ପଥରେ ପ୍ରବାହର ହ୍ମୂଏ । ମନେକର ଏକ୍ସ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଅଂଶ = 7›, 2 ବନ୍ଦରେ 


(ଚନ ନଂ 129) 


୬୦ ବାହୁରେ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧ। ଆଁ ବହୁଜନ । ପର୍‌ଷଥର୍‌ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ବାହୁରେ ପ୍ରବାହ୍ନଜ 
ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ଭା ନୀ ଚନ୍ନରେ ପ୍ରଦର୍ଗର ହ୍ଲୋଇଅଛୁ । 


କରଟଚଙ୍କଙ୍କ ବ୍ନ ଗସ୍କ୍‌ ନୟ୍କ୍ଵମ ଅନ୍ତୁସାୟ୍ୀ- - 


27:07: ପର୍ପଥରେ, 7?× + 7 (24 21) = 7 % ..... `= (1) 
23777/204 ପର୍ପଥରେ,  †\, + †\, + ®, _ ୮. = 0 

କମ୍ଳା 27¬-2-¬-£=0 -. ଉତ (।୮) 
25୦5 ପର୍ପଥବର, 4(7! - ୬)ହ୍‌ _ ?୍‌ = 0 

କିମ୍ପା 14! - 52 = 0, 


=_ 
= 87 ଜଉ ହା ଉଚ (17) 
ସମୀକରଣ (11)ଚର ଅର୍‌ ମାନ ବସାଇ,  27› + 87! = ±; 


.. ±£= 142 
- ଓ ଜା ଉ ଜାନ 
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ଛୁର ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହନ-କର ଚଫ ନସ୍ମ ୩୩୪ 


ସମୀକରଣ (1)।ବର ୬±ର ମାନ ଦକସାଇ, ?\ × 142-4+(142 +2»}5 77 


କିମ୍ପା +(149 + 247) = 577 
= 547 _ ... ୨ 
”¬ (148 424 ଣୀ 
ଗ୍ରମ୍ମୀକରଣ (111) ସାହାଯ୍ୟରେ, ' 
4 22 ହ୍‌ ; 
> = 37! = (77 4 120 ଏ „=ଲ(୧1) 
ସମ୍ମୀକରଣ (17) ସାହାସ୍ୟବର , 


_ 141” 7? 7 ୩ 
× 5 ` ” 70 0 12 ଜା) 
(7 ¬ ୬ = 1458 + 24ମ ତ 
2/- 20 
୦) 5." = . .. __ ._:. ଫେ ଜେ 
(2 ¬ ±) ¬ ` 11ହ ୮ 217 = ୩୮୫ ୮ 120 ¿ 
ମବେକର୍‌ ଘର୍ଷଥର୍‌ ଭରୁଲଳାମାନ ବୋଧ == ହ୍‌ 
ଯର୍ପଥର .4 7) ପଥ ବଗ୍ର୍‌ କଲେ, 4. ଓ 79 ମଧରେ ବଭବାନୁୂର 
¥ ^ ¬ ୪70 = †\ ± = ହ୍‌) 
"1 ‡ = *× ,„ ଏଠାୀବର୍‌ 1 = ଚମାଶ ପ୍ରବାଦୁମାନା 
 _ __ 0×5. 12 
କନ୍ତର = ×42//= × + - ; × = 7? 
` 12 7 
' ॥ ¡ = 8 ± / 7×= 123 ଏ ଉଠ ଜାଣୟଭ୍‌) 


12.9 ମାକ୍ସ6ଞ୍ ଲକ ବକ୍ନୀୟ୍‌ ସବାଦ (?¶3250୩୮'୧1125 ୦୩୦]16 

© 0୮୮୧୮୮) ; 

କିର୍‌ଚଟଙ୍‌ଙ୍କ ନୟ୍ବମ୍ଭ ସ୍ରବୟ୍ଟୋଗ କର୍‌ ବଳା ଣସି ଜହଲ ପର୍୍‌ଷଥର ଶଣ୍‌ନଲ୍ନ ଅଂଶବର 
ସ୍ତବାହ୍ରମାନ୍ଧା ଛଞ୍ଥି୍ଵ କର୍‌ବା ପାଲ୍‌ ଯେଉଁସକୁୁ ସମ୍ବୀକର୍‌ଣ ମିଚବଲ ଚସଗୁଞ୍ଜିକର ସମାଧାନ 
ଅବନକ ସମ୍ଭସ୍କରେ କଣଷ୍ଟ୍ମସାଧ ବହାାଇଥାଏ । ଏଗୁଞ୍ଜିକର୍‌ ସମ୍ଭାଧାନ ପାଇଁ ମାକ୍ସଚଥ୍‌ ଲ 
ଏକ ସରଲ ସଭ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥ୍‌ବଲ ଓ ଏହ୍ଲାକୁ “ମାକ୍ସଚଓ୍‌ ଲ୍‌ ଙ୍କ ଚକ୍ରୀୟ୍‌ 
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#%୮୦ ବଦ୍ୟଯୁତ୍ଭ ଓ ଗ୍ହ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ସ୍ରବାଦ୍ର” ସର କୁହ୍ନାସାଏ । ଏହ୍ଜ ସ୍ବରରେ ବର୍କୀଣସି ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ଜାଲ (?¶[€୫୮)ର 
ପ୍ରଂଭ୍ୋକ ପରପଥରେ ବକୌଣସି ନର୍ଦ ଷ୍ଣ ମାନର ଚନ୍ନ୍ରୀୟ୍୍‌ ପ୍ରବାହ ସମ୍ବାନ ନ୍ଦଗରେ ପ୍ରବାଦ୍ଦ୍ରତ 
ହେଉଥ୍ବବାର ଅନୁମାନ କଗ୍‌ସାଏ । ଏକ୍ଗ ପ୍ରବାହର ନ୍ଦଗ ଦସିଣାବଶ୍ଚୀ (୦1061*16୧) 
ବା ବାମାବଣୀ (⁄4.0016] ୦୯1୧୮1୧୧) ବହାଲଇପ ରେ | ସନ୍ଞ ଜାଲର ବକୀଣସି ଅଂଶ 
ଦୁଇଗୋଵ ପଘରିପଷଥର ସା ଧାରଣ (୦୮ ୮୮୦୮) ଅଂଶ ବହାଇଥାଏ, ଚାହାବହଲେ 
ଡମଲ୍ଲଧ୍ଷରେ ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ରଭ ପ୍ରବାହ୍ରମା ନବା ଦୁଇ ପରିପଥରେ ପ୍ରବାହ୍ମୁଡ ପ୍ରବାହ୍ଵମା ନ୍ଧାର୍‌ ଅନ୍ତ ରଫଲ 
ଝହ୍ଘାଇଥାଏ, ପୁନଶ୍ତ ପ୍ରବାହ ନଗରେ ବ: ଗବ: ବ:ଲୁ ଯୁ କମକ ଧଟ୍ଯାଏ; କିନ୍ତ ବ: ଗୃ:ବ; 
ସନ୍ଦ ପ୍ରବାହର ବପସ୍ପୂଡ ୍ଦଗରେ ପ୍ରବାହ କରିବା ପାଲ୍‌ ପ୍ରକ୍ୂଭ ଚହଉ୍ତ୍‌ଥ!ଏ, ଢାହ; ହେଲେ 
ଢାହର ଗ ବଧୁ କ୍ତସ୍ଵକ ଧର୍ମ! 4 | 


12.10 ହୁଇଚ୍ଚଷ୍ଟାନ୍ଦ ସେଚ ସଚି ଚକ୍ରୀୟ ସଂବାଦ ରୀତି ସଂୟୁ।ଗ : 

ଏଠାରରେ ସମ୍ପ୍୍‌ସ୍ଥ ହୂଇଵ୍‌ ଷ୍ଟୋଳ୍‌ଙ୍କ ଝସ୍‌ଭୁକୁ 
ଭଳଟଗୋଛ ପର୍ଅଥ, ସଥା :-¬ 4 2379. 
26/79 ଓ 40୮908ଘେର୍‌ ଦଭକୁ (ଚଙ୍‌ 
ନଂ 1୩ 2“10) କସ୍‌ଯାଇପଯାଚରେ । ଚନରେ 
ଏଗୁଡ଼ିକ ( !), (2) © (3) ଦ଼ଗ୍‌ ପବଦର୍ଶଭ 
ହ୍ୋଇଅଛୁ । ମଚନେକର ଏହ ପରପଥ- 
ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାହୁମାନା ଯଥାନତମେ ×, 7? ଓ 
> ଓ ବସ ସମ୍ଭସ୍ତର୍‌ ୍୍ଦଗ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ଜୀ । 


ସେରୁର ବଭ୍ନ୍ନ ବାହୁର ବସ୍‌ଧ ୨, ଯୁ, 
†\ , >£ ଓ ଗାଲ୍‌ ଢ୍ନୋମିଃର ର ଚର୍‌ଞ ୨ 
ଏବଂ ବଦ୍ଯୁଉକୋଷର ବଵଃ ଗୁ: ବତ £ ଓ 
ବର୍‌ଧ 7 ବହ | (ଚନ ନଂ 1210) 
କରଟଙ୍‌ଙ୍କ ବ୍ଧ ଗୟ ନରମ ଓ ମାକ୍ସଚଥ୍୍‌ ଲଙ୍କ ସଭ ଅନୁ ସ୍ତୀ -- 
ପରିପଥ (1) ରେ 


±/ +(×£¬ 496 + (2 ¬ 2)ଞ8 5 0 0%ଁ......¡„ ..„ () 
ପରିପଥ (2) ଚର୍‌ 

202+0୦' ¬ 2)2:4-(2, ¬?) ୨ = 0 ଙ ..... '- (11) 
ପରପଥ (3) ଚର 

(2 ¬ 8 + (2 ¬ ୨) + 27 = 5. -....... (111) 
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ନୁର ବଦ୍୍ୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନଂ ହର ଚଫ୍‌ ଙ୍କ ନପ୍ଟ୍‌ମ ୬୩୪୧ 


ପ୍ରଥମ୍ଭ ଦୁଇ ସମ୍ମୀକରଵବର ×, 7' ଓ ଥର ଗୁଣାଙ୍କଲୁ ଏକନ କର୍‌ 
£±(୮ + ୦ +୮¶) -12-- >ହ = 0 ୭ (୮) 
¬ £54+7(52: 4 46) - 2250 5 ଚା | ଓର ୯୧୨?୨) 
2 କୁ ବ'ଦ୍‌ ଦେବା ପ'ଲ ସମୀକରଣ (1୪)କୁ 2¢ ଦାର୍‌ ଓ ସମୀକରଣ (₹)କୁ 
[୧ ଦବାଗ୍‌ ଗୁଣଳ କର୍‌ ବସମାନଙ୍କର ଅନରଫଲ ନଆସାଜ୍‌ | 
± [ ×(234-6 + 7†\) + 1୦ ] - 7' 
[£ ( + + ୦) + :×୦] =0 
କିମ। £ [ × 2 ¬ 2 ଓ + 5୮\ × 1୦ ] = 
4[ ୬୮ +୮୫୦+୮୦+ ୫୦ ] .... ... ର. (71) 


ବଚସେବଢବେଲେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମି୫ର ର ପ୍ରବାହ୍ନ ଶୁନ୍ଯ ହୂଏ, ବସଭେବେବେ 
+¬717=0 ଅର୍ଥାତ୍ଭ £==2' 


2:72 = ୮୦ 
କିମ୍ବା £= 5 ୧ ... (1211) 


ଏହ୍ବାଦରି ହୃଇଵ୍‌ବଷ୍ଟ୍ରାନ, ସସେରୁର ସମ୍ଭଭୁଲଳ ସଣ୍ଜି । 


12.11 ବ: ଗ୍‌ : ବ:ର ଚଲନା : 

ଚନ୍ଧୀୟ୍ତ ପ୍ରଦ୍ରାହ୍ନ ସୂଭ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦୁଇଗୋହ ଚକାଷର୍‌ ବ: ଗ୍ତ: ବର 
ଭୁଲଳା କଗ୍‌ଯାଇପାବର । ମନେକର ବକାପଦ୍ୟ୍କର୍‌ ବ: ଗବ: ବ: ଯଥାଛବମ 7?¡ @ 7;› 
ଏବଂ ସସମ୍ଭା ନଙ୍କର୍‌ ଆଭ୍ଲ୍ତଟ୍ଵଣ 
ଗଧ ସଥ'ନବମ ` 7¡ ଓ 7 | 
କୋଷଦୁୟ୍କଲୁ ବଗ୍‌ଧ 7୧ 7୧, ଓ 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମବିଵର ୯ ସ୍ତ 
ଚିନ୍ଧ ନଂ 12.11ବର୍‌ ୧ସଷର 
ପ୍ରଦର୍ଶିଭ ହ୍ରୋଇଅଛୁ, ଚସନ୍ଦୁପର 
ଗ୍ଵବରେ ସଂଧୂକ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ । 
ଏଠାବର୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମି୫ର୍‌ ର୍‌ 
(୭ନ ନଂ 12:11) ଗେ୍‌ଧ ୦ ବହୁଉ୍‌ ଓ ଘର୍ପଥ (1) 
ଓ‹(2)ରେ ପ୍ରବାହୁମାନା| ସଥାନନବମ × ଓ 7! ହେଜ୍‌ [ * 
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୩୪୨ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ହ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


ପଣ୍‌ପଥ (1) ପ୍ରଭ ଚ ସ୍କ ପ୍ରବାହ୍ନ ସଭି ପ୍ରବଷ୍ଟୋଗ କର୍‌ - କରଚଙ୍ଙ୍କା ର୍ଦ୍ଧ ଗସ୍ତ 


ନୟ୍ଟ୍୍‌ମ ଅନୁସାସ୍ଟୀ 
± 7? „ + ××4 + (£ - 41) = ଆ,  ... '*" ` 
ସେହୁ ପର୍‌ ପରିପଥ (2)ଚର . 
+ 1,4+ ୨+,+ (, - 5) = 77)... © ୭ ଧା) 
ଗାଲ୍‌ସଚୋମିଂଃର,ର ଶ୍ଳ୍ଯ ବବଦଷେପ ପାଇଁ £ = 7› 
୭ ± ,4-±7, = 77, ହହ ଚି ଚୟ (111) 
ଏବଂ ×¢. › 4 ±†92=¬ 77) % ©. ବୁ ଉର (୪1୨୮ 
ମୟ 23 _ 1 , £ 7) ¥: ୫୧୬ 2. (₹) 
7£ ` ?>©¬-†: 


ଆଉଏନୁସ୍‌ଣ ଚଗ୍‌ଧ 7; ଓ †) ବାଦ ଦେବାପାଇଁ ବର୍‌ଧ ୮) ଓ ୮(2ର ମାଳ 
ପଭିବଣିନ କର୍‌ ସୁଣି ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମ୍ିହର ର ଶୃନ୍ଯ ଵକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାର, 
2+ _ [1 ,' ¬ 7୮ ତ 
£ = ୧ ୬ ୨ ତତ (୩1) 
ସମୀକରଣ (୧) © (₹1) ସାହାସ୍ଯରେ 
77, (୮ ୮¬-†7) ¬ (ଞ୍‌ , + 7) †\ , ' ¬ †\ ¡ 


ଉଦା ଦ୍ରରଣ (1)-¬ ସମାନୁରଭୁଲଆୁ ଭନଗୋବ ବକାଷର ଯୁ କାକ ବଶଷାଗ୍ର 
ଏକ ବନ୍ଦୁବର ଓ ବଯୟୁ କ୍ତାତ୍ବକ ଶଶ୍ଷ୍ାଗ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ବହୂରର ସଂଯୁ କ୍ଜ (ବନ୍ଧ ଜଂ 12.12) 
ସଦ୍ଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକର୍‌ ଵ: ଗ୍ହ' ବ: ସଥ। ବମ 2, † ଓ ଓ ବସ୍‌ଲ୍‌ $ ଏବଂ ଆଭ୍ଯନ୍ତସ୍‌ଣ 
ରୋଧ ସଥାନବମ 4, 3 ଓ 2 ଓମ 


ହୁଏ, ଭାହ୍ରାବହ୍ନଟଲେ ପ୍ରଭ ବକା ଷଚ € ଠି 
ସ୍ତବଵାହ୍ରମ୍ନାନ୍ଧା ନଞ୍ଦ୍ିୟ୍ଟ କର୍‌ । 5 
ମନେକର 4324 ଓ @ × . 9 
4024. ଘରପଥର ସବା ହମାନା ©. 
ସଥାନ୍ତମ୍ବେ × ଓ 47? ଓ ଚସମାବନ @. 
ଦ୍ଦସ୍ିଣାବଶ୍ଚୀ । ଏହ୍ଦ ପଣ୍୍‌ପଥଦ୍ମୟ୍ଟ୍‌ରେ ମୟ 2 
କିର୍‌ଚଙ୍୍କ ବ୍ଧ ଗସ୍ଟ ନୟ୍ବମ ପ୍ରସ୍ଫୋଗ = 
କର୍‌ ଚନ୍ନୀସ୍ବ ପ୍ରବାହ୍‌ ସ୍‌ଭ (ଚନା ନଂ 12 12) 
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ଛିର ବଦ଼୍ୟୂତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନଂକର ଚଙଫ୍‌ ର୍କ ନୟ୍ବମ ୩୪୮ 


ଅନ୍ମ୍ମସାୟ୍ରୀ ¬ 
ନ୍‌ 2±-4-3(±2 - 7)= 3 - ¦ =2 ¬... ରର ରଥା (୮) 
41! + 3(2' - >) = 1 - 2 = ¬ 1... ମି (11) 
କମଳା ୫ ରେ ରଜ ଖା 0) 
3 - 74 = 1 ଏ ରେ „ଆଜ (1୧) 
15 -97=6 “.. ରଜ ଉଚ (୧) 
କିମ୍ବା 152 - 35, =5 ... ରୋ (୮୨ 
267, =] କିମ୍ଳା = ର (ଦୁଇ ଖ୍େଲ୍‌$ ବୋ 
ମଧ୍ୟବର) 
5⁄ = 3 × 4 = 
26 
3 55 11 
5×=2+- = 5 © ±×=727; ଏଥିୟ୍‌ର୍‌ ଓ ପ୍ଟ୍ବେଲ୍‌ ୫ ବକାଷ 
26 ` 26 26 ମଧ୍ବର ) 
±¬ ଳା ୭ 1 _ 10 £ ଏମି ୟର, (1 ବଭ୍‌ଲ୍‌ $ ଚକାଷ ମଧ )) 


26 ˆ 26 26 ”' 

ଉଦାଦ୍ରରଣ (୦) ଓ 1 ୧ସ୍ଲ୍‌$ ବ: ଚା: ବ; ଏବଂ 
1 ଓ ଥଠ ଓମ୍‌ ଆଭଂନ୍ତସ୍ଵଣ ଚରଗ୍‌ଧବସ୍ଜିଷ୍ଣ ଦୂଇଃ ବକାଷର ଯୁକ୍ତ ଶେଷାଗ୍ର ପ୍ରଭ୍ୟେକ 
4 ଓମ୍‌ ବ୍୍‌ଧ ମଧଦଦେଇ ଏକ ବନ୍ଦ ଓ ବର୍‌ ଓଚନ୍ନ ନଂ 1213) ଓ ବଯୁ କ୍ତ ଶେଷାଗ୍ର 
ଅଳ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦ୍‌ ଓର୍‌ ସଯୁ କ୍ତ । ସବ୍ଦ ୟା ଓ 2୨ ବନଦ,କକୁ 10 ଓମ୍‌ ଦଘଗ୍‌ଧବଶିଜ୍କ 
ଏକ “ ଭାରଦ୍ନାଗ୍‌ ସଯୁ କ୍ଫ କରଗ୍‌ସାଏ, ଢାହାବହବଲେ ଥ ଓ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରବାହ୍ଵମା ନ୍ଧା ନଷ୍ତସ୍ତ 
କର । 


ମବଚନକର ପରିପଥ (1) ଓ (2)ବର (ଣିନ 
ନଂ ଏ2“]13 ବଦଗଖ୍ୟ ପ୍ରବାହ୍ରମାନା ସଥାନ୍ତମେ 
୨୦୬। କରଚଙ୍‌ଙ୍କ ଦବୁଂଗୟ ନୟୁମ ସ୍ରଚସ୍ତାଗ 
କର (ଚନ୍ଜୀୟ୍ଢ୍‌ ସ୍ତବାହ୍‌ ସାଭ ଅନୁଯାୟ୍ବୀ) ¬ 


ପରପଥ (1)ରେ 
4 + 1±¬-10 (× - 1) 
= --ୟ-  .(() 
ପରି୍ଷଥ (2)ଚର 
42:4-10 (7 ¬ ×) + 21' 
(ଚନ ନଂ 1213) = ] ୫୭ >» (1) 
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#୪୪ ବଦ୍‌ ଓ ଚ୍ୃ ମ୍ଚକ ବଜ୍ଞାନ 


15-- 102= -2 -.. 5 . (1) 
କମ୍ବା = 1024+16//=1 ` -.“ ଜଉ ଉଚ (୧) 
30± - 207:= - 4 
କିମା! ଏ ` - 30» + 481/-= 3 
287:5-51 ,'. 72= - 78 ଏଏ ୟର, ସମୀକରଣ 
(11)ଚର ୬ର ମ'ନ ବସାଇ 
152--10 × 28 = ୭. 
, ¡5୬ = =33 
„ 152=- 2 „¡= 7 ¦ 
ଏଲ 11 
୨୭ ୩୫୭ ୩୨୦ ୧ ଜର 


_ 11 _ - 2.) = - 27 5 
ଉଠ୦୨୦ ୨ ବ 28) ” 140 ଏ" ୟର (ରୁ 4) 


. ଥରୁ 3ଲୁ ୩ ଏମ୍ପ ସ୍କ ର ସ୍ରବାହ୍ର ସ୍ରବାହ୍ଉ ହୁଏ । 


ଉଦାଢ୍ରରଣ (3) :-¬ ଗୋଝଏ ହୁଇଵ୍ଃୁେ ନ୍‌ ସେରୁ 42/09ର 42, 
2୦, ୦? € 74 ବାହୁରେ ଯଥାନଚମ 1, 4, 3 ଓ 2 ଓମ୍‌ ବେ୍‌ଧ ଅଛୁ । ଏହାର 
2. ଓ ୦ ବହ, ମଷବର 1 ଓମ୍‌ ଆଭ୍ୟନ୍ତସବଣ ୧ଗ୍‌ଧ ଓ 2 ସ୍ବଲ୍‌ $ ବ: ଗ୍ଲୁ ବଂ ବରିଷ୍ଟ 
ଏକ ବ୍ୟାଵେସ୍ଵୀ ସଯୁ କ୍ତ ଏବଂ 3 ଓ ¡9 ବନ୍‌ ମଧରେ 10 (ଦଶ) ଓମ୍‌ ଗୋଧବଶିଞ୍କ 
ଗୋକଢ଼ଏ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମିଃହର୍‌ ସଯୁକ୍ତ । ବ୍ଯାଃଃେସ୍‌ ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍‌ନୌମିଃର ମଧ୍ୟାରେ 
ସ୍ତବାହ୍ଵମା ନ୍ପା ନ୍ତ୍ିସ୍ଟ କର । 


ସ୍ରଶ୍ଵମାଳା 


1. ` ଗୋଝିଏ ପରବାସା ଜାଲର୍‌ ବଭ୍ନ୍ନ ଅଂଶରେ ପବାହୁଭ ବଦୁଯଭୂସ୍ତବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 
କରଚଫ୍‌ର୍କ ନୟ୍ଟମଭ ଉଚଞ୍ଚେଖ କର୍‌ ଓ ଭାହ୍ରା ବୁଝାଇ ନ୍ଦଅ । ଏହ୍ଜ ନୟ୍ବମ ପ୍ରୟ୍ରୋଗ 
କରି ହୃଇଝ୍‌ୱ୍ଟ୍ଲୋନ ଳ୍କ ବସ୍ତୁର ସମଭୁଲନ ସର୍ଚି ନଗମନ କର୍‌ ! 


୬.  ଗୋଛିଏ ହୁଇହ୍ଚନ୍ଟ୍ରାନ, ଚବସଭୁ ଅସମ୍ଭୁଲଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥ୍ବବାବେବଲ ସେଥ୍ରରେ ଥ୍ବବା 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମି ୫ର ର୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଦ୍ଡ ବହଜ୍ଥବା ବଦ୍ଯୁଭ୍ଜ ସ୍ତବାହ୍ନ ପାଲି ଏକ ସ୍ବନ୍ନ 
ନଗମ୍ଭନ କର ଏବଂ ଡାହ୍ରା ସାହ୍ାମ୍ୟରେ ଚସତଭୁର ସମ୍ଭର୍ୁଲନ ସର୍ଚି ଜଗମ୍ଭଳ କର । 
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ନ୍ଥର୍‌ ବଦ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନଂକର୍‌ ଚଫ୍‌ଙ୍କ ନୟ୍ଫମ ୩୪୫ 


ଓ. ସମାନ୍ତରଭ୍ଲକ୍ତ ଭଳଚୋଝ ବଳାଷର ଯୂକ୍ତାସ୍ବଳ ବଣ୍ରଷାଗ୍ର ଏକ ବନହୁବର୍‌ ଏବଂ 
ବଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଶେଷାଗ୍ର ଅନ୍ଯ ଏକ ଵହୁଚରେ ଫଯପୁ କ୍ର । ସଦ୍ଧ ଭନ୍ନଗୋଃ ବକୀାଷଣର 
ଵ: ଚା: ବ: ଯଥାନେମେ 2, 1 ଓ 4 ବସ୍‌ଲ୍‌୫ ହୁଏ ଏବଂ ବସମାନରଙର ଆଭଲୁଚସାଣ 
ବରଗ୍ଧ ସଥାନଚମ 4, 3 ଓ 2 ଓମ୍‌ ହୁଏ, ଭାହୁ,ବେବଲ ପ୍ରଭ୍ୋକ ବକାଞ ମଧରେ 
ପ୍ରବ୍ନାହ୍ରମା ନରୀ ନର୍ଦ୍ରୟ୍ଵ କର । 


ଯି 7 ୮ ୨9 
[ ସଥାନପମେ 7:34. 73 ଓ ¡3 ଏମି ସ୍ତର୍‌ ] 


4 ସମ୍ଭାନ୍ତର୍‌ଭ୍ଲକ୍ତ ଦୂଇବଗାଃ ବକାଷର ଯୁକ୍ତାସ୍ଵକ ଶେଷାଗ୍ର ଏଳ ବନ୍‌ ଥିରେ ଓ 
ବିୟୁ କ୍ତାତ୍ବକ ବଣଷାଗ୍ର ଅନଅ ଏକ ବହ୍‌ 7ଚର ସଂୟକ୍ତ ଏବଂ ଏହ୍ନ କୋ ଷଦ୍ଧୟ୍ର 
ବି ଗ୍ଫାଂ ବୀ ସଥାନମେ 4 ଓ 2 ବସୟ୍‌ଲ୍‌୫ ଏବଂ ଆଭନ୍ତସ୍ଵାଣ ଚଟ୍ାଧ ସଥାନ୍ତମେ 
1 ଓ 05 ଓମ୍‌ | 4 ଓ 2 ବହ୍‌ ଲୁ ସଦ 0 ଓମ୍‌ ରଗେ୍‌ଧବଗିଞୁ ଗୋଃଏ ଭାର- 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ଫପୁ କ୍ତ କର୍‌ସାଏ, ଭାହ୍ନବହବଲ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ବକ! ପର ସ୍ରବାହ୍ଵ ମା ନ୍ଧା ନ ପ୍ରସ୍କ 
କର । ଓ 


[୮ 4 ଟଗ୍ଦ୍ଵଲ୍‌ ୫ ବକାଷ୍ପର ପ୍ରବାହ୍ରମ ନା = 1.41 ଏଜିସ୍ବର ] 
2 ସଲ୍‌ $ କୋଷିର ପ୍ରବାହୁମାନା = ¬ 1. 16 ଏହଵୟୁର 


5. ଦୁଇହ଼୍ ବଦ୍ଯୁଭକୋଷର ବ: ରୂ: ବ: ଯଥ ନାମେ 2 ବସଲ୫ ଓ 1 ବଜଢଲ,୫ ଏବଂ 
ଆଉଂନ୍ତସ୍ବାଣ ରୋଧ ସଥ ବମ 1 ଓମ୍‌ ଓ ଥ ଓମ୍‌ । ଏକୁ ବକାପିଦ୍ଧସ୍ତର ଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ 
ବଶଷାଗ୍ର ପରସ୍ଥର୍‌ ସହ୍ଦ୍ଧଭ 10 ଓମ୍‌ ବରାଧବିଶିଷ୍କଣ ଏକ ଭାରଦୁ'ରା ସଯୁକ୍ତ ଓ 
ବୟୁ କ୍ତାମ୍ବଵକ ବଶଷାଗ୍ର ପରସ୍ଥୁର ସହ୍ଦୁଡ 1 ଓମ୍‌ ବରାଧବିଶିଷ୍ଣ ଏକ ଭାରଦ୍ବାରା 
ସଯୁ କ୍ତ । ଏହ୍ନ ସଂଯୋଗୀ ଚାରଦୁୟ୍ତର ମଧ୍ଯବିହ୍‌ 10 ଓମ୍‌ ବରାଧବସଗିଷ୍କ ଏକ 
ଭାର୍‌ଦ୍ବାରା ସଂଯୁ କ୍ତ ହ୍ଲେଲେ ପ୍ରଃଭ୍ୟକ ଚକା ପର ପ୍ରବାହ୍ଵମାନ୍ନା ନର୍ରିୟ କର । 


[ 2 ବତ୍ବଲ୍‌୫ ଚକାଷବର ପ୍ରବାହୁମାନା = 1 ଏହିସୂର; ଏକ ବସଲ,$ 
କୋଷରେ ପ୍ରବାହମା ନ୍ଧା = 7£ ଏ. ୟର ] 


6. ବଗାଵିଏ ହୁଇଝ୍ବାନ, ସେରୁ 4732009ର 48, 80 ଓ 40 ପରଭ୍ଯେକ 
ବ୍ରାହ୍ମରେ 5 ଓମ୍‌ ଓ ୨90 ବାହୁଚର 6 ଓମ, ବରା ଧ ଅଛୁ । ବସରୁ ମଧ୍ୟଲୁ ଗୋଃଏ 
ବକାଷରୁ ସଦ୍ଧ 0“2 ଏଣୟ୍ବର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରବଣ କରେ ଓ ଗାଲ୍‌କ୍୍ଵନୋମି୫ର୍‌ର 
ରୋଧ ସଦ 10 ଓମ୍‌ ହୁଏ, ଭାହ଼ାବହରଲେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନେ।ମିଵର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବା ହ୍ରମାନ୍ନା 
ନଷ୍ଦ୍ିସ୍କ କର । [ ଜ୍‌: $; = $9୧ ଏର୍ମସରର ] 


09201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।ଂଧ@ ଠ161|.0୦୮ 


୩୪୭ 


10, 


ବଦୁତ୍ଭ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ବଳ ବଜ୍ଞନ 


ଦୁଇଝ ବଦୁଂଡ୍‌ବକାଷର ବ ଗୃ.ବ ସଥାନ୍ତମମ 2 ଓ ଓ“ ଦ୍ଵୋଲ୍‌ଃ ଏବଂ 
ଅଦ୍ଭୟମନ୍ଦସ୍ବଣ ଝରା ଧ ଯଥାନତମେ 1 ଓ ଠ ଓମ୍‌ । ବସମାନଙ୍କର ଯୁ କ୍ତାତ୍ସକ ବଶଷା ଗ୍ର 
4 ଓମ୍‌ ରରାଧବଶିଷ୍ଣ ଚଟଗୌଶିଏ ଢାରଦ୍ରାରା ପରମ୍ପର୍‌ ସଂଯୁ କ୍ତ ଓ ଛଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ 
ଶଣେଣ୍ଞାଗ୍ରୁଠ ଓମ୍ନ ଚରାଧବଶିଷ୍ଣ ଚଗାଶିଏ ଭାରଦ୍ଲାରା ପରମ୍ପର ସଂଯୁ କ୍ତ । ଏହ 
ସଯୋଗକାର୍‌ା ଢାରଦ୍ଧୟ୍ଵର ମଧ୍ଯବନଦ୍ଦ 8 ଓମ୍‌ ରୋଧବଘଶିଷ୍କ ଅନ୍ଯ ଏକ 
ଜୁଝୟ ଝାରଦ୍ଧାରା ସଂଠବକ୍ତ । ଏହ୍ନ ଭୃଗୟ ଭାରରେ ସ୍ରବାହ୍ମମା ନା ନଷ୍ରୟୂ କର । 

[ ଜ: 0“ 1575 ଏମସର ] 


ଝୂଢ୍ୟେକ ଏ ଓମ୍‌ ରରାଧବଶ୍ରିଷ୍ଣ 1: ଚଗାହନ ଢାରଦ୍ବାରା ଚଗାହ଼ଏ ଘନବକନ୍ଧନ 
ଗଢେ। 2୬ ପ୍ତ୍ରେଲ୍‌ଵ ଵ. ଚୂ. ବ. ଓ 0'09 ଓମ୍‌ ଆଭ୍ଯଲସ୍‌ଣ ବରା ଧବଶିସୁ 
ବଗାଚଏ ବ୍ଯାଚସ୍‌ୀ ଏକୁ ଘନଚକ୍ଷନର ବସବକୀଣସି ବାହୁର ଦୁଇସ୍ତାନ୍ତ ସଦ୍ଭ 


ସୀୟୁ କ୍ର । ପରିପଷଥ ଜାଲର ବଭନ୍ନ ବାହୂରର ସ୍ରବା ଦ୍ବମାନ୍ନା ନଷ୍ତସ୍କ କର । 
{ ଜ: 1.73, 620, '495, .125, .250 ଏର୍ୟୁର୍‌ ] 


ସମ୍ବାନ ରୋଧବ୍ରଗିଷ୍ପ 12ଗୋନ୍ତ ଢାରଦ୍ଧାରା ଟଗାଃଏ ଘନଚଷନ୍ନ ଗଠିତ । ସନ୍ଦ 
ପ୍ତ୨ଃଉଭ କ ଡାରର ବରାଧ ଯ ଓମ ହୁଏ ଓ ଘଳବଞନର ସେକୌଶସି ବାହ୍ତୁର ଦୁଇ 
ପ୍ରାନ୍ତ ମଧରେ ଚଗାବିଏ ବ୍ଯାଵେସ୍ବୀ ସଯୁ କ୍ର ହୁଏ, ଡାହ୍ୀବହ୍ନଲେ ଘଳଚଷନ୍ନର 
ଭୁଲ୍‌ମାନ ଚରାଧ ନଣ୍ରିୟ କର । 

[ ୧ 66୧] 


ସମ୍ଭାନ ରେ ଧବିଣି ଞ୍ପ 12 ଟଗୋଵ ଜାରଦ୍ଧାରା ଚଗାହଏ ଘଳଟକ୍ଷନ୍ ଗଠିଭ । ସନ୍ଦ 
ପ୍ରଂର୍ଭୀକ ଭାରର ବର୍‌ଧ 7 ଓମ୍‌ ହୁଏ ଏବଂ ଘନବଞ୍ଚନ୍ନର୍‌ କୌଣସି ପାଶ୍‌'ର (1866) 
ଏକ କୋଣରେ ପ୍ର ବାହ୍ର ପ୍ରବେଶ କରେ © ବସହ୍ନ ପାଶ୍‌ ର ବପଗ୍ଵଭ ବକାଣରେ 
ତାହ୍ଵା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ, ଭାହରା ବହ୍ଲେ ପରିପଥର ରୁଲ୍ଲାମ୍ଭାନ ବଗ୍‌ଧ ନ୍ତିୟ୍ତ କର । 


[ବା 4. 
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ନ୍ଚୟ୍ହାଦଶ ପର୍ଚନ୍ଛଦ 
ଭୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଳେ 


( 16070--1199106€1165 ) 


13.1 ବଦୁ।ଚ୍‌ ସବାଦର ବନ ସୂଭାବ : 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନର୍‌ ପ୍ରଧା ନଉଃ ଭନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତବ ପରିଲସ୍ଜିଉ ହୁଏ, ସଥା :-¬(1) 
ଚୁମ୍ବସ୍ବସ୍କ୍‌ ପ୍ରତ୍ବବ, (୮୨୮ ଭାପୀୟ ପ୍ରସ୍ବବ ଓ (୮ ରାସାୟ୍ତଳକ ପ୍ରପ୍ନବ । ଉପରୋକ୍ତ 
ବସେକୌଣସଥି ପ୍ରସ୍ତ୍ବବ ସାହ୍ରାମ୍ୟରେ ବଦୁୟଭ୍‌ ପ୍ରବା ହ୍ରମା ନା ମାପ କରାଯାଇପ।ରରେ । ଢାପୀସ୍ତ 
ପ୍ତପତ୍ସ୍‌ବ ପାଇଁ ବକୌଣସି ଚରାଧ ମଧ୍ଯବଦଇ ଓ ରା ମାସ୍କ ନକ ସ୍ରଘ୍ସ୍ବୂକ ପାଉ ଚଳୀଣସି ବଦୟୟଉ 
ବିଶ୍ଳେଷୀ ମଧ୍ଯଦେଇ ବିଦ୍‌ ୩ଢ୍‌ ପ୍ରବାନ୍ଦୁୂତ ବହ୍ନବା ଆବଶ୍ୟକ | ବକୌଣସି କଠିନ ପଣ୍ବା 
ମ୍ଷରେ ବଦ୍‌୍ୟଂର୍‌ ସ୍ରବାହ୍ୁଭ “ହେଲେ ରାସାସ୍କନକ ଵିସ୍ଫରା ସମ୍ପାଦର ହ୍ନ ନାହି କମ୍ହା ସେହ୍ନ 
ଘର୍‌ ବା ସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ ଶ୍ଵବ୍‌ ଝମ୍ରା ଶା ବହ୍ାଇଥାଏ, ଭାହ୍ନା ହ୍ରେଲେ ସେଥ୍ଵରରେ ଭାପ ଉସ୍ବାଦର ହୁଏ 
ନାହି । କନ୍ତୁ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ଵ ବମଭାହା ବହ଼ଉ୍‌ ବା ସରୁ ହେଉ ସେଥରେ ବଦୟତ୍‌ ସବାହ 
ସଂଲରେର୍‌ ଢାହାର ଚଢ୍ୁ୍‌ଦ୍ଦ ””ଗଚର ସଙ୍ଗଦା ଏକ ଚୁମ୍ଭକଷଷେନ୍ନ ପ୍ରତ୍ବଭ ହୁଏ । ତେଞ୍ପ 
ବଦୟଯୟତ୍‌ପ୍ରବାହ୍ନର ବଭ୍‌ନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତବ ମଧ୍ୟଚର୍‌ ଚୁମ୍ବମ୍ନୀସ୍ତ ସ୍ତତ୍ଵବ ସକ୍ମୁଠାରୁ ମୌଲ୍ଦକ ଓ ଏହ୍ସ 
ପ୍ରପ୍ବବ ସାହ' ଯ୍ୀବର ସାଧାର୍‌ୂଣଇଃ ସ୍ତବାହୁମା ନନା ମାଧ କରାଯ ଏ । 


13.2 ବଦୁଧଚ୍‌ ସ୍ବାଦ ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ସଭ।ବ ( \¥[880€£1° €୮୮୧୯୯ 0£ 
€]16୦୯୮1୦୯ ` ୯1୮୮୧୮୮) ' 


ବର୍କୀଣସି ଭାର୍‌ରେ ବଦ୍ଧଂଭ୍‌ ପ୍ରବାହ ହ୍ଵେବାବଳଳେ ତାହା ନକରେ ସ୍ଥାଗିର 
ଏକ ସୂଚୀଚ୍ମ୍ବକ ବଵିପ୍ତ ବହ୍ବେଦ୍ଭଥ୍ଵବା ଅଥାତ୍‌ ବଦ୍ୁତ୍‌ସ୍ତଵ୍ାହଦ୍ବା ରା ଚମ୍ଭକଛୈନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ 
ବହ୍ନଉ୍ଥ୍ବବା ବିଷୟ୍ଠ ବବିଜ୍ଞାନକ ଓଏରଶଷ୍ଟୃଡ୍‌ (୦€%୫¢୧୯୦) ପ୍ରଥମେ 1619 ନୀଷ୍ପାବ୍ଦରେ 
ଆବଷ୍କାର୍‌ କରିଥ୍ବବିଲ୍‌ । ଏହ୍ନ ଚୃ ମ୍ପକକ୍ଷେନ୍ବର ବଲବରଖାଗୁଡ଼ଜଳ ଗୋଛ଼ଏ ସ୍ଚୀଚ୍ମ୍ବକ- 
ଦ୍ବାରା ଅବ୍ଦନ କରାଯାଇପଷାବର । ପସ୍ବାକ୍ଷା ସାହାସଂଚରେ ଜଣାଯାଏ ୧ସ ଏହୁ ବଳରେ୍‌ଖା- 
ଗୁଞ୍ଜକ ଭାର୍‌ ଗ୍ଭର୍‌ପା ଖରେ ଚକଚଉଗୁଞ୍ଜଏ ସଂବକ୍ର୍ରୀବୃ୍ଧ୍‌ ଓ ଏକ୍ଧୁ ବୃଦ୍ଧ ଗୁଖଜିକରେ ସମଭଲ 
ଭାର୍‌ ସହ୍ଦୂଭ ସମ୍ଭବକାଣ ଜ୍‌ସ୍ପନ୍ନ କରେ (ଚନ୍ନ ନଂ 13 1) | ଏହୁ ଚ୍ମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ନର' ଦଗ 
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୩୪୮ ଛଦ୍ୁତ୍ତ୍ର ଓ ରୁ ନ୍ଵକ ବଜ୍ଞିଳ 


ମାକ୍ସଣଣ୍‌ ଲଙ୍କ କଳି ସୁ, ନିୟମ (୦୦୮୮ ୫୦୮୧୩୮ 101୧) ବା ଦଇିଣ-ହସୁରୂଠି ନୟମ 
(?\ : ୪ ;£- 1) 8004 ` ୪857 ୨ 01୧) ସାହାଯ୍ୟରର୍‌ ନୟ କରାଯାଏ | 


[[ 


୯୯ 
"୯୯୦୧ 


୨୪୯୯୯୪୯ 


( ଚନ ନଂ 13:1 ) ( ୭ନ ନଂ 132) 


ଦବି ସ୍କ ନୟୁମ :- -ଗୋଡ଼ୁଏ ଦଛିଣ:ବର୍ୀ କକ ସ୍ସ ଗ୍ଲନା କଲେ ଡାହ୍ନାର 
ଅଗ୍ରଦ୍ଦଗ ସେଉି ସରଲଗରୈଷିକ ଦ୍ଦଗରର୍‌ ଗତ କରେ ଭାହ୍ନା ସବ୍ଦ ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀରେ ବଦ୍ଘୁତ୍‌- 
ପ୍ରବାହ ର ନ୍ଧଗ ହୁଏ, ଢାହାହ୍େଲେ କ୍କ ସ୍କ “ପୃଥ୍ତିଳର ୍୍ଦଗ ଚୁମ୍ବ୍‌କ୍ଵସ୍କ ବଲରେଝାର । ନ୍ଞଗ 
ଜବଦାଶ କରିବ |! 


ଦକ୍ଷିଣ-ଦସ୍ମୁଠି ନୟୂମ (1180()800 80359 ` 11,016) : _% ସଦ 
ଵଦ୍‌କଉସ୍ପବାହ୍ବକାସ୍‌ ପରି ଵଞାସ୍ତରକୁ ବସ୍ଜିଣହମ୍ତ ମୁଠିଦାରା ଧରାଯାଏ ଓ ବୃକାଙ୍ଗଲ ବଦ୍ଦ୍ୟଭ୍‌ 
ପ୍ରବାହର ଦଗ ନବଭେଶ କବିର, ଡାହ୍ରାହ୍ନେଟଲ୍‌ ପରିବା ସ୍ତୁରୁ ପରବବେଷ୍କୃନ କରୁଥୁବା ଆଙ୍ଗ ଲ- 
ଗୁଣକଳ ରୂମ଼୍କବକ୍ଷନ୍ତର ନ୍ଗ ଜରଣ କଣ୍ଵବ । 


13.3 ଳାପ୍ଳ୍ସ୍‌ କଁ ନୟୁମ (1. ']1180€?୪ 1 ,1୨/୮) : 


କୌଣସି ପରବାସ୍ତ୍ରୀରେ ବଦ୍ୟଯୂତ୍ତ୍ର ପ୍ରବାହ୍ରଡ ବହ୍ବଲେ, ସସତି ରୁମ୍ଭକବକଷେନ ଉପ୍ପଲ୍ନ 
ହୁଏ, ଡାହାର ଝବଭା ପଶଦାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ସେକୌଣସି ଦୂରତ୍ଗଵରେ ବକୀଣସି ଏକ ବହୁଚରେ 
ଏହ୍ନ „ନ୍କ ମଦ୍ାସ୍‌ ନଞ୍ୟ୍ର କର୍‌ସ!ଏ । 
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ବଦ ୍ତୁଚଚ୍‌ ମଳୟ ବ୍ଞ ନ #୪୯ 


ମନେକର ୩୮ ବଝଗାଶିଏ 
=ˆ“ ଘରିବାସ୍ତ୍ରୀ ୮୬ (=୮/)ର ଏକ 
¦ ଷ ଦର ଅଂଶ (ଚନ ଳଂ 13.3) 
7 ଓ ପ୍ରବାହ୍ରମାନନା ¢ ପ୍ରବାକ୍ସ୍ୁଇ 
ବହଉ୍ଅଚ୍ୁ । ୩୧! ଠାରୁ ¢ 
ଦ୍ୁରଦ୍ମରେ ଅବମ୍ରୁଭ ୮ ବନ୍ଦରେ 
ଚୃମ୍ଭ୍କକ୍ଷେନ୍ତର୍‌ ଗବ୍ରଚା ନଥ୍ତିସ୍କ 
(ଚି ଳଂ 13. '3). କର୍‌ବାଲୁ ହ୍ଲେବ । ମଚନକର 

6/ ଠାରରେ ଅର୍ଵିଉ ସ୍ପର୍ଶକ © ବ୍ୟାସାର୍କ ଠଉକ୍ଵର ¢ର ଅନ୍ତୂର୍ଗଭ ବକାଣ== 6 


ଲଧଲ୍ବସ୍‌ ର୍କ ନସ୍ତମ୍ଭ ଅନ୍ୁମାୟ୍ଵୀ ୮ ବହ୍‌ ରେ ଚ୍ଢ ମ୍ବକ ବଞ୍ଷନ୍ନର୍‌ ଖବ୍ରଜା 
877 < ! 2 6 ? 


କମଳା ସା ଜି ୧ ୦ 


ଏଠ ରେ £ ଏକ ଧୂ ବ'ଙ୍କ ଓ ଭାହାର ମାନ £ ଓ 7ର୍‌ ଏକକ ଉପରେ ଜରଁର 
କରେ । 7 ବହ୍‌ୟରେ ଏକବ୍ଧ୍‌ ଚମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନର ନ୍ତ୍ରଗ, 8/ ଓ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଉ୍ଭପୂନ୍ନ ସମଭ୍ଭଲ ସଦ୍ଧ୍ଵର 
ଲମ୍ବ ଓ ଭାହ୍ନାର ଟବ୍ରଭା ମାଧମ୍ଭର ପ୍ରବେଶ୍ୟତା /¿ ଉପରେ ନର୍ଭର କରେ ନାହି | 
ସଦ୍ଧ # = 1 ହୁଏ, ଡାହା ବହୁଲେ 
81' =?! ଯମ 6... ମା „..' (13:2) 


ଗୋଵଏ ପର୍‌ମିିଇ (1016) ବଦିଘ୍ଯର୍‌ ଇଂରରେ ବଦୁୟୁଢ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନ ଫଲରେ 
ସେଥି ଚୃମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍୍ର ଉପ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଚାହ୍ରାର୍‌ 'ଖବ୍ରଭା ନଷ୍ତ୍ିୟ୍ତ କରବା ପାଇଁ କାରର ସ୍ରଭ 
କ୍ଷିଦ୍ରାଂଶଦ୍ବାଗ୍‌ ଉସ୍ପନ୍ସ ହ୍ରେଦ୍ଭଥ୍ବବା ଗବ୍ରଡ୍ଭାର୍‌ ଉଉକ୍‌ଃର୍‌ ଚସାଗଫଲ ନିଆଯାଏ । ସୁଚଗ୍‌ଂ 
ଏ ଞେନ୍ଧ୍ରେ ବ: ଚୁ: ଏକକରେ ପ୍ରବାହ୍ଵମ୍ବା ନା ମାଘ କଗ୍‌ଗଲେ ଚ୍ଟମ୍ଫର୍ଲୀୟ୍କ୍‌ ଗବ୍ରଢା 


†# = / ୩୫୮ 6 ଓଏର୍‌ଏଣ୍ଡ୍ଟଡ଼ୁ *୫ *‹ *୫ ୬୭୫ "* ୫୭ (13.3) 
?“ 
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୩୬୫୦ ବଦ ତ୍ତ ଓଚରଚ ମ୍ଚ୍‌କ ବଜ୍ଞନ 


ଚମ୍ବ୍କୀଷ୍ତ ବପ୍ତରଣ ( ୪[88୫1୮€୯1୦ 1101001100) ବା ପ୍ରବାହ୍‌ ସାହ,ଭା 
(110± ]9€051୧7) 


= / *! ୩୫1 16 .. ` -.(13.4) 
କକ ସିସି 
ମି, କ. ଚସ, ଯକରଭବର (7?/¶[, £. 5, 5୩୫୮୧୮) 
5 = / ` ଏ 513 6 ଏହୟୁର - ସେସାମିବର, `:. _.." ( 3.5) 
7 0! ୧10 6 ୀ ,6 
2-= ¿° / -‰”* ୧୬ ବେର / (ମିବର)ଂ ` (13.6) 


ଏଠାବର, 7 = ଏଥିସର, ଏକକରର ସିବାହମାନା 
¿© = ଶ୍ରନଂସ୍ଥାନର (1001 7 $986€) ସୁବଭହଏଭା 
= 4# × 10*7 ୧©,୧ବର/ ଏ ¥ୟୁର-ମିଃର 
6/ = ମିହର, ଏକଳଚର ବଦିଏଏ 


13.4 ସବାଦମାଢ଼ାର କ: ଚୁ: ଏକକ (6. †¶. (7୧1 ୦£ ୦୯ଫ୧୩୯\ : 


ଲ୍ପୁଲ୍ପସ୍‌ଙ୍କ ନୟମ୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ, 8୮” = £ 51୮ 6 


ସନ୍ଦ ଧଗ୍ଯାଏ ବସ ୧୮୮=1], ?= 1, ‡ = 1 ଓ 6 = 90° ଭହ'ହେଳେ 
67" = † ଓ ବଡଣୁ £== 1 | ସୂୁଡରାଂ ଏକକ ବନ୍ଦର୍ଘ୍ୟର ଏକ ଘରିନାତ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ନରଦାଦଇଳ 
ବିଦୂଂଢ଼ ସ୍ରବାହ୍ନ ଭାହାାର ଲମ୍ଫ ହଗଟବର ଏକଳ ଦୂରଢ଼ଚର ସନ୍ଧ ଏକଳ ଗବଭଂବସଶ୍ିସ୍କ୍ 
ରୁ ମ୍ଭଳକ୍ଷେନ୍ଧ୍ ଉପ୍ପନ୍ନ କଟର, ଢାହ୍ନାବହବଲ ଏହ ପ୍ରବାହର ମାନ୍ନା ଏକକ ବହବ । 


କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ଛ ଭକ ୯୫ର ପରିବା ସାର୍‌ ବଦିଣ୍ୟ ସହନକ ମଟନ ଲମୃ ହୂ ”) କେବଲ 
ସେଭେବବଳଲେ ପର୍ଚବାସ୍ତ ବୃଣ୍ଵଳାର । ୭ରଣୁ ଏକ ୫ସଗ୍ଧ ଯୁ ମିଟର ଦେର୍ସଯ ଓ 
ଏକ କସଣ୍ଗ ର ମିଟର ବଧାସାର୍ଦୀ ” କି ଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୁଷ୍କର ଗୃପ ଦଦ୍ରାଇ ଥିବା ଏକ 
ପରବାଦ୍ରୀ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ରବାଦିଚ ଯେଉଁ ବଦୁୟଚ୍‌ ପ୍ରବୀଦ୍ର ଏଡି ବ୍ଦଦ୍ତର 
ବକନ୍ଦ, ୭ର୍‌ ଏକ୍କ ଓଏର୍‌ 6ଷ୍ଟାଡ଼ୁ ଚୃମ୍ଭକକକ୍ଷଢ଼ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ସେହି 
ସ୍ରବା ଦ୍ରକୁ ଚଃ ଚୁ: ଏକଳ ସ୍ତବାଦ୍ରମାଢ଼ା କୁଦ୍ରାଯାଏ । ବଦ୍ଛ୍ଯୁତ୍‌ପ୍ରବାହ୍ନର ଏହ୍‌ 
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ବଦ୍ୟଯୁତ୍ତ୍‌ ଚୃ ମୃସୟ ବଜ୍ଞୀନ ୩୫” 


ଏକକକୁ ଏକ ଏବ୍‌ଏର୍ମ ୟର (4 61୩୮୧୮୧) ମଧ କୁହାଯାଏ । ବ୍ଯାବହାର୍‌କ ବା 
ମି. ୭. ସେ. ପଛରରେ ପ୍ବାହୁମାନାର ଏକକ ଏକ ଏର୍ମ ୟର୍‌ ଅବଃ ଓ 


ଏକ ଏଥି ୟ୍ଟର = ମି ବ. ରୂ. ଏକକ 


13.,5 ଳାପଳାସ କ ନୟ ମର ସୟୋଗ : 


(1) ସୀଘି © ସଳଖ ପବାହଦୃ।ରା କୌଣସି ବହ ,ରେ ଚ୍ମୃକସେନର ଖବୁତା _ 
(100€0511; ୦£ 1188106€016 £1€10 ` 1€67୮ 9 10110 5016 101 ୦(୩୮୮୧୮୯) 


22 ଏକ ସପୀଘ ଓ ସଲଖ ୯ଚନ୍ଧ ନଂ 
13.4) ଢାର ଓ ବସଥ୍ରରେ £ ବ, ରୁ. ଏକକ 
ପ୍ରବାହ୍ଵ ପ୍ରବାଦ୍ଧଡ ବହ୍ନନଛୁ । ଏହ ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ରୀର 
ଏକ ସୁ ଦ୍ର ଅଂଶ ୩/ ସାଗୁ ୬ ବନରେ 
ଟ୍ରବ୍ରଭା । 

87 = ! 6/ 5176 
?“ 
ସେହ୍ନେରଭୁ « ଓ 0 ପରପୁରକ ବକାଣ 


ଭଣ 7୮ = ! 6/ ୯୦5 % 
ବଧୁ 6 ୨ ୬୭ 


୩୮୮ । ¢ ଏବଂ ବଭଧୁ ୩୮! ଓ ନା!'ର୍‌ 


ଅନ୍ତଗଉ ବକଳାଣ== « 
'„ ୩! =! ୦୦$ % (ଚନ ଜଂ 13-4) 
କିନ୍ତୁ "୩ « = ୩1' ଏବଂ † = _ 6 __ 
୦୫ % 
_ _ ‡ ୦୦5 6 
82' = ! ୦୦୫< @* 
¬+ ‰; 2 ¬ %;¡ 
ହୁ 1 ୯୦୫< 2% _ ¢ 
£= / ୟୁ < ୯୦୫% 6% 
= %‰ _ % 
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୩୫ ବ୍ରଦ୍ୟୁତ୍୍‌ ଓ ଚ୍ଛ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞୀନ 


= 8 ` =! 1ଖଜୟ-୨୫୮ମ୯, ) 6ଏରଏ୍ୃଡ଼୍‌... (13.7) 
@ 
ଖା ସ୍‌ 


7୮” 


ଢାରର ଦଦଶ ସଦ ଅସୀମ ହୁଏ ଭାହାବହତିଲ «¡ = «¦ = 5 


ଯି 
„ = 2 8 6ଏରବୁଡ଼୍‌ .°. ୭ (13.8) 
( ଏଠାଚର £==ବ, ଚ୍‌୍‌ ଏ. ସବାହମାନା ) 
ପ୍ରବାହ୍ରମା ନା ଏକ୍ଚ ୟ୍ତର ଏକକରେ ହେ'ଇ ଥିବଲ 
= 2/_ ତ ଲେ 13.9 
"=70 55. ଓଏରଟବସଞ୍ଛୁଡ଼ୁ ` ` (13.9) 


( ଏଠ'ରେ 7 = ଏନ ୟର ଏକକରର ପ୍ବାହମାନା ) 
ମି, କ. ବସ, ଯଇଭିବରେ 2 ¬ 


5 ଓ (510«1-4-310«,) ଏମିଂୟର -ବସରା/ମିଃର “` (13.10) 


ଡାରର ଅସୀମ ବିନ୍ିଶ୍ୟ ପାଇଁ 


== ଏମିୟ୍ର-ଘେରା/ମିଃର , `" °. ` (13.11) 
ଏବଂ 9 = 2. ଣ୍ଟ, ବେର /(ମିଃର)? ©. „. (13.12) 


2 ବନ ସଦ୍ଧ ଡାରର ,ନକଵଡଢମ ବହାଇଥାଏ, ଭାହ୍ରାଦହ୍ନଲେ ଉପରୋକ୍ତ 
ସମୀକରଣ ଅଟ ପେକ୍ଷାକୃଉ ଅଲ, ବଦ୍ଦର୍ୟର୍‌ ଢାର୍‌ © ପାଲି ମଧ୍ଯ ପ୍ରଚସାଜ୍ୟ । ସମଭୟ୍ବ “ସମ୍ଭୟ୍୍‌ରରେ 
ସମ୍ଭୀକରଣ (।3.12)କୁ ବାୟ୍ତଵ୍‌ ଓ ସାତ୍ବ୍ଙ୍କ ନୟମ (1.6୧୮ ୦୮ 9160 &00 
5&୪୧୫୮୮) ବବାଲ୍‌ ମଧ କୁହାସ,ଏ | 


ପୀଘ ଓ ସଲଖ ଶରବାସ୍ରରେ ବଦ଼ୟଢ୍‌ଘ୍ବାହ୍ନଦ୍ବାଗ୍‌ ଉତ୍ପନ୍ନ _ ରୃମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ଞ ସୁଷମ 
ନୁହେଁ । ଏପରି କି ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଏକ ନର୍ଦ୍ୀଶ୍ଖ ଦୁରଦ୍ସୃଟର ମଧ୍ଯ ଏହ୍ସ ରୁମ୍ଭକଷ୍ଷେନ୍ନ ସୁଷମ 
ହୁଏ ନାହି, କାରଣ ଏଠାରେ ଟ୍ଟ୍ତଚ୍ଚାର୍‌ ମାନ ସମ୍ବାଳ ବହ୍ୁଟଲ୍‌ ମଧ ଚାହ୍ଲାର୍‌ ଦଗ ପ୍ରଭ- 
ବହ,ରେ ପର୍ବଞ୍ଚ ହୁଏ | 
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ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁ ଚଠ ମ୍ବଦୀସ୍କ ବଜ୍ଞାନ ୩୫୩ 


(2) ବୃଶ୍କାର (ପରିବାଦୀରେ) ବଦୁ।ଚ୍‌ ସବଦ ` ଯୋଗୁ ଚ୍‌ ମୂକଳକ୍ଷକର 
ଢୀବ୍ୃଝା(100€0510¥ ` ୦£ ୮୩୫୫୦୧୯1୯ ଏ!1614  01€ _ ` ୦11୦ 0197 
୯01୮୮୧୮୯) ¢ 


(3) ବୁଝ୍‌ର ବକନ୍ଦ,ର୍‌ (ଥ&]£ {୮1€ ୦୧୮୮୮€ ୦୮ ୯୩€ ୦1୮୦) :- ¬ 
ଗୋଛଏ ବୃଶ୍ଵକାର ପର୍ବ ସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାସାକ ସଦ୍ଧ " ହୁଏ ଓ ସସଥ୍ବରେ ସଦ୍ଧ £ ବରୁାଏଂ 
ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରବାହ୍ନ ସ୍ତବାହ୍ବତ ହୁଏ, ଭାହ୍ବାବହ୍ନ ଲେ ଭାହ୍ଲାର୍‌ କେନ, ରେ ଉସ୍ପଲ୍ନ ରୂମ୍ଭକବକଷନ୍ର 
ଗବ୍ରଭୀ 


ˆ 7'-= / ‰.- / 0=”¥ ] 


== = ¬ ¦ _. 274 ଓଏର୍‌ ଷୋଡ଼୍‌ ବୁ (13.13) 


(୬) କୁଣ୍ଡଲୀର ଅକ୍ଷ ଉପଚର ୦ଯ କକୀଣସି କନ୍ଦ ର୍‌ ଢୀବ୍ରଢା 
(୯[୮୮€10510¥ ` 0 ` 1) ମ୧୯1୦ ` 11614 ` ୦୮ 1) 8 ® 16 ୦£ £ ୯୦11) : 


420 ଏକ ବୃଣ୍କାର୍‌ ଘରିବାସୀ (ଚନ ନଂ 13. 5) ଓ ସେଥରରେ ପ୍ରବାଦୂଭ 
ସ୍ତଵାହ୍ଲମାନ୍ଧା ୫ ବଂ ରୂଂ ଏକକ । ଏହ୍ଜ ବୃଞ୍ଚିକାର ପଶ୍‌ବାସ୍ତ୍ରର୍‌ ସମ୍ଭଭଲ ସୃଷ୍ଣାର୍‌ ସମ୍ମଭଲ 
ସଦ୍ରଉ ଲମ୍ପପ ବୃଦ୍ଵର୍‌ ବକନ୍ଦ୍୍‌ ଠାରୁ × ଦୁରକ୍ସଝର୍‌ ଅଷ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିଂଇ ୨ ବନରେ 


( ଚନ ନଂ 13.5 ) 


ରୁ ମ୍ବକବକ୍ଷନ୍ର୍‌ ଖବ୍ରଭା ନଥ୍ଥିସ୍କ କର୍‌ବାଲୁ ବହ୍ଵବ । ଲ୍ଵପଲ୍ବାସ୍‌ଙ୍କ ନପ୍ଵମ ଅନୁସାଯ୍କୀ ଏକ୍ସ 
ବ୍ୃଷ୍ଵିକାର ଘର୍‌ବାତ୍ସର ଏକ କୁ ଦ୍ର ଅଂଶ ୩! ସୋଗୁ 7 ବହ୍‌,ବର ଚୃମ୍ଭଳବସିନର ଝବଭା 


$ = 16! 81) 6 _ £ 6 =>] 
£! 5 ୨” 
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୩୮୪ ଵିଦ୍ଯତ୍‌ ଓ ର୍‌ ମ୍ଭଳ ବିଜ୍ଞାନ 


ଏଠାରେ 8୮ ର ଜ୍ଢଞଗ 6୮ ଓ ¢ ଦ୍ାଗ୍ବ ଉପ୍ପନ୍ନ ମମ୍ମତଳ ସନ୍ଦ୍ରଉ ଲମ୍ବ ବହବ 
ଅଥାତ୍ତ 7 ସହ୍ବତ ସମ୍ପବକାଣରେ ୮୦ ଦଦଗରେ (ଣ୍ବଷ୍ଣାର୍‌ ସମ୍ଭଉଲବର) ରହ୍ମବ । ଏହ୍ଜାକୁ 
ଠ୍୍‌ଇଶି ପରସ୍ପର ଲ୍ମ୍ବ ଉପାଂଶରେ ବଉକ୍ତ କଗ୍ଵସାଇପାରେ 7 ବନ୍ଦ୍‌ରେ 21୬ + ୦୮ 
(ଥର୍ବନ ଅନୁସାସ୍ଟୀ) | ସଭ ବାସାଙ୍କ ଭଉକ୍ୱର୍‌ # © ଅଜି ୦୮ର ଅନ୍ନ ଥିଇ କୋଣ ¢ 
ହୁଏ ଢାହାହହେବଲ × ୭୬୮ = 9 | ସୂଚର୍‌ଂ ୨7୮୩ ` ଦଗବର 67”ର ଉପାଂଶ = 
8 †]' $10) ¢ ଓ 2୮ ଜ୍ଞଗରରେ ଏହାର ଉ୍ପାଂଶ:= 87" ୦୦୫ 4) । ୧ସଭି ବ୍ଯାସର 
ଉପର ତ୍ବଗବର ୦୮ ଅବସ୍ଥିତ ଚାହାର ଠିକ୍‌ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦ୍ଭ ଚଗାଡଏ କ୍ଷୁ ଦ୍ରାଂଶ 
6 ବଗ୍ରଲୁ ନଆସାଏ ଡୀଦ୍ଘାଦହ୍ନଳେ ଭାହ୍ରାଦ୍ବାଗ୍‌ ୮ ବନ୍ଦରେ ୧ଯଉଁ ଗବ୍ରତା ଧି 
ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଡାଦ୍ଘା ୮୫୭ ଗଚର କାର୍ଯ କରିବ । ଏଦ୍ଧାଲକୁ ମଧ୍ଯ ୮୮୩ ଦରରେ 
877 511 ¢ ® 2୨/୮୮ ୟଗଚର 6 ୮ ୯୦$ ୩ ଉପାଂଶଚର ଵଭଉଭକୁ କବସ ଇପ ଚର । 
ବଣ୍ଚିମ୍ଭାନ 87" ୯୦$ ¢ ଉପାଂଶକଦୁୟ ପରଯୁର ସମାନ ଓ ବମସୀଇମୂଖୀ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ 
ପରମ୍ପ୍ରଲୁ ଛବଲ୍ଵାପ କରବବେ ଓ 8୮୮ ୫1୩ ଏ ଉପାଂଶଦ୍ଵସ୍ବ ଏକମ୍ପଖୀ ହ୍ଲୋଇଥିବାରୁ 
ପରସ୍ପର୍‌ ସଦ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରେବବେ ଓ ୦୮୩ ଦଗଚର ଟବ୍ରଢାରମ୍ଭାନ ଯ 67” ୫୮୮ ଓ 
ବହ୍ରବ । ଏହୂପର ସମ୍ଭଗ୍ର ବୃଶ୍ତ୍‌ଛୁରୁ ବଗ୍୍‌ର୍‌ଲୁ ଚନଲେ 8ି7” ୦୦୫ ¢ ଉପାଂଶଗୁଞକ 
ପରମ୍ଥରକ୍ତ ବମ୍ବେପ କରଚବ୍ର ଓ 8୩୮୮" ୫୮୮ ¢ ଉପାଂଶଗୁଡ଼ିକ ପରମ୍ପର୍‌ ସହ୍ମଭ ଠୁଗ୍ତ 
ଵହ୍ରେବଵ । ସୁଡରଗ୍‌୍‌ଂ ସମଗ୍ର ବୃ୍ଵିକାର୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନ ପାଇଁ ବହ୍‌ ରେ ଖବ୍ରଭା 

276 


7' = / 87 810 ¢ = / 511 ¢; (# = ବୃଶ୍‌ର ବ୍ୟାସାକ ) 


0 


2#6 
_ ¢ $10 () _. 2#⁄ £ 810 %) _ 2706! ¢ 
?ˆ* / ୩ ?* ମା 
0 
” ¦ ଓଏର୍‌ ଞ୍ଣେଡ଼ୁ (13.14) 
(6? + ×") ˆ 


କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ 7¥ ସଂଖ୍କ ବିଘଗ୍‌ ପାଇଁ 
77 = 2#62 7୪ ¢ 
(2-4 × 2) ୮ 


୫୬ ଓଏର୍‌ ବଷ୍ଣୁଡ଼୍‌ ତତ 0୯୮3“) 
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ଵ୍ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚ୍ହ ମୃଗରୀସ୍ହ ବ ଜ୍ଞାନ ୩୫୫ 
ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧା 7 ଏନିୟ୍ର୍‌ ବହ୍ଲେ-¬ 
7 = 2 ?]ଏ୪7₹୩* 7 77୩୩ 7 
ଖା ୮ 
10(2? 4+ ×) £ °` 5(2*-4£ˆ ) 2 
ମି କି: ସେ ପଦ୍ଧଚିବର 
7୮ == ୪୮ 27/72 7 ଠି ଏନ 7 
47(22 + × `) 2(⁄* +>)? 
ଏଠାବର୍‌ 7 ଏଥିୟୁର ଏକକରେ ଏବଂ # ଓ × ମିଃର ଏକକବରେ ମ'ପ କରଗ୍ଯାଏ | 


ଓଏର୍‌ ବୁଡ଼  '.- (13,16) 


ଏକ୍ଫୟ୍୍‌ର ଘେର୍‌/ମିବର ` (13, 17 


(3) ସଳଲ୍ନୟୃଡ଼୍‌ ର ଅକ୍ଷ ଉପଚର ଚ୍‌ ମୂକ €କ୍ଷତ଼ୁର ତୀବ,ଚା| (1060 
5107 ୦£ 0196, £1€10 ୦୮ ୯]୮)୧€ ଞ ±15 ୦£ ୟ $୦1୧୮010) „ 

ଗୋଝ଼ଏ ଦ୍ବୀର୍ଘସଗ୍ଵ୍‌ଧ୍ବଭ ଭାର୍‌ ଲୁ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର ଆକାରବର ଗୁଡ଼ାଇ ସଂଲେନଏଡ଼ୁ 
ଭଥାର କଗ୍‌ଯସାଏ । ସଲେନଏଡ଼ୁ ଭାରବର ବଦ୍ୟୂଯଭ୍ଜ ପ୍ରଦବାଦ୍ରୁଭ ବହ୍ରଦିଲ ତ୍ରାଦ୍ରୀ ଭୁଭରେ 
ସେଇ ଚ୍ମ୍କକକ୍ଷେନ୍ନ ଜ୍ବସ୍ଵଲ୍ନ ହୂଏଣ ଢାହାର ବଲବରଖାଗୁଞୁକ ଅଧି ସହ୍ରଚ ସମାନ୍ତର 
ହୁଏ । 

ବନ୍ଧ ଳଂ 13‹6 (୧) ରେ ବଗାଵିଏ ସବଲନଏଡ଼୍‌ ର୍‌ ଅନୁପସୁବଇୁବ (1,0081୪0- 
୦108] ` ୦୮୦୫ $୧୦1୦୮) ପ୍ରଦଶଭ ବହୁାଇଅଛୁ ଓ ଭାହାର ଅଧକ୍ଷ ୦୮ ଉପଚର୍‌ 
ଅଵବସ୍ଥିଭ 2 ବନ୍ଦରେ ଝବ୍ରଭା ନଷ୍ରିସ୍ତ କର୍‌ବାଲୁ ବହବ । 


(୦) 


(ଚନ ନଂ 13 6 (3) 
ମନେକର, £ = ସୁଜାହୁମ'ନା (ବ ରୁ ୨ 
^ = ସଲେନୟୂଡ଼ ର ବ୍ୟାମ୍ୀକଂ 
/=ସଲେନୟ ଡ଼ର ବନ୍ଦି 
7୪ == ଘେରା ସଂଖ୍ଯା 
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^=୫୬ ବଦ୍ୟୁଢ୍‌ © ଚ୍ହ ମ୍ଚକ ବନ୍ଞାନ 


>= 


“ . ସନଲେନସ୍ୂଡ଼ .ର ଏକକ ବିଦିଘ ଏ ସଭ ଘେର ସଂଖ୍ଯା = 


ସଲେନୟ୍ୁଡ଼୍‌ ଟର 8ି± ବଦିଘ ର୍‌ ଏକ ଷୁ ଠ୍ରାଶ ଵଗ୍ଗ୍‌ର୍‌ କରାଯାଜ୍ନ ଓ ଏହ୍ବାର୍‌ 
ବକ, ଠ ଠାରୁ ୬ ବନ୍ଦର୍‌ ଦୂରକ୍ମ ହ୍ବେଜ୍‌ । ଏହି ଷ୍ଠ ଦ୍ରାଂଶର୍‌ ଘେର୍‌ସଂଖ୍ଯା 


= # 8± | 


(5) 
(ଚିନ ଳଂ 13.6 (୬) 


କ୍ଷୁ ଦ୍ରାଂଶ 8× ୧ସୋଗୂ 2 ବହ ରରେ ଗବଢଚା 
8 = ର ¡ © = 2୩2୩ + 6±. $11” ¢, ` ହି *=% } 
=_ © 7 7¶1 510 ¢ 6¢ 
ମା 


୭ ଏ ;£ 
[ ` ଚନ୍ଧ ଜଂ 13, 5 (0) ଅନୁସାସା 510 *=7%+ ] 


ସମ୍ଭଗ୍ର ସବଲ୍‌ନୟୂୁଡ ବଗ୍ଗୁର୍‌ଲୁ ଚନେଲେକ 


୍‌ ¢› 
ଗକୁଭା 7' = / 2+ 771 51୩ ¢ 6# _ 2# 774 ` / ୫10 6} 
ର ଓ“ 
୮ ¢› 
ଏ & ^ (°୦5୫%୬) ¬ ୦୫୨2) ଓଏରବଞ୍ୁଡ଼ୁ `. `“. (13.,18) 


( ଖା ¢, ଓ ¢› ସଲେନସ୍କଡ଼ର ଦ୍‌ଇ ପ୍ରାନ୍ତ 2 ବହ୍‌ରେ ଉପ୍ପନ୍ନ 
କରୁଥ୍ବବା କୋଣ) 
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ବ୍ରଦ୍ଯଭ୍‌ ରୂ ମ୍ଫଗ୍ରୀସ୍ଠ ବଜ୍ଞାନ #୫୭ 


(1) ସଦ୍ଧ ସଲେନସ୍ତଡ୍‌ $ ସୂଦୀଘ ବହାଇଥାଏ ଓ 2 ବନ୍ଦ୍‌ ଡାହରର ବକଦ୍, ସ୍ଥଲରେ 
ଅବନ୍ଥିର ବହାଇ ଥାଏ ଡାହା ହେବଲେ ୬୨୨== 0 ଓ ¢2 = ୩ ଏବଂ (୧୦5 ¢) -- ୦୦୫ ¢) 
== 2 | ସୂଢରାଂ ଏ ବସନବର 

£ = %" 7"+ 27 ଓଏର୍‌ ବଞ୍କୁଡ଼୍‌ ଓ. , "> (3:19) 
(£ =ବ ୧ ଏ. ସବାହ ) 


ସ୍ଥବାହ୍ରମାାନ୍ଧ। 7 ଏନୟର ବହ୍ରଲେ 


_ 4# 771 _ 27 771 ର 
7= 107 = 51 ଓଏରସ୍ତ୍େଡ଼ୁ (13.20) 


ମି କି. ବସ: ପଦ୍ଦତିବରେ 
ଗବ୍ରକା 7” =2?/ ଏ୍ଫକ୍ଟ୍ରରଂଂଘରା/ ମିଃର, ... “©  . (13 21) 


ସବାହ ସାନ,ଢା (୮105 ଓ€୮51୧୩) 9 = -727126. 
୧ଓ ବବେର/(ମିଃର)ଂ---(13.22) 
(19) ସନ୍ଦ 2 ବଦ, ସୂସୀଣ ସଲେନୟ୍ଡ଼ ର ଏକ ସାନୁରରେ ଅବଞ୍ଚିଭ ବହାଇଥ'ଏ 
ଡାହାହେଲେ ¢) = 0 ଓ ¢› =2 ! ସୂତରାଂ ଏ ବେନନରେ 


77 = ୧” ୬ ଏଏର୍‌ େଡ଼୍‌; (8 = ବ. ରୂ ଏ. ପବାହ) 


5 - ଓଏର୍‌ ଵଞ୍ଡୁଡ଼୍‌ ; (7 = ଏମଂୟୂର୍‌) .-ଚ _...,(3.23) 


` 


ମହି. କ.. ସେ. ପଛ ଭବେ 


#'=27' ଏମ୍ଫିୟ୍ଵ୍‌ର୍‌ - ଘେରା/ ମିଵର 
` (13.24 
85 2 2 ବବର/(ମିଃର)? 2) 
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୩୫୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ହ ମ୍ଚ୍‌କ ବଜ୍ଞନ 


ସୁଚରାଂ ସୂଦୀର୍ସ ସଲନୟୁଡ଼ ର ଅଭ୍ୟନ୍ତର (ବନ୍ଦ) ଭାଗବର 
ଅବର୍ଞଂଚ କୌଣସ ବନ୍ଦ ରେ ତୀଚ୍ଛ ଵା ଢାଦ୍ରାର ସ୍ରାନ୍ତଭାଗବର ଅବସ୍ଥ ଚ 
¿^ ନ! 
କୌଣସ ବନ୍ଦ୍‌ ୭ର ତୀବ୍ରଢୀର ଦୁଇଗୁଣ । 


(111) ମୋଛୁଏ ସୁଦୀର୍ଘ ସଲେନୟୁଡ଼୍‌ୁ ମଧରେ /± ପବେଶ୍ଯଭା (୮୧୮୮୩୧୫୦1- 
110) ବଣିକ ଚଗୋବଏ ଅନୁର (୦୦୮୧) ଆଏ, ଭାହୁ ବହଲେ ଭାହା! ଭ୍ତରର ଚୂମକୀସ 
ଦପଆର୍ଣ (//9806€116 1001060107 ) 


8=27/; 27, (= ର . ପ୍ରବଂହୁ) 
ଆ (୮ ଏନକ୍ଫିୟ୍ସର୍‌ ପ୍ରବହ୍ନଃୁ ଓ. ଜତୀ (12,2୬୫) 


«. 


(1) ଟଚରଇଡ଼ୁ (1୦£୦10) ବ| ଲଙ୍ଗର ବଳୟ (&ମ0610£ £108) ; 


ସଲେନସ୍ତଡ଼୍‌ର ଉପରୋକ୍ତ ସମ୍ଭୀକର୍ଣ ଚଗାଚଏ 
ପ୍ରଂନ୍ତଙ୍ମନ ସବଲନୟୂଡ଼ୁ(୪10701€88 8୦1€0010) ବା 
?ରଇଡ଼ୁ ପ୍ତଭି ମଧ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ଏ ବକ୍ଷନ୍ତରର. ସଲେୟ୍ୟଡ଼ୁ 
କୁଣ୍ଡଳୀନ୍ମ ଗୋଝିଏ ବଳୟ - ଚନ୍ଧ ନଂ 13. ୨) ଆକ ରରେ 
ସନ୍ଧ ୭୭କଇଡ଼ ରରେ ଚମ୍ଭାଃ 7୨ ସଂଖ୍ଯକ ବଘରାଥାଏ ଓ 
ଢାହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ବାହ୍ର୍ୟ ବ୍ଯାସାଵର୍‌ ମାଧମାନ 
7! ହୁଏ, ଢାହାହେବଲ ଵରଇଡ଼୍‌ୁର ମାଧମାନ ବଦୈର୍ଘ 
!= 27? ମି. କ. ବସ. ପକଭରେ 


କୁ , ଏମ ` 101... । 
(ଚନ ନଂ 13:7) [୫ରଇଡ୍‌] ନ = ହୁ ଏମି ୟର-ପେରା/ମିବର 
8. ୦ ©, ବେର/ (ମି୫ର)ଂ % ©-. (13:26) 


ଏ ବକ୍ଷନ୍ରେ ଗଚ୍ଧଢା ବା ଗ୍ରବାହ୍ରସାନ୍ଥଢା ଵରଇଡ଼୍‌ର୍‌ ବ୍ୟାସାର୍କ ଉପରେ ଜଉିର 
କରେ. କନ୍ତୁ କୌଣସି ନଦ୍ଦ କ୍ଖ ୫ର୍‌ଇଡ଼ୁ କୁଣ୍ତଲୀର୍‌ ମଧ୍ୟସ୍ବଗଚର ଟ୍ରବ୍ରଭା ସ୍ର ୟୃ ସୁଞମ 
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ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚ୍‌ ମୂଙ୍ଲୀସ୍କ ବଜ୍ଞନ #୫୯ 


ହୁଏ । ବଗାଝ୍ରଏ ସଲଖ ସଲେଳସ୍କଡ଼ ର୍‌ ସ୍ରୀ ନ୍ତତ୍ଵଗରେ ରମ୍ଭ୍‌କକଷେନ୍ତ ୮ସଫର୍‌ ଭେକଜ୍‌ଠେ 
(1'161€ 0†[:) ୫୧ ଇଡ଼୍‌ର କୌଣସି ସାନରେ ସେପର୍‌ ସବ ନାହି | ଏଠାବର ଉବଞିଖ- 
ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୭ରଇଡ଼୍ୟ୍‌ରେ ସତ୍‌ ଚୃମ୍ଭ ଳଞେନ୍ନ ଉସ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଭାହ୍ରା ବକବଲ କୁଣ୍ତଲୀ 
ଡାରର ଅଉ ମନ୍ତର ପ୍ଵଗରେ ସୀମ୍ମିଭ ରହ୍ଲେ ଓ କୁଣ୍ତଲୀ ଭାର୍‌ ସନ୍ଦ ଖୁବ୍‌ ଖୂଭ ହରେଇ 
ଗୁଡ଼ୀାବହାଇଥାଏ, (୦1୦5€]୬ ୮୫୯1୧୧୯) ଭା ହାବହୁବଲ କୁଣ୍ତଲୀର ବାହଂଭ୍ଗକୁ 
ରୁମ୍ବକସ୍ପବାହ୍ନ ହୁଏ ନାହ୍ଵ (11001€ 1108 1€ 9186) ; ବରଣୁ କୁଣଲୀର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଚ୍ଛେଦ 
ବାହ୍ରା ରେ ଚୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ର ଶୃନ ହୁଏ । 


ଉଦାଡଦ୍ରରଣ (1) 2000 ବଝଘର୍‌ବଗଶ୍ରିଷ୍ଟ ଗଗୋଃଏ ୫ର୍‌ଇଡ଼୍‌ର ଭ୍‌ଉର ଓ 
ବରାହ୍ନାର ବ୍ୟାସାକ୍କୀ ସଥାନ୍ତମେ 9 ଓ 11 ବସଂ ମିଂ । ସଦ୍ଧ ସେଥ୍ବବର ଏ ଏର୍ମ ସ୍ର, 
ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନଭ ହୁଏ ଭାହ୍ରାବହ୍ରବଲ ଡାହ୍ରାର ଅଉ୍ଭଂନ୍ତର୍‌ ଖ୍ବଗଝ ର ପ୍ରବାହ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ୟଭା 
ନଷ୍ରିୟ୍ଵ କର୍‌ । 


ଏଠାରେ ବ୍ୟାସାଇଁ ର ମାଧ୍ଯମାନ 7୧ = 9711 _ 10 ବସ, ମି, 


2 
/207ଏ † __ /2077 7 
! ˆ ଯିଳ୍ନ୍‌ 
_ (4# × 0ˆ? ¿¦ ବେର (/ ଏମ ୟୁର-ମିଃର) 200 × 4 ଏର ୟୂର, 
27୮ +× ' ] 0 ମିଃର୍‌, 
== 16 × 10 ˆ ° ଚଞ୍‌ ବେର ,/ (ମିଃର୍‌ )* 


“ ହସ = 


(5) ଚୁମ୍ଭକଳନ୍ଷ ଢ଼ଚର ଅବର୍ଞଚିଂତ ଏକ ପରିବାଦ୍ରୀ (ବଦୁ ଏତ୍‌ ସ୍ତବା ଦରକାରୀ) 
ଉପରେ ଯାନ୍ନ୍‌ ଵ ବଳ : 


ଲ୍ବପଲ୍ଵସେଙ୍କ ନୟ୍ବ ମ ଅନ୍ୁସାୟ୍ବୀ ୯! ବଦେର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପଶ୍ବା ସ୍ତ୍ର ମଧ୍ଷରେ « ପ୍ରବାହ୍ନ- 

ମାନତା ପ୍ରବାହ୍ନଭ ହ୍ଵେଲେ ଚାହ୍ରାଠାରୁ „ ଦୂରକ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିଂଉ ୨୮୮ ବିନ୍ଦୁରେ 

ରୂମ୍ଭକବ୍ଷନ୍ଧ ର୍‌ 
ଖବୃଢା 817== ୩ ୬୮ 

ଏହ୍ଧ 2 ବହ୍‌ରେ ଚୃମ୍ଭକନାୟତ ବମ୍ରୁ 71 ସାପିଡ ହବେବଲେ ଭାହା ଜ୍ପରେ ବଲ 
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୩୬୦ ବିଦ୍ୂଭ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳ୍‌କ ବିଜ୍ଞାନ 


ଏହ୍ଦୁ ବଲ ୧ ଓ ¢ ଦ୍ାଗ୍‌ ଉସ୍ପନ୍ନ ସମଭଲ ସହ୍ନର 
;  ଲମ୍ହ୍‌ ୍ଗରରେ ସୃଷ୍ଟ୍ାର ଜମ ଦଗବର୍‌ (ଚନ ନଂ ‡3,8) 
କାର୍ଯା କଣ୍ଢବ । ଚ୍ଝ ମ୍ଭିକଵାସ୍୍‌ ଝମ୍ଭରୁର୍‌ ଚ୍ମ୍ଳକଞ୍ଷେନ୍ଧ ଥ୍ଵବାରୁ 
ଡାହ୍ରା ମଧ୍ଯ ଏକ ବଳ ପ୍ରବସ୍ବାଗ କରିବ । ନଜ୍୍‌ନ୍‌ଙ୍କ 
ଭୁଖସ୍୍‌ ନସ୍ଵମ ଅନୁଯା ।ସ୍ତୀ ନ୍ମ୍ଭକୀସ ଚମରୁ ସେ ଗୁ. 
ଥୀ ବଦଦିଶ୍ୟର ଭାର ଉପରର କାର୍ଯ କରୁଥ୍ବବା ବଲ ମଧ 


= ”୩£ ୩ ୭106 ଡାଇନ୍‌  ସୃଣ୍ଠାର ଜ୍ପର ନ୍ଦଗବର) 


;?1 ସୋଗୁ ¢ ଦୁରଭୁରରେ ଚୂମ୍ବକବଳନ୍ର୍‌ ଗବ୍ରଢା 
(ଚନ ନଂ 13 8) 1255 ୬ /¿ = ମାଧମର ସୂଚଭଦ୍ୟଭା 


° ୦ 
77 ଚସାଗୃ ୩! ଉପଦର ବଲ = /±77 £ ୩! 510 6 
ସନ୍ଦ ପରବା ସ୍ତ୍ରୀର ବିଦ୍ିଘ ଏ † ହୁଏ, ଚାହ୍ରାବହ୍ବଲ ବଲ 


[୮ = /¿£7 £ / ୫10 0 ଡାଇନ, 
= {9 ¢ / 510 6 ଡାଇନ, (13.27) 


ଚିସଭବବରଳଲେ 6 = 90*, 7' = 9 ¡ ! ଡାଇଜ , 


ମୁଚରାଂ 77 ଡବଭାବଣିଷ୍ଟୁ ଏକ ରୂ ମୃକବକ୍ଷନତତର ଢୀହ୍ରାର ନ୍ଦଗ ସହ୍ନଭ ସମ- 
ବକାଣରେ † ବଦିଘ ର ଏକ ପର୍ବା ସୁ ସାଗିର ହୁଏ ଓ ବସଥରେ £ ବ. ର୍‌, ଏ ପ୍ରବାହ 
ପ୍ରବାହ୍ଦଭ ହୁଏ ଏବଂ ମାଧମ୍ମର ସୂବଉଦ୍ୟଢା ସନ୍ଧ /¿ ହୁଏ ରାହାବହେବଲ ପର୍ବାସୀ ଉପରର 
/* 77 £ ! ବା 9 ¢ / ଡାଇନ, ବଲ କାର୍ସ୍ଯ କରିବ | ପରିବା ସନ୍ଦ ମୁକୁ ବହାଇ- 
ଥାଏ ଜାହ୍ରାହ୍ନେଲେ ଵଲ ନଗରରେ ବସ୍ଥାପିଉ ବହ୍ରବ । ପରିବାସ୍ତ୍ରର୍‌ ଗଭିର ନ୍ଦଗ ଟପ୍କମବିଙଂଙ୍କ 
ବାମହ୍ଲସ୍ତ ନୟ୍ବମ୍ଭଦ୍ଲାରା ନ ସ୍ରିସତ୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । 


13.6 €ଫୁମିଙ୍ଗଙ ବାମ ଦସ ନୟ୍ମ : 


ବାମଦ୍ରସ୍ତର ବ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ୍‌ ଳ› ଵର୍କ୍ଚନୀ ଓ ମଧ୍ୟମାଙ୍କ, 6 ପରସ୍ପର ସହିଚ 
ସମ୍ପବୋଣକର ପ୍ରସାର ବଦ୍ରାଇ ଥିବା ବବଳଳ ଯଦି ଢର୍ଚ୍ଚନୀ ଚ ମ୍ବଦ- 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକୀସ୍ ବଜ୍ଞାନ #3. 
କକ୍ଷ ଡ଼ର ଦିଗ, ମଧ୍ୟମାଙ୍ଗ ର ଳ ବଦୁଚ ସବାଦ୍ରର ଦିଗ ଦର୍ଣାଏ। ଚାହ୍ଵା- 
ଦ୍ରେଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗ, 6 ପରିବାଦ୍ରୀର ଗଢର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇବ । 

13.7 ସବାଦବକାରୀ ଦୁଇଚି ସଳଖ ପରିବାଦୀ ମଧ୍ୟେ ବଳ : 


ମନେକର 48 ଓ ୦୮ ଦୂଇଚ ସଲଖ ପଘର୍‌ଦାହା ଥି ˆ 
ମଧବର ପବାଢମାନା ଯଥ।ନଚମ ( ଚନା ନଂ 13' 10) £) ଓ £2 
ବ. ଚୂ: ଏ. ଓ ସମାନ ମଧ୍ବର ଭୁରକୁ = # | 


ଥ ¿ 
4 ରେ ସିବାହ ବସ ଗୂ # ଦୂରବୁରେ ୦?) ଜ୍ପରେ ୮; 
କାର୍ୟା କରୁଥ୍ବବା ବଲ 
ହାଯିମ 
@ ୨୨ 
ସୂଢରାଂ ୦୮ ର ଏକକ ବଦିର୍ଦ 'ପାଥଁ ପବାହମାନା ¦ ଉପରେ ^ ¿ 
ବ୍ଲ (ଚିନ୍ଞ ନଂ 13 9) 
£ = ¿¦ [', = 2 ^ "+ ± ଡ଼ୀଇନ./ସେ,ମି, ର - ` (13,289) 


ଠିକ୍‌ ସେହ୍ବପର୍‌ ୦୮ ସୋଗୁ 4 1ର ଏକକ ବୈଘଖୟ ଜ୍ଦରେ କାର୍ଯ କିରୁୁଥ୍‌ବା ବଲ 


†' = 25:22 12 ଡ'ଇନ, /ସେପି. 


ଇଁ ପର୍୍‌ବ୍ରାସ୍ତ୍ର ମଧଚର୍‌ ଏକ ନଗରେ ବଦୁ ଭଜ ପ୍ରବାହ୍ରରଭ ବହଜ୍ଥବଲେ ସେମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଆକଷଣ ବଲ ଓ ବପନ୍ଟ୍‌ଉ ଭ୍ମଗରେ ବଦ୍ଝ୍ୟତ୍ତର ସ୍ତବାଦ୍ରୁଭ ବହ୍ୁଜ୍‌ଥ୍ବଲେ ବକଷଣ ବଲ 
କାର୍ୟ କରର୍‌ । 


ମି, କି ବସ. ପଵାଚିରେ ସଦ୍ଦ 23 ଓ ୦?) ମଧରରେ (ଚନା ନଂ 1310) 
ପ୍ରବ୍ରାହ୍ମମନା ନନା ଯଥାଞ୍ବମେ 7 । ଓ 7, ଏ: ୟର ହୁଏ, ଭାହାହେଲେ 7) ସରୁ ୦୮୭ 
ଜ୍ପଷରେ ୩ ଭୁରଜୁରରେ ସବାହ ସାହ,ଢା (ଅ10± 19€610510) ) 

/2¿ 71 
27# 
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#27 ବିଦୁଂଭ୍ତ୍‌ ଓ ଚ୍ଟମ୍ବକ ବଜ୍ଞଳନ 


ସୂଢରଗ୍‌ଂ ୦୮୭ରର ପବାଦୁଇ 7 ¦ ପବାହୁମା ନା ଜ୍ପରେ ପ୍ରଯୁ ଲବ ବଲ 
†' = 097; ! 5106 
== 7) ! ; ('.' 0=9©୭0°) 


ମୁ ଲା ; (ଏଠାରେ {== ଢାରର ବଦିଣ) 


_ 47#୨« 10-? ୧୦,ବେର/ ଏଜିୟର-ମିଃର × 7 \ × 72 / 
ଜା ନାକଚ 
(13:29) 
ଉପଗ୍ଲୋଗ୍ଣ ସ୍ପନ୍ଧ ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ ଏଥିସ୍ଟ୍‌ର୍‌ ର ସମଜ୍ଞ ଜରୁ୍‌ପଣ କଗ୍‌ସାଏ । 


ସଦ୍ଦ 7 , = 7, = 1 ଏମିୟୁର, ! = 1 ମିର , 0=1 ମିଃର ହୁଏ, 
ଚାହ୍ନାବହ୍ବବଲେ ୮ = 2 × 10 ? ଜଜ୍‌ଂଳ, 

ଶୁନଯସ୍ଥାନଚରେ ଅସୀମ ଦେର୍ସି୍ ବଶିଷ୍ଠ 5ି ଏକ ମଟର ବଧ୍ଯବ- 
ଧାନରେ ଅବମଞ୍ଚିଂ୭ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତଗ୍‌ଳ ଝାରରେ ସ୍ରବାଦିଡ ଯେଉ 
ବଦ୍ରଯଚ୍‌ ସ୍ତବାଦ୍ର ପରସ୍ପର ଉପର ଏକ ` ମଟର ଦେର୍ଶିୟ ପ୍ରତି 21 1057 
ନଉଚନ୍‌ ବଳ ସ୍ରୟୋଗ କେ, ସଦର ଵବଦୁ୍‌ୟଚ୍‌ ସ୍ରବାଦ୍ରକ ଏକ ଏଜ୍ଫଂୟର 
କୁ ଦ୍ରାଯାଏ । 


ସ୍ରଶ୍ଳମାଳ। 


1. ` ଗୋଝିଏ ଦୀର୍ଘ ଓ ସଳଖ ପରିବାସ୍ତ୍ର ମ୍ଷରେ ବଦ୍ଘ୍ୁତ୍ତପ୍ର ବାହ ଫଳରେ ଚାହ୍ରାଠାରୁ 
୩ ଦୂରଵ୍ନରେ ଅବସ୍ଥ' ୭ ଏକ ବ୍ଦ ରେ ରୁ ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ତର ଖବ୍ରଢା ପାଇ ଏକ ସନ 
ନଗମ୍ଭନ କର । । 


2. ଚଗାହ଼ଏ ବୃଷ୍ଵକାର କୁ ଣ୍ତଳୀ ମଧରେ ବଦ୍ଲ୍ଯୁଭ୍ଜ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରଭ ହହ୍ବଲେ, ଚାହ୍ରାର ଅ୍ଷ 
ଉପରେ ଅବସ୍ଥିଂ ଭ ସେକୌଣସି ବହ୍‌୍‌ରେ ଚ୍ହ ମ୍ଭୁକକ୍ଷେନ୍ର ଗବ୍ରଭା ଜଷ୍ଛିୟ୍ କର । 


ଓ. ଚଗାୋଛଏ ସଚଲାନୟତ ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍‌ ଭରପ୍ବାହଵ ଯୋଗ ଭାହ୍ନାର୍‌ ଅଷ୍ଷ ଉପରେ 
(1) ବକଦ୍,, ସ୍ଗରେ ଓ (11) ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଚିଂ୭ ଏକ ବହ ,ବିର ଚ୍ମ୍ବକଷେନ୍ନର 
ଗବ୍ରଭା ନଷ୍ର୍ରିୟ୍୍‌ କର୍‌ । 
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©” 


ବିଦ୍ଯତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳଲାସ୍କ ବଜ୍ଞାନ ୩୬୩ 


ବ୍‌ଇ ଡ଼ ସଲଖ ଓ ସମ୍ାନ୍ଛଗ୍‌ଲ ପ୍ରବାହ୍ରକାସ୍‌ୀ ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ମଧରେ କାର୍ଯ କରୁଥୁବା ବଲ 
ପାଲି ଏକ ସକନ୍ଧ ଜଗମନ କର ଓ ଡାହ୍ରା ସାହ୍ଵାସ୍ୟରେ ଏ ଏଜ୍ିୟ୍ତର୍‌ ର ସଜ୍ଞା କପର୍‌ 
ଜରୁପଣ କଗ୍ସାଇପାଚର ଦଶିଅ | 


1000 ବସଗ୍ବଶିଞ୍ଜ ଚଗାଝୁଏ ସବଲନସୃଡ୍‌ର ବଦିର୍ସ୍ଯ 50 ସେ:ମି: ଓ ବ୍ଯାସ 
10 ବସ: ମି: । ଦସଥ୍ବରେ ସବି ୮ ଏମ୍‌ ସ୍ବର ପ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ନା ପ୍ରବାହ୍ଦଭ ହଣ, 
ତାଦ୍ବାହ୍ନେଲଲେ ତାହ୍ବାର୍‌ ବକଳ ସ୍ତ୍ରଗବର୍‌ ଚୁମ୍ବକଝ୍ଷେନ୍ଵର ଗକ୍ଵଭା ନଷ୍ରସ୍କ୍‌ କର । 


[ ଉ:--2.51 ଓଏର୍‌ ଚ୍ଣେଡ଼୍‌ ] 
ନମ୍ବ ଲ୍‌ଞ୍ଜିଭ ବଷସ୍ଫରେ ସଂସିସ୍ତ ବପ୍‌ପର୍ଣୀ ବଲ୍‌ଖ :- ¬ 
(1) ଲାପଲ୍‌ସ କକ ନସୁମ (11) ଶର୍‌ଇଡ, | 
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ଚତଭୁଙ୍ଦଶ ସର୍ଚଚ୍ଛଦ 
ସାଲ୍‌ସ୍ସ୭ଳାମିଃର, ଏମି୫୨ଇ © 
୭ସୋଲ୍‌୫ମଳି୫ର 


14,1 ଗାଲ୍‌ ଭ।ନୋମଟର (୦9817¥8100116¢୧୮୫) : 


ବକୌଣସି ଚରିଦୁଂଭକ ପର୍ଷଥରେ ପ୍ରବାହ୍ରର ସ୍ଵ ଓ ମାନ୍ନୀ ନଷ୍ରିୟ୍ଟ୍‌ କରିବାପାରି 
ବ୍ୟବଦ୍ଦୂଭ ବହ୍ରଉ୍ରଥବା ବବିଦ୍ୟୁରକ ସନ୍ନଲୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵ୍‌ବନୋମି୫ର କୁହାଯାଏ । ବଜ୍ଞନାଗାର- 
ମାନଙ୍କଚର୍‌ ସାଧାରଣତଃ ଦୂଇପ୍ରକାର ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍୍‌ନୋମିଃର ବ୍ଯବହାର କଗ୍‌ଯାଏ ୨ 
ସଥା :--(1) ଚଳଚ୍ମୁକ ଗାଲ୍‌ ରାବନାମିଃର (?/[୦୪୩108-10088106€( ୦ 81₹81005 
11୧£€7) © (11) ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ଗ,ଲ୍‌ ସବନୋମିଶର (?¶୦୪108-2°୦11 ୦୫1୪9 0୮୦୬ 
୮୮୧୯୧୮) । ଚଳର୍‌ମ୍ବିକ ଗଂଲ୍‌ସ୍୍ବଚନୋମିହରରେ ଚଗାଵଏ ଭୁଲମ୍ବ ଓ ସର ଡାର- 
କୁଣ୍ଡଳୀର ଚକନ୍ଦ୍ରତ୍ଵଗରେ ଟୋଝିଏ ଷ୍ଣ ଦ୍ର ରୂମ୍ଭକ ଏକ ପୃର୍ପ୍ଜନ ଦଣ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ 
କଗ୍‌ଯାଇଥ.ଏ ଏବଂ କ୍ୁଣ୍ତଲୀଚେ ବଦ୍ଯୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରଭ ବହ୍ନଲେ ଯେଉଁ ଚ୍‌ ମ୍ଳକଷେନନ ଉଠ୍ପଲ୍ନ 
ହୁଏ, ଡାହ୍ନାଦ୍ଲାଗ୍‌ ଷ୍ପୁ ଠ୍ର ରୁମ୍ଭକନଁ ବକ୍ଷପ୍ତ ହୂଏ । ଏଠାରେ ରୂମ୍ବକଃି ଘ ର୍ଥରନର୍ଶୀଲ ହୋଇ ` 
ଥ୍ଵଵାରୁ ସନ୍ବଝ୍ଧଲୁ ଚଲଚ୍‌ ମ୍ବୃକ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବବନୋମିଃର କୁହ୍ରାଯାଏ । ଚଲକୁ ଣ୍ତଲୀ ଗାଲ୍‌ସ୍ଵନୋ- 
ମି୫ରରେ ଗଗୋଵି ସ୍ଥାସ୍ଟୀ ଚ୍‌ମ୍ବଳର୍‌ ଦୁଇବମରୁ ମଧ୍ଯତରେ ଟଗାଛିଏ ଜାରକୁ ଣ୍ତଲୀ ଝଲ୍‌- 
ଚହ୍ଲାଇଥା ଏ ଓ ଏହ କୁ ଣ୍ଡଲୀଚର ବଦ୍ଦ୍ୟୁଭ ପ୍ରବାଦ୍ଦୁଭ ଚହ୍ନଲେ, ଢାହ୍ରା ଉପରେ ଏକ ବଲ 
ଯୁଗଲର ଆଘ, ର୍ର ନ୍ନଂସ୍ତ। କରେ '8 ଫଲରେ କୁ ଣ୍ରଲୀଵ ଘ.ରଯାଏ । ଏଠାରେ କ୍‌ ଣରଲୀଝ 
ଘପ୍ରିନଣୀଳ ବହ ଇଥ୍ବବାରୁ ଏହା କଟୁ ଚଲକତୁ ଣ୍ଡଲୀ ଗାଲ୍‌ ଘ୍ବନୋମିଃର କୃହ'ସାଏ । 


14 2 ଚଳଚ୍‌ ମାକ ଗାଲ୍‌ ଲାଜନାର୍ମ ଟର : 


(1) ଟାନ୍ଞକ ଶୁ ଗାଲ ଭାନୋର୍ମ ଟର '-__ ଏହୁ ସନ୍ରରେ ଏକ ଭୁଲମ୍ବ 
ବୃଶ୍ଵଳୀର୍‌ କ୍ୁଣ୍ଡଲୀର ବକଳେନ୍ଦ୍ରଟର ଚଗାଡଏ ସୁ ଦ୍ରଚ୍ଟମ୍ଭକ ଏକ ଘ ଞ୍ଚିଳ ଦଣ୍ଡ ଜ୍ପରେ 
ସ୍ଥାପନ କବ୍‌ଯାଇଥାଏ । କୁ ଣ୍ତଲୀଝ଼ଲୁ ଘ୍ଗ୍୍‌ଇ ଡାହ୍ରାର୍‌ ସମ୍ଭଚଲକୁ ଭୁଚ୍‌, ମ୍ବକନାସ୍ତ ମ୍- 
ରେଖା (81 &8106016 71 €୮101&1 ) ନଗରରେ ରଖିଲେ ଭୁଚ୍‌୍‌ମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ମର ଭୁସମ୍ବାନ୍ତର୍‌ 
ଉପାଂଣ 77 କ ଣରଳୀର ସମତଲ ସହୁଉ ସନାନୁର ଗର କାର୍ୟକରେ | ଏହୁ ଅବସୁନଚର୍‌ 
କେହ ସ୍ଥ ଞ୍ଚ ଦ୍ର ଚ୍‌ମ୍ଭକଝି ମଧ୍ୟ ଚୁ ମ୍ବକ୍କାସ୍ତ୍‌ ଭ୍୍‌ର-ଦସିଣ ନ୍ଦଗରେ ରହହ୍ଵ । ବଶ୍ଚିମ୍ଭାନ 
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ଗାଲ୍‌ ଗ୍ପଠଳୀ ମିଵର, ଏମିଃ ର ଓ ବସଲଵ ଯମିଃର୍‌ ୩୬ 8 


କୁ ଣ୍ଡଲୀରରେ ବଦ୍ଦ୍ୟଭ୍‌ ପ୍ରବ୍ରା ହୃତ ବଦ୍ରେଲେ ସସେଭି ଚ୍‌ଯମ୍ପକବିକଷନତ ଉପସ୍ୂନ୍ନ ହ୍ୂଣଃ କେନରେ 
ଭାହ୍ବାର ଗବ୍ରଡା 


77 =- £ £ ଓଏରସୁଡ଼ୁ 
ଏଠାରେ, # = କୂ ଣରଳୀର ସେଗ୍‌ଫଖ୍ଯା 
£ = ସବାହମାନ। (ବ. ଚ . .ଏ) 
୩ =କ୍‌ ଣ୍ରଳୀର ବ୍ୟାସାର୍କ 


ବଲଳେହ,ସ୍ତ୍ରଗର । ଏହ୍ସ ଚ, ମ୍ଳକଷେନ୍ନ କୃ ଣ୍ତଲୀର୍‌ ସମ୍ଭଲ ସଦ୍ଦ୍‌ଭ ଲ୍‌ମ୍ଭ୍‌ ନଗରେ 
ଅଥ ଭ୍‌ ୦77 @ଗରେ #ିୟୃ କରେ (ଚନ 
ନଂ ।4“୮ ) ଓ ଭାହୁା ପ୍ରାୟ୍ଠ ସୁଷମ 
ହୁଏ। କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍୍ରେ ସ୍ଥଘ୍ଭ 
ସିନ୍ଦର ର ମ୍ବୂଳଡ ବଶ୍ଚିମାଳ ଘରମ୍ପର 
ମସମକେ ଣରେ ଥୁବା ଦ୍‌ ଇଛି ଚ.ମ୍ବକକ୍ପେନ୍ନ 
7” ଓ 77 ମଧରେ ରଜ୍ଧବାରୁ 
୫ାନ୍‌ଜେଣ୍ଟା ନ୍କମ ଅନୁସାସ୍ଫୀ ଭାହ୍ବା 77 
ସଦ୍ଦଦଉ 0 ନ୍ଦଗରେ ସା ମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନଜର 
ରଵହ୍ରେ । ସୁଉଟ୍‌2 ଵାଳଜେଣ୍ଠା ନୟ୍ରମ୍ଭ 
ଅନୁସା ୟ୍ଠୀ-¬ 

7' = 77 8୮ 6 


କିମ୍ଫା ୟା /1£ 477 ୯୫୮ 6 


ମିନନମ୍ନ ( ଚନ ନଂ 14,1 ) 


ଏଠାବର୍‌ 6 = ଚାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋନିଃର ଧ୍‌ ବାଙ୍କ ପ୍ରବାହ୍ଵମାନ୍ନା ଏମିଂୟର ଏକକରେ 
ମାପ କର୍‌ବହନେଲେ ` 


7 =10 ® ୩ ୫ = £ ୪୪୮ ୫ ଏଵିୟ୍‌ର୍‌ `“. (44,1) 
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୩୬୬ ବଦ୍ୂତ୍ତ ଓଚ ” ମ୍ଳକ ଵିଜ୍ଞାନ 


ଏଠାରେ ୪= ଲଘ କାରକ (8(୧୯୯୯୯୮୦୮ ୮ @୦୯୦୮); ସୁଢଗ୍‌ଂ ସେତ 

ଏକୟ୍ଟର ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ା ନା ୭ ନ୍ଜେଣ୍ଟ ଗାଲ ସ୍ତ୍ରନୋନଃରଟର ପ୍ରବାଦ୍ଦ୍ରୁଭ ବହାଇ 45° 
ବଚକ୍ଷପ ଘଵାଏ, ଭାହ୍ରାକ୍ଟ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନେ ମିଂରର ଲଘ. କାରଵ କୃହ୍ଘାଯାଏ । 

ସୁଚାହିଚ। (5୧୮୭101₹€୮€6) :--ସନ୍‌ରେ ବଦ୍,୍‌ଡ୍‌ ସବାହର ଘର୍ବଶ୍ଳ 


ସଦ୍ଧୁଢ ଵକ୍ଷେପ ପର୍‌ବଶ୍ଳର ହାରକୁ, ନ ସୁଗ୍ରାଦ୍ରଢା କୁହାଯାଏ । ବଦ, ଭ,” 


ପ୍ରବ'ଦର ସାମାନ୍ଯ ଘର୍‌ବରି୍‌ନ ପାନ୍‌ ବଚ ପରବରିନ ସଦ ଅଧ୍ବଳ ହୁଏ, ତାହା ବହେଲେ 
ସମ୍ବଝ଼ ଖ୍‌ ବ୍‌ ମୁଗ୍ରାସ୍ସ ଵବେଚର ହୁଏ । 
7 =]¢ £୮ 0 ଏର୍ୟୟ୍‌ର 
୩୮ = †¢ §€୦୯* 6 
7୧୪  ] ୯୦୭: 6 
୩୮ ଏଓ୭୧୯0୦ ୩୮୧ 
ସୂଚଗ୍‌ଂ ମେଢେବବଚଳ 7୧ ର ମାନ ସଟଂନମ୍ପ ଏବଂ ୦୦୫” -6 ର ମାନ ସଙ୍କାଧ୍ବକ, 
ଅର୍ଥ! ତ୍‌ 6 ˆ 0, ସେଭେବବଲେ ସୁଗୁ'ନ୍ଦୁଭା ସର୍ବଧକ | 


ସଠିକ (4¿୯0୮୫୯୩) : - ସନ୍ାଦୃାଗ୍‌ ସବାହମାନା ମାପ କରିବାବେଲେ 
7 ସ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧ। ପାଇଁ ଭ୍ଲଲ (୮୮୮୮୦୮)ର୍‌ ପରମଣ ୩୮ ହୁଏ, ଉାହ୍ରାହେଲେ ଢାହ୍ରାର 
ଅନୁପାତକ (୮୮୦୮୨୦1 £10021) କିମ୍ବା ଆପେସିକ (1.୧1801¥€) ଭୁଲ୍‌ର୍‌ ମାଳ 


6⁄/ ` 7 §୧୯୨୫ {୫ 2 76 


`† ୦ ¥ 76 ` ¬ §8 1? 9 


ଅଚପସ୍ିକ ଭ୍ଲଲ ସବଜ୍ନମ୍ବ ଦହହ୍ରେଲେ ସଠି କ ଢା (&୯୯୯୮୫୦୨) ସବ୍ବାଧକ ହୁଏ | 
2 ୩୫ 
` 909 


ଆଚିପସ୍ଥିକ ସବଂନ୍ଧମ୍ପ ଯେତେବେଳ ସବ ଜମ୍ପ଼, ଅଥାତ୍‌ ୫1୩ 26 ସଙବ୍ଵାଧୃକ ବା 


26=90° ବା ୫6 - 49, । ସୂଭଗ୍ନଂ ବକ୍ଷେପ ଏଠିଂର୍‌ ନକଵଉମ୍ମ ବହ୍ଚିଲ, ଵାନ୍‌ଜେଣ୍ଠା 
ଗ ଲ୍‌ ଘ୍ଵନୋମିଵର ର ସଠି କ ଝା ସବ୍ାଧ୍ବକ ହୁଏ । 


(2) ର୍ଷ ଞ୍‌ ର 6 ଗୀ ଟାନ୍‌କେ ଣୁ ଗାଲ,ଭାଳନା ର ଟର (5୧୧୭୫୯ 

810 ୦୧୧ ୮3୯୮) 78୩8€0୮£ ` ୦୫1₹9୮୩୦୮୮୧୮୧୮) :-_ ଏକୁ ପକାର୍‌ 

୭ାନ୍‌ ଜେଣ୍ଟା ଗଲ୍‌ ସ୍ତ୍ନୋମି୫ରରେ କ, ଣରଳୀର ଚକନ ରେ (ଚନ୍ଞ ଳ୧ 14. 2) ଥ୍ରବା 

ସ୍ଚୀ ଚରୁମ୍ଭ୍କ ବାକ୍‌ ସହ କ, ଣ୍ରଳୀର ଅଞ୍ଷି ନ୍ଧଗରେ ବକଦ୍ହର ଉଉୟ୍ଟ୍‌ ପାଶ୍ଠ କ,_ମସ୍ଟଣ 
ଗଭ ($114€) କର୍ବାର୍‌ ବ୍ୟବସୁ| ଥାଏ | 
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ଗାଲପ୍ଵନୋ ମିଃର, ଏମିଃର ଓ ବର୍ଖ୍ୂଲ୍‌ $ ମିଝର୍‌ ୩୬୭ 


ସମ୍ମୀକରଣ 13.]5 ଅନୁସାସ୍ବୀ ବୃଶ୍ଵିକାର କୁଣ୍ତଲୀବରେ £ ଵ. ଚଟ୍‌ ଏ, ସ୍ରବାହ୍ର 
ପ୍ରବାହ୍ନଭ ବହ୍ରେଲେ, ଭାହ୍ରାର ଅଷ୍ଷ ଉପରର ବକ୍ଥଠାରୁ × ଦୂରଢ୍ମରେ ଚୃମ୍ଭିକଞ୍େନ୍ନର 
7 ୬ § 
ଖବ୍ରଭା £ = -2₹ 7†⁄ £ _@ ଏର୍‌ବ୍୍ତଡ଼୍‌ 
(6? + ±!) 2 


(ଚନ୍ଧ ନଂ 11.2) [$ & |୫ © ଗୀ ବାଳ କେଣା, ଗାଲ୍‌ସ୍ବନାମିଃରୀ 


ଏହ୍ଧ ସମୀକରଣ ସାହ୍ବାସ୍ୟରେ ଣ୍ଣ ଥ୍ଚା୫ ଓ ଗୀ ଵାନ୍ୟଜେଣ୍ଟଠ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋ- 
ମି୭ର୍‌ ଦ୍ବାଗ୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଓ କେହ୍ରଠାରୁ ବଭ୍ନ୍ନ ଦୂରଢ଼ମ ରେ ଚ୍ଝ ମ୍ବକଷେନ୍ଦର 
ଖ୍ବ୍ରୁଢା ମାଯ କଗ୍‌ଯାଇପାଚର । ସସଥପାଲି ସନ୍ତ୍ଵର କୁଣ୍ଡଲୀଝଲୁ ପ୍ରଥମେ ଚୁମ୍ଜ ଗସ୍ତ 
ମଧ୍ଯଚରଖା କ୍ରଗରେ ସ୍ଥାପନ କର୍‌ସାଏ । ସଚୀ ଚୁମ୍ବକଵକୁ ୫୧ମ କୁଣ୍ତଲୀର୍‌ 
କେହ୍ନରୁ ଢାହାର୍‌ ଅଞ୍ଷ ଉପରେ ପୁଟ୍ବଂ 
ଓ ପଣ୍ତିଂମ ବଦଗରେ ବଣ୍ଢନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ନଲୁ 


ଚନେବଲେ ବିବିଜ୍ଷଷ ଡ@ବମ ପର୍‌ବର୍ଚିଭ ॥ 
ହୁଏ । ଏଠାଚର 
>= 7 1ଞ0ମାଃ © £ 
2: ଏ 
କିମ୍ବା ଛି = 77 £81 6 ଠି 
(୩* + ×?) 2 


ସୁଭଗ୍‌ଂ × ଓ ୯୫୮0 ମଧ୍ଯରେ - 
ଏକ ଗ୍ରାଫ୍‌୍‌ ଅଙ୍କନ କବଲ ଭାହ୍ରା 
ରନ୍ଧ୍ର ନଂ 14.3ଚରେ ବସର ପ୍ରଦର୍ଶିତ (ଚନ ନଂ 14.3) 
ବହୋଇଅଛୁ ବସନ୍ଧୁପର୍‌ ବହବ । 
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"୬୮ ବଦୁଂଝ୍ଜ ଓ ରୂ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞନ 


3, ଦେଲ୍‌ମ ଦଢୋଲ,କ ଟାନ୍‌ଦକ ଶୁ ଗାଲ ଭ।ବୋମଟର 
(7୧1101:01*> (୦31₹41)010€£€7) : 


¥ ନ ଜେଣ୍ଢା ଗାଲ୍‌ସ୍ଵନୋମି ୫ର ର ସମ୍ମୀକରଣ 7 = ]†¢ £8୮1 6 ନଗମନ କରିବା- 
ବେଲେ ସ୍‌କ୍ଚୀଚ୍ମ୍ଭକଡ଼ ସୁଷମ ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ନରେ ଅବଞ୍ଥିଂଭ ବହ୍ବାଇଥବାର କଲ୍‌ନା କର୍‌ 
ସାଇଥାଏ; କ୍ତ ପ୍ତଲୃଢରେ କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦସ୍ଵଗରେ ଖୁବ୍‌ ଅଲ୍‌ ପର୍‌ସର୍‌ ମଧଟେ 
ଚ୍ମ୍ବକଷ୍ଷେନ୍ଧ ସୁଞ୍ମ ହୁଏ, ଚଉଣତ ସ୍୍‌ଚଚୀରୁମ୍ବକଶ ଖୁ ସୁ ଦ୍ର “ ହ୍ରେବା ଆବଶ୍ଯକ । କ୍ତ 
କାର୍ଯାଜ୍ା ଏହ୍ରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହ୍ନ ଅସୂବଧା ହ୍ନେଲ ଓହ୍ଲୋଲ୍‌ ଜଙ୍କ ରଦ” କୁଣ୍ଡଲୀ 
ଗାଲ୍‌୍‌ଦ୍ଵ୍‌ନୋମିଵର ରେ ଦୁର୍ସୀଭୁଭ ହ୍ରୋଇଅଛୁ । 


ହ୍ଦେଲ ମବହ୍ନେଲଜ୍‌ ଗାଲ୍‌୍‌ଘ୍ଵନୋମିଃର୍‌ ସମ୍ଭାନ ବ୍ଯାସାର୍କ ଓ ସ୍ରମ୍ଭାନ ଚଘଗ୍ବ 
(ଚନା ନଂ 14.4) ଦୁରବି ଘରଞ୍ଥର୍‌ ସଂପୁ କ୍ତ ଭୁଲ୍‌ମ୍ଭ ସମ୍ଭାନ୍ତଘ୍‌ଳ କୁ ଣ୍ଡଲୀଦୁ।ଗଵ 
ଗଠିଭ । ଏହ୍ଣ କୁଣ୍ତଲୀଦ୍ମୟ୍ଟ ମଧରେ 
ଦୂର୍ଧ ସେମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚସ- 
ବର୍କୀଣସି ଼ର୍‌ ବ୍ୟା ସାର୍କ ସଦ୍ଦରଭ ସମାନ । 
ବ୍ୟଵସ୍ଥାଃ ଦୂଇକୁଣ୍ଡଲୀର କେନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଯୋଗ କରୁଥୁବା ସରଲରେ୍‌ଝାର 
ମଧ୍ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏକ ଭୁମ୍ାମ୍ଭ ଅକ୍ଷ 
ଚଘ୍ୁପାଶ୍‌ ରେ ଘୁର୍ପାରରେ । ଚଗ' ଝ଼ଏ 
ବଗ୍ଵଧ୍ଵଭ ଭାରରେ , ଏହ୍ଲାର କୁଣ୍ତଲୀ- 
ଦ୍ବୟ୍‌ ଭଆର ବହ୍ଲାଇଥାଏ ଓ ଏହ୍ବାର୍‌ 
ସ .ଚୀଚ୍ମୁକଳ ଉ୍ଉମ୍ଟ୍‌ କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ 
ମଧସ୍ଥାନଚର ଚସମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ 
ଅକ୍ଷି ଉପରେ ଭୁସ୍ମ୍ଭାନ୍ତର ପ୍ଵବରେ 
ଥାଏ | 


(ଚନ ନଂ 14.4) ଚଞ୍ଜ୍‌ :-¬ ଜ୍ପଗ୍କୁ ବ୍ଯବସ୍ୁା ଦୁ 'ଗ୍‌ 

[ହେଲ ମ୍ବଦୋଲଜ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସନୋମି୫ର] କୁଣ୍ଡଲୀଦ୍ମୟ୍ଟ ମମ୍ଷରେ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ ପ୍ରବାଦ୍ବ୍ରଭ 

ବହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ବର୍ରରୀ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷ ଜ୍ଵପରେ ଏକ ସୁଷମ ରୃମ୍ବକନ୍େନେ ଉପସ୍ପମ୍ନ 
ହୂଏ । ଏହା ର ସଭ୍ୟଡା ନମ୍ବଲ୍‌ଖିଇ ସ୍ଵଭବର୍‌ ସ୍ରମ୍ଭାଣ କରା ସାଇପାରରେ । 


ମବେକର ୦) ® ୦±› (ଚନା ନଂ 14-5) .ଦୁଇଝି କୁଣ୍ଡଲୀ (କୁଣ୍ତଲୀଦ୍ୁୟ୍ଵର୍‌ 
ସମ୍ବତର୍ଳ ପୃଷ୍ଟା ସହ଼ତ ଲମ୍ବ) ଓ ପ୍ରଭ୍ୟେକର ବ୍ୟାସାକ = @ । କୁଣ୍ତଲୀଦୃୟ୍ଟର୍‌ ଚକନଦ, 
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ଗାଲ୍‌ଙ୍୍ଵନୋମିଚର, ଏମଵର ଓ ସୋଲଶ,ମଶର ୩୬୪୯ 


୦), © ୦› ମଧରେ ଦୃରଜୁ ମଧ 6 । ଅଷ ୦, ୦, ଜ୍ପରେ 7 ଏକ ବହ୍‌ ଏବଂ 
ଠ। ଠାରୁ ଡାହାର ଦୁରଢୁ = × । 
କୃଣ୍ଡଳୀରେ ସଦ 2 ବ ଚ୍ଠ 
ଏକକ ବଦ୍ୁଂତ୍ତୁ ସ୍ରବାକ୍ଧଉ ହୁଏ, 
ଡାହାହେବେ ୦, କୁଣ୍ଡଲୀ ସସାଗୁଂ 
2 ବନ୍ଦରେ ରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ରର ଗଦ୍ରଭା 
© = _ 2# 7୪ ୩ 
(୩* + >¦ 2 
ଓଏରସଣ୍୍େଡ଼ - ( ¦ 4.3) 
କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ବକନ୍ଧ୍ଵ ୦କ ଠାରୁ ୮ 
ବହଦ୍ଦ୍‌ର ଦୂରକ୍ସ ବଳି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 
ଏହ୍ଧ ରୃମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ରର ଟବ୍ରଡା ଜମେ 
(ଚନ୍ଞ ନଂ 14 5) ହର ,ସ ଯାଏ । ଠିକ୍‌ ଏହ ସମ୍ଭୟବର 
କୁଣ୍ଡଲୀ ୦ଃ୫ର୍‌ ବକନ ୦୬ ଠାରୁ 2 ବହଦଦର ଦୁରକ଼଼ ହ୍ର ।ସ ପାଏ; ଚଡଣୁ ୦୨ କ୍ଣ୍ଡଲୀ 
ସସୋଗୁ 7 ବହ . ବର ଡ଼ ବ୍ରଭା ବୃୂଵ ପାଏ । ସଯଉଁ ସ୍ଥାନରେ ୦, କଣ୍ଡଲୀ ସୋଗୁ 
ର୍‌ମ୍ଭ୍ରକକ୍ଷେନ୍ର ଗ୍ରା ହୁଥା ସର ହାର ୦୫ କୁ ଣ୍ଡଲୀ ସାଗୁ ଢୀନ୍ବଡା ବୃ୍ିର ହ୍ନ ର ସଦ୍ଭ 
ସମାନ ହୁଏ ସେହ୍ଵ ସ୍ଥାନିରେ ଜ୍୍ଉପ୍ଵ ଚୁମ୍ଲକକୈେନ୍ନର ପଣିଣା ମୀ ଢୀବ୍ଡା ପୁଣ୍ଣନ ହୁଏ, ଅଥ ଭଜ 


ସେଞୱ୍ଭ୍‌ ସ୍ଥାନରେ ଢୀବ୍ର ଭା ପଗଜିବଶଚିନର ହାର ଏ. = ଧାରବାର୍କ ବା ` == 0 ସସହୁ 
54 


/ ୩" ୮ 
ଠ, ଠାରୁ 2 ବନ୍‌.ର ଦୂରଢ଼ × ନଞିୟ୍‌ କରାଯାଇପାବର | 
(ଏଠାରେ 5 = 27 77୩ ¢ = ଧ ବା) 


ସ୍ଥାନବର୍‌ ରୁ ମ୍ଚକଛୈନ୍ନ୍ର ସୁଷମ । ଉପବର୍‌କ୍ତ ସମୀକରଣ, “¬ -, | ସ୍ାହ୍ରାଯଂବର ବକ 
62” =-= 2# ?\¥୩* £ „- ]=-‡ 
#± ର × ର 
< 2( 84 38 )! 
4[ 2(6+× ×22] 


\ ନଟ 
(22 + ±) (0° + ର 
= 4[ -3⁄( +” 
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୭୧ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୃ ମ୍ବଳ ବଜ୍ଞନ 


ନ ୟି ୩ [ -3202 କ୍ଷ । 


-.{-2[(+ ୯]୩%୭(୨୪୪) ୩]-' 
ଵହ ଆ =52/(6* +} * 

କିମ୍ବା 5±” == 9°-42×* 

କିମୃ। 42" = #* 


°, £= 


5. 4 
¬ 9; 
@ 
ହୁଂ *±= ±- 

2 


ମୁ୍‌ରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁ ଣ୍ଡଲୀର ବକନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ୨ ଦୁରଦ୍ମରେ ଅଥାତ୍‌ ଦୁଇ କୂ ଣ୍ତଲୀ 


ମଧ୍ଯରେ ଦୂରଜ଼ # ବହ୍ବେଲେ, ଜଉସ୍କ କୁ ଣ୍ଡଲୀର ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଠିକ୍‌ ମଧସ୍ଥାନରର ଚ୍ମ୍ବକ- 
ଞେନ୍ଧ୍‌ ସୁଷମ ଚହ୍ଦବ ଓ ସେହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଚୀଚ୍ର ମକନ ସ୍ଥାପିତ ବହବ । ଏହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 
ଉଉସ୍ଟ କ୍ଟୁ ଣ୍ତଲୀ ସା ଗୃ ଢୀବ୍ରଭା 


୪ =-2× 2779 _ 4" 7722 ‹_ 327 711 


+”) ୮7+(୨] ` "+5“ 


କ୍‌ନ୍ତ †' = 77 ¢) ମୟ 


_ 55/ 5@ × 77 £&16 
3277 ୮ ବି ର୍‌ ଘା ଏ ଲତା “୫ (14.4) 


"„ £= 


5052/ 5 & 77 £ 81) 6 
ଏବ ୨୦୦ ୭୦୮୫୮ ଏଣିସ୍ବର ଚଚ ଜଜ 1405 
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ଗାଲ୍‌ଫ୍ସ୍ଵଳନୋମି୫ର, ଏମିହର ଓ ବଜ୍‌ଲଝ ମିଶର 7୭୪ 


କୁ ଣ୍ରଳୀ ୦+ ଓ © ସସା ଗୁ ଚୃମ୍ୁକେନର ଢୀବ୍ରଢା ସଥ'ନଚମ ବନ୍ରେଖା 
୬୨୦୮୫୬୮୦୮୮ ଦ୍ବାରା (/୭ନ ନଂ 14.5) ଏବଂ ଉଭସ୍ତର ପରଣାମ୍ମୀ ଢୀବ୍ରତା 
ବନ୍ଧରରେଝା ୮୮ ଠୁ 2ଦାରା ପ୍ରଦର୍ଶିଭ ବହ୍ନାଇଅଛୁ । ୬ଠୁଞ୍ଚର ମଧ୍ୟାଂଣ ସଲଖ 
ଅବଶ ଓ ଢାହ୍ରା ଦ୍‌ଇ କ, ଣ୍ରଳୀ ମଧ୍ଯବଶ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ଚୁମ୍ବକଵ୍ଷେନ୍ନ ସୁଷମ୍ମ ବହ୍ଦେତ୍ଭଥବାର୍‌ 
ବଣାଏ । 


113 ମୁଗାଦୀ ଚଳ ଚ୍‌ ମ୍ଭକ ଗାଲ ଭାଳନାମିଚର, : 
ଖ୍‌ବ, କ୍ଷୀଣଧ୍ରବାହ୍ନ ମାଷ କରିବାପାର୍ରି ଚଳଚ୍‌ମ୍ପଳ ଗାଲ୍‌ ସ୍ପବିନାମିହର ଅଧ୍ବଳ 
ସ୍ଗାଘୀ ଦେବା ଉଚିତ | ବାନଦଳୟା, ଗାଲ୍‌ ରାଚନାମିବରର ପବାହମାନ | $ = ୮୮ 30 


କିମ୍ବା ୮୫୮ ୫ = ୨. ‡ 
ତଉଞ୍ପୂ ବକୌଏସି ନର୍ଦଦଷ୍ଟ ପ୍ରବାହ୍ନମା ନା ପାଣି ଵବକ୍ଷପ 6 ଅଧ୍ବଳ ବହୁଲେ, ସନ୍ବଵଝ ଅଧ୍ଵଳ 
ସୁଗ୍ରାତ୍ତ୍ର ହୂଏ ଏବଂ ସେଥ୍ଵପାଇଁ ତର୍‌ ମାନ ଅଧ୍ବଳ ଓ 77 ର ମାଳ ନ୍ୟୁନ ବହ଼ବା ଅଵଣ କ; 


କ୍ତ 6== *, ସୁଭଗ୍‌ଂ ଗାଲ୍‌ ଗ୍ବବଳୋମ୍ିହରକୁ ଅଧ୍ବନ ସୁଗ୍ରାସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ବ୍ଲ, 


କୁ ଣ୍ଡଲୀର ସଘଗ୍ଵସଂଖ୍ୟା #? ଅଧ୍ଵକ ଓ ବ୍ୟାସାକ୍କ 6 କମ୍‌ ଚହ୍ରବ୍ରା ଆବଣ୍ୟକ । କରୁ ସେବ୍‌- 
ସଂଖ୍ୟା ଅଧ୍ଵକ ହ୍ଵେଲେ. କୁ ଣ୍ଡଲୀର୍‌ ବଗ୍ବାଧ ବ୍ମବ୍ଦଂ ପାଏ ଓ ଫଲରରେ ପ୍ରବାଦ୍ମମାନା ହ୍ୁାସ 
ପାଏ । ସ୍ତୁନଣ୍ତ ବ୍ୟାସାକଂ କମ୍‌ ବହଲେ କୁ ଣ୍ତଲୀ ର ବିଳନ୍ଦୁସ୍୍ରଗରେ ରୁମ୍ଭକେନ୍ତର୍‌ ସୃଷମଡା 
ନଷ୍ଟ ହ୍ୂଏ, ଉସ ସୁଗ୍ରାହ୍ମଡା ବୃତ୍ତ କରବା ପାଉ ବସ୍ତନ୍କକ ବଳବଞିନ (୦ ୨୩୪୮୦11118 
£'€10) 77ର ମାନ ହ,।ସ କରିବା ଦରକାର | ଉପବର୍‌ଲୁ ₹ ନବକଣ୍ଡ, ଗାଲ ଦ୍ନୋ|¬ 
ମିଵରଗୁଞ୍ଜକବର 77ର ମୀନ ହୁ ,|ସ କରିବ।ର ବଳୀଣସି ବ୍ଯବସୁ ` ନାହି | ନମୁଲ୍ୟିତ 
ଚଳଚ୍‌ମ୍ଭକ ଗାଲ .ଘବନାମିଃର ରେ 2୮ର ମାଳ ହୁଥାସ କର୍‌ ବସଗୁଞ୍ଜିଲୁ ଖବ, ସୁଗ୍ରାହ୍ରୀ 
କରଗ୍‌ଵସାଇଥାଏ । 


(1) ଅସ୍ଥି ଚିବ ଯୁଗଳ ` (&6§£9£1୧ ୮ )1୮) :  ¬-ଅବସୁରକ ପୁଗଲରେ 
77 ର୍‌ ମାଳ କୃନ୍ନମ ଉପାୟବର ହର ,ସ କର୍‌ସାଇଥାଏ । ଏହ୍ଲା ପ୍ରାୟ୍ତ ସମ୍ବାନ ଚ୍‌ୟମ୍ଭ୍ସୀସ୍ତ 
ଆପ୍ତଞ୍ରିବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଝ ଦଣ୍ଡ ଚଥମ୍ଭଳ (ଚନ୍ନ ନଂ 14-6) 7?¥୬ © 77'୫' ଦୃ।ର୍‌ ଗଠିତ । 
ରୁମ୍ବକଦ୍ଦସ୍ତ ଭୁସମ୍ବାନ୍ତର୍‌ ସ୍ତ୍ବରେ ବଗାଶିଏ ଭୁ୍‌ଲ୍‌ମ୍ବ୍‌ ଅଚ୍‌ମ୍ଭକରୀସ୍ତ ଦଣ୍ତ ସକ୍ରଭ ଏପର 
ସଂଧୁ କ୍ତ ବହ୍ଲଂଇଥାଏ ବସ ବଗାଵିଏ ଅପରଛ଼ର୍‌ ଉପରେ ଓ ଭ୍ଭପ୍ତର ବପସ୍‌ାଇ ଚମରୁ 
ଏକ ଦଗରର୍‌ ରହୁଥାଏ । ଏହ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦ୍ବଂଗ୍‌ ରୁମ୍ଭକଦୁସ୍କର୍‌ ପର୍ଣାମୀ ଚ ମ୍ବକରସ୍ତ୍‌ ଆସୁଷ୍ତି 
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୩୭୨ ବଦ୍ଧଂତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞାନ 


ଲୋପ ପାଏ ଓ ଝ୍ରୁଥବା ଅବସ୍ଥ ର ଏହ୍ଵା ନମ୍ବନ୍ବକ ଭୁଚ୍‌ ମୂକମତ୍ମେନ୍ଧ 77 ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗ୍ରତ୍ଦ୍ରବିତ 
ହୁଏ ନାଵି; ବଢସ୍ତ ଏହ ପୂଗଲଝ 
ଚ୍ମ୍ବଳୀସ୍ତ ରଣ ର-ଦଷିଣ ଦ୍ଦମଟର ଳ 
ରନ୍ଦୁ ୧ସକୌଣସି ନଗରେ ୮ ର 
ରହେ । କନ୍ତୁ ବାସ୍ତବବକ୍ଷେନଚ ର ଠିକ୍‌ 
ସମାନ ଚ୍‌ ମ୍ଟଗ୍ରୀପ୍ଟ ଆପଷ୍ତବଶି ଷ୍ଣ ଦୁଇଶ 
ସମ୍ଭାଳ ଆକାରରଂ ଚ୍‌ମ୍ଭକ ମିଲେ 
ନାଵି ; ଚେସୁ ଯୁଗଳ ଚଗାଵିଏ ଷୀଣ 
ଚୁମ୍ଭଳସଦ୍ୃଣ କାର୍ଦା କରେ ଓ 
ଭୁଚ୍‌ ମ୍ଭଳକକେନ୍ନ୍ର ଯୋଗୁ ଏହ୍ନା ଉପରେ 
ସେଭି ନ ପ୍ତନ୍ଵକ ଆଘ୍ପ୍ତ୍ କାର୍ଯ କରେ, 
ଭାହ୍ରା ମଧ ଖୁବ୍‌ ଝୀଣ ହୁଏ । 
ବ୍ଯବସ୍ଥାଃର ନମ୍ପଦ୍ତଗରେ ଥବା (ଚନା ଳଂ 14.6) 
ଚ୍ମ୍ବକକ୍ଟ ସଦବଂ ଗୋଵିଏ ଢାର କ, ଣ୍ତଲୀ ମକ୍ଚରେ ଢାହ୍ରାର୍‌ ସମ୍ବଢଲ ସଦ୍ମଦଭ ସମାନ୍ତର 
ପ୍ସବରେ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ କ୍‌, ଣ୍ଡଲୀରେ ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ସାଏ, ଭାହ୍ନାହ୍ନେଲେ 
ଯୁଗଲଝ଼ ଅଧ୍ବକ ବସିପ୍ତ ବହ୍ବେବ; ବଉୁଁ ଡାହାର ସୁ୍‌୍ରାହୁଢା ଅଧ୍ବକ ବହ୍ବବ । 

(2) ଅସ୍ଥେ ତିକ ଗାଲ “@ାନୋର୍ମ ଟର (4 8 8୧୮1 81+&00- 
116 €) ._-ଏହୁ ଗାଲସୂନେ ମିହର ଘଗୋଝଏ ଅସେ'ଭକ ଯୁଗଲ (ଚନ ଳଂ 14.6) 
ଦ୍ମାର୍‌ ଗଠିକ । ଯୁଗଳଃ ଚଗୋଃଏ ରେଶମ ଉଦ୍ଦୁଦ୍ବାଗ୍‌ ଝ୍ଲାହେ 'ଇଥାଏ ଓ କୋଣ ମାପ 
କରିବାପାଲି ସେକ୍ଟର ବଗାଝିଣ 
ଓ ଦପଣ 7 ଲବଗିଥାଏ । 
ମଟନକର ଅଟସ୍ରଭକ ଯୟୁଗଲରେ 
ଥୁଵବା ଦୁଇ ଚ୍‌ଯମ୍ବକ ୨୩୫ 
ଓ 7୪୨୬୮ର ବମଯ୍ରୁ ପ୍ରାବଳା 
ସଥାନଟମେ ??¡ ଓ ` ??1" ଏବଂ ‹ 
/#୨ର୍‌ ମାନ 7୩ ଠାରୁ 
ସାମ୍ଭାନ୍ୟ ଅଧ୍ଵକ (2122 /?1') 
ଭୁଚ୍‌, ମୃକକ୍ଷେନ ସସୋଗୁ /? ! 
ଜ୍ଵପରେ କାର୍ୟା କରୁଥିବା 
ବଲ = #177 ଓ ⁄74' ଉପର 
ବଲ=୨୨1୮୮7 । ସୁଡଗ୍ବଂ 


( ଚନ ନଂ 14.7 ) 
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ଗାଲପ୍ସ୍ପନୋମିଃର, ଏମି୫ର ଓ ବସ୍ବଲ୍‌ଃନିଃର୍‌ ୩୭୬୮ 


ଯୁଗଲ ଉପରେ ପରଣାମ୍ୀ ଜୟୁନ୍ବକ ବଲ = (/୨-୭୬୩)୪୮ । ଯୁଗଲର ନମ୍ବପ୍ଵଗରେ 
ଥିବା ର୍‌ ମ୍ବଳ 7୪୫ ସଯଉଁ ଢାର କ୍ୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଯରେ ଥାଏ, ସେଥ୍ବରେ ବଣ୍ବୟଭ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଧର 
ବହ୍ଵବଲେ ସସଉଁ ଚକ୍‌ ମ୍ବ ଳଷେନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ରଏ, ଢାହ୍ନାର ଗବ୍ରଭା ସନ୍ଧ ୮” ହୁଏ, ଭାହ୍ଵାହ୍ଵେଲେ 
7୪୩ ୫ର ପ୍ରଭ୍ୟେକ ମେରୁ ଉପରେ କାର୍ୟ କରୁଥିବା ବିବକ୍ଷପକ ବଳ (1୭୧୮16୧୯108) = 
୨17” । ଯୁଗଳନ୍ନ ବକ୍ଷପ୍ତ ବହ୍ନାଇ ସଦ୍ଦ ଭୁଚ୍ଛ ମ୍ଭୁଗ୍ୀୟ ମଧ୍ଯରେଖା ସହ୍ଦୁଭ ୫ କୋଣରେ 
(ଚଡ ` ନଂ 14 7) ଛାର, ରହେ, ଢାହାବହଲେ ବବକ୍ଷପକ-ଯୁଗଳର୍‌ ଆଘ, ଥୁ, ନୟନ୍ବକ" 
ୟୁୂଗଲର୍‌ ଆଘ ତ ସହ୍ରଭ ସମ୍ବାନ ବହ୍ନବ । ଚନ୍ଧ ନଂ 14- 7 ସାହାଯ୍ୟରେ 
1717 ଯ / ୦୦5 6== (11 ¬ ??)1') 77 2! $11 6 


କମ୍ବା 77 = ୯୩ ¬ ୩୩୮.) ;‹ [1:80 6 
¢ / ( ` 


କନ୍ତୁ 7” = £? ¥ ¢; 1 = ପଆବାହମାନା (ବ. ର୍‌. ଏ.) 
711 = ?71' 7¶ = କୂ ଣ୍ରଲୀର୍‌ ରଘେଗ୍ସଂଖ୍ୟା 
୪୮୩ × 77 £ଞ୮ 6 ର 


ଆ _ ୫ ୦ 


ଏଠାରେ 2 = 7?! = ଗାଲ୍‌,ସ୍ବନୋମିଃର ଲଘ୍‌,କ!ରକ ସଦ୍ଭ 7 ଓ ?#' 


ନ୍ନ 5 
ପରମ୍ଦର ସହ୍ମତ୍ଭ ପ୍ରାୟ ସମ୍ବାନ ହୁଏ ଓ ବଘରାସଂଖ୍ୟା ଅଧ୍ବକ ହୁଏ, ଭାହ୍ଵାହନେବଲେ 7ର 
ମାନ ଖ ବନ୍‌ କମ୍‌ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ, ଜୀଣ ପ୍ରବାହ ପାଇ ବକ୍ଷ ଅଧକ ବହବ | 


ସନ୍ଧ ଯୁଗଲର୍‌ ଚ୍‌ ମ୍ଳକଦୁସ୍କ୍‌ ଗାଵା ଏ ଢାରଚର ଭିଆର ଓ 
ବପସ୍ଵ୍‌ଡ ସ୍ଵବବେ ଗୁଡ଼ାବହ୍ଵାଇଥୁବା ଦୁଇ କୁ ଣ୍ଡଲୀ (ବନ୍ଧ ଜଂ14.8). 
ମଧ୍ଚର୍‌ ରବହ୍ଵ ଓ କ୍ମଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଯରେ ବଦୁଭ୍ଭ ସ୍ରବାଦ୍ରୁଭ ହୁଏ, ଚାହାଓ 
ହ୍ଲେଲେ ବବକ୍ଷପ ଦମ ଗୁଣିଭ ବହବ । ଏହୂ ପ୍ରକାର ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ନୋ- 
ମିଁ୫ର୍‌ଲୁ “କଲ୍‌ ଲିନଙ୍କ (14.8) ଅଛେ ଢିକ ଗାଲ ାନୋ- 
ମଟର” କୁହ୍ଲାଯାଏ । ବ୍ୟବସ୍ଥାଝଂ(ଚଲନଶୀଲ) ଖବର . ହାଲୁକା କର 
ଓ କ୍ଵାଜ ଡନ୍ତୁ ବ୍ୟବହ୍ଦାର କଣ୍ଠ ଏହ୍ନ ସନ୍ଵ୍ଵ ସାହାସ୍ୟଯବର 10 ˆ ° 
ଏମ୍ଫିଂୟ୍ତର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ମାପ କଗ୍‌ଯାଇପାବର । ଅଂଲ୍ବକ ଓ ସ୍ଳେଲ୍‌ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାଦୁ[ଁଗ୍‌ ଏହ୍ଲାର୍‌ ବନ୍ଷେପ ମାପ କଟ୍‌ଯାଏ । 


(ଚିନ ଳଂ 14,8) 
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୩୭୪ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ଭୂକ ବଜ୍ଞନ 


(3) ବବ୍ରାକା ଗାଲ ଏଭାବନେ।ମିଟର (£ମ୦୯8୬5୫ 8817,610010€{€୮) : ¬ ¬ 
ଅଧ୍ୟାପକ ବବ୍ରାକା ଏକବ ସୁଗ୍ରାସ୍ତ୍ର ଅଚସ୍ଥ ଭକ 
ଗାଲ ଦ୍ବନୋମ଼ିଁହର ଭଆର କରଥ୍ବରରଲ । 
ଏଥ୍ପରେ ଯୁଗଳର ଦୁଇ ଚ୍ମ୍ବକ, ଡୁଲ ମ୍ଳପତ୍ସ୍ଵବରେ 
ଟଗୋହିଏ ଖବକ ସରୁ କ୍ବାଜ ଉନ୍ପଦ୍ବାଗ୍‌ 
ଝୁଲ୍ସାଇଥାଏ । ଚ୍‌ମ୍ଭକଦ୍ଧସ୍ତ ଏସି 
ଚ୍ମ୍ପଳଇ ହହ଼ାଇଥାଏ ସେକ ଗୋଵିଏ 
ଚୂୁମ୍ପକର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ 7୮ ଚମରୁ ଓ 
ମ୍ବଧଷପ୍ପ ଗବର ୦- ଚମେରୁ ଏବଂ ଅପର ଚ ମ୍ପଳର୍‌ 
ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ 5-ଚମରୁ ଓ ମଧ୍ୟସ୍୍ଗବର 
7ଏଁ . ମେରୁ ଉଭବ ବହ଼ୋଇଥ! ଏ । ଏହ୍ନ ସନ୍ତ୍ର 
ଉନ୍ତୂଚର ଗୋହଏଷୁ ଦ୍ର ଦର୍ଘଣ 77 ଲଗଥାଏ 
ଏବଂ ଆଲେକ ଓ ନପ୍ସ୍‌ଲ୍‌ ବ୍ୟ ସ୍ଥାଦ୍ାଗ୍‌ ଏହ୍ଲାର୍‌ 
ବିଚକ୍ଷପ ମାପ କସ୍ବସାଏ । 


(ଚଳ୍.୦୬ 14.9) 


14.4 ଚଳକୁଣ୍ଠଳ1 ଗାଲ୍‌ଭାନୋର୍ଂଟର (?/10୪¥108-601] ୦ 817810- 
11 €୧୯୧)) : 
ଏକ୍ଦୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଚନାମି୫ର ବଗାଝିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଶ୍ତଣଲୀ ଘୋଡ଼ାନାଲ (୮10£8€- 
୫୮୦୧) ଚମକ ଓ ଡାହାର ଦୁଇ ବଖରୁ ମଧବର (ଚିନ୍‌ ନଂ 1410) ଭୁଲମ୍ପ ଭବବରେ 
ଝୁଲୁଥିବା ଚଗଂଵିଏ ସରୁ 
ଗେ୍‌ଧ୍ଭ ଡମ୍ବ ଚାରର ଣ୍ଠ 
କୁ ଣ୍ତଲୀବ୍ୁଂଗ୍‌ ଟଠଇ । 
କୁଣ୍ଡଳୀଂର ଅକାର 
ସାଧାରଣତଃ ଆସ୍ଟତ୍ରଭାକା।ର 
କମ୍ତୁ କେଜେକ ଚକ୍ଷିମ୍ରେ 
ଢାହ୍ା ବୃଷ୍ଵଳାର ମଧ୍ୟ 
ଆ । କୁ ଣ୍ଡଲାଃ / ` 
ସସସଂର୍‌ ବରେ ଞ୍ଜର 
ଚଗାନଝପଏ ସରୁ ଙଫଲକ 
(୦୮୮୮) ,୮ ଦ୍ବାଗ୍ବ 
ଝୁଲ୍ବଦ୍ଵୋଇଥ'ଏ । ଏହ୍ନ ଣ୍ଟ 
ଫଳକ ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ ଘରବା ଫ୍ରୀ 
ଓ ଲୁଣ୍ତଲୀ ମଧ୍ଯକୁ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭ - 
ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ଏ । ଫଲକଛର (ଚନ; ନଂ 14,10) 
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[2 


ଗାଲପତ୍ସ୍ରନୋମିଝର, ଏମିଃର ଓ ଦସ୍ଵଲଶମିଃର ୩୭୫ 


ଗୌହିଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍କ, ୮୮, ସଦ୍ରଭ ଓ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ଲୁ ଣ୍ଡଲୀ ଢାରର ବଗାଶଏ ପ୍ରାନ୍ତ ମି 
ସଯୁକ୍ତ। ଲୁ ଣ୍ଡଳୀ ଭାରର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତଃ ଟଗୋହଏ ଵି୧୦୫୬ ମଧ୍ଦେଇହ୍ସ 

ସଦ୍ଧ୍ଧଭ ସଂଯୁ କ୍ତ ହ୍ରୋଇଥାଏ । ଆଶଲ୍ଵେକ ଓ ପ୍କେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦ୍ବାଗ୍‌ ବକ୍ଷେପ ମାପ ରା 
ପାଇଁ ଫଲକ ଉପବର ଗଗୋହିଏ ସୁ ଦ୍ର ଦର୍ପଣ 7, ଲାଗିଥାଏ | 


ଚ,ମାକର ଦୁଇ ବମରୁ ମୂଖ ( ୮୦1€ £366) ଲୁ କାଵି ଅର୍କ ସିଲ୍ଣ୍ତର୍‌ ଆକୁଭିରେ 
ଅବଭଲ (୦୦୮୩୦୯3୪୧) କବାସାଇଥାଏ ଓ ସଂଲଚର ଦସମାନଙର୍କ ମଧରେ ଥବା ବାସ୍କୁ- 
ଫାଙ୍କ (^।୮୦୮3୦୧) ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର ଆକ୍ପୁତର୍‌ ବହ୍ରାଇଥାଏ । କୁଣ୍ତଲୀ ଭଉଡରେ 
ସାଧାରଣତଃ ନରମ୍ମ ଲୁଦ୍ଧାର ଏକ ପ୍ତମ୍ଭୁ'କାର ଅନ୍ତର୍‌ (୦୦୮୧) ଥାଏ ଓ ଇଚାହ୍ଵା ଦୁଇ 
ଚମ୍ଭରୁ ମଧ୍ସ୍ଥ ଚକା ମୁକ୍ଲୀସ୍ତ ବଲରେଖା ` 
ଗୁଞ୍ଜଲୁ ଅସ୍‌ୟ୍ଠ (୪(80181) କବର | 
ଅସ୍ଵୟ୍ଟ ଚ୍‌୍ମ୍ଭା କକ୍ଷେନର (୮୧ ଞଓ1ୂ1 
£1€10) ସୂବଧା (ଚନ ନଂ74,1 ]) 
ଏହ୍ନ ମେ କ୍ମଣ୍ଡଲୀଡ଼ ଭୁଲ୍ମ୍ବସ୍ଵବରେ 
ବ୍‌ ଲ୍ଥ୍ଦାବବଲେ ଘର୍‌ ବସକୌଣସି (ଚନ ଳଂ 14. 7) 
ଅବସ୍ଥାନବର ରହ୍ୁଲେ ମଧ୍ଯ ଭାହ୍ନାର୍‌ ସମ୍ଭଲ ସଙ୍ଂଦ୍ଦା ସମ୍ବାଳ ରୃମ୍ପିକବକ୍ଷନ୍ନର୍‌ ବଲରେଖା 
ସ୍ମ ସମ୍ବାନ୍ତର ହ୍ୁଏ। କୁ ଣ୍ଡଲୀଃ ଭୁଲମ୍ବ ସ୍ତ୍ବରେ ଝ .ଲୁଥିବାରୁ ଡାହ୍ନାର ଭୁଲମ୍ଫ 


ପାଶ୍ବ € (\7€୮୯1୦91 ` ୫814€ ୦୮ £)€ ୦୦11) ବଲଚରଖାଗୁଞକ ସମବକୋଣବରେ ବଛଦ 
କରର | 


ଡୁ (11€୦୮୩) : ¬ ବଘାଡ଼ାଳାଲ ଚ, ମୃକର୍‌ ]ଏଁ ଓ 5 ଚମରୁ ମଷରେ 
(ଚନ ଳଂ 14 12) କ, ଣରଲୀ 4&,/206/9 ଅବସୁଭ। ମବନଳକର କୁ ଣରଲୀର ସମଢଲ 
ଚୁମ୍ବକବ୍ପନ୍ଥ 77 ର ନ୍ଦଗ ସଜ୍ଧୁଭ ସମାନ୍ନର୍‌ ଏବଂ 4/3 ଓ ୦7) ଭୁଲମୃ ` ବାହୁଦୁସ୍‌ ବଲ- 
ବରଖା ସତ୍ମୂଡ ଲମ୍ସ । କ୍ଟ ଣ୍ଡଲୀ ମଧରେ ଗର ଚର୍ହ୍ଘ' ଉ ଦଗବର ବଦୁ-ଭ୍ଜ ପ୍ରବ ହ୍ମଭ ବହବଲ, 
ଫ୍ଟେମିକ ଳ୍କ ବାମହ୍ରସ୍ତ ନୟମ ଅନୁସାସ୍ଠୀ 4733 ଓ ୦୮୦ ବାହୁ ଜ୍ପବର୍‌ ଦ୍୍‌ଇଛି ବଲ 
ବପଗ୍ଵଡ ବଗରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରବ ଓ କୃ ଣ୍ତଲୀଝ ଦଖ୍ିଣାବରି (ଗରବର୍ତଛଂଭ ବନ୍ଦୁଟରଖା 
27, ଓ ୦? @ଗରରେ) ସବବରେ ଘ,ର୍ବ |! 


ମବନକର, £ = କୃ ଣଲୀର ସୁବାହମାନା (<. ଚୂ. ଏ ) 
? =କୃ୍‌ ଯୁ ଣ୍ରଲୀର ଘେଗ୍‌ସଂଖ୍ୟା 
¿=କ୍‌ ¿ ୫ଲୀର ବଦୈଘ୍ୟ (ଅର୍ଥାତ୍ଜ 22=01୮09 =/) 
ଚକ ଯୁ ଣ୍ତ ଲୀର ପ୍ରସ୍ଥ (ଅଥାଳୁ 3୦ = 40 = ୬) 
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୩୭୬ ବ୍ବଦ୍ଯତ୍ଜ ଓ ଚ୍ଓ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞିନ 


.2. = କ, ଣରଲୀର ଚଷନସଲ ( 4 ==!) 
77 = ଚୂମ୍‌କକ୍ଷେନର ଗବ୍ରଢା 


( ଚଳା ନଂ 14,112 ) 
କୁଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ବତଲ ଚ୍ମ୍ଭଵକକ୍ଷେନ୍ର୍‌ ବଲରେଖା ସଦ୍ଧୁଭ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ` 
ଚବଚଲ କୁଣ୍ଣଲୀର୍ରେ £ ବି. ଚୁ. ଏ. ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରବାହ୍ନଭ ଚହଲଲେକ ଥୁ ଓ ୦୮) ସ୍ରଭ୍ୟେକ 
ଭୁଲମ୍ବ ପ ଶ୍‌“ ଉପରେ ବପର୍ସଭ କଗର କାର୍ଯ କରୁଥୁବା ବଲ = ?11! 77 । ଏହୁ ବଲ 
77 ସହୁଭ ସମବୋଣଚର କ ର୍ଯା କରର ଓ ସଲରରେ ଉପୁନ୍ନ ବଦକ୍ଷପକ ଯୁଗଲର ଅଘୁଣ୍ତି 
(\/1011€0£ ୦† ୦୧୮16୦୮108 © ୦୩07016) = 71/10 77 
= 71† 4. 27 


ଏଦ୍ଦୁ ଆପୁଷ୍ତ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୁଗ୍‌ଏ ! 3 ` ଓ 379 ବାହୁରେ ସ୍ରବାହୁର୍‌ ବଗ 
ବଲବର୍‌ ଗାଁ ସହଭ ସମ୍ଭାନ୍ତରର ଭୁ ଚସମାନଙ୍କ ଉପର ବଚକିଣସି ବଲ କଂଯା 
କରର୍‌ ନାହି । 


କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଵଟକ୍ଷପକ-ଯୁଗଲ କାର୍ଯ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସବସ ଭାହ୍ରୀ ପୁଣ୍ବାଲୁ 
ଆର ୟୁ କରର ଓ ସଲଗରରେ କୁଣ୍ତଲୀଛ଼କ୍ତ ଝ୍‌୍‌ଉ୍ଭଥ୍ଧବା ଫଲକ ବା ଢନ୍ତୁ ମୋଞ୍ଜହୋଇଯାଏ 
ଏବଂ ବପର୍ସୀଭ କ୍ଲବର ଏକ୍‌ଚମୋଡ଼ଳ - ଯୁଗଲ'( 170୮581୦0 &1 ୦୦୩୮1୧) କାର୍ୟା କରେ | 
ଏହ୍ନ ଯୁଗଲକୁ ନୟୂନ୍ବକ-ଯୁ ଗଳ (୦୦୮୯୮୦111୮%¢ ୦୦୯]୮୩୧) କୁହ୍ରାସାଏ । 
ସଯେଚରେବେଲେ ବବକ୍ଷପକ ଓ ନଯୁନ୍ତ୍ଵକ-ଯୟୁଗଲର ଆଘପ୍ରି ସମ୍ଭାଳ (ଓ ବପସୀଢ) ହୁଏ, 
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ଗ'ଲପଖ୍ବନୋମିଃର, ଏମି୫ର © ବପ୍ଵଲଵମି ର୍‌ ୩୭୭ 


୧ସେଚଇଉବେଲେ କ୍ଵ ଯୁ ଣ୍ରଲୀଝ ସାମ୍୍ୟା ବସ୍ଥାରେ ହ୍ଦୁର୍‌ ରହ୍ରେ । ମବନଳକର କ ) ଣ୍ରଲୀଡ଼ 6 କୋଣ 
ଘୁଣ୍ଵବା ପଟର ଛାର ରହେ, ଅର୍ଥା ଭ୍ଭ ବିବକ୍ଷପ ଚକାଣ= ୫6 । ସନ୍ଧ ଫସ ସର- ବୋଷ 
ଫଲକର ଏକ ବରଉସ୍ଟାନ, ମୋଡ଼ଳ (୮701 ୧ ୧ମ$ ପାଣି ଉସ୍ସନ୍ନ ବମାତନ ଯୁଗଲର 
ଆଘୃଷ୍ତି = ୦ ହୁଏ, ଭାହାବହେଲେ 6 ବକାଣ ଚମାଡ଼ନ ପାଇଁ ନସ୍ତନ୍ତଳ- ସ୍ଗଲର ଆପୁଞ୍ତି 
= ୦୫6 


ସାମ୍ମୀ' ବସାବର ?›? 4727 = ୦6 


୦ 


_ 277 × 6=1[%6 .... ଵି ˆ-- (14.7) 


¿ =¬ 


| ଏଠାବର [+ = - % = ଗାଲ୍‌, ଭ୍ବନୋମିବର , ଧବାଙ୍କ ) 


ସୁଦ୍ଗ୍‌ଂ ପ୍ରବାହରମାନ୍ନା। ୫ ବଦକ୍ଷପ 6 ସହ୍ରର ସମାନୁପଂଭୀ ।‹ ବଦିଜ୍ଞନ କ 
ଡ‹ ଆରସନ ସଲ (2. 4,୮୫୦୮୩୫1) ଏହୁ ସକାର ଗାଲ୍‌ ସ୍ନେ|ନିଃ ର ପଥମେ ଭଥର 
କରିଥିବଲ ; .ଭେହୁ ଏହ ଲୁ ଡୁ ଆରସନ୍‌ ସ୍ବଲ୍‌ ଗାଲ ଧସ୍ବାନୋମ଼ିହର କନ୍‌ହାସାଏ । ଏହ୍ଜ 
ଗାଲ୍‌ ଘ୍ପ୍୍‌ନୋମ଼୫ର ଖ୍କ୍‌ ସୂଗାସ୍ୀ ଓ 10 ˆ 6ଏମଝ୍ମଂସ୍ତ୍ର୍‌ ବା ଭାହ୍ରାଠାରୁ କମ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଵମା ନା 
ମାପ କରିବା ପାଇ ଏବ୍ସା ବ୍ଯବହ୍ଘନାର କଗ୍ବସାଏ । ଭୁଚ୍ଚମା ନ୍ରାର୍‌ ପ୍ରଦଂ ହ୍ନ ଏକ୍ସ ସନ୍ବ୍‌ ମଧଯ- 
ବଦଇ ପ୍ରବାଦ୍ଦୁଢ ବହ୍ରଲଲେ, ସନ୍ଵନି ନଷ୍ଟ ଦହ୍ରୋଇସାଏ । 


[ ରୂମ୍ଭକର ଦୁଇମେରୁ ମ୍ମରରେ ବଲରରଖା ସଦି ଅସ୍ଵାସ୍ତ ହ୍ରୋଇ ନ ଥାଏ ଓ 
କ୍‌. ଣ୍ଡଲୀଝ୍ବ ବଲରେଖାର ଦିଗରୁ 6 ବକାଣବର ବସିପି ହୁଏ, ଭାହ,ହେବଲେ ବବଷପକ- 
ସୁଗଲର ଅପୁଷଞ୍ତ = 7 4477 ୯୦୫0 | ଏ ବକ୍ଷନରେ 

#£ 4727 ୦5 6 = ୦୫6 

® 6 _ 6୫ 

‡ = ¬ --,‹ __ = [¢ __- 
7? 477 ` ୦5 6 ୦୦୫ 
ବଲଚରଖା ଅସ୍ଵୀସ୍ତ ହ୍ରେଲେ 6 =0 ଅର୍ଥାତ ୯୦୫ 6 =1 ହୁଏ ଓ 
ସେ ଚକନରରେ £ = 76୫ ]' 


ସୁ ଗାଦିଢା :-_ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଚନେ:ନିର୍‌ ର ସୁଗ୍ରାହୁଢା 
୩6 _ # 477 
୩୮୮୦ 
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୩୭୮ ଵଦଡ଼ୂଭଭ ଓ ର ମ୍ହକ ବଜ୍ଞାଳ 


ପୂଭଗ୍‌ଂ 7, 4 ଓ †† ବୃଵି କର୍‌ ଓ ୦ ହୁ,।ସ କର୍‌ ଗାଲ୍‌ ସବନୋନଃର ର 
ମୁଗ୍ରାନ୍ଧ ଢା ଅଧ୍ୟଳ କର୍‌ସ' ଇପ'ଦର । ସମାନ ଅନୁପସୁରେଦବଶିଷ଼ ` ସଂସସର- ବୋଞ୍ଜର 
ଟଗୋ ଲ୍ଵକା ର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥୁଚ୍ଛେଦ ଡନ୍ତୁ ଅପକ୍ଷ ପାଡ ଡମ୍ତୁ ବା ସଲକ (5୮17) ର © କମ୍‌ । 
ଭେହୁ ଗାଲ୍‌ସ୍ପ୍ରନୋନିଃରର ସୁଟାହ୍ମଡା ବୃ" କର୍ବବା ପାଇଁ ଗଗୋଶଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ମଥା ସ୍ଵୀ 
ଚମ୍ଳଳ ଏବଂ ଫସ୍‌ ସର- ବ୍ରୋଞ୍ଚର ଫଲକ ବ୍ୟବହ୍ରାର କଗ୍‌ଯାଏ । 


14,5 ଅନାବର୍ଭୀ ଗାଲ୍‌ଭାଳନାମଟର (2684 ୪€8£ ୦୮ 440€710016 
ଓ୫1୪୫୮୦୮୩୯୧୮) : 


ସେଉ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଚନୋମିବର ର €ଦ୍ୟରୁ ସବୀହତ ଳହରଲେ, ଭାହାର କ, ଣଲୀଵ 
ଛତ୍ରେପ୍ତ ହୋଇ ବଳା ବଦ୍ଦୋଲଳରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାପ୍ରାପ୍ତ ହୂଏ ଓ ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁପବ ହ ବନ୍ଦ 
ହ୍ଲେରଲ, ଡାହ୍ନାର୍‌ ଶ୍ବଳ୍ୟ ବକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖ୍ଟବ୍‌ ଶୀସ ସେର୍ଆବସ, ତାହାକ୍‌ ଅନାବଉଁ1 
ଗାଲ “ଭାନୋମିଟର କ୍‌ ହ୍ରାଯାଏ । 

ସାଧ୍ଯାରଣଡଃ ଚଲଲୁଣ୍ତଲୀ ଗା ଲଭ୍ତ୍ଵବନୋମଃରଟର ବଦ୍୍ୟୁତ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଦୁଭ ବହ୍ନଲେ 
ଡାହ୍ଵାର କ, ଣଲୀଡ ଘୂର୍ତଯାଏ୍ କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ଘୃପ୍ଟିନ ସମ୍ବସ୍କରେ ଭାହ୍ନା ଗଭଣଣ୍ଡ 
(1-10€110 ` ୧୮୧୮ 8 7) ଭାସଲ କବା ଓ ବସର ବିଚକପ 6ରର ଚାହୁ ସା ମ୍ଯାବସ୍ଥାଚର 
ମ୍ୁର ରହ୍ଧବା କଥା, ଭାହ୍ରା।ଠାରୁ ଅଧ୍ବଳ ଘୂର୍ସ'ଏ । ଏହ୍‌ ଦ୍ବାଗ୍‌ କଣ୍ଡଲୀକ, ଝ୍‌ଲାଇଥିବା 
ଇନ୍ତୁ ବା ଫଲକ ଅଧ୍ବକ ମୋଞ୍ଜଦ୍ବୋଇସାଏ ଓ ଫଲଚରେ କ .ଣ୍ରଲୀର ଠୋଳନ ଆରମ୍ଭ 
ହୁଏ । ଏହ୍ଦ ଦୋଲନ, କ୍ୟଣ୍ଣଲୀ ସେଉଁ ଗରଣକ୍ତି ହ୍ବାସଲ କର୍‌ଥାଏ, ଡଢାହ୍ରା ମହନଂବଲ 
(9800 1708 £ ଶେଦୁ ।ଗ୍‌ ନଃଶେଷ ବହଦା ପର୍ଯାନ୍ତ ଗ୍ଲଲୁ ରହ୍ଵେ । ମନଦନ 
ପ୍ରଧାନତଃ (1) ବାୟୁର ସାଢୃଭା (\715°୦୫1୧୩ ୦ &17) ଏବଂ (2) କ, ଣରଳୀବର୍‌ 
ଘ୍ତି-ବଦ୍ୟୁତଢପ୍ତବାହ (58,40୨ ୦0୮୮୧୮.)ଦୃାରା ଘହ଼ଥାଏ; ଡଢେଣୁ ଗାଲ୍‌ଗ୍ଵବ ନାମ ୫ରକୁ 
ଅନାଵଣ୍ଜୀ ବଦ୍ଦାଲନଣ୍ଠନ୍ୟ) କରିବା ପାର୍‌ ଏହ୍ନ ମନ୍ଦନ-ବଲ ଅଧ୍ବକ ବହବବା ଆବଶଂକ । 

ପୁଞ୍ଜିପ୍ନବ ହ଼ଜନଭ ସ୍ଥନନନ ଅଧ୍ଵଳ କରବୀପାଇି ଗାଲ୍‌ ୍ନରବିନାମ୍ଭିବରର କୁ ଣ୍ଡଲୀଲୁ 
ସାଧାରଣଵଢଃ ଗୋଚଏ ଅଚ  ମୃକ୍ରୀପ୍ତ ହ୍ବାଲୁକା ଧାଟୁର “ଫ ରମର ? (1୦୮୮୮୧୮) 
ଜପ ଗୁଡ଼ାଇଛଆଯଏ। କୁ ଣ୍ତଲୀଝ଼ ସ୍ଥାୟ୍ଠୀ ରୁ ମ୍ଭକବକ୍ଷନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଘୁଲ୍ଲବାବବଲେ 
ଉାହ୍ନାମଧରେ ଓ ଡାହ୍ନାର “(ଫରମର ? ମଧରେ ସେଜ ଘି ସବାହ ଚପରତଭ ହୁଏ, ଚାହା 
ଏକ ର କ୍ବକକଷେନ୍ଧ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କଟର ଓ ଏହ୍ ଚୃମ୍ବକ ବିଛିନ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ଚ, ମ୍ଭକଷେନ୍ର ପ୍ରପ୍ନବରଲୁ 
ପ୍ରଭରୋଧ କଚର ଏବଂ ଏହ୍ନାଫଲରର କ୍ତୁ ଣ୍ତଲୀର୍‌ ଦୋଲନ ବନ୍ଦ ବହ'ଇସାଏ ଓ 
ଚାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମିଃରଚ ଅନଳାବଣ୍ଢୀ ହ୍ଦୁଏ । 

“ଫରମର ¿ ବ୍ଯବହାର କରିବା ସଦ ସମ୍ଭୂବ ନ ହୁଏ, ଢାହାହେବଲ କୁ ଣ୍ରଲୀର 
ଦ୍୍‌ଇ ସ୍ତାନ୍ତବନ୍କ, ଗୋଝିଏ ଝପାଗୁବ (୮୫୮୬ ୪୧) ସାହାସ୍ଯଚର ସଂନୁକ୍ତ କଣ 
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ଗାଲ୍‌ଗ୍ଵଵନୋମ୍ମିଚର, ଏମି୫ର ଓ ଦସ୍ଲ୍‌ ୫ମିଂର ୩୭୪ 


ଢୀହାର ବଦାୀଲନ ମଧ୍ଯ ବଦ୍ଦ କର୍‌ଦ୍ଦଆସାଇପାବର । କ୍‌ ବଦାଲନ ସମଭସୟ୍ତରେ 
ବସ୍ସସ୍ପରେ ସେ ସଥ୍ି ପ୍ତବାହ ବ୍ରତ ହ୍ୁଏକ ଢାହା କ „ ଣରଲୀ ଓ ଭି ଶିଲା ପର୍‌ପଥଚରେ 
ଥବା ଚରଠଧର୍‌ ସମ୍୍ଚ୍ୁ” ସନ୍ଦୁତ ପ୍ରଭବଲମାନ୍ଲ୍‌ପାତ୍ର । କ .ଣ୍"ଲୀର ପ୍ର ନୂଵନ୍‌,କ, ଚୂପା. 
ଗ୍ୁବଦ଼ାରା ସଂୟୁକ୍ତ କଲେ, ଭାହ୍ରା ଏକ ସଷପ୍ତ ପରପଥବର ୧ 0 
ପରିଣକ ହୁଏ ଓ ଡାହ୍ରାର ଚରାଧ ପରମ୍ଭାଣ ଖବ୍‌ କମ୍‌ ବହ୍ାଇସାଏ ଏବ ଫଳରେ 
ସେଥ୍ବରେ ଚପ୍ତଶ୍ଚଢ ବଦ୍ୟୀଉ୍‌ପ୍ରବାହ୍ର ଓ “ଉକ୍କନଳଭ ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ତ ଗବ ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ । 
ଏହ ଚ୍ୟ୍ତଳକ୍ଷେନ୍ନ ସ୍ଥାସ୍ଠୀ ଚଟ୍‌ ମୃଭଳଷେନ୍ନର ପ୍ରସ୍ତ୍ବକୁ ପ୍ରଭବରାଧ କର୍‌ ଗାଲ ସ୍ତ୍ବନାମିଶଵରର 
ବଦୋଲନକ, ଣୀଘ, ବହ କରିଦଏ | 


11.6 ଚଳକୁଣ୍ଠଳ] ଗାଲ୍‌ଭାବନାମିଟରର ସୁରଯାହା : 


ଚଲରଚ୍ଚ୍‌ ମ୍ଭକ ଗାଲ୍‌ ସ୍ପନୋନ ଵର୍‌ ଅଚଯକ୍ଷା ଚଲଳ, ଣ୍ଣ ଲୀ ଗାଲ୍‌ସ୍ବନୋମିଃର ଅଧ୍ଳ 
ସୁଗ୍ର ସ୍ବ । ଏହ୍ଲାର ସୁଗ୍ରାହ୍ରଭା ବ୍ୟବହ୍ରାର ଅନ୍ଲୁସାୟ୍ଟ୍ରୀ ବଭ୍ନ୍ନ ସ୍୍ଵବରର୍‌ ପ୍ରକାଣ କରାସାଏ । 


(1) ସବାଦ୍ର ସ୍ୁଗ୍ରାଦିତା (୦ 01୧୮ ` 5€୮୩୫1୯1¢10୬ ) :-- ° ଚଲଲୁ ଣଲୀ 
ଗାଲ୍‌ ସ୍୍୍ଵନୋମ଼ିହରବର ଖଟ ବ ଜୀଣପ୍ରବାହ୍ନଦ୍ବାଗ୍‌ ସନ୍ଧ ବିବକ୍ଷପ ଅଧ୍ବକ ହ୍ଦୁ ଏ, ଡାହ୍ଵାଚହ୍ରଲେ 
ଗାଲ୍‌୍‌ସ୍ଵବନାମିଝରର୍‌ ପ୍ରବାଦ ସୁଗ୍ରାଦ୍ଦୁଭା ଅଧ୍ଵନଲ ବବାଲ୍‌ ବବବେଚ ନୀ କର୍ବସାଏ । 


(ଓ) ମାଇକ୍ରୋ ଏହ୍ଞଂୟୁର ପୁ ଗ୍ରାହିତ। (?/11°1୦-8 0)0€ 7୮ € ;; 5 €୮ 8111 
୧1/୨୬) : ଚଲକୁ ଣରଲୀ ଗାଲ୍‌ ସବୋ ମବରଟର ଏକ ମାଇବନାଏର୍ମ ୟର ( 0” ° 
ଏକିୟ୍ଟର ) ସ୍ତବାହ୍ଵଦ୍ଵ'ର ଢାହ୍ଵାର ଦଷିଣଠାରୁ ଏକ ମଃର ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଅବସ୍ଥିଂଭ ଏକ 
ସ୍କେଲ ଉପବେ ନିଲ୍‌ହିଃରଚର ପ୍ରକାଶିତ ବଚହପଲୁ ଜ୍ସ୍ତ ଗାଲ୍‌ ଭାବନୀମଃଟ୍‌ର 
ମାଇବକ୍ରାଏଆପ ୟର ସବୁ ଗ୍ରାଦିତା କୁହ୍ରାଯାଏ । 


(°) ଗାଲ -ଭାଜନାର୍ମଂ ଚର ଉପସଯୋ ଗୀଙ୍କ (୧1841€ ୦ ୮୮୧୮୮ ୦£ 
© ଏ ୩ ଗା :-ଝସରି ସ୍ରବାହ୍ୁମାନା ଗାଲ୍‌ଘ୍ଲ୍‌ବନ ଜାମ ରର ବର୍ଘଣଠ, ରୁ 
ଏକ ମିହର ବ।ବଧ।ନବରେ ଅବନ୍ଥର ଇ ଏକ ସ୍ସ୍ଳଲ୍‌ ଜ୍୍‌ପରେ ଏକ ମଲ୍‌ନଃର ବବକ୍ଷପ ଘଶାଏ, 
ଭ ହ୍ୁଂକୁ ଜ୍ଲ୍ଜ ଗଲପ୍ସ୍ଵଳ ମଃରର ଉପସୋଗୀଙ୍କ କୁଦ୍ଦାଯାଏ । 


(11) ଠଭୋଲ୍‌ ବେକ ସୁ ଗାହିଚା (\₹୦1856 ` 5୧706101୧107)  :- - 
ଗ ଲମ୍ସ୍ଚନାନିଃର କୁ ଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧଚର ଖ୍‌ୁବ, ନମ୍ମମୀନର ଦତ୍କ୍ବଲ ଛଳ ସ୍ରଚସ୍କାଗ 
କଚଲ୍‌ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ଵଝକଷପ ସନ୍ଧ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ, ଭାହ୍ରାବହ୍ଲେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ବନର ନହରର 
ଭୋଲ୍‌ ଚକ ସୁ ଗ୍ରାହି ଚ। ଅଧ୍ଵଳ ବବାଲ୍‌ ବବବଚନା କରା ମାଏ । 
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୩୮୦ ବଦୁଂଭଭ ଓ ରୁ ମ୍ବଳ ଵଜ୍ଞାନ 


ଦ୍ଧ ପ୍ରବାଦ୍ଧ ମୁଗ୍ରାଦ୍ଦ୍ରଭା ପାଣି ସଦନ୍ଧ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମିଛର୍‌ କୁ ଣ୍ଡଲୀର ରୋଧ ନ୍ନ 
ହୁଏ, ଡାହ୍ରାହେଲେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋନନହର ନମ୍ଫ _ ଗ୍ଵୋଲବଵଜ ସୁଗ୍ରୀସ୍ତ୍ରୀ ହବ, ଅର୍ଥୀଭ୍ଭ ନ୍ମ୍ଳ- 
ବରାଧବଶ୍ିି ଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରବାହ୍ର ସୂ ଗ୍ରାତ୍ତ୍ର ଚାଲଘ୍ଵଵନେ ଛଃରବରେ ନମ୍ବ ସ୍ବ୍ଵେଲବ୫ଜରେ ଅଧ୍ଵକ 
ବବ୍ଧେପ ବହବ । 


ମାଇକକ୍ରାଭୋଲ ଟ ମୁଗ୍ରାହିଚ। (1/116୮୦୪୦1%¢ ୦€୮5111୪71%୧୪) : == 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୌମିଃର କୁଣ୍ଡଲୀର ଦୁଇସ୍ତାନ୍ତ ମଧରେ ଏକ ମାଇନ୍ନୋଟ୍ଵଲ ୬ (10,” ° 
ରତ୍ତ୍ଵଲ $) ବଉବାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ଫୋଗ କଲେ, ଉାତ୍ନାର ଦର୍ଣଠାରୁ ଏକ ଶରଃର୍‌ ଦୂରରେ ଥବା 
ଏକ ଚପ୍କବଲ୍‌ ଉପରେ ହନ୍ଵନଃରରେ ପ୍ରକ।ଣିଉ ବକ୍ଷେପଲୁ ଉକ୍ତ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନେନଃର୍‌ର 
ମାଇକ୍ରୋଠଭୋଲ୍‌ ଟ ସୁଗ୍ରାଦିଢ। କହ୍ବାସାଏ | 


(111) ୭ମଗ୍‌ଞ ମ ସୁ ଚାହିଚ। (181€8୦1)01 5€୮୫101୧1୧୨) :- _୧ଯେି 
ସଂଖ୍ଯକ ଚମ୍ଭଗ୍‌ ଓମ୍‌ ଚରାଧ ଗଂଲ୍‌୍ତ୍ଵଳୋନିହର୍‌ କ, ଣ୍ତଲୀ ସହ୍ଧୁଡ ଶ୍ରେ୍ଣୀଭ୍ମଲ୍ତ ବହ୍ନଲେ 
ସମବଦାୟ୍ଵର (୦୦୮୩୮।୮୫୮1୦୮) ଦ୍‌ଇପ୍ରାନ୍ତ ମଧଚରେ ଏକ ଗ୍ରେଲ୍‌୫ ବଭଉବାନ୍ତର 
ପ୍ରୟ୍ଫରୋଗଦ୍ବାରା ଗାଲ ତ୍ବନୋମ୍ମଵରର ଦଷଠୋରୁ ଏକ ନିର୍‌ ଦୁରରେ ଅବସ୍ଥିଭ ଟସ୍କଲ 
ଜଣରେ ଏକ ମିଲ୍‌ମ଼ି୫ର ବକ୍ଷେପ ହୁଏ, ଡାହ୍ବାକ, ଉଲ୍କମ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମ୍ବିଵରର ମଗ୍‌ଓ ମ୍ବ 
ମୁ ଗ୍ରାହିତ। କହାସ'ଏ | 


(୪) ଚଲକ, ଣ୍ଡଲୀ ଗାଲ୍‌ସ୍କ୍ଳୋନଃରର ସୁଗ୍ରାହ୍ମଢା ଭାହ୍ନାର ଚରାଧ ଓ 
ଆବଣଶିକାଲ (୮୧୮୮୦୯ ୦£ ୪₹712190100) ଉପଚର ଜଉଁର୍‌ କରେ । ସସଥପାଇ୍‌ 
ମୁଗ୍ରାହ୍ମଡାର ଏନ ନୁଡଳ ଓ ସାଧାରଣ ସଂଜ୍ଞ ନରୁପଣ କରାଯ ଇଅଛୁ ଓ ଉଦନ୍ତୁସ ୟ୍ତୀ-- 

୫ 
|ବୁଭା = ¬ - _ 
୬ ୦ 5 ନ 
ଏଠାରେ 6 = ଏକ ମାଇନ୍ତୋଣୀୟ୍ର ପ୍ରବାହ୍ନ ପଂଇଂ ଵକ୍ଷେପ 
7 =ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵଚନୋଯ ₹ରର ଆବଶିକାଲ 
7? = ଗାଲ୍‌ ସାବନାନଃର୍‌ର ଚରାଧ 


13.7 ଚଳକୁଣ୍ଡଳୀ ଗାଲଭାଳୋମଂଟରର ସୁବଧା (⁄,0୨8ମ3868) ଓ 
ଅସୁବଧା (21680୧90096€5) : 


(୫) ) ମୁବଧା ¬ (() ଏହ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସନେ ମିଃର୍‌ ଖୁବ ସୁଗ୍ରାସ୍ତ । “. ସୁଗ୍ରାଦ୍ମଭା 


୩6 477 
ର ”` ©” › ଭେହୁ 77 ଓ #ର୍‌ ମାଳ ବୃର୍ଞ କର୍‌ ଓ ଠର ମାଳ ହୁ, ସ କର୍‌ ଏହ୍ବାର୍‌ 
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ଗାଲପ୍ଵନୋମିଃର, ଏମି୫ର ଓ ଝସ୍ବଲ ®ମିଵର ୩୮୪ 


ମୁର୍ରାହ୍ମଭା ୭୭” କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । ଏହ୍ବା ସାହାଯ୍ୟରେ 10*° ଏନସ୍ଟର କମ୍ପା ଭାଦ୍ା- 
ଠାରୁ ନ୍ମ୍ସ ପ୍ତବାହମାମ୍ଭା ମାପ କରାଯାଇପାଚର । 


(11) ଏହାର ବବକ୍ଷପ ପ୍ରବାହୁମା ନା ସହୁଭ ସମାନୁପାଗ (¢ <“ 6); ଢେଣୁ ଏହାର 
ବିଚକ୍ଷପ, ସମାନସ୍ନବବେ ଅଂଶାର୍ଚ୍ଚଭ ଏକ ବସ୍କଲ୍‌ଦ୍ବାଗ୍‌ ମାଷ କଗ୍‌୍‌ସାଇପାରେ । 


(111) କୁ ଣରଲୀର ଜଡ଼ଢୁ ଆଘ,ଞ (?/1011€0£ ୦£ 116€£18) ହସ କର୍‌ 
ଏବଂ କୁ ଣ୍ତଲୀ ଡାରଲୁ ଗୋଝିଏ ଅଚ୍ଛ ମ୍ହକ୍ଲୀପ୍ତ ହ୍ରାଲୁକା ଧାରୁର ଅଧାର ଜ୍ଵପଟରେ ଗୁଡ଼ାଇ 
ଏହ୍ଦ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମ୍ମିଵରକୁ ଅନାବର୍ଶୀ (&{0€୮1୦016) କର୍ଯାଇପାରର୍‌ | 

(1୧) ଏହାର ବର୍‌ଧ ଖୁବ, କମ୍‌, | 


(୧) ଏହାର ଵବକ୍ଷପ ଓ କାର୍ଯାସ୍‌ଭ ଭୁ- ଚୁମ୍ଭକବକ୍ଷନ୍ଧ ଉ୍ପଚର୍‌ ନର୍ଭର କବର ନାହି; 
ବଉଣୁ ଏହାକୁ ବସଂକୌ ଣତ୍ସି ଜ୍ଗବର ସ୍ଥାଯନ କର୍‌ ବ୍ୟବହାର କର'ସ'ଇପାଚର | 


(୧1) ଏହାର କୁ ଣ୍ରଲୀ ଟଗୋଵିଏ ସ୍ଥାୟ୍ଦୀ ଶନ୍ତଣାଳୀ ଚୁ ମ୍ବକଷେନ୍ନର ମଧ୍ୟରେ ରହୁ- 
ଥ୍ବବାରୁ ଏହ୍ନା ବାହ୍ନ୍ୟ ରମ୍ଭୃକଷ୍ଷେନ୍ଵଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ନାହି । 


(2) ଅସୁବିଧା :-_- (1) ଚଳକୁ ବଳୀ ଗାଲ ଭାବନୋମିଃରର ବନର (2010€0- 
୫1୦1) ସାହାଯ୍ଯରର ପ୍ବାହମାନା ମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ! 


(11) ଏହାଦୁୃାର| ଉଚ୍ଚମା ନାର 'ବଦଦ,'ଭୂସବାହ (୮୮66 ୪ ୩ ୦୪୮୮୧୮୯) ସିଧା 
(0211୧6¿) ମାପ କରବା ସମ୍ଭବ ନୁହେ | 


(111) ଏହୁ ଗାଲ୍‌ ଭାବନ।ନିଃର ମଧବରେ ଉଚ୍ଚମାନର ବଦୁ ତ୍‌ ପବାଦୁଭ ବହବଲ, 
କୁଣ୍ତଳୀକ୍‌ ଝଲ୍ବଉଥ୍ଵବା ଡନ୍ତୁ ବା ଫଳକଟି ଗପାଡ଼ ନଞ୍ଟ ବହ୍ନାଇସାଏ । ସେଥପାରି 
ଏହାକୁ ବ୍ଯବହାର କରିବାବେବଳଲେ ଏହାସକ୍ଦୁଡ ସଣ୍ଟ, (5୦୪୬୮୮) ବ୍ଯବହାର କର୍‌ବା 
ଆବଶ୍ୟକ । 


14.8 ବଦନକ୍ଷମ ଚଳକୁଣ୍ଠଳୀ ଗାଲ୍‌ଭ।ନୋମଟର (୮07£8%୪1€ ୮୮୦୪178 
୦11 ୦୫1୧୫10୦୮)୧୧୧ ) : 


ଉ. ଆରସନ ସଲ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବନୋମିଃର ଚଳବା ଆଣିବା ପାଇ ସୁବିଧାକଳକ ନୁବହଁ 
ଏବଂ ବନବାଆଣିବାଦ୍ବାଗ୍‌ ଏହାର ସନ୍୍‌କ୍ଷ୍୍‌ ଫସ୍‌ସର-ବେ ଞ୍ଞ ଉଲ ମଧ ନଷ୍ଟ ବହାଇସାଇ- 
ପାବର । ପୁନଶ୍ଫ ଏକହ୍ଧୁ ଗାଲସ୍ଵ୍ଵଚନନୋମି୫ର୍‌ ର ବଦପକ୍ଷ ମାପ କର୍‌ବା ପାଇଁ ଆଚଲ୍ବକ ଓ 
ବମ୍ପଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାହ୍ରାଯ୍ୟ ବନବାକ, ହୁଏ । ଏହ୍ଵସକ୍ସୁ ଅସୁବିଧା ଦୁର କଣ୍ଢବୀ ପାଲି 
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୩୮୬ ବିଦ୍ଯୁତ ଓ ଚୁ ମ୍ଚକ ବନ୍ଞଂନ 


ଉପଗ୍ଲୋକ୍ତ ଗାଲ୍‌ଘ୍ପ୍ଵନୋମି୫ର ର ନମ୍ମଁଣ ସ୍ରଣାଲୀରେ କଚ ପରିବଶିଳ କରି ଏକ ଷ୍ଟ ଦ୍ର 
ଓ ଦହ୍ଘଳମେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନେ ମହର ଚିଅର୍‌ କର୍‌ଯାଇଛୁ । ଏଥ୍ରଚର ଗୋଛ଼ଏ ସଚକ 
ସ ହନ ସ ରେ ବସ୍ଷେପ ମାପ କଗ୍ବସ ଏ । 


ବଣ୍ଥୂନା : -- ଏହୁ ସନ୍ଵଟରେ (ଚନ ଜଂ 1⁄4.1 33) ଚର ଝିଏ ଆଲୁନନୟୂମ ଚଫେମ୍‌ 
ଜପରେ ଗୁଡ଼ାହହ୍ନୋଇଥ୍ବବା ଏକ ରରୋଧ୍ଵତ ସରୁ ଉମ୍ପ ଢାରର୍‌ କ୍ଣ୍ଣଡଲୀ 2 ଗୋଚଛ଼ଏ 
ଶକ୍ତିଣ ଲୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୁମ୍ଭଳର ଦୁଇମେରୁ 7, ଓ ୦ ମଧ୍ୟରେ (ଚିନ୍ଧ ନଂ 14.13 ¢) 
ରହ୍ଧୁଥାଏ । ଟଫ୍ମ୍ଲ୍‌ଛ୍ର୍‌ ଉପରେ ଓ ଉଳେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷଦଣ୍ (5୮10016) ୧, © 


(ଚିନ ଜଂ 14.12 ୫) (୭ଛ ନଂ 14.13 ?) 
ଥଏ ଏବଂ ଏବ୍ଧ୍‌ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ସାହ୍ନାସଂରେ ଚଫମ୍ବହ ଦୂଇଚ଼୍ ମଣି ବେୟ୍ରାରିଂ (1୧୪୮୧1 
16671178) 324 ଓ 3, ଉପରେ ଘୃରିଷାଚର | ଫମଫର ବଦୁ ଞ୩ ନରମଭ ଓ ବସସ୍‌ଢସବେ 
ଗୁଡ଼ାହ୍ନେଇଥବା ଦୁଇଡ଼ ଝୁଁ ° 5, © ,5› ସଥାନମେ ଅଛ୍ିଦଣ 1? , ଓ 7?, ସହୁତ ସଯୁକ୍ୁ 
ବହ୍ରୋଇଥାଏ । କ୍ଣ୍ଡଲୀ ଭାରର ଏକପ୍ରାନ୍ତ କର ଏକସ୍ରାନ୍ତ ସହ୍ଧଭ ଓ ଅପର୍‌ ପ୍ରାନ୍ତ 
୬୬ର ଏକପ୍ରାନ୍ତ ସହ୍ମଦ ସଂଯକ୍ତ ବଦହ୍ଧାଇଥାଏ ଏବଂ ଦଇ ହୁଁ୮୧ର ଅପର ପ୍ର ନ୍ରଦ୍ଧସ୍ତ 
ଦଇ ରଶଷାଗ୍ର ସ୍ହ ୮୮, ଓ 7” ସନ୍ଧ୍ୂ ସ୍ଵଯ୍‌ କ୍ତ ହ୍ରୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ମଧ୍ଯ ରୂ ମ୍ଲକର 
ଦ୍୍‌ଇ ଚମ୍ରୁମୂଖକୁ (୭୦୮୧ ୮୫୯୧) କାହ ଅର୍କ ସିଲ୍ତଣ୍ତର୍‌ ଆକାର୍‌ରେ ଅବଢଲ 
(୦୦୩୯୫୪୧) କରାଯାଇଥାଏ ଓ କ, ଣ୍ରଳୀ ଭ୍ଭରେ ସିଲ୍ଣ୍ତର୍‌ ଆକ୍ତୃଭର ନରମ ଲୁହା 
ନିମଡଢ ଗଗାଛିଏ ଅନ୍ତର ଥକ (୦୦୮୬ ଥାଏ । ଏହ୍ଲାଦ୍ବାରା। ଚମଭରୁଦୁୟ୍ତ ମଷବର୍‌ ଚୃମ୍ବକନ୍ଧେମ 
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ଗାଲତ୍ଵ୍ଵନୋମି୫ର, ଏମିଃର ଓ ସେଲ ୭ନଃର୍‌ ୩୮୩ 


ଅଙ୍ବସ୍ତ (1! ଞଓ181) ହୁଏ । ଅଷ୍ଷଦଣ୍ଡ ସହୁଭ କ „ଣରଲୀର ସମ୍ଭଭଲ ସନ୍ଦୁଭ ସମଛକାଣନ୍ତର 
ଗୋଵହଏ ଆଲ୍ଲୁମିନୟମ ସ ,ଟକ କଣ୍ଠା (2୦10%€7) ଲ୍ବଗିଥାଏ । ବଦ ଏଡ୍‌ ପ୍ରବ'ହ୍ନ ଫଲରେ 
କ, ଣରଲୀଛ ଚସଭେବବଚଲେ ସ୍ବର, ବସେଭେବେଳେ ସ -ଚକଛ଼ ଗୋଵଏ ଅଂଣା କିଉ ଚସମ୍ହଲ 
ଉପରେ ଗ୍ବଲଭ ହୁଏ । କ, ଣ୍ଣରଳୀଵ ଘର୍୍‌ବ ଚବବଲା ମୁଁ ^° ଦ୍୍‌ଇଚ ଚମ୍ଭାଉହହ୍ରୋଇସାଏ 
ଓ ସଲଟବରେ ବଗାଛିଏ ନସ୍ବନ୍ବଧକ-ଯୁମଲ ଳାର୍ୟା କବର । ଏକ୍ଫୁ ନସ୍କଗ୍ଵକ-ଯଗଲର ଆଘ ¦ 
ବିକ୍ଷେପଳ-ଯୁଗଲର ଆଯ ..ଞି ସହ୍ୁଭ ସମ୍ଭାନ ବହବଲ, କୁଣ୍ଡଲୀଡ଼ ମ୍ପାମ୍ମ୍ୀବସ୍ଥାରେ ନୁର ରବେ 
ଏବଂ ଏକ୍ଗ୍୍‌ ଅବସ୍ଥାବର୍‌ ଅଂଶାଙ୍କି ଭ ଚମ୍ହଲ୍‌ ଉପଦର ସ ,ରକ କଣ୍ଠାର ଅବସ୍ଥାନ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ବବନା- 
ମ୍ନିଃର ର ବକ୍ଷେପ ସ୍ଟଗ୍ଲ୍‌ଇଦ୍ଧଏ । 


14.9 ଇଚଵ୍୍ଥ୍ଥାଭେନ ତାର୍‌ ଗାଲ୍‌୍‌ଭାବନାମବର (!'10:0)0;7୮୧୮ 5୮10 8 
୦୫1୪୫10୦୮୩୮୧୯୧୮) : 


ଏହ୍ବା ଏକ ସ୍ବୁ ଗ୍ରାର୍ସୀ ଗଲ .ଦ୍ବନାମ୫ର । ଏକ୍ଦୁ ସନ୍ଵରେ୍‌ {.-ଆକାରର ବଗାଚ଼ଏ 
ଶସ୍ତିଣାଲୀ ବଦୁ'ଭୂଚରୂମ୍ଭଳର ଦଇ ବମରୁ 77 ଓ ୬ ମଧ୍ୟରେ (ଚନ୍ଧ ନଂ 14.14) 
ଚଗାଃଏ ରଜଭଯପୁ କ୍ତ (511 6୯୯) କ୍ସାର୍ଜ 
ଉାର ଭୁଲମ୍ଫଳ୍‌ ଦ୍ବବ୍ବବର୍‌ ଥ'ଏ । ଏହୁ ଡଢାର 
ମଧ୍ଯରେ ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁସ୍ତବାହ୍ନ ଫଲଚରେ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ଯତି 
ବଚକ୍ଷପ ହୁଏ, ଭାହ୍ରା ବଗାଶିଏ ଅଶୁସ୍ତୀକ୍ଷଣ ସନ୍ବ 7†[ 
ସାହାାସ୍ଯବରେ ପର୍ଯଚବିଷଣ କର୍‌ସାଏ । ଏହ୍ଵା 
ସହ ସ୍ଯରେ 10 ଏଥମିଂୟ୍ବର ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନମାନ୍ ମାପ 
କର୍‌ସ ଇପା ରରେ । ଏହ ସନ୍ବର ଢାର୍‌ଵ ଶ୍ଵବ୍‌ ହ୍ରାଲୁକା 
ହ୍ଲୋଇଥବା ରୁ ସ୍ରବାହ୍ନମ୍ବା ନୀର ପରବ ଭିନ ଏହା ଦାରା 
ଖୁବ ଜଦ୍ନରୁପେ ସନବଭ ହୁଏ | ଏହା ସାଧାରଣତଃ 
କ୍ୃଭ୍ତସ୍ପନନମଂପଲ ସନ୍ବ ପ୍ଵବବରେ ବ୍ଯବହ୍ଵାର୍‌ 
କରାଯାଏ । 


(ଚନା ନଂ 14, 14) [ଇବନୁରଭେନ୍‌ 
14:10 ସଣୁ, (51୮0) : ଢାର ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ନୌମିବର] 


କୌଏସୈ ବବିଦ୍ଯୁର ଳ ପରିପଥରେ ଫୁ କ୍ତ ଗୀଲ୍‌୍‌ସ୍ଵ୍‌ନୋମିତର ମଧବର ଯେପର୍‌ 
ପ୍ରବଲ ଵଦ୍‌ଂଖୁ ସ୍ରବାକ୍ସୃଦ ନ ହୁଏ, ସେଥପ୍ରଭ ଦୂଞ୍ତୁ ଦେବା ଆବଶ୍ଯକ କାରଣ ପ୍ରବଲ 
ବଦ୍‌ଭୁସ୍ତବାହ ଫଲରେ ସନ୍ତ୍ବର ସୁସ୍ଣ ଉନ୍ତୁଵ ନଷ୍ପ ବହାଇସାଇପାରେ । ସେଥ୍ଵପାଉ୍‌ 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋନିଃର କଠ  ଣ୍ରଲୀର ଦୁଇପ୍ପାନ୍ତ ମଧ୍ଯଚର ଅଲ୍‌ ରରାଧବିଶିଷ୍ଣ ବଗଂଚଏ ଭାର 
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୩୮୪ ବରଦ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଫକ ବଜ୍ଞାଳ 


ସଂଯୋଗ କରା ସାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ଭାର ଗାଲ୍‌ ସ୍ବ୍ଚନାମ ଵର କ୍ମଣ୍ଡଲୀ ସହ୍ମଇ ସମପାନ୍ତର- 
ଭ୍ନକ୍ତ ହୁଏ ଓ ବଦକଭୁ ` 
ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଏକ ବଵକଲ, 
ପଥ ୭ଯସାଗାଏ । ସନ୍ସ 
ସଦ୍ଧୁଡ ସମା ଲ୍ରଭ୍ଜଲ୍ମ ଏହ୍ବ 
ରେ ଧକୁ ସଣ୍ୁେ କ୍ରହ୍ରାସ'ଏ 
ଏହାର ଚରାଧ କମ୍‌ 
ହ୍ଲୋଇଥ୍ବବାରୁ ମୂଲ ପ୍ରବାହ୍ନ- 
ମ୍ାନ।ର ଏକ ବଣିଷ୍ଣ ଅଂଶ 
ଏହ୍ଲା ମଧଦେଇ ପ୍ରବ ନ୍ଦୁଭ (ଚନ୍କ ଜଂ 14.15) [ସଣ୍ ] 
ହୁଏ ଓ ଫଲରେ ଗାଲ୍.ସ୍ଚନାମବର ମଧରେ ପିବାହୁମାନା ହସ ପାଏ | 


ଚନ ନଂ 14.,15ଚରେ ଗୋଵିଏ ସଣ୍ଠା 5 ଗାଲ୍୍‌ସ୍‌ଚନୋମ ବର ର ଦୁଇପାନୁ- 
ବନ୍ଧୁ 4 ଓ 2 ସହୁଚ ସଂଯୁ କ୍ତ । ମଳେକର,› 


== ଗାଲ୍‌.ସ୍‌ଚନାନଃର୍‌ର୍‌ ବର୍‌ଧ 

= ସଣ୍ଟ୍‌ର ରୋଧ 

‡ = ହୁୂଲ ପ୍ରବା ହ୍ରମା ନ୍ଧା 

7‹ = ଗାଲ୍‌ ସ୍ନୋମଃର ରେ ` ପବାହମାନା 
/ ¿ = ସଣ୍ଢ ବରେ ପ୍ବାହୁମା ନ | 


ଏଠାବର, '7 == 7 ¿ ¬], 
ଏବଂ †„ ୦ = 7, 


ଏବଂ । ୫୬୩ ୭ ର ... (14,8) 
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ଗାଲ୍‌ଘ୍ଵଚନାମିଃର, ଏମିଃର © ବସ୍‌ଲ ମର ' ୩୮#- 


ସୁୂଢରାଂ ମୂଲ ପ୍ରବା ହ୍ମା ନାର୍‌ 5 ଓ ଅଂଶ ଗାଲ୍‌ ଦ୍ତନୋନ୭ର ମଧ୍ଯଚର୍‌ 


ପ୍ରବ୍ାହ୍ମଡ ହୁଏ ଓ ଅବଗିସ୍ଣ୍ରାଂଣ ସଣ୍ଟ ମଧ୍ଯଦେଇ ପ୍ରବାଦ୍ଦୁଡ ହୁଏ । 
$ +© _ „† 
5 ¢ 


550) 


ସୁନଣ୍ତ ୮= [¢ ୨< 


ଏଠାରେ #କ୍‌ (= 
୮୦୪୮୧୮) କୁହାଯାଏ | 


ସଣ୍ଢଠାର ଗୁଣକ କ୍ଷ ମଚ। (୪1 01101୬108 


ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵ୍ନୋ ମିର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ ମୂଲ ଗ୍ରବାହ୍ରମବନ୍ଧାର -. ଅଂଣ ସ୍ତ୍ରଦାହ୍ 
କରାଇବାକୁ 'ହୁଏ› ଡାହାହେଲେ 


1, _ !_ ° = 
† ` £ ` 5 +୦ 
କିମ୍ଫା $=, ¥ ° ଜର ଜଜ ଫି ୪ (14.9) 


ଢେଞ୍ଷ ଏଠାରେ ସଣ୍ଟ୍‌ର୍‌ ସ୍୍‌ଧ, ଗାଲ୍‌ ରାବନାମିଃର୍‌ ସୋ୍‌ଧର ¥ ହ୍ରେବୀ 


ଦରକାର୍‌ 1 


,ଜ୍ପବ୍େକ୍ତ ବଗ୍୍‌୍‌ରରୁ ଜଣାଯାଏ ଚସକ ଗୀଲ ଶ୍ବବନାମିଃର ମଧ୍ଯବର ପ୍ରବାହ୍ଵମାନ୍ନୀ 
ଏକ ଛବିଂ୍ଣୁ ଘର୍ଚ୍‌ମାଣ ହ,ସ କରିବାକୁ ବହବଲ ଏକ ନସିଷ୍କ ମାନର ସଣ୍ଠା, ବ୍ୟବହାର 
କରିବାକୁ ହ୍ରେବ ଓ ଏହ୍ଦୁସକ୍ତୁ ସଣ୍ଢ୍‌ ର୍‌ ମା ନ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମିହର୍‌ ର୍‌ ବସ୍‌ଧ ଉ୍‌ସଞ୍ଚର ଛଭିର 
କର୍ୟେ ଭ୍ତୂ ସଣ୍ଠଡ୍‌ ର୍‌ ଗୋଝଏ ସମ୍ବୁଚ୍ଚସ୍ତ (5୫) ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବନୋମିଵର ବର 
ବ୍ଯଵଦ୍ବାର୍‌ କରିବା ମଧ ପ୍ରକ୍ତୁବ ନ୍ଲହେଁ । 


ସୁନଶ୍ଚ, ଗାଲ୍‌୍‌ସ୍ଦ୍ରନୋମ୍ମିହର , ମଧରେ ଗ୍ରବା ହ୍ଵମ୍ନାନ୍ନା ହ୍ଲ କସ କରିବା ପାଇଁ ଭାହ୍ଵା 
ସହ୍ଧୃଭ ସଣ୍ଟ୍‌ ସମ୍ଭାନ୍ତରଭ୍ବକ୍ଥତ କର୍‌ବାବେବଲେ ଘରିପଥର୍‌ ଚମାଵ ବସ୍ଵଧ ହବ କସ ପାଏ ଓ 
ଫସଲରେ ପ୍ରବାହ୍ରମୀନ୍ଧା ବୃକ୍ଂଘାଏ ବଡୁ ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵବନୋମିହର ମଧ୍ଯରେ 
ସ୍ତବାହ୍ରମ୍ଭା ନନା ବେଷ ହର କସ ଘାଇ ନ ଘାବର । 
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୩୬ ବିଦ୍ୟ୍‌ଡ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ଳକ ବନ୍ଞ ନ 
ସଣ୍ଟ୍‌ ସଂଯୋଗ କରିବା ନ୍ଧୁଂଟ୍‌ ପରିପଥଚର 
୦୬ ) 
|ସ ପରମ'ଣ = { 6 ¬ 
ଗଧର ହୁ ରାସ ପଶ୍ଚମଂଣ ( 555 


ଢେସ୍ପୁ ସଣ୍ଟ୍‌ ଫବସେ ଗ କର୍‌ବାଚବଳେ ପ୍ରଧାଳ ପରିପଥରର ପ୍ରବାହୁମାନା ଅପର- 
ବଶ୍ମାୟ୍ତ ହେବାପାଥ୍‌ { ୫- ଲେ ମାନର ବଟ୍‌ଧ ପ୍ରଧାଳ ପରପଥରେ ଶଶୈିଣୀକ୍କଲ୍ତ 


କରବା ଆବଶ୍ୟକ ।! 


ଏହ୍ଲସବ୍ଧୁ ଅସୁବୁଧା ଦୂର କରବା ପାଇ ଅଥାତ୍ଭ ଯେକୌଣସି ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵଳେନି ର୍‌ 
ସଦ୍ଧଡ _ ବ୍ୟବହ୍ନର ଉପଚସାଗୀ ଓ ପର୍‌ଵପଥରର ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନା ସ୍ଥିର୍‌ ରଖ ଥବା ଏକ 
ସାଵିଚ କ ସଣ୍ମୁ (1 710176€*5&1 €1110) ଆୟୁ ଚ୍‌୫ଳା, ଓ ମାଥେର , (+ †£୦୮ 
800 !¥[9†1)€୮) ଉଭାବଳ କରିଛନ୍ତ । ଏହୁ ସଣ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଲ୍‌ ବନେ ନିଃର, 
ମଧ୍ଯରେ ମବୁଲ ପ୍ରବାହ୍ନର 2୪, ୨୩୫, ୧୫୪୪ ଇ ଡ୍ଯାନ୍ଞ ଅଂଶ ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ସାପାରେ । 


14.11 ସାଵିଚ କ ସଣୁ,,(0117€୮୫8] ` 51)001) : 


କାର୍ଯ୍ୟଗୀତି :- ଗାଲ୍‌ ସ୍ନୋହିଃର ୦ ଉଚ୍ଚମାନ ବର୍ଧ 2୧ ବଶିସୁ (ଚନ 


୬ 


(ଚନ ନଂ 14:16) 


ନଂ 14.16) ଏକ ଭାର 45 ସହୁ ସମ୍ଭାନ୍ତର୍‌ଭ୍କକ୍ତ । ସନ୍ଦ ପ୍ରବାହ୍ମାନା 7, 4 
ବନ୍ଧ ରେ ପ୍ରବେଶ ଜରେ୍‌ ଓ 5 ବହୁରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ, ଡାହ୍ରା ହେଲେ 
7 


7, + ® ° ହକ „. (14.10) 
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ଗୀଲସ୍ବୋମିଝ ), ଏମିଃର 6 ବସଲ,#ମିବର . ୩୮୭ 


ବଣ୍ଚିମାଳ ପ୍ରବାହ ସଦ୍ଧ ୬ ବନ୍ଦ ପରଦଶ୍ରୈ ଠ ବଦ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ ଓ 
40୦ ର ବସ୍‌ଧ ଡ଼ୁଏ ଚାହ୍ାବହ୍ନଲେ 7. ଗଧ ବଣିଷ୍ଣ ପଥ 4୦ ଓ (5+8 - 8 


7? 
ବର୍‌ଧବଶିୟୁ ପଥ 45,30୦ ପର୍ୁର ସମାନା ରଭ୍‌ଲୁ ବହବେ | ଏ ବକ୍ଷରେ ¬ 


ଏ 
"(୭ ° ୮୮୭୮6୧୫୬୮ 
“୭ (14,11) 


ସମ୍ମକରଣ (।4,10) ଓ 11.11)କୁ ଭୁଲନା କବଲ ଳଣାସାଏ ସେ ମୂଲ 
ମ୍ରବାହ୍ରମା ନ୍ଧା 7 ସିର୍‌ ଥବାବବଲେ ଗାଲ୍‌୍‌ସ୍ଵ୍ଵଳୋ ନିଵର , ମଷରରେ ଜୁଭନ ସ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନା ଘୁବବ 
ପ୍ରକାହମାନ ୦ ହୁ ଧୁଣ । ପ୍ରସ୍ଥାନ 
ବହୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର “ହେବାଦ୍ଧାଗଵ 
ପରିପଥର୍‌ ଚୟାଶ ଚର୍‌ଧ ଘରିବଣିଭ 
ନୁନୁଥ୍ ଇଗ୍ଣ ଘରିପଥର୍‌ ଚା 
ସ୍ତବାହ୍ରମା ନ୍ଧା ମଧ ପରବର୍୍୍‌ଡ ହୁଏ । 
ପରପଥର ମୂଲ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ତୀ ସ୍ରୁର୍‌ 
ର୍‌ଣ୍ଜିବା ପାଇଁ ନମ୍ପଲ୍‌ଞିଇ ସଶ୍ଜି ପୁରଣ 
ହେବା ଆବଣ-କ-- 
ସ୍ତସ୍ଥାନ ବହ, ଓରୁ ଠକ୍‌ 
ସ୍ଥା ନାନ୍ତ୍୍ଭଭ ୧ହ୍ଵ ବଲ ପର୍‌ପଥର ଝଗ୍ଵ୍‌ଧ 
୨୮ ହ୍‌ (55 £ „) 
6+ £ ୭7; \ 6+1 " 
କ୍କ ପରରଖି୍‌ର ହୁଏ, ମୂଲ ପ୍ରବାହବ- 


ମୀନ୍ଧା ସ୍ଥିର ରହ୍ଦୁବା ପାଣି ଏହ ଦୁଇ ରି 
ଗ୍ଵୋଧ୍‌ ସମ୍ବାନ ବହ୍ଵବା ଆଵଶ୍ୟକ ବଶ୍ବ ସଣ୍ଟ୍‌ବାକ୍ଲ 
ଅଥୀଭ୍ଭ (ଚିନ ନଂ 12.17) [ ଆଦୟୁର୍‌ ଵନ ର୍କ 
^ ସ୍ପାଙ୍ବନ୍ଥଂକ ସଣ୍ଟା, ] 
୦£ ତ _ ¬ # ) 
+¥ 5⁄2\ 05 ` 
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#୮୮ ବିଦ୍ଯୁଭ୍ତ ଓ ର୍‌ ମ୍ବକ ବଞ୍ଚନ 


1 7 
5 6 = '(୦+7 ¡` 
କମ୍ପ) 6 +7? _ 7 = ;ଓ 
7? 
କିମ୍ପା # = 1୦ 


ମୂଡଗ୍‌ଂ ମୂଳ ପ୍ରବାହମା ନା ନୁର ରଦ୍ଦୁବା ପାଲି ସଣ୍ଟ,୍‌ର ଚଗ୍ଵାଧ ଗା ଲ ସ୍ଵନୋ ମିହର 
ବର୍‌ଧର ?‹ ଗୁଣ ବହୁବା ଆବଶ୍ଯକ |! 


ଏହ୍ନ ସତରେ ଆର୍ଫର ୫ନ, ଓ ମାଥେର୍‌ ର୍କ ସାବ୍ବର୍ଷ କ ସଣ୍ଟ ନମ୍ମତ । ଏହ 
ସଣ,,ର ଏକ ଚରଖାଚନ୍ (0018 8181?) ଚନ ଳଂ 14.17ରେ ପଦର୍ଶିଭ ବହାଇଅଛୁ | 
ଏଠାବର ୦ର୍‌ ଵଲନ୍ବ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ 7? = 1, 10, 1000 ଇଭ୍ଯାଜନ୍ଞ କରିବାର ବ୍ୟବସୁା 
ଥାଏ । ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରଳୌଷଃର୍‌କୁ ୨୦ ମଧରେ ଓ ପରଷଥକୁ 77, ମଧରେ ସଚଯାଗ 
କଗ୍ଵସାଏ । ଘୃଷ୍ଟିଳଶୀଲ ୦ ବାହୁକୁ ଘଗ୍୍‌ଇ ଅବସ୍ଥାନ 1 ସହ୍ରଭ ସବଯଂଗ କଲେ 
ଗାଲ୍‌ଦ୍ଦ୍ଵନୋନିଃର ମଧଦର ସେଉଁ ପ୍ରବାହର ପ୍ରବାଦ୍ଦ୍ରଭ ହୁଏ ଅବସ୍ଥାନ €, ୨, +6% 0 
ଇତ୍ୟାଛଥ ସହ୍ତଡ ସଂସୋଗ କବଲ, ଗା ଲ୍‌ ଗ୍ବନୋନିଶର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ୍ଭ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନାର 
ସଥାନ@ଟେ 1, +?! , +® 6 _ ଇଉ୍ୟାନ୍ଦ ଅଂଶ ପରବାହୁଢ ବହବ । 


ଚନା ଜଂ୧14. ] 7ର (7,5) ବହୁ ଓ ଘୁଞ୍ିନର୍ଶୀଲ ବାହୁ ଠର ଅଗ୍ରସ୍ବାଗ ସଥାନଚମ 
ଚନା ଳଂ 14.16ର .4 ବଦ୍‌, © © ବନ୍ର ଅନୁରୂପ | 


14.12 ସରଳ ସ୍ବାଦ ଏମିଟର, (0: ୦: &01୩€୧୮) : 


ଏହ୍ଜ ସନ୍ବ୍‌ ସାହାସ୍ଯରେ ଏମିଂୟ୍ର୍‌ କମ୍ପା ଇାହ୍ନାର ଦଣମ଼ିକ ଅଂଣରରେ ସରଲ 
ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧାଁ ସିଧା ମ୍ରାପ କଗ୍‌ସାଇପାଚଟିର । ଏହ୍ନ ସନଲ୍ଵର ଗଠନ ସ୍ରଧାନଚଃ ଚଗାଛିଏ 
ବହ୍ରନକଷମ ଚଳକ୍ଜଣ୍ତଲୀ ଗାଲ ସ୍ତ୍ରଚୋମିହର ସଦୂଣ ଏଠୀାଚର କେବଲ କୁଣ୍ତଲୀର ଦୁଇ 
ବଶଷାଗ 5, ଓ 2 (ଚନ ନଂ 14.1 8) ମଧରେ ଚଗଝିଏ ନମ୍ୁମାନର ବରାଧ 9 (ସଣଢ ) 
ସମ୍ଭାନ୍ତ ରଭ୍ଲକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହ୍ଲା ଫଲରେ ପରିଷଥରେ ପ୍ରବାହ୍ରୁଡ ଚମାଡ଼ ପ୍ରବାହ୍ରର ଏକ 
ନର୍ଦୀସ୍ଟ କୁ ଠ୍ର ଅଂଶ ଏମିଂର୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟଦେଇ ସ୍ରବାହ୍ମଢ ହୂଏ ଓ ଅବଶିଞ୍ଟୂ ଅଂଶ ସଣ୍ଟା 
 ମଧ୍ଯଦଦଇ ସାଏ । ଫଲରେ ଅଭରିକ୍ତ ପ୍ରବାହ୍ନ ଯୋଗୁ ଲୁଣ୍ଡଲୀ ଭାର ପୋଞଡ଼ସିବାର୍‌ 
ସମ୍ଭାବନା ଳ ଥାଏ । କୁଣ୍ତଲୀ ମଧ୍ଷରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରବାହ୍ନ ହ୍ରେଝଲ୍‌ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ଯ ଜ୍ବ୍‌ପାୟ୍ସ୍‌ରେ 
ପୁତ ପ୍ରବାହମ୍ନାନ୍ଧୀ ଜାଣି ସ୍ଚକର୍‌ ଅବସ୍ଥାନଦ୍ଵା ଗବ ସନ୍ତ୍ଵର୍‌ ସ୍ପଲ୍‌କୁ ଅଂଶାର୍କ୍ଚ ଭ କଗ୍‌ଯାଇ - 
ଥାଏ । ଏହ୍ଵ ସନ୍ଵ୍ଵଲୁ ପର୍‌ପଥର ବଗ୍ଵଧ ସହୁତ ଶ୍ରେର୍ଣୀଭ୍ନକ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ଧୁ ସନ୍ଵରେ ଥୁବା 
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ଗଲଗସ୍ନନମିଵର, ଏମିଵର ଓ ସସ୍ବଲ ®ମିଃର ୩୮୯ 


କୁଣ୍ଡଲୀର ବଗ୍ଵୋଧ ଥ୍ବବାରୁ `୬ହ୍ଲାଲୁ ପରିପଷଥରେ ସଂଯୁ କ୍ତ କରବା ସଙ୍ଗେ ମ୍ରସେଂ ସେଭ୍‌ 
ପ୍ତବାହ୍ନ ମାପ କରିବାର କଥା, ଭାହୁ| ପର୍ବ ହୋଇଯାଏ; ଉଣୁ ସବାହର ପଲବର୍ଳ 


< ୯/୪-୮ 


(ଚନା ଳଂ 14.18) [ଏମିଝର ] 


ବସପରି ନ୍ୟୁନଉମ୍ଭ ହୁଏ ସେଥସ୍ରର ଦୃଷ୍ଣଦଦଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥୁପାଲି ଏମିଃର୍‌ ର ବସର୍ଧ, 
ପରିପଥଚର ଥିବା ଚମ୍ଭାହ ଚଗ୍‌ଧର ଏକ ଷ୍ଠ ଦ୍ର ଶ ବହ୍ଵବା ଆବ ଣ୍ୟକ । 
ସଣୁନର €ସର୍ଧ :-- 


ମ୍ଭବନକର, .5 = ସଣ୍ଡାର ବରାଧ 
7? , = କୁଣଲୀର ବରାଧ 
7 = ମଲ ସବାହମାନା: 
7 © = କୁ ଣଲୀ ମଧରେ ପରବାହୁସମାନା 
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୩୯୦ ବଦ୍ଧ୍ୟତ୍‌ ଓ ଚ୍ହ ମ୍ବଳ ବଜ୍ଞାଳ 


‡,-= ସଣଡ, ମଧରେ ପବାହୁମା ନା| 


† = 1, 4-1, 
ଏବଂ † /. = [„5 
‡: = 5 ବା !. + ` 
କମ୍ବା †,-= ଏ ନ 
ଦସଢୁପର †„ = ନ (14.12) 
5 = '‡! = 154 କୁ ୪୪୫ ଜଜ ।॥413) 


ଏଠାରେ କୂ ଗୃଣକ କମଭୀ| (?/[01010217108 ୮୦୪୮୧୮) କୁହାସାଏ | 


ଉଦାଦ୍ରରଣ ( ' )-_ଗୋଛ଼ୁଏ ବହୁନମଷମ ` ଚଲକୁ ଣୁଲୀ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବବନାମିଃର୍‌ରେ 
2 #?⁄4 ପ୍ରବାହ ସବାହଭ ହେଲେ, ଭାହାର ପୁଆ ସ୍େଲ ବକ୍ଷେପ ହୁଏ | ସଦ ଗାଲ୍‌ଘ୍ଵଳେ- 
ମ୍ଭିଃର ଲୁ ଣ୍ଡଲୀର ବଗ୍‌ଧ 10 ଓମ୍‌ ହୁଏ ଭାହ୍ାବହରେ କପର ଏହାକୁ 5 ଏ୍ଖୟ୍କର 
ପ୍ରବାହ ମାପ କରବ'ପାଇ୍‌ ଏକ ଏମି ଵର କୁ ରୁପାନରଭ କଗ୍ସିବ ? 


ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମି ୫ରକ,ୁ ଏମିଃର , ସ୍ଵବରେ ବ୍ୟବହ୍ରାର କର୍‌ବାକକ୍‌ ହ୍ରେଲେ, ଢାହାର 
ଦୁଇ ବଶଷ ଗ୍ର ମଧ୍ଯରେ ଗଗାଶିଏ ସଣ୍ଟା ସଂଯୁ କ୍ର କରିବାକ, ହେବ | 


ଏଠାବଚର 1], = .002 ଏର୍ଖୟୁର୍‌ 
1 =5 ଏଣିୟର 
7? = 10 ଓମ୍‌, 
°= 


୬=୩୮୫. _.002×10 _ .02 _ 20 _ 10 
1- /. ¬ '5-,002 = 4.998 ¬ 4998 ¬ 2909 
=0.0040 ` (ଭ୍‌) 
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ଗାଲପ୍ସ୍ଵଳୋମନିଵର, ଏମି୭ର ଓ ବପ୍ସ୍ଵଲ୍‌ ୫ମି୫ର୍‌ ୩୯ 


14 13 ସରଲ ସିବାଦ୍‌ ଭାଲ୍‌ ଚମିଟର (0‹ ୦, ୪101) : 


ସ୍ଦ୍ରେଲ୍‌ ୫ମି୫ର ସାହ୍ର,ସଂବର ବବଦୁ!ଭକ ପରିପଥର ଚଳୀଣସି ଦୁଇବନ୍ଦୁ ମଷଚର୍‌ 
ବଭବାଲ୍ଛର ବତ୍ତ୍ପଲ୍‌୫ କମ୍ବା। ଭାହ୍ଲାର ଦଣମକ ଅଂଶରରେ ସିଧା ଓ ଶୀଘ୍ର ମ ପ କଟ୍୍‌ସାଏ । 
ଏମଃଧର, ପରି ଏହ୍ରା ମଧ ଗଠନରେ ` ୦୬୮୫ 
ଟଗୋଵିଏ ବହୁନଷମ ଚଲକ୍‌, ଣ୍ଡଲୀ 
ରାଲଘ୍ପନୋ ମି୫ର ସଦୃଶ । ପରିପଥର୍‌ 
ସେଥି ଦୁଇ ବହ୍ହ୍‌ ମଧ୍ଯଚର ବଉବାନ୍ତର୍‌ 
ମାପ କରିବାକ, ହୁଏ ବସଦ୍ଧ ଦୁଇ 
ବହ୍‌କ୍‌ ଏହ୍ନ ସନ୍ଵ୍‌ର ଦୃଇ ବଶଷାଗ୍ର 
ସଦ୍ଧୁଢ ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ଵା- 
ଫଲଚର ପରିପଥର୍‌ ଚଗ୍ଵଧ ଓ 
କଣ୍ଡଲୀରବଗ୍‌ଧ ସମ୍ମାନର ଭ୍ଲଲ୍ତ ହୁଏ । 
ସନ୍ଵଖ୍ଖ ପରଷଥଚର ସର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଡ 
(105€୮୯) ବହୁବୀ ସଙ୍କେ ସଙ୍ଗେ 
ପରିପଥର ପ୍ରବାଦ୍ଵମ୍ାନ! ଢଥା ପରିଚମସ୍ଠ 
ବଉବାନ୍ତର୍‌ର ଚଯପର ବରଣସି 
ଉଚଞ୍ଚିଖଯୋଗ୍ୟ ପରିବଵଶ୍ଳ ନ ହୁଏ, 
ଦସଥପ୍ରଭ ଦୃଷ୍ଣୁ ଦେବା ଆବଣ୍ୟକ । 
ଚସଥ୍ରପାଥ ସନ୍ନ ଭଚର ୯ନ୍ଧର (୭ନ ନଂ 14,19) [ବସ୍ଲଶନରୀ 
ନଂ 14“।9) ଚଗାନ୍ତଏ ଉଚ୍ଚମାନର ବଟ୍ବଧ ହୁ କ, ଣ୍ଣଲୀ ଭାର ସଦ୍ରିଇ ଚଣ୍ରଣୀଭ୍ବକ୍ତ 
କରାସାଇଥ'ଏ ଓ ସଲରରେ ସନ୍ବ୍ର୍‌ କ୍‌ ଣ୍ରଲୀ ମଧଦେଇ ଖ୍ବ, ଏକ ଷୀଣ ପ୍ରବାହ୍ଵ ପ୍ରବାଦ୍ଦ୍ରଉ 
ହୁଏ | ଏହୁ ରୋଧ ?\କ, ଗୂଣକ (1/1010101161) କହନୁ । ଏହୁ ସନ୍ର ବସଲବିକ, 
ଜଣାଥ୍ବବା ବଉବାନ୍ଫର ସଦ୍ଦୁଡ ଭୁଲନା କର୍‌ ପୁଙ୍କରୁ ଅଂଶାର୍ଦ୍ଦିଭ କରାଯାଇଥାଏ । 


କସ୍ତଲ୍‌ଚ ମିଟର ୯ ଚଳକୁଣ୍ତଳୀ ) 


ବସ୍ତ୍ବଲ୫ମିଶରର୍‌ ତସ୍ତ୍ବଲ୍ହ ମାପ କରିବାର ପରିସର (୮୫୮୫୧) ନମ୍ବଲ୍‌ଭିଉ 
ଜ୍ପାୟୁଚର ବୃର୍ଵଂ କରାସାଇପାଚର । 


ମବଚନକର, †„ = କ, ଣଲୀବର୍‌ ସିବାହମ!ମା 
£ = ଲୁ ବଲୀର୍‌ ରୋଧ 
7\ = କୁ ଣରଲୀ ସହୁ ଚଣଣୀଭୁଲ ରୋଧ 
7୧୪ = ସ୍ଲ,୫୩ମ୫ର୍‌ର୍‌ ଚମାବ ରୋଧ = 2୧, + ୮ 
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୩୯୬ ବିଦ୍ୟୂଚ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


₹ = 4 6 79 ମଧରେ ସବ ଧକ ବଉବାନୂର 
( ଯାହାପାଲି ସନ୍ଵଝି ଅଂଶାର୍କିଭ ବଢାଇଛୁ) 


ଏଠା! ¬- ୭ ଓ ୩୭ 14.14) 
ରେ 1. 7? „ £୍‌ 7 ( 


(14.15) 


ସ୍ପୃତରୀଂ ସନ୍ଧ ୮. © ୧. ଜଣାଥାଏ, ଭାହା ହେଲେ ସନ୍ବଵ ବଯଉଁ ସବ୍ଯାଧ୍ଵକ 
ଦ୍ଦେଲ୍‌ ଵଵଜ ପାଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ପ, ଢାହ୍ରା ଜାଣି ଗୁଣକ ହର ମ୍‌ଲ୍ମାୟ୍ନ କରାଯାଇପାରେ । 


ଭୋଲ ୫୮୩୭ର ମଧରର ପ୍ରବାଦ୍ଦୂତ ପ୍ରବାହ୍ନ ୮.,ଲୁ ନର ରଞ୍ଜି ସଦ୍ଧ ¥ଁର୍‌ ପଶସର 
# ଗୁଣ ବୃ କଶ୍ବାକୁ ହୁଏ, ଭାହାହେଲେ ସନ୍ମୀକରଣ (14.14)ରୁ ଜଣାଯାଏ ଝସ, 
(#.¬4 [1 )କୁ ? ଗୁଣ ବୃଳ ବରବାକୁ ବହବ । ଏଠାଚର କୂ ଚଭାଲ ନଜ ୫ରର 
ଗୁଣକ ଗ୍‌ ଶି (\[0]10(1017108 †'8¢୧୦୮) କୁହାଯାଏ | 


` † = ୨1୩୮ ୩୮ 
?(1(.. + 1) ` ^ 
7 
କମ୍ବା ୨୮ ॥୫ ,=8 + (୧ 1)71/ ` “` (14,16) 


ସୂଭରାଂ ଚଭାଲ $ନ6୫ରର 7₹7ର ପରିସର # ଗୁଣ ବୃଛ କରବ।କ୍‌ ବହେ, 
ରୋଲ୍‌ ଵନ୭ର ଚମାଃ ଚରା |ଧ ହ୍‌ ସହ୍ବଉ ଢାହାର (2 - 1) ଗୁଣ ଅଭରକ ରୋଧ, 


ଅର୍ଥାତ (+ ¬ 1)ହ୍‌ , ଶେଣଣୀଭୂକ୍ କଣ୍ବ।କୁ ହେବ | 
ଉଦାଦଡ୍ରରଣ (1)-¬ ଗୋଃଏ ବହନଳଞମ ` ଟଲକୁଣ୍ଡଲୀ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବଚେୋ।ମିଃରରେ 
5774. ପ୍ରବାହ ପ୍ରଦାହ ବହେଲେ ଝସଥରେ ପୁର୍ପିସ୍େଲ ବବଷଷପ ହୁଏ । ସଦ ଗାଲସ୍ଵନେୋ।- 


୧ ୫ରର ଗଧ 10 ଓମ୍‌ ହୁଏ, ଭାହ୍ରାଦ୍ରଲେ କପଣ ଏହ୍ନାଲୁ 5 ଭୋଲଃ ପର୍ଯାନ୍ଛ 
ବଭବାନର ମାପ କର୍ବାପାଇି ଏକ ଦଭାଲହନି ୫ରକୁ ରୁପାନୁରିଡ କର୍ସିବ ? 


ଗାଲଭାବଳାନଵରକୁ ବଉାଲ୍‌ଵନ୫ରଟରେ ପଣ୍ଣଭ କରିବାକୁ ହ୍ଲେଲେ ଭାଦ୍ଵାର 
ଲୁ ଣ୍ଡଲ୍ରୀ ସହ୍ମଭ ଟଗୋଝିଏ ଚରାଧ ୮୧ ଗଣ୍ରଣୀଭ୍ମକ୍ତ କରାଯାଏ । 
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ଗାଲ୍‌ପଗ୍ସ୍ଵନୋମ୍ମିଵର, ଏମିଝର ଓ ସେଲ ®ୁମିଃର ୩୪୯୩ 


ଏଠାରେ ®, = 10 ଓମ୍‌ 
†„ = .035 ଏର୍ମୟ୍‌ର୍‌ 
¥ 5 ଭୋଲ ₹ 
ଏ ଖୀ 
1, = ୨ ନ୍‌ କିମ୍! .005 (10 + >=) == 5 
କମ 5(104-7 ) = 5000 
କିନ୍ତ। 5£ଁ = 4950) 
, - £ = 990 ଓମ 


ସୁଭରାଂ ଗାଲଭାବୋ ନିଵର୍‌ ଲୁ ଣ୍ତଲୀ ସହ୍ନଭ ୨୨୦ ଓମ ଠ ଚରାଧଶ୍ରେଣୀଭ୍ଲକ୍ତ 
କରାବହ୍ବ । 


14.14 ସଳ୍ଷ ପ ଗାଲ୍ଗ୍‌ଵନୋମିଚଟର (61115010 ୦ ୫1¥&00916€(€୮୫) ! 


ସାଧାରଣ ଗୀାଲପ୍ସ୍ଵନୋମ୍ମିବର ସାହ୍ରା ସ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ରମା ନା ମାପ କଗ୍‌ଯାଏ; କନ୍ତୁ 

ପ୍ତକ୍ଷେପ ଗାଲତ୍ସ୍ଵନୋ ମିଝର ସା ହ୍ରା ମ୍ୟରରେ କ୍ଷଣିକ ବଦ୍୍ୟୁତ୍ତ ପ୍ରବାହ୍ରଦାଗ୍‌ (ଅବ ଚ୍ଛି ଲ୍ନ ବଦ୍ୟୁଭ୍- 

ପ୍ରବାହ୍ନ ପରିବଝଭୈ) ସ୍ଥା ନାନ୍ତର୍ଭଡ ହେଜ୍ତଥିବା ବମା ୫ ଗ୍ଭର୍କ ମାଗ କଗ୍‌ଯାଏ । ଗୋଝ଼ଏ 

ଧାରିନ୍ଧଲୁ ଗାଲତ୍ମ୍ଵନୋ ମିଵର କୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଯଦେଇ ଵସର୍ଜନ କଲେ (1015°6118୧) କ୍ଷଣକ 

ପାଇଁ ଵଦ୍ୟୁତ୍ଜୁ ପ୍ବାହ୍ରତ ହ୍ଏ । ସନ୍ଧ #£ ସମସ୍ରେ ୦ ଗ୍ଭର୍ଜ ସ୍ରବାହ୍ମଭ ହ୍ମଏ ଢାହ୍ରାହେଲେ; 
6୩ = £୩/; [ £ = ପବାହୁମାନା ] 


“ବିଉଣୁ (ଅଲ, ସମୟ) £ ସମୟରେ ସାନାନ ରୂଜ ବହଉଥିବା ବମାଵ ଗୃଜଳ 
¿ 
୩ = / 4 = / ‡ £ 


ଏହ୍ଦୁ ଗ୍ଭଳ ମାପ କରିବାକୁ ବହ୍ରବଛିଲ, ଗାଲ ସ୍ତ୍ବନାମିହର ର୍‌ ନା ମାଣକୌଣଲ ଏଘର୍‌ 
ଠୁହ୍ବବା ଦରକାର ସସପରେ କି (।) ଭାହାର୍‌ ବଦୋଲନ କାଲ୍‌ (7 11;€ ` 0୧୮1୦0) ଗ୍ଟର୍କ 
ପ୍ତବାହ୍ନ ସମ୍ଟ୍ଲ ଭୁଲନାରରେ ଣ୍ଟବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ବହୁଳ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ଭର୍ଜ ପ୍ରବା ହଦାଗ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନେ।- 
ମିଵର୍‌ ର ଚଲନଣୀଲ ବ୍ଯବସ୍ଥା (୧୦୪1 5¥୩5୯୧୮୩ ୦£ ୦୪1୪4୫୮୩୦୮୩୧୯(€୮) 
ଯେଜୁ ଆଦେଗ (।୮୮୮୮୩।୫୧) ପାଏ, ଢାହ୍ଲା ବଝଯପର୍‌ ଚଲନଶୀଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର୍‌ ନ୍ଥଂର୍‌ 
ଅବସ୍ଥ ଚର ଘି ଓ ଚଲନଶୀଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଵି ଭାଦ୍ଵାର ଶୂନ୍ଯ ଅବସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ିସ୍ତ “ହ୍ରେବା 
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୩୯୪ ବିଦ୍ଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ରହ ମୃର୍ଳୀସ୍୍‌ ବଜ୍ଞନ 


ପୁଵ୍ବରୂ ଯେଷଣି ଗୁଳି ଗ୍ରବାହ୍ନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏଦ୍ନ ପର୍ମ୍ରୁଭରର ଆବବଗ ସସାଗୁଂ 
( ଗୃଜସ୍ରବାହ୍ନ ବନ୍ଦ ଦହ୍ରବା ପଟର ଚଳନଶୀଲ ବ୍ଯବସ୍ଥାଛର ଯଉ ମନନବସ୍ତ୍ନ 
((71481)7୧0) ସୁଥମ ବଚକିପ (1୮50 ¢୮୮୦୩୪୮୩) ହୁଏ, ଭାହା ଗୃଜ ଜନଥ୍ରସ୍ତ ପାଝ୍‌ 
ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଗାଲ୍‌ ଘ୍ବଚବନୋମି ହର ର ବକ୍ଷେପ ମଦନ ଦ୍ବାଗ୍‌ ବଶେଷ ହ ,ସପ୍ତାସ୍ତ 
ହୁଏ, ବଜଣୁ (11) ଗ।ଲ୍‌ ସ୍ନୋମିଃର୍ର ଚଲନଶୀଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମନ୍ଦନ (0980201108) 
ସବଂନମ୍ବ ଦହ୍ନବା ଆବଶ୍ୟକ । 

ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋ ମମ୍ରିର ଦୁଇ ସ୍ତକା ର, ସଥା :-¬(1) ଚଳଚମ୍ଭକ ପ୍ରେପ 
ଗାଲ୍‌ସ୍ଵ୍ଵନୋମିଃର, © (11) ଚଲକୁଣ୍ଳୀ ପବେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ନୋମି₹ର | 


(1) 6ଦୀଳନ କାଳ (7110€ %€୮1୦0୯) ; ଚଲଚୁମ୍ଭକ ଗାଲ୍‌ ସନୋମିଃର, ର 
ବଚଦାଲନ କାଲ 


7” == 27 7/ -7177` , ([ = ଚଲଳଣୀଳଲ ବ୍ୟବସୁ|ର୍‌ ଜଡ଼କୁ ଆଘ, ଥି) 


ଚେଣଠ ଏହ୍ଗ୍‌ ଜାଉୟ୍ଠ ଗାଲ୍‌୍‌ଘ୍ଦ୍ଵନୋମ୍ବିବର୍‌ ର ବଦୋଲନକାଳ ଅଧ୍ୟକ ବହୁବା ପାଇଁ 
ଉାହ୍ାର୍‌ ଚଳନଶୀଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଡ଼କ୍ଷ ଆଘୁଞ୍ଚି (/¶୦୮୮୧୮୯ ୦£ 10€†018) ଅଧ୍କ 
ଓ ନୟ୍ବ୍ବନ୍ଵ୍ରକ:. ୟୂଗଲର (୦୦୮୮୦11108 ୦୦୪0୮1€) ମାନ ଲ୍ଯୁନ ହେବା ଆବଶ୍ଯକ | 


ଚଲକୁଣ୍ତଳୀ ଜା ଖମ୍ବ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମିିଃର୍‌ ର ଦଦୋଳନ କାଲ-- 
7'= 2୩3 7 
7 5 


ଭେଣ୍ତୁ ଏହ୍ସ ଜାଗୟ୍ଠ ଗାଲ୍‌ ଦ୍ବ୍ଵନୋମ୍ବିବର୍‌ ର୍‌ ବଦାଲନକା କ ଅଧକ ଦହୁବା ପାଇ 
ଉାହ୍ନାର ଚଲନଶୀଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଡ଼ଜ୍ସ ଆଘଥି 7 ଅଧ୍ଵକ ଓ ଏକକ ଚମ୍ମାଡ଼ଳ ପାରି 
ନକ୍ଦ୍ମନ୍ସ୍କ ୟୂଗଲ ୦ର ମାନ ନ୍ଯଳ ବହବବା ଆବଶ୍ୟକ । 


. (11) ମନ୍ଦନ (2807୮172) :-¬ ଗାଲ୍‌ ସାନୋମିଃର ର୍‌ ମନନ ଦୁଇଚ଼ କାରଣ 
ସସାଗୁୂ: ଘ଼ଥାଏ, ସଥା : ¬ (8) ଘୁଞ୍ଜି ସ୍ରବାହ୍ନ ଓ (୬) ବାସ୍ତୁ ମରାଧମର୍‌ ମହନ । 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମ୍ମିହର୍‌ ର କୁଣ୍ଡଲୀ ଓ କୁଣ୍ଡଲୀ ସେଜ୍‌ ହାଲୁକା ଧାଭୁର ଫ୍ରେମ୍ଭ୍‌ ଜ୍ପଟର 
ଗୁଡ଼ାବହ୍ଘାଇ ଥାଏ ସସ ଦ୍ଧସ୍ହ୍‌ ସ୍ଥାୟ୍ଵୀ ଚ୍ଟମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ର ମଧରେ ଘୁଣ୍‌ଲେ, ସେଥ୍ବରର ପୂର୍ଣ ପ୍ରବାହ 
(8407 ୦\0୮୮୧୮୯) ଚସରୂଭ ହୁଏ ଓ ଫଲରରେ ଏକ ଚୂମ୍ୁକଞ୍ଷେନ ଉପୂନ୍୍‌ ହୁଏ । ଏହୁ 
ରୃମ୍ଭକଷ୍ଷେନ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ଧର ପ୍ରତ୍ସ୍ବବରୁ ହ୍ନ ।ଁସ କଚରେ ଓ ଫଲ ରେ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋ- 
ମିହର୍ର ବଦାଲନ ଅବରୁଛ ହୁଏ; ଚଢଣୁ ଗାଲ୍କ୍ଵନୋମିଃର, କୁଣ୍ଡଲୀଲୁ କାଠ, 
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ଗାଲ୍‌ ତ୍ତ୍ନେ ମିଵର, ଏମିଃର ଓ ସୋଲବ ମିଃର ୩୪୯୫ 


ବ୍ରାଜ୍ଜୂଣ କମ୍ପା ଇବୋଳାଇଛ୍‌ ପ୍ରଭ୍ଭୃଭ ବର୍କୀଣସି ଅପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ମଭ ଫେମ୍ବ ଉପଟର 
ଗୁଡ଼ାଇ ଘ୍ରିସ୍ତବାହ୍ର ଜଛଢ ମହନ୍ତ ଦ୍ର କାସ କଟ୍‌ସାଏ । କନ୍ଛୁ ବାମ୍ଭୁ ମାଧମ ଜନଭ 
ମନ୍ଦନଲୁ ହ୍ରଥାସ କର୍ଚବାର ବକୌଣସି ଦ୍ର୍ଯବସ୍ଥା ନ କର୍‌ ଭାହ୍ନା ପରବରେ କୁ ଣ୍ତଲୀର 
ଜ୍ଶ୍‌ ବସ୍‌ର ୮ (3006 886) ଵଷେଷର ମାନ ରୁ ଲଗାଭଥ୍‌ ମାସ୍କ ([ ,0831100)1116 
}])9€୧୮୧୮୮୧୮୦ ହୁ ,ସନରୟ୍‌ କରି କାହା ଫବଶୋଧନ (୦୦୮୮€୯୪1୦୮) କର୍ସାଏ | 


14.15 ଚଳଚୁମାଦ ସବକ୍ଷପ ଗାଲ, ଭାନୋମିଟର (!¶[୦୪1୩8 ୩୫୫୮ 


941115601° ୦] ₹8106୦୮)€୧୯୧†) ¢ 


ମବନକର 4 2 (ଚନ ନଂ 1⁄4.20) ଚଲଚୃମୂକ ସଷେପ ଗୀଲ୍‌ ସ୍ତନୋମିଃର୍‌ର 
କୁଣ୍ଣଡଲୀ ଓ ଇନ୍କଧ୍ଯରେ £ ବ. ରୂ ଏ, ସ୍ତବାହ୍ ^ 
ସ୍ରବଂହ୍ଦ୍ରୁଭ ହ୍ରେଜ୍ଜ୍୍‌ଅନ୍ଥ । ସନ୍ଧ ଏକକ ସ୍ତବାହର 
ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଲୀର କେନ୍ଦ୍ରେ ଚ୍ହ ମ୍ଳକକ୍ପେନ୍ର 
ଗବ୍ରଢା ଓ ହୁଏ, ରାହ୍ରାହ୍ନେଲେ ପ୍ରବାହର ¢ 
ପାଇଁ ଖବ୍ରତା = ୦§ । ମଚଳେକର କୃୁଣିଲୀର 
ବକହରରେ ଝ୍‌ ଲୁଥୁବା ଚୁମ୍କର ମେରୁପାବଳନା 
71 ; ଚରହୁ ସଭୋକ ଚମରୁ ଜପରେ କାର୍ଯା 
କରୁଥିବା ବଲ = ୦ ¢ /7¡ । ଏକୁ ବଲ ସନ $ 
£ ସମୟ ପାଇି କାର୍ଫା କଟର ଭାହ୍ରାହ୍ରେଲେ ୦ଅଆୟ୩ ଏ 
ଢାହ୍ା ର ମ୍ବକଲୁ ସ୍ତଦ୍ଦାନ କରୁଥବବ୍ରା ଆବେଗ । 
(11200156) = 6 £ ;/?) ୧ । ସନ୍ଦ ¢ କବ 
ସମ୍ଭୟ୍‌ ପାଇଁ ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁ ପ୍ରବା ହତ ହୁଏ, ଜାହା- 2 
ବହବଲ ଚମୌ ୫ ଆବଦଗ (ଚନ ଳଂ 1420) 


] 2 


୍ ଠକ୍‌ 


¢ 
= / @ ¢ ## #:=6,# / ¡ / = ୦ନ#୩...  ...(14.17) 


© 


ସଦ୍ଧ ଚ୍ମ୍ଳକର ଅକ ରାମ୍ଭକରୀୟ ବଦ । ହୁଏ, ରାହାବହୁଲ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ବକନ୍ 
ଚଭୁଃପାଶ୍‌୍‌ ର୍‌ ଆବେଗର ଆଘ,୍‌୍ତ = ୦୮୩! ଏବଂ ପଲ ଗମ୍ବେରୁ ପାଇଁ ଆବେଗର 
ଆଘ 8 = 2/#! ୦୩=,୩୮୦୩ `“ ନର୍‌ (¡4 18) 


00011260 0/ 5୮।॥|¦|ାମ|।ଂଧ@01|1୩ଥ|[.୦୦୮ 


୩୯୭ ବିଦ୍ଭ୍ଭ ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାଳ 


ସନ୍ଧ ଚଳନଣୀଲ ବ୍ଯବସ୍ଥାହର୍‌ ଜଡଢ଼ ଆଘଷ୍ରି ୮ ହୁଏ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳକ ସ୍ଥର 
ବକୋଣୀୟ ପରିବେଗ © ସଦ୍ଧୁଭ ସ.ବର, ଢାହାବହବଲ ଚ ଥ୍‌ମ୍ବର ରୋ ଆଘ୍‌ ଞ୍ଚ 


†‰ = 7⁄1 ୦୩9 ୩୩ ୭ ' (14:19) 


ଚ୍ ମ୍ବକଃ ଡାହାର ଣୃୃନ୍ଯ ଅବସ୍ଥାନରୁ (2€୮୦ £୦$10100) ଉଛୋଝଖସୋଗ୍ୟ 
ଘରବା ପୁଟରୁ ଡାହାର ଆବେଗ ନଃଶେଷ ବହ୍ଲୋଇସାଏ । ଏହ୍ଦ ଅବସ୍ଥାନରେ ଚଲନର୍ଶୀଲ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଭଣଣ୍ଡ = ‡ 1©° | ଚୂ ମକଝି ¢ ଭିମାନ ଘର୍ବାଲୁ ଆରମ୍ଭ କବର; କ୍‌ନ୍ତ 
ନୟ୍ପନ୍୍୍ରକ ଚୂ ମ୍ଵକକ୍ଷେନ୍ର ଏହ୍ନ ଘ .ଞିନକୁ ବାଧାନ୍ଦଏ । ଚଭେଣୁ ରୁ ମ୍ସକ ନୟନ୍ବକ ନ୍ନ 
ବିରୁଲ୍ରରେ ˆ କାର୍ୟ କର ଢାହ୍ରାର ଶକ୍ତ ସମ୍ପୃ୍‌ଷ୍ତ୍ର ନଃଶେଷ ହେବା ପର୍ଫନ୍ତ ଘରେ ଓ 
ପରିଶେଷରେ ନ୍ଥୁର ଅବସ୍ଥ।ପ୍ରାସ୍ତ ହୂଏ । 


7୩1! -୦ାରେ ଭୁଚୁ ମ୍ଵକ କ୍ଷେନ୍ର ଭୁଯମାନ୍ତର 
ଜ୍ରପାଂଶ 77 ନମ୍ତନ୍ଵକବକ୍ଷନ୍ତ ଅବ କ+ ଉେଣ୍ତ 
ଚ୍‌ ମ୍ଵୃକର ଚମ୍ଭରୁ ଉପରେ କାର୍ଯା କରୁଥିବା ବଲ 
=/?77 | ରୂ ମୃକଝ ସଦ 06 କୋଣ ଘର, 
ଇାହ୍ରାବହ୍ନଲେ ଭାହ୍ରାର ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଚମରୁ ୮୦ 
ଦୂରଢ୍ଜ (ଚନ ନଂ 1421) ବସୁ|।ପିଭ ବହବ ଓ 
ସ୍ତ୍ୟେକ ମେରୁ କର୍‌,ଥବା କାର୍ଯା 


ପ୍/=- ,77 × ୬୦ 
=17177 (୦7 - ୦) 
7୩୮ = ??177 (! -- ! ୦୦୭୫୬) 
(ଚନ ନଂ 1421) = 777! ( 1 ¬ ୦୦୭୫୬) 


ମୂଚ୍ଗ୍ନଂ ଜ୍ଉୟ ମେରୁ ଚସଉଁ କାର୍ଯା କରେ, ଚାହାର ଚମା ₹ ପର୍ମାଣ 
ହଁ = 2 ;?1/]† (1 ¬ ୦୭6୦) 
= 771 † (1 - ୯୦୭$୫,) “` ର `-- (14“20) 
“, $ [© =? [† (1 ¬ ୯୦°୫୦) 
2 _ 27,⁄11 (1 ¬ ୯୦୭୫.) 


କିମ୍ପା ୭୪୦ ୦୮୩୭ ତ ୬୧ କ୫୩4୭୬1) 
କନ୍ତୁ ସମ୍ମୀକର୍ଣ (14. 19) ଅନୁଯାୟୀ 

ଏ 7 ୦” 6* ୦୧୬ 9 2 

୦୩୭୭ ୪୭ 5 .: ` (14.22) 
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ଗାଲ୍‌ତ୍ସ୍ଵନୋମି୫ର, ଏମିଃର ଓ ବପ୍ବଲ୍‌ ୫ମିଃର ୩୯୭ 


-”.. ସମୀକରଣ (1 4.21) © (14.22) ସାହାଯ୍ୟରେ 
2⁄4 ୦୬ 4* _ 2210 (1 - ¢୦୫୫,) 


7 7 
କମା 6୬ = 7 ,¿ 40:/1 ¬ ¢୦୫ 6¿ 
¦ ୩ = [0 6 { 2 ¦ 
୦ ୬ ୮୯୮୭ 


= 25 „ [ 
%୮୩=ଯନ# 73,177 ଧି 
ଛ 1/ ୮ = ୮ ଆ ଶୟ ଏ ୧୯୩ (14 24) 
7177 27 
== † „× 277 × §1ମ6* 
9 ଡ଼ × ୨ 5115 
= 17୬ ୮ 0¿ 
=”୭- ୦୮୮” >× $110 ଠି 
= & 88 °... .„„ (14.25) 
_ 777 ତି 
ଏଠାର × = ୦7 ଏକ ଧ୍ଟ ବାଙ୍କ ଏବ ଭାହ୍ାକୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମ୍ଭହରର 
ସ୍ତଚକ୍ଷପ ଲ୍ଘୁକାରକ (98111501° £€୦16£1010 ` £ ୦୯୦୮) କୁହାଯାଏ ¦ ସୂଚରାଂ 
ଚଲଚ୍ମ୍ଭକ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗ'ଲ୍‌ ର୍‌ନୋନି'ଵର ମଧବର ପ୍ରବାହୁଭ ଗ୍ହଜି 6102 ସଦ୍ଧୁଇ ସମ୍ଭାନୁ” 


ପାଖ (6¿ = ଚ୍ମୟୃକର ଵଦ୍ଷେପ ବକାଣ) | 


09201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଂଧ@ ଠ161.00୦୮ 


#6€୮ ବିଦ୍ଦ୍ୟତ ଓ ରାଁ ମକ ବଞ୍ଞୀଳି 


14.16 ଚଳକୁଣ୍ତଳୀ ସୂର୍ଦକ୍ଷପ ଗୀଲନ,ଭା[ନେ।ମ ଚର ` (\[୦୪1ମ୫ ୯୦11 

1ୂ611151 817 &810011€16€7) 

ଗଠନରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରବାହ୍ଵମଲାପକ ଚଲଲ୍ଲୁ ଣ୍ତଲୀ ଗାଲ୍‌ ଭାନୋନ୫ର ସଦଶ, 
କେବଲ ଏହାର କୁଣ୍ତଲୀ, କାଠ, ବାଉିଶ କମ୍ପା ଇବବାନାଇଵ୍‌ ପ୍ରଭ୍ୃଭ କୌଣସି 
ଅଗରିବାସ୍ତ୍ରୀ ପନ୍ଦାଥର ଏକ ଝଫ୍‌ମ୍ଭ 
ଜ୍ପଷରେ ଗୁଡ଼ା ହ୍ରୋଇଥାଏ ଓ ଡାହ୍ଵୀର 
ଜଡ଼ଜ୍ସ ଆଘ୍‌ୱ୍ି (*୩୦୮୩୧୮୩୯ ୯ 
111€67118) ଅଧୁକ କର୍‌ଯାଇଥାଏ | 

ମଚନକର କୁ ଣ୍ତଲୀ ମଧ୍ଯଚର୍‌ 
£ ବ:ରୁ: ଏ, ସବାହ (୭ନ ନଂ14.22) 
ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ରଭ ହ୍ରେଉ୍ଭଅଛ୍ଥ । ସନ୍ଦ ଚଡ ମ୍ଭ କଚ 
କ୍ଷେନ୍ର ଖବ୍ରକା = 11 ଓ କୁ ଣ୍ଡଲାର 
ଦୈଘ୍ୟ== ହୁଏ, ଡାହ୍ନାହ୍ନେଲେ ବାହୁ 
45 ବା ୦୮୭ ଉପରେ କାର୍ଯା 
କରୁଥ୍ବ, ବଲ:= £[1/ ଡାଇନ୍‌ | ଏହୁ 
ଉଉସ୍ତ ବଲର ନ୍ଦଗ ବଫ୍ଟନନଙ୍ଗଙ୍କ ନୟମ୍ଭ 
ଅନ୍ଯ ସ୍ଠୀ ବ୍ରପସ୍ବାଇ ଦହ୍ବବ ଏବଂ କୁଣ୍ତଲୀ 
ଉପରେ ଏକ ଯୁଗଳ କାର୍ୟୀ କର୍ବ | .(ଛିନ ଜ୨ 14.22) 
ବ୍ରାହ୍ଧ 30 ବା କ୮ ଚୃମ୍ଲକଷଷେନ୍ନ ସହ୍ରିଭ ସମ୍ଭାନ୍ତର୍‌ ୨ ଣୁ ଚସରମାନଙ୍କ ଉପରେ 
ବକୌଣସି ବଲ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍‌ବ ନାହି । ମଦ୍ଞ ୩ ସମ୍ବସ୍ଢ ପାଇଁ ବଦ୍ଯୁଭ୍ଭ ଗ୍ଭଳ ପ୍ରବାହ୍ନଭ ହୁଏ 
ଡାହ୍ଘାହେବେ ବଲର ଆଁବବଗ ([୮?090]56)== £ 71! ୮ ଓ 


ମେ! ୫ ଆବିବଗ = / [1 #£ = [1 !? 


6 
୮ ଲୁ ଣ୍ରଳୀର ଘ୍ଷ୍ଵିନ ଅକ୍ଷ ଚର୍ୁପାଶ୍୍‌ ରେ ଏହ୍ନ ଆବେଗର ଆସି 
=†119 ×; ` [ 5 = କୁ ଣୁଲୀର ପିସୁ 20 ] 
= ¶† 4 27; [ 4 = କୁ ଣଲୀର ବଜଞିନରଫଲ / × | 
କୁ ଣ୍ତଲ୍କୀରେ ମଦ୍ଧ # ସଂଖ୍ୟକ ବଘଗ୍ଥାଏ, ତାଢ୍ରା ହେଲେ ଅକ୍ଷ ଚାରୁଃପାଶ୍‌ “ବର 
ଆବେଗର ଚମ୍ଭାଃ ଆଘ .ଞ = [1409 | 
ମବନେକର କୁ ଣ୍ତଳୀର ଜଡ଼ତ୍ଗ ଆଘୁଞ୍ତ = 7 ଓ ବକାଣୀୟୁ ଷରଚେଗ = © ‹ „"‹ 
କୋଣୀ୍କ ସବବଗ (&08018 ୧/॥¶୦୮୮୧୮୪0୮୮) = 1⁄3; କରୁ ଅଜ୍ଷ ରରୁଃପାଶ୍‌ ରେ 
ଆବେଗର୍‌ ତଭ ୫ ଆଘ ଷ୍ର = କୁ ଣ୍ଡଲୀର କୋଣୀସ୍କ୍‌ ସଝବଦ୍ଧଗ । 
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ଗାଲପ୍ଵ୍ଵନୋମିଝର, ଏମିଃର ଓ ବଜ୍ୁଲ ଵମଵର ୩୯୪ 
#୪୮4୩ = 7 ... କଃ .:- ` (14.26) 


ଏଠାରେ କୁଣ୍ତଲୀର୍‌ ଗଭଣନ୍ତ (“୮.) -,୪୮୯୬ ଓ ଭାହ୍ରା କୁଣ୍ତଳୀକ୍ତ 
ଝ୍ଲାଇଥିବା ଇଠୁଲୁ (('101€) 66 ବକାଣ ଚମାଡିବା ପରର କିଃବଶିଷ ହୁଏ । ମଟିଳକର 
ଉନୁର ଏକକ ଚମ୍ଭାଡ଼ନ (୯୩୮୯ ୮୪୫୦ ପାଲି ପୁନଃସ୍ଥାପକ ଯୁଗଳର 
(୧୫୯୦୮୮୮୫ ୦୦୪୮) ଆସୁଞି ୦ | କୁଣ୍ଲୀଵ £ ସମସୃବର ସଦ 6 ବକାଣ ଘୂବର, 
ଡାହାବହ୍ନେବଲ ଜନ୍ତୁ ୫ ବକାଣ ଚମ୍ା ଉବହ୍ନାଇସାଏ ଓ ୫ ଚମାଡ଼ନ ପାଲି ସୁନାଃସ୍ଥୟପକ 
ଯୁଗଲର ଆଘୁଞ୍ = ୦୫ । ଉନ୍ତୁଵ ଯନ୍ଧ ଅଭରକ୍ତ ୩୫ ଚମାଞଜହ୍ନୋଇଯାଏ ଭାହ୍ରାହ୍ନେଲେ, 
ସେଥୁପାଇଁ ଆବଶ୍ଯକ ବହୁଉଥବା କାର୍ଯା=କ ୦୫ ୩୫ | 


ଢେଣୁ ଜନ୍ତୁ ଵଲୁ 0ରୁ 0, ବକୋଣ (6¢ = ସବୀାଧୃାକ କୋ ଏଣୀସ୍‌ ବସାପନ ମୋଡ଼ିବା 
ଯାଇ୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଜ୍ତଥ୍ବବା କାର୍ୟ 


୫ 


= =1 31 5 
/ 6୫66 206୬ 
6 
- 1723 - 16 3 
ମୟ 27 266 
9 
କିମ୍ଳା ୦୨ = ୯. ଖା ତ “  (14.27) 


କରନ୍ତୁ ସମ୍ମୀକରଣ (14.26) ଅନୁସାସ୍ବୀ 


2779 4 9_2 
୯୮3୬... ମି .ଉ(14.28) 


, "= ଅଟ: 7 8 _ ©୫¿* 
କା ନ 7 


3 ୭ ଛି 
କିମ୍ଫା ୩ 2112.43 × † × 66 
° 4 
ବିଲ ଲି 71300748 ୨ ® ୨ 022 ୫୬୭୭ 2 &£¥ (14.20) 
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୪୫୦ ବିଦ୍ଦୁଂର୍‌ ଓ ଚର ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞୀନି 


କନ୍ତୁ ସନ୍ଧ ଟଗୋଃଏ ବୋଳନଣୀଳ ବ୍ଯବସ୍ଥାର ଜଡ଼ହ୍ନ ଆଘ ଞ ` † ହୁଏ ଓ 
ଝ୍ୟଲ୍‌ଉ୍‌ୱଁବା ଢନ୍ତୁର ଏକକ ସମାଡ଼ନ ପାରି ପୁନଃସ୍ଥାପକ ଯୁଗଲର ଆସ ଥି ୦ ହୂଣ, 
ତାହ୍ରାହହ୍ଵଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାହୁର୍‌ ଦୋଲନକାଳ -= 


7 ର ଏହୁ ମାନ ସମୀକରଣ (14.29)ରେ ବସାଇ 


୦ 
2 ୦ 5: 
” କକ; =< 


୧ ଏ ଠି ,‰ (1‡ 
ହି 772 × 250 = ` (14.30) 


× 6„ˆ 


= > -.. ୫ ଉୟ (14.31) 


: @ 
ଏଠ ଛା = 
ର 7177 


- ଲୁ ସ୍ରବୀଦ୍ବ ଲଘୁ କାରକ (୦ 1୮୮€0୮£ ୮୧୦୯1୪୦- 
{100 £ &¢୮୯୦୮ ବୀ ଭଉପଯୋଗାର୍କ ( [1814୮€ ୦£ ?[€୮1୦ କୁହାସାଏ ଏବଂ 
,ଏ = କୂ ସ୍ରକ୍ଷେପ ଲ୍ଘଡ କାର୍କ (98111511¢ £୧୦0୦୯1୦୮ £'8¢୯୦୮) 
ବୀ ସ୍ରକ୍ଷପ ଧ୍ର ବାଙ୍କ (08111501° ୦୦୮5୯୫୮୪) କୁହାଯାଏ | 


ସମୀକରଣ (14-31)ରୁ ଜଣାଯାଏ ଚଯ, ଗାଲ୍‌ ରାଚନାମିଃର ,, ମଧରେ ପବାହୁଭ 
ଗ୍ଟ୍‌ଜ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବ୍ଵନୋମିଃର ର ପ୍ରଥମ ବନଛେପ (୮୮1୮୫୪ ୮)୮୦୪୮) ସଦ୍ଭ ସମାନ୍ତୁପାଖ । 
ଏହୁ ପ୍ରଥମ ବକ୍ଷେପକ୍ତୁ ପ୍ରକକ୍ଷେପ ୩୧୭ହପ (9111510 ୮1)୮୦୪୮) କୁହାଯାଏ । 


14.17 ମନ୍ଦନ ଓ ଢାଦ୍ାର ସଂ୭ଣାଧନ (୮୦୫୮୮୮1୮8 &୮ଓ ` 1£5 
୦୦୮୮€୯୯107୮) : 


ସ୍ତମ୍ଭେପ ଗାଲ୍‌ ଘ୍ଵନୋମ୍ବିହର୍‌ ରରେ ଚଲନର୍ଣୀଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛର୍‌ ସେଉଁ ବଦଦ୍ଦୋଲନ ହୁଏ 
.ଭାହାଲୁ ସରଲ ଆବଭ୍ୀ (5110, ¡€ 11411)0010) ` ଚବାଲ୍‌ ବଦବଚନା  କସ୍‌ଯାଇଛୁ 
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ଣାଲପ୍ଵବୋମିଃର, ଏମିଃର © ବଜ୍‌ଳାଃମିବର ୪୫୧ 


ଓ ସମ୍ମୀ ଚ“. ଣ (14.31)ଚର ବ୍ଯବଦୂଭ ୫୦ କୁଣ୍ତଲୀର ମନ୍ଦନବସ୍ତ୍ରନ ସରଲଆବର୍ଜୀ 
ଗଭର ବସ୍ତାର ( & 120110(106€) ବା କୋଣାଙ୍କ ; କରୁ ବାସବବଜନରେ ଏକୁ ବସାର 
ମନ୍ଦନ ବସାଗୁ ହୁ ଚାସ ପାଏ । ଚଲଲୁଣ୍ତଲୀ ଗ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମ୍ମିବର ବର ଦୁଇ 
କାରଣ ସୋଗୁ ଏହୁ ମହନ ଘବଶ, ସଥା :- ¬ 

( ) ବାସୁ ମାଧମର ଘଷିଣ ସମା ଗୁ (ସାନି କ ମନନ) 

(11) କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଡାହ୍ନାର ବଙ୍ଫମ୍‌ ସ୍ଥାମ୍ଟ୍ରୀ ଚମ୍ବକବକ୍ଷନ୍ଜ ମଧ୍ଯରେ ବଦ୍ଦାଲନ କଣ୍୍‌ବା- 
ବବେଲେ ସମଥ୍ବରରେ ଚପ୍ତରଭ (100166€0) ଘ "୧ ବ୍ଧୁଂତ୍ଭୁସ୍ତବାହନ (1:00 7 ୯0୮୮୧୮୯) 
ଯୋଗୁ (ବଦୂ୍ୟଯଜ୍ତ-ରୂମ୍ଭକୀୟ ମନ୍ଦନ) | 


କୁଣ୍ଡଲୀଲୁ ସାଧାରଣଉଃ କାଠ, ବାଉଁ ଣ କମ୍ପା ଇବଵାନାଇଵ ସ୍ତଭୃଭ ଅପର୍‌ବାସ୍ତ୍ୀ 
ପଦାଥର ବଟ୍ହମ୍‌ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବୃଦ୍ଡ୍ଜ୍‌ ଚ୍‌ ୟ୍‌କବୀସ୍କ୍‌ ମ୍ଦନଲୁ ସଥଥେଷ୍ଣ ହୁ ,ସ କର୍ସାଇଥାଏ ; 
କନ୍ଧୁ ଏହ୍ନା ସଣ୍ଗୈ ବାସ୍ୁର ଘଷଣ ଉଥା ସ୍ଥା୍ଳୀ ରୁମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ନ୍ର ମଧବର୍‌ କୁଣ୍ତଲୀର୍‌ ବକାଣୀସ୍ 
ଗଭିଦ୍ବାଗ୍‌ ଝସଉ୍‌ ବ. ରୁକ ମନ୍ଦ ନ ହ୍ୁଏଃ ବସଥ୍ବବ ଯାଖୁ ଦଦୋଲଳର ପ୍ରସାର ନୃଟମ ହୁ ,।ସ 
ପାଏ । ଏହ୍ସ ମନ୍ଦନ ଜନତ ପ୍ରସ୍ପାର୍‌ର ହବ ,|ସ ପାଲି ସଶୋଧଳ ଆବଶୟକ ବହ୍ଲୋଇଥାଏ । 


ମହ୍ଦନଦ୍ବାଗ୍‌ ସ୍ତରସାରର ହର କାସ ଗ୍ରାଫ୍‌ଦ୍ପାଗ୍‌ ଚନ୍ଧ ନଂ ।4୧3ରର୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 
ହ୍ଵୋଇଅଛୁ । ଏଠାରରେ ବମସ୍ତାରର ହୁ ,ସ ଚରଘାତା୍ୀ ([:50006€0114]1 ଓ€୯୮୧୫୫୧) 
ଓ ଭାହ୍ବାକୁୁ ନମ୍ଳ ଲ୍‌ୟିଉ ଗାଣିଭିକ ସନ୍ନନଦ୍ରା'ଗ୍‌ ପ୍ରକାଣ କବ୍ସଂ'ଇପାରେ -- 


6 = 656 °?' $10 ୦) ,... ରଯ „ ` (1432) 


ଏଠାରେ ୫= ସେକୌସି 
ସଣ ବର ବକାଣୀସ୍ତ ବସ୍ଥାପନ 
ବା ବକ୍ଷେପ 
66 = ମହନବସୋାଜ ମବାଧକ 
ଚଳା ଣୀସ୍ତ ବସ୍ଥା ପନ 
27 


© = <= = ଚକ ଣୀସୃ ପରିବବଗ 
ସ୍ତ 


7 == କୁଣ୍ତଲୀର ବଦୋଲନ କାଲ 


( ଚନ ନଂ 14:23) 


€=? = ମହନ କାରକ (0810102178 †'8୦୦†) 
5 = ମହନ ଧ,ବାଙ୍କ (1281)0108 ୦୦୮୫୫୮୯) 
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₹6 7 ବିଦ୍ଯ୍ତ ଓ ଚ୍ଛ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞାନ 


ମବନେକର ୫।, 62, 6€, 0& ଇଚ୍ଯାଦ୍ଦ କୁଣରଲୀର ବକାଣୀୟ୍ ବସ୍ଥାଯନ ୫ର୍‌ 
ଉଶ୍ବ୍୍‌ଭ୍‌ ର (5 ଧ୯୦€୫୫1₹୧) ମାନ | କୁଣଲୀର୍‌ ଶରିନ୍ଯ ଅବସ୍ଥାନରୁ ଯନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭୟ୍ବ ମାପ 


କବ୍‌ସାଏ, ଢାହାହେଲେ .„ ସମ୍ସୂରେ ପର୍ୟାବେକ୍ଷଢ ପ୍ରଥମ୍ଭ ବିକାଣୀୟ୍ତ ବସ୍ଥାଯନ ବା 


ବସ୍େପଷ-¬ 


=#† 
6)=666 * ` 5$10-5 × 


==6„6 ୭ (14.33) 


ଦ୍ଧ ଗସ୍କ୍‌ ବକ୍ଷେଘ 02› ଓ ୮ ସମସ ପବର୍‌ ଵପଗ୍ଵାର ନ୍ଦଗରେ ପର୍ୟବବଜ୍ଷଣ କଗ୍‌ଯାଏ 


ଏବଂ 


ଅମ -4.:4 -- 617 . 
ସେନ୍ଦ୍ରପର୍‌ 69 = 666 4 ଜୋନ × 2. =¬ 666 - 
= ?1?7୮ 2 ? - 717୮ 
6 ¿ = 666 ,“ ମେ × 7 = 666 4 


ସୂଢଗ୍‌ଂ ସ୍ତଭ ଉଦ୍ଧଗ୍ଶ୍‌ର ବବକ୍ଷପ ମଧ୍ଯବର୍ଚୀ କାଲ 7 ରର୍‌ ସବି । ଉପବର୍‌କ୍ତ 
ସମୀକରଣ ନସାହାଯ୍ଯବର ¬- 


£† [7 
¿80 2, ଏ 6¿ _ ୬ 
68 ` 6¡ ° 
୫) _=-69 _ 68 _ ନ ଥକ ˆ ହା 
୫2 66 6, ୮” 


(ମନେକର) (1434) 
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ଏଠାରେ ୩କ୍ଲୁ ବଦାଲନର୍‌ “ଢ୍ର କାସଂ (୦୯୦୮୧୮୧୮୦ ବା ମନ୍ଦନ 
ଞନୁପାଵ 099010108 ୮(୭୯10) କୃହାଯାଏ | 


` (୬ 

ଏ 

ବ !°2, 6 /!02‹¿ ୫8, 
` = /08,‹# = ଠ୍‌ (ମବଳକର୍‌) `... (14.35) 


ଏଠୀବର ମ୍‌ କୁ ଲଗାର ଥ୍ମୀୟ୍‌ ଦକାସ (1 ,୦ର£୍୮101)0)16 1) € €= 
୮୧୮୯) ଲୁଦ୍ଦାମାଏ ଏବଂ ଜ୍ଶ୍ଦଗ୍‌ଶ୍ଵର୍‌ ବ୍ରବକ୍ଷପ 0କ, 0» ଇଦ୍ଯାଦ୍ଦ ପର୍ୟାବରେକ୍ଷଣ କଶ୍‌ 
ଏହ୍ଲାର୍‌ ମାଳ ଛଷ୍ଫ୍ିୟ୍‌ କଗ୍‌ସାଇପାରେ । 
¡ର ୩=6” ଏବଂ ନ୍‌ = ଧି 
ସମୀକରଣ (14. 33) ସାହାସ୍ୀବର-¬ 


-1୮ ¬ 9 


6)=6,6 % =6,6 


=୫,{1+> ) ତ ଇଉ (143) 
( `, ^ ର ନମାନ ଅଲ, ) 


ସୁଉଗ୍‌ଂ ଚଳତ୍ଚ୍‌ମ୍ବକ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋନ ୫ରରେ 6। ସଦ୍ଧ ପର୍ଷାବେସିର ପ୍ରଥମ 
ଦ୍ବକ୍ଷେପ ହ୍ନଏ ଭାହ୍ଵାବହ୍ଲେ 
6, 1 + ) 


ସେଦ୍ଦ୍‌ଷର ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ଭାବନା ନ ଵରବର୍‌ 


„= 6 .† \ ^ 
ଇଃ × 2„ × 0+ 14.2) 


¦ ତତ (14.38) 
5 


09201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଧ@ ଠ161|.0୦୮ 


₹୭୪ ବିଦୁ।ଣ୍ ଓ ରୁ ନ୍ବାଳ ବଜ୍ଞାନ 


14.18 ଚଳକୁଣ୍ଠତଳୀ ସବ୍୍ଷପ ଗାଲ୍‌ ଭାନୋମ୍ବିଟରର ସ୍ରବାଦ୍ର ସ୍ୁଚାହ୍ରିକ। 
ଓ ଗ୍ବର୍କଚ ଗୁଗ୍ନାଦିଚା (୦୪୮୦ 58 €¢€151017103) 9114 ` ୯୮୮୮୩୮୪୧ 
5€051017107 ୦‡ 200;?10ଛ8 ୦୦1] 991115110 (୦017 900୦00€୮୧୮ ) : 


ସବାଦ୍ର ସୁ ଗ୍ରା ଡା -ଗାଲ୍‌ୱ ସ୍ତ୍ରନୋମ୍ବିଵର ମଧରେ ଏକ ମାଇନନ୍ନୋଏର୍ମ ୟର 
(10-° ଏର୍ଯନ୍‌ ବର) ସ୍ରବାହଦାଗ୍‌ ଦର୍ପଣଠାରୁ । ମି୫ର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିଂଉ ସ୍ଳଲ 
ଜୁଷରେ ମିଲ୍‌ମି୫ରରେ ପ୍ରକାଗିଭ ବସକୈପକୁ ଉକ୍ତ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବନୋମିଃର୍‌ର୍‌ ମାଇକକ୍ରୀ- 
ଏହ ୟୂର୍‌ ସବୁ ଗ୍ରାଦ୍ର ଚ। କୁହ୍ନାଯାଏ । ଚଳକୁଣ୍ତଳୀ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବୃନୋନ ୫ରରେ 


6! 
ପ୍ରବାହ £ (ବଚ: ;:ଏ) = 115 × 6! 


„© 107 ବ; ଚ୍‌: ଏ: [ =10-6° ଏର୍କୟୁର] 
5 6 
225. 


; [7' = ଛ ର ବକ୍ଷେପ] 


ମି 6' 
2× 1000 ” 


[ଆମ୍ବେକ ଓ ସ୍ତ୍ଵେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଘଣଝି ( ଅଥାଭୁ କୁଣ୍ଡଳୀ €) ଯେଉ ବକାଣରେ 
ଘରେ, ସ୍ତଭଫଲଢ ରଗି, ଡାହ୍ରାର୍‌ ଦ୍ଧଂଗୁଣ ଘ ଚର | ସେଥପାଣି ଜ୍ପଗ୍ଲେଲ୍ତ ସ୍ନ୍ଧରେ 
ହର୍‌କୁ ଦ୍ଧ ଗୂଣ କଗ୍‌ସାଇଛୁ] 


“ଜ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଵ ସୁଗ୍ରାଦ୍ଦ୍ୁଡା 
୬¡ = :6_ = =2000 ×" 55 ମମ (14.39) 


ଗ୍୍‌ର୍କ ସୂଗ, ।ଦ୍ରଂ ଝା -- ଗାଲ୍ଭ୍ନୋନ ୫ର୍‌ ମଧରେ ଏକ ମାଇଡ୍ନୋଲୁଲମ, ଗ୍୍‌ଜ 
(10 ° କୁଲମ୍‌ ) ପରବାହଦୁ।ଗ୍‌ ଦପଣଠାରୁ ] ମିଃର୍‌ ଦୂରରେ ଅବି ତ୍ର ସ୍ବଵଲ୍‌ ଜ୍ଜପରରେ 
ନିଲ୍‌ମ୍ବିଛର୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିଭ ଵକ୍ଷେଷକୁ ଉକ୍ତ ଗାଲ୍‌ ସ୍୍୍ରନୋମି୫ର୍‌ର୍‌ ଗ୍ଲର୍କ ସଗ, ।ଝଚା 
କ ହାସାଏ । ଏଠାରେ 


୩ =10-7 ବ:ଚୁ:ଏ: ଗୃଜି [ = 10-° କୁଲମ୍‌] = ୦. × .7' × ୫, 


¡[1⁄4 ˆ 2 
== ..- ୦ - ୬୪ 7. [2 
ଥୁ ;†1⁄ _ 2# ^ ` 2 × ]000 
ଗ୍ଟ୍‌ଜ ସୁଗ୍ରାନ୍ଦୂଭା 
@ 7# 
5,= 9105 =2000 × 7" × ₹= ୬୭୭ ଏହିଃ (14.40) 
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ଗୀଲତ୍ସ୍ଵଚନୋ ମିଃର, ଏମିଃର ଓ ବସ୍ଲ୍‌$ନଃର୍‌ ୪୭୫ 
„ : ¢ = 27,« 9 
୮୮ ୨୧” 7” × 1 ` ୫ ୪ 8 (14,411) 


« 27# 
ଅଥାଭୁ ଗ୍ଭଜ ସୁଗ୍ରାନ୍ଦୁଭୀ = ପ୍ରବାହ୍ନ ମୃଗ୍ରାକ୍ଦୁଭୀ 


14.19 ସଳ୍ଷପ ଗୀଲ୍‌ଭାନୋମିଟରର ବିଭିନ୍ନ ବୟବଦାର : 


ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ଦ୍ବ୍ଵଳୋ ନ୍ନିହର ଵବଧ ବବିଦ୍ୟୁରକ ଓ ଚମ୍ବକୀସ୍ତ ମାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ 
କ୍ୟବଦ୍ଦୃତ ହୁଏ । ଉନ୍ଲଧ୍ଯରୁ ବକବଉଟଗୋଵି ନମ୍ବରରେ ଛଆଗମ୍ବ । 

(8) ବଦ୍ଭନ୍ନ ଧାରନ୍ତର ଧାରକଜ୍ସ ଭୁଲନା 

(2) ବଭନ୍ନ ବଦୁ୍ୟଯୁଭୁଦକଷର ବ: ଗା: ବର୍‌ ଭୁଲନା (ଧାରନ ସାହାଯ୍ୟବର) 

(୯) କୁଣ୍ଡଳୀ ଵା ପରିପଥର ସ୍ଵପ୍ତେରକଜ଼ ବା ପାର୍‌ସ୍ଥର୍‌କ ବସ୍ତରକକ୍ସ ନଷ୍ରିୟ୍ବ 

(0) ସଧାଳା କୁଣ୍ଲୀ (368୮୦୮ ୦୦11) ସାହାଯ୍ବର ଚାମ୍କକ୍ଷେନ୍ର ଗବଭା 
ନଷ୍ସ୍ତ 

(€) ର୍‌ ମୂସାସ ନମନ (217) ନଞିସ (ଭୁ-ସେରକ ସାହାସ୍ରେ) 

(0 ଉଚ୍ଚ ମାନର ବର୍‌ଧ ମାଘନ (ଧାରିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟବର) 

(8) ବଭ୍‌ନ୍ନ ଚ୍ମ୍ଭକର ଚମ୍ଭରୁ ପ୍ରାଦଳା ଭୁଲନା (ସଂଧାମମ କୁଣ୍ଡଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ) 

(1) ଚୃମ୍ବଜୀୟ୍କ ଘଦାର୍ଥର ମ୍ୂର୍ତେଦ୍ଯେଭା (୧୧୮୮୩୧୫୦11୨) ଓ ପ୍ରବଣଭ! 
(8 0506791101117) ନସ 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (1) - ବଗାଵିଏ ପ୍ରକ୍ଷେଷ ଗାଲ୍‌ ଦ୍ତ୍ଵନୋମିଵର୍‌ ମଧ୍ଯରେ ଦୁଇ 
ମାଇ ଝନ୍ତୋଏନ୍ବିୟ୍ପର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଵ ସ୍ରବାଦ୍ଦୁ ବହ୍ଵେବଲା ବପ୍କ୍ଲଲ ଉପରେ ଆବିଲାକ ଚହ୍ବା 10 ସେକଯମି, 
ବସ୍ଚିପ୍ତ ହୁଏ । ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରଜୋ। ମଚ ୫ର କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ମନ୍ଦ୍ରନବସ୍ତ୍ରନ ଦୋଲନକାଲ 11 ସେକେଣ୍ଡ । 
ଗୋଛ଼ଏ ଧାର୍ନ୍ଧ (୦୫୮୫୦୮୯୦୮) ଗାଲ୍‌ ସ୍ତରନୋମ୍ିଂହର କୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଯଦେଇ ବସଳ ””ଉ 
ହ୍ରେଚଲ 016018186) ଭାହ୍ରାର୍‌ ସ୍ବଶାଧ୍ଵଉ ପ୍ରଥମ୍ଭ ବିବକ୍ଷପ ସନ୍ଧ 5 ସସଂ ମକ ହୁଏ› 
ଭାହ୍ାବହଲେ ବସର୍ଜୀଭ ଗ୍ଟଜର ଘର୍ତମାଣ ନଞ୍ଦ୍ରିୟ୍କ କର । 


ମନେକର୍‌ ୫== ସିର ବବ୍ଷଷ 
0, = ସଂବଶାଧ୍ଭ ପ୍ରଥମ ବବକ୍ଷପ 
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୪୫୬୭ ବଡ଼ୂଂଭ୍ର ଓ ଗ ମ୍ୃକ ବଜ୍ଞାନ 


ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ସ୍ଵ୍ଵନୋମ୍ଭହରରେ 


ଯି 7” 
2 £ 1 × 976 8› 


_ ¢ . 7 ; _ 2×10-° .11×7 
¬ ×2ଙ × = ˆ 10 × 2732 
= 1:.75+× 10 ° କୁଲମ୍‌, 


= 1:75 ମାଇନୋକୁଲମ, (ଉ) 


×5 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (2) --ଟଗୋଵିଏ ସିଥକ୍ଷେଷ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଚନାନ₹ରର ପ୍ରବାହୁ ସୂଗ୍ରାହୁତା 
23× 107 6 ଏମିୟର/ ସେଂନି. ଏବଂ ଦୋଲନକାଲ 15 ସେବକେଣ୍ଡ | 2 ଚଭାଲ୍‌ $ 
ବଉବ୍ାନ୍ତର୍‌ ବଶ୍ଜିଷ୍ଣମ ଚଗୋଝଏ ଧାଭ୍ନ୍ଧକ୍ତୁ ଏହ୍ଦ ଗାଲ୍‌ ଭାଡନାନିଃରର୍‌ କୁଣ୍ତଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟଦେଇ 


ଛସଜନ କଲେ 10 ୧ସଂ ନି. ସଂଶୋଧ୍ଵର ବ୍ରକ୍ଷେଷ ହ୍ମଏ । ଧାରନ୍ତର ଧାରକକ୍ମ ନମ୍ର 
କର |! 


ଏଠାରେ 8, = 10 ସେଂନି', ହ' = 2 ରଉୌଲ୍ $ 
ପୁଝଂ ଲଦା ଅନୁଯାସ୍କୀ 


_. ¢ ¿ˆ7" ଁ 
୩== „ ×2⁄ × 66 2,× 10¬ ୨୮ 
=>» 525 


1 × 7() ˆ ° କୁଲ୍ମ୍‌ 
୩ ସା ୯ (ଫୀାର୍‌ଡ଼ ) « ¥(୧ଉାଲ $) 


ନ €= 3210 ` =23.8×10-* ଝାଗ୍‌ଡ଼ୁ 


== ‹238 × 10 `  ଫାର୍‌ଡ଼ୁ= :238 ମାଇନ୍ନୋଫାର୍‌ଡ଼୍‌ (ଉ) 
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ଗାଲପ୍ସ୍ଵନୋମିଃର, ଏମିହର ଓ ଝ୍ସଲ୍‌ଃନଃର୍‌ ୪୧୭ 


14.20 ସବଷପ ଚଳକୁଣ୍ଠଲୀ ଗାଲ ଭାବନୀମ'ଟରର ସ¦ବକ୍ଷପ ଧ . ବାରକ 


3) 


(1) ନଣ୍ୁୟ୍‌ (196(€୮୮୩୮108101010 ୦ !ଯ3&1115ନ10 ୦୦୮୮) : 


ଧାରକକ୍ସ £ ବିଶ୍ରିଷ୍ଟ୍‌ ।ଗଗାଝୁଏ ମାନକ ଧାର୍‌ନ୍ନକୁ ଗେଂଜୁଏ ବ୍ୟାବୈସ୍‌ୀ (ବ; ;ଚା:ବ: 
= 7) ଦୃାଗ୍ଵ ଗ୍ଭଜ କଣ୍‌ ଓ ଡାହ୍ଵାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵଳୋମ୍ବିହଵର ମଧରେ ବସଜ ନ କଶ୍ଚ 
ସ୍ତକ୍ଷେପ ଧର ବାଙ୍କ ନମ୍ଳଲ୍‌ଥଜିଭ ସ୍‌ଭରେ 5 
ନ୍ପ୍ରିସ୍କ କଗ୍‌ସା ଇପାରେ । ଏକ୍ସ ପସ୍‌କ୍ଷା 
ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯକ୍କୀସ୍ତ ପରପଥର ଆଁରରେଖ 
ଚନ୍ଯ ନଂ 14.24ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 
ବହାଇଛ୍ଥ । ଵସଜ ନବବେଚଲେ ସନ୍ଧ ୮୮୮ ^ 
ଗାଲ୍‌୍‌ଉୀବଳୀ ମି ଃରର ୯ ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ) 
ସ୍ରଥମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ଷେପ 6, ହୁଏ, ଢାହାବହଲେ; 


¶ = 0 = ୫,{1+ 2) ୭୭5 
(ଚନ ଳଂ 14.24) 


2୦ 


କମ୍ବା †¢ = 


୨ଓ୦ର ମାନ ଜଣାଥ୍ରବାରୁ ସାଧାରଣ ସ୍‌ଭରେ ଲଗାରଥ୍‌ମୀୟର ହୁ ,|ସ » 
ଛ୍ଣ୍ତ୍ିସ୍ଟ କରି ଓ 6¡ ପର୍ଫଚବକ୍ଷଣ କର୍‌ ସମ୍ୀକରଣ 14. 42 ସାହାସ୍ଯରେ †¢ ନଷୁସୃ କର୍‌ - 
ସାଇପାଚର । 


14.21 ସଳକ୍ଷପ ଗାଲ୍‌ ଭାନୋରମ ଚର ସାଦାଯୟକଳର କ: ଗ୍‌: ବ:ର ଚ୍ରଲନା 
(୦୦୮୮୮୨୫୮151001 ` ୦£ €*11'{-?୨୫ ୨୪୩୮ ` 93&1]11501୧ ` ୦31 ;7100- 
11€୯€୮) 


ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ଭାବନାମ୍ବିଃର ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ୭ ବକାଷର ବ: ଗ୍ଟ୍‌ ବୀ ୨ 
© 77, ଭୁଲନା କର୍‌ସାଇପାବର । ବସଥପାଲି ଆବଶ୍ଯକ୍ରୀସ୍ତ ଚବଦ୍ୟୁଭଳ ଘରିପଥର୍‌ 
ଆରେଖ ରନ୍ଥ ନଂ 1425 ବିର ଗ୍ରଦଣକ ବହ୍ଲାଇଛ୍ୁ । ପ୍ରଥବମ ବକାଷ ୬ ଓ ଘବିର୍‌ 
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୩ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମକ ଵର୍ଞାନ 


ଚକାଷ ୮୬ ସାହାଯ୍ୟଠିର ମୀନିକି 
ଧାରିନ (ଧାରକନ୍:-= ୦) କୃ ଗୂଳ 
କର ଗାଲ୍‌ ଭାବନାମିଃର ମଧ୍ଯ 
ଦେଇ ଅନୁନନମଚର ଗବ ‡; 
ସାହାଯ୍ୟରେ ବସର୍ଜନ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ 
ଉଉ୍ତମ୍ଠ ବକ୍ଷନ୍ନତର୍‌ ପ୍ରତକ୍ଷପ 6) ଓ 
6୫+ ପର୍ୟ ବେକ୍ଷଣ କବ୍‌ସାଏ ¦ 


ବକାଷ 7୮) ପାଇ 
(ଚନା ନଂ 14.25) ୟୁ, = ¡୦ = 
ଏ 14 2 
ବକାଷ £; ପାଇଁ 
¥ = 1) ୦ =¥ 0:(1+2) 
 5!= (14.43) 
2 : 5 


1422 ସ୍ରଚକ୍ଷ ପ ଗାଲ୍‌ଭାଚନାମିଟର ସୀଦ୍ବାଯଅତର ଧାରକତ୍ନ ଚୁଳନ। 
(୦୦୮୮୭୨୫୮15100 ୦£ ୦ 8{0861(168 ` ୦ ୨୩ % 991115୧1° ` 1 %41100* 
10€£€†) ତ 


ଏହ୍ଜ ପସ୍ବୀକ୍ଷାପାଇ୍‌ ଆବଶ୍ୟଙ୍କୀୟ ବରଦ୍ୟୁଭକ ପରିପଥର ଆଚରଖ ଚିନ୍ନ ନଂ 14.26ରେ 
ପ୍ରଦର୍ମିଭ ହୋଇଛି । ଏଠ ରେ ଧାରକନଣ୍ଣ ୯.) ଓ ୦୫ ବଣିଷ୍ଣ ଦୁଇ ଧାରନ୍ଧଲୁ 
ଅନୁନ୍ନମରର୍‌ ବ୍ଯାଚଂସୀ ୮ ଦ୍ବାର 
ଗଜ କଣ୍‌ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ ଭାବନୋଂ 
ମିହର ମଧ୍ଯଦଦଇ ବସର୍ଜନ କଗ୍‌ସାଣ 
ଓ ଉଉସ୍ଟ୍‌ ଚମ୍ପନ୍ନତରେ ପ୍ରଚକ୍ଷପ ୫6) ଓ 
02 ପର୍ଯଚବବକ୍ଷଣ କରାସାଏ | 


ଧାରକଳୁ © ପାଇ 
୨ =୦,୫= 8 6,(1+ › ) 


(ଚିନ ଳଂ 1426) 
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ଗାଲପ୍ସ୍‌ଚନା ମି୫ର, ଏମିଵର © ଦସ୍ଲ୍ଵମଵର ୪୭ ଓ 


ଧା ରକ୍ଧ ୦୬ ପାଇ 
6 = ୦,୬=8 6142) 
ଖୁ =+ ୭ ୩୭ [ 14-44) 


ସଦନ୍ଧ ଚଗୀଝିଏ ଧାରଳକ୍ ଜଣା ଥ' ଏ, ଉଂହ୍ଘାବହ୍ରଟଲ ଅନ୍ଯ ଧାରକକ୍ଧ ମଧ୍ଯ ନଷ୍ପିସ୍ବ 
କିରାସାଇପାଚର । 


ସ୍ରଶ୍ରମାଲୀ 


1. ବଗାଝିଏ ଵହାନ୍‌ ଜେଣ୍ତା, ଗାଲ୍‌୍‌ସ୍୍ବନୋମିଃର୍‌ ର ଲଘୃକାରକ £ ଓ ଡନ୍ଲଧରେ 1 
ପ୍ରବା ହ୍ରମା ନ୍ଞା ୭ ହହ୍ବାଇଅଛୁ । ପ୍ରମ୍ନାଣ କବର ବଯ ଗାଲ ସ୍ଵନ୍ରୋମିଃ୍ର 


ଘୁଗାହୁଢା = ମ୍‌ 
[154 ୪୮6, £" = ]{ ® ୯୫୮୫ == ]¢ ($€୦°୫ -  ) 
,"¿ ` 1୯ ± 1? = 1060 0 
6୩¡ = ]¢ 5€୯”୫ ୩୫6 


¦ - ¦ ୩8 1⁄1 ୧ =© ] 
ସ୍ଗ୍ରାହୃତା ¡=¬ £ € ୟୁ " 4 ୪ (୩୮୮) . 
2. ବଗାଡ଼ିଏ ବୃ ଣ୍ଵି ନାର୍‌ କୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଦରଡ ହ୍ରେତ୍ତଥବ ବେଳେ ଉ ଦ୍ବାର 
ଅକ୍ଷ ଜ୍୍‌ପରେ ବସକୌଣସି ବଦ୍କ୍‌ରେ ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ନର ତାବ୍ରଢା ନଷ୍ତିସ୍ଵ କର । 
ଓ ବହବଲ ମଦ୍ରୋଲ କଙ୍କ ଦୁ -କୁଣ୍ଡଲୀ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମିଶର ଲ ଡଞ୍ଜୁ ବୁଝ୍‌ ଇଦଅ | 


ଏ ହ୍ଲେଲ୍‌ ମବହ୍ଲାଲ୍‌ କଙ୍ଦ ଦୁ-କ୍କୁଣ୍ଡଲୀ ଗାଲ୍‌୍‌ଘ୍ଵନୋମିଃର୍‌ର୍‌ ଗଠନ ବତ୍ଛିନା କର ଓ 
ଉାହ୍ଵର ଚଷ୍ଗୁ ରୁଝ୍‌ ଇଦ୍ଧଅ । 


5, ` 50 ବଘଗ୍ବସିଞୁ ଗେ,ଝିଏ ଆସ୍ୁଦା ନାର୍‌ କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ବଦିଧ୍ଯ 5 ୧୦: ସି: ଓ ପରସ୍ୁ 
2 ବସ: ମି: । କୁଣ୍ଡଲୀଵ଼ 50 ଓଏର -ବଞ୍ଟୁଡ଼୍‌ ଖବ୍ରକା ବଶିଞ୍ପ ଟଗୋଛଏ ଭୁସମାନ୍ର 
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10. 


11. 


12. 


ବଦ୍ୁଭ୍ଜ ଓ ଚୁ ନ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଚ୍‌ ମ୍ହଳଂକ୍ଷନ୍ଧ ମଧରେ ଅବସ୍ଥି ଉ ଓ ଉାତଦ୍ାର ସମଭଲ ଚୁମ୍ଭ୍ୁକକ୍ଷେଜ୍ଜର ଢଗ ସଦ୍ଭ 
ଓ 0 ବିକାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । କୁଣ୍ଡଲୀ ମଧରେ 20 ନଲ୍‌ଏର୍ମ ୟ୍ବର ବଦୁକତ୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ମଭ 
ହ୍ଲେଲେ, ଭାଦୁ। ଉପରେ କାର୍ଯ କରୁଥିବା ଯୁଗଲର ଆସୁତ୍ି ନଷସୃ କର | 


(ଜ୍‌: _ 43.25 ଡାଇନ - ସେଶ) 


. ଟୋହିଏ ଚଲକୁଣ୍ଡଲୀ ଗାଲ୍‌ସ୍୍ଵନୋମ୍ଭହର୍‌ ର ଗଠଳ ବଞ୍ଥିନା କର ଓ ଭାହ୍ନାର 


ଡଞ୍ଜୁ କୁଝାଇନ୍ଦଅ । 


- ଭି, ଆରସନ୍‌ ସ୍ତ୍ବଲଓ ଗାଲ୍‌ଘ୍୍ଵନୋନନଵରଝ୍‌ର କାର୍ଯାସ୍ଵର୍ତ ବ୍ୁଝାଇନ୍ଦଅ ଓ ଭାହ୍ଵୀର 


ପ୍ରବାହ୍ନ ପୂଗ୍ର ଭ୍ରୁଡ କାହା ଉପରେ ଜଉଁର କରେ, ଉଚଛେଖ କର | 


. ଚଗାକ୍ଥଏ ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ଗାଲ୍‌ ଦ୍ବଚବନୋମ୍ଭହର୍‌ର ଗଠନ ବଞ୍ଛିନା କର ଓ ତାହ୍ଵାଲୁ 


କିଧରି ଅନ,ବରୀ କର୍ସାଏ, ବୁଝାଇକଅ | 


. ଚଲକୁଣ୍ଡଲୀ ଗ.ଲ୍‌ ଭ୍ବଦନୋମ୍ଭିଃର, ସମ୍ବଦ୍ଧୀସ୍କ ନମ୍ବଲ୍‌ଞିଭ ବଷସ୍ତର ସମ୍ଞା ଉ୍ବେଶ 


କର, ()) ମାଇବଵାଏର୍ମ ୟର, ସୁଗ୍ରାହୁଡ, (11) ସୋଲ ବଵଜ ସୁଗ୍ରାହୁଡା, (111) 
ଉପସୋଗାଙ୍କ ଟଗାଛ଼ଏ ଗଗ୍ଲଲ ୧୫ କ୍‌ ଯୁଗ୍ରା ସ୍ତ୍ର ଗା।ଲଗ୍ଵ୍‌ଚବନାମ୍ମହ ର୍‌ର ବବହ୍ବାର 
ଜମଣ କର । 


ସଣ୍ଠଟ୍‌ କଣ ଓ ଭାହ୍ଵା କ୍‌ କାର୍ଯା ପାଲ୍‌ ବ୍ଯବଦୂଢ ହୁଏ ? ଗୋଝଏ ବୈଦ୍ୟଯୁରକ 
ପରିପଥଚର ୦ ଓମ ଗୋଧବିଶିଷ୍କ 'ଗୋଛୁଏ ଗାଲ୍‌ ଭ୍ବନେ,ନଃର ସଦ୍ଭ ୨ ଓମ୍‌ 
ବଗଵଧବିଶି ଷ୍ଟ ଗେ।ଚ଼ିଏ ସଣ୍ଢଡା ସଂଯୁ କ୍ତ କର୍‌ଯାଇଛୁ । ପ୍ରଧାନ ପରଷଥରର ପ୍ରବାହ୍ନ- 
ମ ନ୍ଥାଁ ପଣବନ୍୍‌ଡ ନ ହେବା ପାଲି ଚଳଚଉ ଅଭିର୍କ୍ତ ଚଗ୍ଵଧ ପରଷଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ 
କର୍ଵହ୍ରେବ ¢ 


ଚଦାଃଏ ଚଲକୁଣ୍ଡଲୀ ଗାଲ୍‌ ଭାନୋମଃର୍‌ ଲୁ କପର୍‌ (୩) ଏମିଂଃର୍‌ ଓ 
(11) ସେଲ, ୫ମିଃରକୁ ରୁପାନରଭ କର୍ସାଏ, ଦଶା ଅ | 


ଟଗେ ୭ଏ ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ଗାଲ୍‌ ତ୍ବନୋନଃର ମଧ୍ୟରେ 1 7୩ ବଦ୍ଯତ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାହର 
ହ୍ବେଲ୍ନେ, ଡାହ୍ରାର ପୁଞ୍ଜ ସ୍ପେଲ୍‌ ବକ୍ଷେପ ହୁଏ । ଗାଲ ଶ୍ଵନୋର୍ମିହର କୁଣ୍ଡଲୀର ଗ୍ଵ୍‌ଧ 
ସଦ୍ଦ 10 ଓମ. ହୁଏ, ଢାହାହେ ଲେ ଏହ କୂ 10 ଏଥି ୟୂର ପ୍ରବାହ ମାଷ କରବା 
ପାଇ୍‌ ଏକ ଏମ ର୍‌ କଠ କପର୍‌ ରୁପାଲ୍ତ ରିଉ କଗ୍ଵହ୍ନେବ ? 


[ ଜ୍‌ :-¬ସଣାର ମାନ = '0016 ] 
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ଗାଲପତ୍ସ୍ଵନୋନ ଃର, ଏଜଵର © ଚସାଲଵୀମ ଵର ୪୯ 


13, 25 ଓମ୍‌ ସ୍‌ଧବଣିଷୁ ଚଗାଶଏ ନଲ-ସେୋଲ,୫ମିଃର 30 ମଲ୍ସୋଲ, ବଭବଂରନର 
ମାପ କରିପା ବର । ଏକୁ ସନ୍ଵ୍‌ ସାହାସ୍ୟଯବର କପରି (1) ଓଠ ବଉାଲ୍‌ ୭ ବଵଉବାନ୍ତର 
ଓ (19) 3 ଏଵିୟୁର୍‌ ପ୍ରବାହମାନା ମାପ କର୍ସିବ ¢ 
[ ଜ୍‌ :-¬(1) 24975 ଓମ ବର୍‌ଧଶୋଣୀଭ୍‌ଲ କରି © (11) -10 ଓମ ବରଗ୍ଧ- 
ଵଶିଷ୍ଣ ସଣ୍ଠା ସଯୁ କ୍ତ କର୍‌ ] 


14. ଚଗାଝିଏ ଚଳଚୁମ୍ବକ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲଭାଚନାମିହର୍‌ର ଗଠନ ବଞ୍ଚିନା କର ଓ 
ଡନ୍ନ୍ଯରେ ପ୍ରବାହ୍ମର ଗ୍ଟଳି ପାଇଁ ଏକ ସକନ୍ନ ଜଗମନ କର । 


15. ଚଗାଝଏ ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ବବନୋହଃର୍‌ର ଗଠନ ବଶ୍ଛିନା କର ଓ 
ଉନ୍ଲଧବର ପ୍ରବାହର ଗୁର୍ଜ ପ ର୍ଲା ଏକ ସଥୁନ୍ତ ନଗମନ କର । 


1⁄6. ବଗୋଛିଏ ସ୍ଷେପ ଗାଲପନୋମିଃର,ର ଗଠନ, ଡୁ ଓ ବ୍ୟବହାର ରୁଝାଇଦଅ | 
ଏହ୍ଜ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମ୍ମିତର୍‌ ର ଧ ବାଙ୍କ କପଣ୍‌ ନଷ୍ଦ୍ରିସ୍ତ କଗ୍‌ସ ଏ, ଉଛେଗ କର | 


17. ଟଗୋଂଏ ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲପ୍ଵନୋମ୍ମିହର୍‌ର ଡଢଞ୍ଜି ବ୍ରୁଝାଇବ୍ଦଅ ଓ 
ଭାହ୍ରାର ପର୍ୟାବବେସିର ବସ୍ତାରକୁ କପରି ସଣଣୋଧନ କଟ୍ବ୍‌ସାଏ, ସଂବଷଷପରେ ଲେଖ । 


18. ଟଗୋଡଏ ଚଳକୁଣ୍ତଳୀ ସ୍ରବକ୍ଷଷ ଗାଲ ସ୍ତ୍ରନୋମିିଃର କୁଣ୍ଡଳୀର ଘ୍େଧ 100 ଓମ୍‌ 
ଏବଂ 009 ଭାଲ୍‌ ୫ ବଂ ଗ୍ଟଂ ବ: ଦୁଂଗ୍‌୍‌ ବସ୍ଭଲ ଜପରେ ଆଟଲ୍ବକ ବ୍ର 
12 ସେମି: ବସିପ ହୁଏ | ଗାଲ୍‌ ସ୍ନେ ଜିଃର କୂଣ୍ଡଲୀର ମନଳବର୍ନ ଦେ'ଲନ 
କାଲ 10 ବସବକେଣ୍ଠ । ୧ଗାଝିଏ ଧ'ଂରିନ ଏହୁ ଗାଲ .ସୂନୋମିଂର ମଧ୍ଯବର ଵସଜି ଉ 
ହ୍ରେଲେ, ଭାହାର ସଂଶେଧ୍ଵତ ପ୍ରଥମ ବବକ୍ଷେପ ସଦ 6 ସସ: ମି! ହୁଏ, ଢାହାବେଲେ 
ସସଥ୍ବରେ ସ୍ତବ୍ରାହ୍ନତ ଗ୍ଭଜର୍‌ ଘତ୍ତମ୍ଭାଣ ନଷ୍ପରିୟ୍ଟ କର । 


19. ଦୁଇବସ୍ସବଲଵ ବଉବା୍ତରବଣିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ଭର୍ଳିଭ ଧାରନ୍ଧଲୁ ଗେ ୭ଏ ଚଲକ୍ତୁଣ୍ଡଲୀ 
ପ୍ତକ୍ଷେପ ଗାଲଭା ଚନା ମ଼ିହର ମଧ୍ଯବଦଇ ବିସର୍ଜନ କଲେ କୁଣ୍ଡ ଲୀର ସଂ ଶଣେ' ଧ୍ବଭ ବଚକ୍ଷପ 
9-6 ସେ ମି ହୁଏ । ସଦ ଗାଲ ପନୋମିଶରର ପବ, ସୁଗାକୁଭା 2-2 × ]0ˆ ` 
ଏମ୍ଫୟ୍ଟର୍‌/ ସେୟମିତ: ଓ ଦଦୋଲନକାଳ 12 ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଭାହ,ଚହଲେ ଧ'ରମର 
ଧାର୍‌କଢ୍ମ ନଷ୍ଚିୟ୍କ କର । [ ଜ୍‌ :¬0.-017›<10° ସ ରୃଡ଼ୁ] 


20. ପ୍ରମାଣ କର ଟସ ଚଗାଝିଏ ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ପ୍ରଚଷ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ଭାନୋମବିଃର୍‌ ର ଗ୍ଟଳ 


ମୁଗ୍ରାହ୍ଦୃଭା = =" × ବାହ ସୂଗ୍ରାଦ୍ଦୁତା । 
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ପଞ୍ଚଦଶ ସର୍ଚନ୍ଛ ଦ 
୦କଭୁଧ୍ଢିକ ମାପ 


( 116001169 ] !/¶ € 501 €11161113 ) 


15.1 

ଝଟ୍‌ଧ, ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ନାନ୍ଧୀ। ବଂ ଗୁ ବୀ ଇଭ୍ୟାନ୍ଦ ନାପ କରବା ପାକ୍‌ ସେଉିସକୁ 
ପର୍ସକା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟ୍‌ସାଏ, ବସଥରରେ ବଭନା ପରକାରର ରୃବ (1୧୧୩), କହମ୍ୟୁଚ୫ଵ୫ର, 
ମାନକବଗଵଧ ଇଭ୍ୟାନ୍ର ସାହ୍ବାସ୍ୟ ନଆସାଏ । ଏହ୍ନସବୁ ସାହାସ୍ଯକାସ୍ବା ବବିଦ୍ଯୁଭକ 
ଉପକରଣର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯଦ୍ଦର ସନ୍ଦ୍ବତ ଗ୍ରନଗ୍ରନ୍ଧୀମାଦନ ପୁଂଂରୁ ପରଚତ ; ବଉସୁ 
ସେଗୁନ୍ତକର ବଞ୍ଚଛିନା ଏଠାବର ଅନାବଶ୍ୟକ । 


15.2 ୭ଗ୍‌ଧ ମାପ (3¶16€&50୮€106€1£ ୦£ 7?! €5151016€8) ଓ 

ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ପା ନମ୍ବ ମାନର ବେଧ ମାପ ପାଇଁ ଭଲ୍ନ ସଭ ଅବଲମ୍ପନ 
କଗ୍୍‌ଵସାଏ । ମଧମ୍ଭ ମାନର ବବ୍‌ଧ ସାଧାରଣଚଃ (1) ଏମିଵର ବଉାଲ୍‌₹ମିଃର ସ୍‌ଭ (11) 
ବିନ୍ଧମୟ ସ୍ଵର (111) ଦୁଲନାସ୍ଵକ ର୍ବତଦ୍ମାରା ମାପ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ୁସର୍ରୁ ସ୍ଵର ମଧରୁ 
ଭୁଲନାସ୍ସକ ଝର ସର୍ମୁଠାରୁ ସୂବଧଜନକ ଓ ଵ୍କ୍‌ ଲ୍‌ ଏବଂ ଏହ୍ଜ ସ୍ଵଭରେ ହୃ ଇସ୍କନ 
ବ୍ରିଜ୍‌ ଡତ୍ଗୁ ସ୍ତୟ୍ରୋଗ କର ମିଃରବ୍କ କିମ୍‌ା ଚପାଣ୍ଣଚ-ଅଫିସ ବାକସ ସାହ୍ବାସ୍ୟବର ବସ୍‌ଧ 
ନୟ କଗ୍‌ସ ଏ । 


15.3 ଏମଟର-ଭୋଲ୍‌ ବମଟର ଗୀଜିଦୁାର୍‌ 6ର୍ଧ ମାପ : 


ଏହ୍ସ ସ୍ର ପାଲି ଆବଶଂକ 
ହେଉଥିବା ବେଦ୍ୟୁଭକ ପରପଥ ଚିନ 
ନଂ 15.1ରେ ସଦଇ ହୋଇଅଛୁ | 
ଏଠାରେ ବ୍ୟ ବ୫ସ୍ଵୀ ରୁ ନଦଷ୍ତସ୍ତ 
ବଗ୍‌ଧ ୮ ମଧରେ ପ୍ରବାହ 
ବଦୁ. ଭ୍ତପ୍ତବ'ହୁମ'ନାଲୁ ଏମଃଶର 
ସ୍ପାହାସୀଂରେ ଓ ରୋଧର ଦୁରଗସ୍ତ ନ୍ତ 
33 ମହ ଚର ଛଉବ ନମ୍ର 
(\' ^ - 1) ଚଭାଲଂମିଃର ଫ% 
ସାହ୍ରାସ୍ୟବର ମାପ କରାଯାଏ ଏବଂ 
ଓମ୍‌ ନୟ୍ରମ୍ଭ ପ୍ରତୟ୍ରୋଗ କର ରୋଧ (ଚନ ଜଂ 15.1) 
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ବବେଦ୍ୟୁଭଳ ମଂପ ୪୪୩ 


ମାପ କରାଯାଏ । ସଦ୍ଦ ପ୍ରବାହ୍ନମା ନା 7 ହୁଏ, ତାହହେବଲ; 


¥ „ ¬ ?\719 
9 = ଜି 


ଏହୁ । ସୀଭବରେ ଖ୍ବ୍‌ ଶୀଘ, ଓ ସୂବଧାରେ ମୀପଷ କରାଯାଇପାରେ; କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ସଭ 
ନ୍‌ଭ୍ଲ୍‌ ଲ୍‌ ନୁହେଁ । 


15.4 ବନ ୟୃ ଗୀଚିଦାଗ୍‌ ଗୋଧ ମାପ (1/#[€୮୮୦୯ ୦£ `025£1:11107) : 


ଏହ୍ସ୍‌ ସ୍ବରରେ ଚରାଧ ମାପ କରିବା ପାଲ୍‌ ଚଗାହଏ ବରାଧବାକସ ୮୩।କୁ 

ଗାଲ ଭାବନାମି୫ର ଓ ଓ ବ୍ୟାଚଃସ୍ଵପୀ 2 ସନ୍ଦୁଭ ଶ୍ରେଣୀଭ୍ଲଲ୍ତ କରାସାଏ (ଚନ ନଂ 15.2) 
ନଞ୍ପ୍ରସ୍ତ ରୋଧ ହ୍‌ର ଦୁଇପ୍ରାନ୍ପଲୁ ପ୍ଵାଗ୍‌ ଗଭବ ୪ର ଦୂଇ ସ୍ହ ସନ୍ଧଭ ସଯୁ କ୍ର କରା- 
ଯାଏ । ପ୍ରଥମ୍ଭେ ଚରଂଧ ଜୀ କ୍‌ସରେ 

କୌଣସି ରୋଧ ଳ ବ୍ଟନଲ ଓ ଗ୍ଟଳ 
1୯ ରୁ ପ୍ାଗ୍‌ ବଖାଲ୍‌ବବେର ଗଲ ଭା- 
ନୋନିଃରର ବବକିପ ପର୍ଦବବକ୍ଷଣ 
କରାଯାଏ । ଏହ୍ନ' ଘରେ ଗୂବି 1୧ ୭ର୍‌ 
ପଗ୍‌ ଉଜ୍୍‌ଳର ଓ ଚରାଧ ବ'କମରେ 
ଆବଶ୍ୟକ୍କୀୟ୍ଟ ବରାଧ ଚଳଇ ଗାଲ୍‌ଭା - 
ଚନାନିଃରର ବିଷେପ ପୁବ୍ଫଂ ମାନ 


ସଦ୍ଦ୍ରଉ ସମାନ କରା।ସ ଏ । ବଣ୍ଶିମାନ 
ଚରାଧ ବାକ୍‌ସ୍ରରେ ନଥାସାଇଥବା 


(ଚନ ନଂ 15:2) ରୋଧ ୮୧୩ ସନ୍ଧ୍ଵଉ ଅଜଣା ଚରାଧ 
£#୮ ସମାନ । 


15` 5 ବୁଇଟକଷ୍ଟାନ, ବୁ କ୍‌ (୧୧ 1୧୫୧୧୯୦୮୧ 1108; : 


ଝୁଲନାସ୍ଥକ ସ୍ଵାଇରରେ ଚରାଧ ମଂପ କରିିବାବବେବଲେ ହୁଇଵବସ୍କରାନଙ୍କ ବାଜ ଡ୍ଜ 
ଅନ୍ତୁସରଣ କରାଯାଏ । ଏବ୍ସ୍‌ ଡ୍ଗ ଦା ପର୍‌ସ୍ରେଦବର ସବିଶଶେଷ ଭାବଚର ଥିବିଲ୍‌ଳିଭ 
ହୋଇଛୁ । ଏହୁ ବ୍ରଜ ବଗାଶଏ ଚଖୁକ୍କ୍‌ ଳ ୟିଯି୦ର ଗୃର୍‌ ବାହୁବର (ଚନ୍ଞ ନଂ . 5.3) 
ସଂଯୁ କ୍ତ ଗ୍ଭର୍‌ଗୋଃ ବରାଧ ୬, ଠୂ, £ ଓ 8 ଦାରା ଗଠଭ | ଏଠାବର୍‌ 4 ଓ ୦ 
ମଧ୍ୟବର ବ୍ଯାବଵ୫୩ ୨୦, ଏବଂ 2୨ ଓ ଠ ମଧ୍ୟବର୍‌ ଗାଲଭାବନାନଃର 6 ସଂଯୁକ୍ତ । 
ସ୍ତବ୍ରାହ୍ନମ୍ନା ନା ୮ ଚଯବଉବେବଲେ ଏ ବଦଦରେ ପହ୍ରଞ୍ଚ ବସଦଢେବବଲେ ଇାହୁ , 7+ ଓ 
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୪୧୯୪ ବିଦୁଂଟ୍ଜ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଚକ ବଜ୍ଞନ 


72ରେ ବଉକ ହୋଇ ସଥାନଣେ 0 ଓ ? ମଧଦେଇ ପ୍ରବାକୁଇ ହୁଏ । ସନ୍ଧ 2 ଓ ୨7୨ 
ବିଦ୍ର ବଉବ ସମାନ ହୁଏ ଚାହାହ୍ରେବଲ 5 ମଧ୍ୟରେ ବିଦୁଂଭ୍ଜ ଗ୍ରଵାହ୍ନଭ ହ୍ଵେବ ନାହି 


(ଚନ ନଂ 15.3) 


ଅଥାନ୍ତୁ 7 ¢ = 0 ହେବ ଏବଂ 7) © 7› ସଥାନମେ ଠ © ?¢ ମଧଦେଇ ୦ ବନ୍ଦରେ 
ନନ୍ଲତ ହେବେ । 


ମଳେକର 2 , 5, ୦ © ˆ ବ୍ର ବଭବ ସଥାନଚମ ୪, ¥, 7, ଓ 
ହ?:†74 । ସେବିକବବଳେ 7, = 0, ହ¥¡ = ¥, 


ହୀ ଠୂ 
¢ = ' 87” 1" ©. 4 ¬ ¥„ 
ଏବଂ 72 ର ଓ କୁ 
ମି 

` ୦ ହ®‰ 


ଇରାଂ 7, ଘି ଓ ହ୍‌ ଜଣାଥଲେ, ?%ର ମାଳ ନର୍ସ କରାଯାଇପାରେ | 


ମିହର ର୍ବଂକ, ବପାୟୁ-ଅଫିସ ବାକସ ସ୍ରଭ୍ଭଭରେ ଏହ ଭଦ୍ଜ ପ୍ରୟ୍ଫୋଗ କରି ବରାଧ 
ମାଘଂ'କର୍ଲାସ/ଏ | 
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ବବଦ୍ୟୁଭକ ମାପ ୪୪୯୫ 
15.6 €©ପାଷ୍ଠା-ଅଫସ ବାକ୍ସ (2୦୧୯-୦£୮1୦€ 9‹ 2) : 


ପୋଣ୍ଟ୍ର-ଅଫିସ ବଂକ୍‌ସ ହୁଇଂବଷ୍ଟ୍ାନ୍‌ ଚ଼ିଜ୍‌ର ଏକ ସଂସ୍ିପ୍ତ (୯୦୮୮୫୯୯) 
ପ୍ରକାର ମାନ୍ଥ । ଏହ୍‌ ବ କ୍ସ ମଧ୍ଯରେ ବଂ ଜର ¢, © & # ବାହୁର୍‌ ବବ୍ଧ ଭନ ଧାଡ଼ରେ 
ସକ୍ଜଡ (ଚନ୍ନ ନଂ 15 4) ହୋଇଥ।'ଏ | 7 ଓ ଠୁ ବାହୁ (ଅନୁପାଢ ବାହୁ) ପରଭ୍ୟୋକରେ 
10, 100 ଓ 100 ଓମ , ବର୍‌ଧ ଏବ ?\ ବାହୁରେ (ଚରାଧ ବାହୁ) † ରୁ 5000 
ପର୍ଦାନ୍ତ ବରାଧ ଥାଏ । ଅଜଣା ବରାଧ ¢ କୁ ୦ ଓ ୮ ବିହୁ ମଧ୍ୟାର୍‌ ସଂଯୁ କ୍ର 


(ଚିନ ନଂ 15.4) 
କର୍‌ାସାଏ । ଗାଲ୍‌ ସ୍ବୂନୋମିଂଵର ଓ ଲୁ 2୬ ଓ 7? ବହ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଝୂଷାଗ୍ଭବ ୪) ମଧ୍ଯ 


ଦେଇ ଓ ବେସ୍‌ 5। କୁ 4 ଓ ୦ ବିନ୍ଦଥୟ ମଧ୍ଷରେ ଝୁପାଗ୍ଟବ ୪୦ ମଧ୍ଯଦେଇ ସଂଯୁ କ୍ତ 
କରାପସାଏ । [2 ଓ [¥ କୁ ଗରୃପିଲେ, ସଥାନେ ବ୍ୟାବଵବ୍ଵୀ ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋନିଂଃର୍‌ 
ସାଧୁ କ୍ତ ହୁଏ । ` 


ଅଜଣାରରୋଧ % ର୍‌ ମାନ ନଷ୍ଛିସ୍ତ କରବା ପାରି ଅନୁପାଉ ବାହୁରରେ ଉପପୁ କ୍ତ 
ରୋଧ 7 ଓ ଠୁ ଏବ ରୋଧବାହୁରେ ଜପଯୁ ବ୍ର ରୋଧ ହ୍‌ ନେଇ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମରହର୍‌ 
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ାନ୍ଧା ଶ୍ରଳ୍ଯ କରାଯାଏ । ଏହ୍ଲ ଅବସ୍ଥାରେ ହୃଇଵ୍‌ବଷ୍ଖାନଙ୍କ ବ୍ରଂଜ୍‌ ଚଷ୍ଜି 
ଅନ୍ଲୁଯାୟ୍ଠୀ, ` । 
£×=© 
£ × £ 
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୪୧୬ ବଦୁଂଭ୍ତ ଓ ରୁ ମ୍ବଳ ବଜ୍ଞନ 


ସନ୍ଧ 7 ଓ ଠୁ ସ୍ରବତ୍ଯକ 10 ଓମ ହୁଏ ଏବଂ ଗାଲଭ।ଚନାନିଂଵର ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ା ଶୂନ୍ଯ ଚହ୍ଵବାପାଲଇଁ ରୋଧ ବାହୁଚର ୫ ଓମ ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ, ଢାହ୍ରା- 
ହ୍ଲେଲେ, 
_ 10 
` 10 
ଅର୍ଥାଭୁ ଏ ଷେନ୍ରେ ଚରାଧ ବାହୁବର ଜଆସାଇଥବା ଚରାଧ ୮ ଅଳଣା ଚରାଧ 
7£ ସହୁଢ ସମାନ | 


× ?\ = ?\ 


ସନ୍ଦ 2 ଓ ଠୁ ସ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଓମ୍‌ ହ୍ଲୋଇଥ୍ପବ୍ର ବଦଲେ ୮୪ ର ଚସକୌଣସି 
ମାନ ପାଇ ସମରୁଳନ ବହ୍‌ ଳ ନଲେ ଅଥଭୂ ମଳେକର †\ ର ମାଳ 2 ଓମ୍‌ ହେଲେ, 
ଗଂଲଉ ନୋମ ୫ର ବାମଭକ, ବସସ୍ତ ହୁଏ ଓ ୮ ର ମାନ ଓ ଓମ ଚହୁଲେ ଭାହ୍ରା 
ଦସିଣକ,୍‌ ଵକଷିପ୍ତ ହ୍ନଏ । [ୁବରୋଧ ବାହ୍ଦୁରରେ ଅପୁଞ୍ଥିଙ୍କ ଅଥଂତ୍ରୁ ଏକ ଓମ୍‌ ର ଦଶାଂଶ ବା 
ଏକ-ଶଭାଂଶ ଚର।ଧ ଳା ଥାଏ] ଭାହ୍ରାବହଲେ 2 ନ, 100 ଓମ୍‌ ଓ (} କ୍‌ 10 ଓମ୍‌ 
ବଳେଇ ହ୍‌ ର୍‌ ମ.ଳ 20 ରୁ 30 ଓମ୍‌ ମଧରେ ପରିବରିନ କରାଯାଏ ¦ ମଚନକର ` ହ୍‌ର 
ମାନ 25 ହୋଇଥିବାବବଲେ ବୁ ଜ ୫ ସମଭୁଳତ ହୁଏ | ଏ କ୍ଷେନରେ, 


*= 10×23= = 2.5 ©ମ୍‌ 


ସନ୍ଦ 2 = 1(0 ଓ ନୂ = 10 ଏମ୍‌ ନେଇ }ର ସସବକୌଣସି ମଂନ ପାଇଁ 
ସମରୁଲନ ୭ହ ନ ମିଲେ, କାହାବହଟଲେ ର ମାଳ 1000 © ଯର ମାନ 10 ଓମ, 
ଚନଇ ୮ ର ମଂନ ପଭ୍ଚଚର୍ଜିନ କଗ୍ଵସାଏ ଓ ଏ ଞେନ୍ନରେ ର ମାନ ଦଣମ୍ବିକ ଦୁଂଟସ୍ଠ 
ସ୍ଥାନବରେ ମିଳେ । 


ଟପ୍ପଣୀ : - ପପୋଷୁ-ଅଟ ାସ ବାକ୍ସରେ ପଥେ ବ୍'ଵେରା ପରିପଥ ଓ ପରେ 
ଗାଲ୍‌କସ୍ଵଚନ।ମିଃର ପରପଥ ବହ କରାଯାଏ । କାରଣ ସନ୍ଦ ବ୍ଯାଚଝସ୍‌ୀ ପରିଷଥ ବନ୍ଦକରିବା 
ପୁବ୍ରୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବନୋମ୍ବିହର ପର୍‌ଷଥ ବନ୍ଦ କଗ୍ଵସ'ଏ, ଢାହ୍ରାହ୍ଵେଲେ ଘୂଘପ୍ରେରଣ ( 5୧11“ 
100106(100 ଚଯମା ଗୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ାନୋମିଃର ମଧରେ ମୂଲ ପରବାହୁମ ନ ର ବପର୍ସୀଭ ‹ ଛଗଟଚର 
ଏକ ପ୍ରବାହ ଚପ୍ତରିଭ ) ଡ୍ରଏ । ପରିପଥ ମୂ ଲକ କରିବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ପ୍ଵନେ ନିହାର © 
ପଟର ବ୍ୟାଚିଃସ୍ଵ ବଚ୍ଛି ନ୍କ କଟ୍‌ସାଏ । 


152 7 ମିଟର ର୍କୃ'କ୍‌ (?¶[€୯୮୧ 911086) : 


ଏହ୍ଲା ଗେ ୫ିଏ କାଠପଵା (ଚିନ୍ଧ ନଂ 1୦୦୦) ଜ୍‌ପରେ ସ୍ସ ସ୍ତସାରିଭ 
(5୮୮୧୯୯୮)୯୦) ବହୁାଇଥିବା ସରୁ, ସମସ୍ତସ୍ଥଲ୍ଲେ ଦବଣି ଞ୍ଝ ଏକ ମ୍ରହର ବଦ୍ଦିର୍ଘ୍ୟର୍‌ ଏକ 
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ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାପ ₹୧୭ 


ଭାର .4. ଦୃାଗ୍‌ ଗଠିତ | ଏହୁ ପଵାଢନ ଉପରେ 5 ବଗାଛ (44, 4୦, 72, 
7'2' 6 2'3) ବଗ୍‌ଧବସ୍ୀନ ଚମ/୫' ଧାଇବ ସଳକ ଦୃଢ଼ ଖ୍ଵବବର୍‌ ବସ୍ାବହାଇଥାଏ 
ଓ ଢାର 542 ର ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତ ଫଲକର ୟ ଓ 5 ଵନ୍ଦୁରେ ଝ୍ଲେଇ ବହ୍ବାଇଆଏ । ୦ ଓ 
7) ମଧ୍ୟରେ ଥବା ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାଳବର୍‌ ଜଣା ବଗ୍ବଧ ୮ ଏବଂ 77 ଓ ୮” ମଧ୍ଯରରେ ଥ୍ରବା ଫାଙ୍କ 


(ଚନ ନଂ 15:.5) 


ସ୍ଥାନନରେ ଅଜଣାବଗ୍ବଧ ୨୭ ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । 4" ଓ ,3' ମଧବରେ ବ୍ଯାବହେସ୍‌ ` ଥି 
ଏବଂ 7977 ସଲକର ମଷବହୁ ୦ ଓ ଜକ / ସହ୍ରତ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋନିଵର ସଂଯୁ କ୍ତ 
ଚହ୍ନାଇଥାଏ । 


ବ୍ୟାଚଃସ୍ାଁରୁ ପରପଥବର ବଦ୍ଯୁତ୍ତପ୍ତବାହ୍ନ କଗ୍‌ଇ ଭାର କି: ଉପବର ଜଳି 
ଲୁ ବଭ୍ନ୍ନ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନଆସା ଏ ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମଵରର୍‌ ବଚକ୍ଷପ ପର୍ଯାବବକ୍ଷଣ କଗ୍ଵ- 
ଯାଏ । ସଦ୍ଧ ଜକର ଅବସ୍ଥାନ 7୪ ପାଇଁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବ୍‌ଚନୋଵିଵର୍‌ର୍‌ ଵଦଷେଷଣ୍ବନ୍ଯ ହୁଏକ 
ଭାହ୍ନାବହ୍ବବଲ ୦ ଓ 7୪ ବନ୍ଦୁର ଵଉବ ସମ୍ଭାଳ ବହବ । ବଶ୍ଵିମ୍ଭାଳନ ଥି7/ ଓ ୧୪୬ 
ହୁଇଝ୍‌ବଷ୍ଣାଳ ବକ୍ର ଅନ୍ନୁପାଭ ବାହ 2 ଓ ଠୁ ଅବନକ ବଢଣ୍ଣ ହଇଵ୍‌ବଣ୍ଫାଳ ଵ୍ମକକ୍‌ ତତ୍ଜ 
ଅନୁସାଯ୍ବ୍ା।କ 
£ 2 


ଏ ମରି 


2 


ମବନକର 377 = /, .' ?¶ 23 = (100 - /) 


ସନ୍ଦ ଢାରର ଏକକ ବଗ୍ବଧ ୮ ହୁଏ, ଭାଦ୍ରାବହ୍ଲେ ୨୦୮୮ ଏବଂ 
ନୁ =(100 ¬ /)0 । 
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୪୯୮ ବଦ୍ଧଂସ୍ଜ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


ଓମ ୟା 
£ ” "0100 - ) ` = (1000 
କସା ± = 8(100 - | 


(।) ମଟର ର୍ବ୍ଂକର ସଠିକତ। (⁄୦0୩୮8୯୩ ୦ ୯୮€ ?[€(୮€ 111086) : 
ସମ୍ଭରୁଳନ ବନ୍ଧୁ 7¶ ଭାର 4 ଓର ନଧସ୍ଥଲରେ ରହ୍ୁଦଲ, ଅର୍ଥାଭୁ !== 50 
ବହ୍େବଲ, ବି ଜ୍ଝ ସର୍ମୁଠାରୁ ଅଧ୍ଵକ ସଠିକ ହୁଏ । 


ମନେକର ସମ୍ଭଭୁଲନ ବନ, .7¶ ନ ଷୟ କରବାବବବଲ, ଅର୍ଥାଭୁ ! ମାପ କରିବା- 
ବେଲେ 7୮ ଭ୍ଲଲ୍‌, ହୁଏ ଏବଂ ଏହାସଂଲରେ 2 ମାପରେ 22୫ ଭ୍ଲ୍‌, ହୁଏ | 
£ ==100 -! × 7? = (0 118 
୩ % = - 100 × «¢ 


7 


ଆଫେସିକ ଗଲ = ଛା 120 41୯ 7 ଁ 0 21× [୧ 
___ 1000! 
(100- £)! 


୧ଡଞ୍ପୁ ଆପେଶ୍ଜିକ ଭ୍ଲଲ ହି ସବାନମ୍ଟ ହ୍ରେବ, ବଯଭେବେଲେ 
(100 ¬ £)! == ସବା ଧୃକ 
କିମ୍ବା! (100 ¬ /)/+ !( ¬ ୩!) = 0 
କମା 100 ୩! ¬ 2! ୩! = 0 
କମ୍ବା 2[=100 
କମ୍ବା [£ = 50 


ସୁଇଗ୍‌୍‌ଂ ଆପେକ୍ଷକ ଭ୍ଲଲ୍‌ ସଵଂନମ ହୁଏ ୭ଯସେଦଉବବେଲେ / == 50 | ସସଥପାଥ୍‌ 


ମି୫ର୍‌ ବିଜ୍‌ଦ୍ବାଗ୍‌ ଗ୍ଵେଧ ମାପ କର୍‌ବ୍ରାଦେଲେ ସମ୍ବଭୁଲନ ବନ୍ଦ୍‌ ଭାରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଲର 
ଜକଃବର୍ଶୀ ରହ୍ଧୁବା ଉଁଚଉ । 
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ବେ ଦ୍ୟୁଭକ ମାପ ୪୯୪ 


(11) ମଟର ବ୍ରକର ସ୍ରାନ୍ତସ୍‌୭୧୭ଶୀଧନ (୮,୮୯-୦୦୮୮୧୯୯1୦୮ ୦£ 
?\(1€(1୮€ ]}311041. 6) : 


୭ ମନ 23 |! 
„=¬ _  ଜଗମନ କରିବାବବଲେ ଧାଇବ ଫଲକ- 
ମର୍‌ ନ ସୁ ୨୦ ମି 


ଗୃଞ୍ଜକର ଚଗ୍‌ଧ ଢଥା ଫଲକ ସଦ୍ଭ ଭାର 4 2୬ର୍‌ ସଂଯୁକ୍ତ ବହ୍‌, (]01)00100 
£୦10£5) 4. ଓ 2ରରେ ଗେ୍‌ଧ ନଗଣ! ଧର୍ସାଇଛୁ ଏବଂ ସଯୁ କୁ ବହ, 4 ଓ 2 
ସଥାନ୍ତମ୍ବେ ମିଃର୍‌ ଝମ୍ଳଲ୍‌ର୍‌ 0 ଓ 100 ବସ: ମି: ଦାଗ ସନ୍ଧ୍ୃଭ ମଣିଯାଉଥବା କଲ୍‌ା 
କଗ୍‌ସାଇଛୁ ; କଲୁ ଧାଇବ ଫଲକଗୁଞ୍ଜକର ସାମାନ ବଗ୍‌ଧ ଆାଇପାରର୍‌ ଏବଂ ନ୍ଥ . ଡ଼ପ୍ୁି 
ଝ୍ଲେଇ ସମାଗୁ ଓ ସଂୟକ୍ତ ବନ୍‌, 4 ଓ 2 ସ୍ପ୍ଲଲ୍‌ର 0 ଓ 100 ସସ: ମନା: ଦାଗ ସହୁକ 
ସମ୍ପାଭ ନ ହ୍ରେବାର୍‌ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନର୍‌ ବଳ ଭାର୍‌ର୍‌ ବାମ ଓ ବସ୍ିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ 
କୁ ବଗ୍‌ଧ ଅନ୍ତଭ୍ତ୍‌ କ୍ତ ହୂଏ । ମନେକର ଭାରର ବାମ ଓ ସବଭ୍ିିଣ ପ୍ରାନ୍ତବର୍‌ ଏହ୍ନ ଗଧର 
ପରିମାଣ ସଥାନ୍ତତମ ଭାର୍‌ର « @ 5 ବଦିର୍ଘ୍ଯର୍‌ ବ୍ଧ ସହୁଭ ସମାଜ | 


ଉେଣୁ ମିଃର ବିଜ୍ର୍‌ ବାମ୍ ଓ ଦସିଣ ଫାଙ୍କରେ (୦3୮) ସଥାନବମ ବର୍ଧ 7 
ଓଁ -% ସଂପୂ କ୍ତ ବହାଇଥୁବ ବବବଲ ସଦ୍ଦ ସମରୁଲଳ ବହ୍‌, ବାମରୁ /\ ସେନ: ହୁଏ, 
£ {1 ¬ % 
=. == -===---- ଛି ୫ ® +%5.® 15,1 
2¢ ` 100 ¬ /)¡ 4 9 ( ) 
ସଦ୍ଧ ବସ୍‌ଧ 7 ଓ 7ର୍‌ ଏ ଅବସ୍ଥାନ ଅଦଲ ବଦିଲ କଗ୍‌ଯାଏ ଓ ନୁଉନ ସମ୍ଭଭୁଲଳ 
ବହଦର ଅବସ୍ଥାନ ବାମରୁ /› ବସ:ନ: ହୁଏ, ଭାହାବହଲେ; 
୭. € !{2 + % 


7  100- !,+ 2 .. (15.2) 
ମନେକର =. = ??, ` ବଉଣୁ ସମୀକରଣ (15:1) ଓ (15.2) ସାହାଯ୍ୟବର 

100 -/{¡ 4 6 =?! (,) + «) ର .-.(15..3) 

100 -- !, + =¬ (,+<) .... 5 ....(15.4) 


ସମ୍ମୀକରଣ (15‹3)ରୁ (15:4) ବସ୍ଟୋଗ କଶ୍‌ 


}; =; = 1140 < = ° ± ଓ 
7 71 
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୪୫୭ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମକ ବଜ୍ଞାନ 


କିମ୍ବା, ¬ ?1/1=1)*/) + ,12« ¬ /3 ¬ « 

କିମ୍ବା 217? + 72 ¬ ?1†1 ¬ 71*/¡ = %(,¡° ¬ ] ) 
କମ୍। 72(2157 1) ¬ ?1!\(7114- 1) = « (71 ¬ 1) 
କିମୁ¡¡¦ (7 + 1) ([2 ¬ 7111) = < (/) 4- 1)(/1 ¬ 1) 


7? ଫା 71/1 % 
କମ୍ପ “ = ` = 1 
{ୁ ୨, _ ହ୍‌ !› ୭୬୫୫୭୧ ୫୬୭୭ *ଃଃ୭ (15.5) 
! ଏ ୭. 


ଜଉ ପଗ୍ନେକ୍ତ ସୂଭଦର ସମ୍ୀକରଣ (?5‹3) ଓ (15.4)ଲୁ # ପାଇଁ ସମାଧାନ 
କରି ଏବଂ (100 -_ /,) = !¡' ଓ (100 - 1) = [›' ବସାଇ 


/¡' ସୁ 7172" 


` /= 


711 
_#1, - 21, _ 100 ତ ପଥ 
ହ୍‌ - ® 


ପୂଚର୍‌ଂ ?\ , 2£, !\ ଓ /2 କାଣି ସାନ୍ତ-ସଂ୭ଶାଧନ « © 5ର ମାନ ବଷ୍ୁଯୟ୍୍‌ 
କଗ୍ଵସାଇପା ବର । ସୁବଧଧା ଦୂବ୍ଦରୁ ସାଧାରଣଭଃ ୨ର ମାନ ପ୍ରଥଚମ 101 ନିଆଯାଏ, 
ଅର୍ଥାତ୍‌ 7 = 101 ©ମ ® 7? = 1 ଓମ୍‌. କର୍ସାଏ ଏବଂ ଘଟର ରାହା 91, 81, 
71 ଇତ୍ଯାଦ୍ଦ କର୍‌ ବିଭନ୍ନ ଚକ୍ଷନ୍ତରେ « ଓ ୫ର ମାଳ ନଣ୍ରିୟ କର୍‌ଯାଏ ଓ ଚସମ୍ଭାନଙ୍କର 
ଦ୍ରାଗ୍‌ହ୍ଲାର ମାନ ଦ୍ଦୁସାବ କଗ୍‌ସାଏ । 


15.7 (8) କେର ଫଷ୍ଟାର ବ୍ବଂକକ (୦୫&୮୧୩ 7'"'୦§୫୧€୮`୫ 1106) : 


ଏହ୍ବା କାର୍ୟାଚଃ ଚଗାଝୁଏ ମ଼ହର ବ୍ରିକ୍‌ୱ ଦକବଳ ଏଥ୍ବରେ ଏଚଗାଝ ଫାଙ୍କ 
(୦୫୮) ଥାଏ [ ଚନ ନଂ 15-5(8) ] । ଏହା ସାହାଯ୍ୟର ଦୁଇଗୋଛି ପ୍ରାସ୍ତ ସମାନ 
ଗ୍ଵେଧର ଡାରଡମ୍ପ୍ୟ ନଷ୍ରିୟ୍କ କଗ୍‌ସା ଇପା ଚର ଏବଂ ଏଥ୍ବବର୍‌ ମ୍ବାପ କବା ବେଳଲ୍‌ ପ୍ରାଲ୍ଥୀୟ୍ଟ 
ସ୍୍‌ଧ (11 ` 1. €6151ଷ1665) ନିଞିୟ କରବା ଆଦଶ୍କ ହୁଏ ନାହି । 


ଏଠାରେ୍‌ ଦୂଇ ଅଦ୍ଭଂନ୍ତର ଫାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁପାଇ ବଗ୍‌ଧ 2 ଓ ଯୁ ଦୁଇ ବାହର 
ଫାଙ୍କରେ ଦୂଇଡ଼ ଗ୍୍‌ଧ 7⁄£ ଓ 7† ସଂଯୁ ଲୁ କଗ୍ସାଏ | 
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ବଦ ଦ୍ଯୁଭ୍ତକ ମାପ ୪୨୧ 


ସନ୍ଧ ବଜ୍‌ ଚାରଭ୍‌ ଏକକ ବଦିର୍ଘ ଏର ବଗ୍‌ଧ ୮୮ ହ୍ରୁଏ ଏବଂ ସମ୍ଭୁଲନ ବନ୍ଦ 
ବାମରୁ 1) ଦୂରଜ୍ମରେ ମ୍ରିବଲ ଓ ବସ୍ଥିଣ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତବଗ୍‌ଧ ଯଥାନବେ « ଓ # ହୁଏ, 
ଡାହ୍ନାହ୍ଵନେଲେ 
୩ 2 + % + //, 


= = = = 7 1. ==... ୭ ହି ଉଠ 


2୪ + 6 + 0 (100 - ?!)) 


॥୮୮¬'( 
ଓ " 


¦ 
:⁄ ___ 1 
ମନ 


( ଚନା ନଂ 15:5(3) ) 


ମୁ 


ବଣ୍ଚିମ୍ଭାନ ସନ୍ଧ 74 ଓ ?୩ର ଅବସ୍ଥାନ ଅଦଲ ବଦଲ କମ୍ବ୍‌ସାଏ © ବାମ୍ମରୁ / 
ଦୁରଦ୍ମରେ ସମ୍ବଭୁଲନ ବନ୍‌, ମିଲେ, ଚାହାବହବଲ; 
2 ଏ ¬ %‰ + 02 
ନୂ 4 4 + 0(100 ¬ /2) 
0 0845 001 ==. = 01 
` ` 7 + 5 + 0 (100 ¬ !¡) ` /^⁄4 + 84- 0(100 - 12) 
` ` (111) 


` (11) 


ସନ୍ଦଧ ଜ୍ଘବଗ୍‌କ୍ତ ସମ୍ବୀକର୍ଣ ପ୍ରବଦ୍ଭୀକ ପାଶ୍‌ ସହ୍ଦ୍ରଭ 1 ବସାଗ କଗ୍‌ଯସାଏ, 
ଚାହ୍ରାହ୍ନେଲୀ 
2⁄{ + 21 ¬ «୮ 6 + 0 × 100 
_ 7, 4- 7; + × 4- 9 + £ *« 100 


“+ ୫୮୮୦ ) ; ୯୩ 
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୪/୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚି ମକ ବଜ୍ଞନି 


ଉ୍ପବସ୍‌ଲ୍୍‌ ସମମୀକରଣଠ୍ରେ ଲବ ସମ୍ଭାଳ ; ୭ଇସୁ ଦୁର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦହ୍ରବ । 
`. 7¶ + £+ ୮(100 ¬1,) = 7? + # 4 ୮(100 ¬ 12) 
କମ୍‌ (?† ¬ 7¶୩)== / (12 ¬1,) 88 ୬ ୦ ୯ 
ଉପବୋକୁ ସନ « ଓ # ଉପରେ ଜଉର କବର ନାହି | 
(ତ) 0 ନଣ୍ତୃୟୂ : ସ୍ନ (୨) ସାହାସରେ ୮ ନର୍ରୟ୍‌ କର୍ସା ଇପାଚର, ବସଥପାଳି 
2 ସାନବରେ ଏକ ଚମାଵା ଢମ୍ବ, ଫଲକ ସଂୟୁକ କର୍‌ସାଏ © ଏହାଦୃାଗ୍‌ 7¶ = 0 ହୁଏ | 


7[ ସାଳବରେ ଗୋଛିଏ ଉସ୍ନାଂଶିକ ଗେ୍‌ଧ-ବାକସ (1';80(101001 9 €6150ଷ0 €¬ 
02) ଚନଲଲ #4ର ମାନ 'ଜାଣିଛୁଏ; ଡେସ୍ଣୁ 0 ନଣ୍ଦ୍ରିସ୍ତ କଗ୍‌ସା ଇପାରେ । ଏ ସ୍ଷନ୍୍ରରେ 


= 1⁄7 _ .. ର ..... ` (15.6(3) 
0୮ ((2 ¬ ]1) 
(2) ଵ୍ରଁକ୍‌ ଚାରର ଅଂଶାର୍କନ (୦31101801010 ୦† 1106 ` ୧1୮୧) : 


ବିଜ, ଭାରଵି ସକ୍ତୁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାନ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଚ୍ଛେଦବ ଣି ୍ଣ ହ୍ରୋଇ ଜଳ ପାଚରୟ 
ଡେଣ୍ତ୍ର ପର୍ବ୍‌କାପୁଝଂରୁ ଢାଦ୍ଦର ବଭ୍‌ନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବକୌଣସି ଏକ ନର୍ଭ ଣ୍ଟ ଏକକ ଚରାଧ 


(ଚନା ନଂ 15:5(2)) 


ମ୍ପହ୍ରତ ବକଚଭ ବୈଶ୍ୟ ଭାରର ରୋଧ ସ୍ବମ୍ଭାନ, ଡାହ୍ରା ନ୍ଷିୟ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବ ଏହାକୁ, 
ଅଂଶାର୍କନ କୁଦ୍ଘାଯାଏ । 
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ବୈ ଦ୍ୟୁଭକ ମାପ ୪୨୩ 


ତାର କ4ଓ3କୁ ବାମ୍ଭରୁ ଦସ୍ିଣକ୍ତ ଅବଚ୍ଛି ନ୍ନ ସ୍ଵବରେ ଅଂଶାର୍କଳ କରିବା ପାଣି 
ଜମ୍ବ ଲ୍‌ୁଖିର ସ୍‌ୀଭ ଅବଲ୍‌ମ୍ବନ କରାଯାଏ । ଏଠାଚରେ 7 ଓ ଠ୍ର ଚରୋଧ ପରବଶୈ ୮ବଚନ୍ଧ 
ନଂ 15.5(2)] 4,3 ଢାରସଦୃଶ ଅନ ଏକ ଢାର୍‌ ୦/୮୦କୁ 27 ଓ ¥ ୨ 
ସଂଯୁ କ୍ତ କରାସାଏ ।୮ଏହ୍ଲା ଅଳ୍ଯ ଏକ ମିର ବ୍ରିଜ୍‌ର ଭାର ବହ୍ଲାଇପାଟରୀ ଓ 
ଗାଲ୍‌୍‌ସ୍ବ୍ଵଳୋମ୍ନିଃର ୦ଲୁ ଏହ୍ଲାର ଏକ ବନ୍ଦ୍‌, 77ରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ । ବଶ୍ମାନ 7⁄ 
ଏକ ମାନକ-ବରାଧ ଓ 7୩ ଏକ ଟମୋଵା ଡମ୍ବାଫଲକ ( ଅଥାଭୂ 7† =0) ହେଉ୍‌ ! 


ର ଅବସ୍ଥାନ ନୟ୍ବନ୍ତ୍ରଣ କର୍‌ 4 ୨୨ ଢାର ଉପରେ ସମ୍ଭଭୁଲନ ବହ ? କଲୁ 4ର ଖ୍ବ 
ନକଃତମ୍ଭ କରୀସାଏ । ମଚନେକର 7") ବହ୍‌ .4 ଠାରୁ 1) ଦୁରକୁରେ ଅବସୁଇ | ବର୍ଚିମାନ 
77 ଛର୍‌ ରଖି 7 ଓ ?ଏଁକୁ ଅବଲବଦଲ କରାଯାଏ © ନୁଢନ ସମ୍ଭରୁଳନ ବହ୍‌, ` 7"± 
ନଞ୍ଜିୟ୍ତ କରଂସାଏ । ମଚିନକର ଏହ୍ନ ନୁଢଳ ସମରୁଲନ ବ୍ଦ 7": ବାମରେ ଥବା 4 
ବଜ,ଠାରୁ 1› ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥି ଢ । ସୂତରାଂ 7'+ ଓ 7'”› ବଳୂ ମଧରରେ ଥବା (/3 - /+) 
ବନ୍ଦିର୍ଯୟ ଭାରର ଚରା|ଧ= /[ (ମାନକ ବରାଧ) | ବଣ୍ଜିମ ନ ଜଳକୁ 7” ସ୍ଥାନଚର ରସ୍ଥି 
ସୂନବ[ର 7⁄4 ଓ 77 କୁ ଅବଲବଦ୍ବଲ କରାଯାଏ ଅର୍ଥୀତ୍ଭ 74 କୁ ବାମ ଫାଙ୍କରେ ଓ ଶଳ୍ଯ- 
ମ୍ବାନର ଚରାଧ 7୪ କୁ ଦସିଣପାଶ୍୍‌ ର ଝାର୍ଦ୍ଦରେ ରଝାସାଏ ଓ 77 ପରବଶିନ କର୍‌ 
ବ୍ଦ ଜ୍କୁ ସମ୍୍ଭୁଲନ କରା ସାଏ । ଏହ୍ବନାପରେ ପୁଣି 77 କୁ ୍ଥୁର ରଖି ସୂ 7[ ଓ 7୪ କ୍‌ 
ଅବଲ ବଦଲ କରାଯାଏ ଓ ସମଭୁଲନ ବନ, 78 ନିଷ୍ପିସ୍ କର!ଯାଏ | ମନେକର 7 \ 
ବହ, 4 ଠାରୁ {8 ଦୁରରରେ ଅବସି ତ; ଡେଣଣୁ ବଶିମାନ 7୫ ଓ 77, ମଧରେ ଥବା 
(8 ¬ !›) ବଦିଘ ଢାର୍‌ର ବରାଧ = 7 ! ଏଜ୍ୁପର୍‌ ଦସ୍ଵବବଚର ଭାର ଥର ବଭ୍ନ୍ନ 
ସ୍ଥାନରେ ଅବଚ୍ଛି ନ୍ନ ସ୍ବ୍ବବରେ ମାନକ ବରାଧ 7୮୮ସହ୍ଧ୍ରଭ ଡାରର ଚଯଣି ସେଭି ବଦିଘ୍ଯର 
ଚରାଧ ସମ୍ଭାଳ ତାହ୍ଵା ନଷ୍ରିୟ୍ତ୍‌ କରାଯାଏ । 


15.8 ଗାଲ୍‌ଭାବନାମଟର ବସ୍‌ଧ ନଟଣ୍ୃୟ୍‌ 
(1260 €୮୮୮11180101) ୦{ !1.€୫150( 8116€ ` ୦£ ୟ ୦ @1 7 8110116୧୧) ¦ 


() ଚମସନ୍କ (କେଲ୍‌ଭିନ) ରୀଢି (11010$002$ ?/[୧୪)୦୦) -- 
ଗୋଛିଏ ଚପାଣ୍ଡ -ଅଫିସ ବାକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସ୍ବର ଅବଲମ୍ବନ କର ବକ ଣସି 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵ୍ଵଚନୋମ଼ିହର ର ବରାଧ ନଷ୍ରିସ୍କ୍‌ କରାଯାଇପାରେୀ କରନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ସ୍ଵଭରେ ଅନ୍ଯ ଏକ 
ଗାଲ୍‌ ତ୍ତ୍ଵନୋମିହର୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ବକଲ୍‌ ଲ୍‌ଳଙ୍କ ସ୍‌ଭବର କିନ୍ତୁ ସସ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵଳୋ- 
ମ଼ିଃର୍‌ର ଚରାଧ ନଷ୍ରରୟ୍ତ୍‌ କରବାଲୁ ଥାଏ, ଭାହ୍ରାର୍‌ ସାହ୍ବାସ୍ୟଯବରେ ର୍‌ଧ ନଷ୍ପସ୍ତ 
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₹୬୪ ବିଦ୍‌ ଓ ଚୁଁ ମ୍ଟଳି ବର୍ଞାନନ 


କରାଯାଏ । ଏହୂ ସ୍ଵଭ ଅବଲମ୍ବନ କଣ୍ଚିବାବବବଲ ଚଗାଝଏ ଚପ'ଣ୍ଟଟଅଫସ ବାକ୍ସରି 
ସାହ୍ବାମ୍ୟ ଛଆଯାଏ; କିନ୍ତୁ ବସଥଚର 
ସ୍ଫଚସାଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମ୍ପନ୍ଯ 
ପରିବଣ୍ନ କରାଯାଏ । ଏହ୍ଦ ସବଭର 
ଆବଶ୍ୟଗ୍ଵୀୟ୍ତ ସଂସସାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଚନ 
ନଂ 15‹୨ରେ ପ୍ରଦର୍ଣିକ ଦହାଇଛୁ । 
ଏଠା ଚର ଗ ଲ୍ସ୍ବବନାମିଃର ଠକ୍‌ 
₹ଥ ବାହୁବରେ ଓ ଚାଲ୍.ସ୍ତ୍ଵନୋମିଃର 
ମେଉ ସ୍ଥାନରେ ସଂଯୁ କ୍ତ ବହ୍ବବାର 
କଥା, ଚସେଠାଚର ଚଗାଵିଏ ଗ୍ଡବ 
୮ ସଂପୁ କ୍ତ କରାଯସାଇଛୁ । 
ଵ୍ୟଯାବଃସୀ 723। ପରପଥଚର ଥ୍ରବା 
ଗ୍ଭବ [୭2 ବହ କଲେ ଗାଲ ଦ୍ରନୋ- 
ନିହର ମଧ୍ବଲ୍‌ ଶଦ୍ଯଳ୍୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ଦର 
ହୁଏ । ରଏଣୁ[୭. 1,ରେ ॥ଣି- (ଚନ ନଂ 15‹6) 

ବନ୍ଦ, ବାମ୍ଭଲୁ ସଜ୍ଞାଇଲେ ପରିଯଥରରେ ଡଥା ଗାଲ୍‌ ଗ୍ବଳୋ ନବିହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହମାନ୍ଧୀ 
ହ ,,ସ ପାଏ ଓ ଫଲରେ ଗାଲ୍‌ ଭାବନା ଵର ର ଵବ୍ଷପଷ କମ୍‌ ହୁଏ | ବସଭେଚବଚଳ 
ବରାଧ ୨୬=, ବସଭେବେବଳେ ହ୍‌ର୍‌ ଚମବକୀଣସି ମାନ ପାଇଁ ତ ମଧ୍ୟରର କିନ୍ଥ 
ବଦ୍ଧ ପ୍ରବାହ୍ନ ହୂଏ ଓ ଉାହ୍ବା ବନସ୍ତ ହୁଏ । ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ 33 ଓ 79ର ବଉବ ସମାନ 
ବହାଇ ନ ପାରର ! ସୁଭରାଂ ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ଭବ ୪୮, ଗ୍ଫପିଲେ ପରିଷଥଚର ପ୍ରବାହ 
ମାନ୍ଧାର ସୂନଵଣ୍ଡନ (ହ୍‌୧୯16(୮100£107) ହୁଏ ଓ ଗାଲ୍‌ ଭାବନା ମିଵର (ରେ ଛବକ୍ଷପ 
ପରିବଖିଡ ହୁଏ; କରୁ ସବ୍ଦ 2 = ଠୁ ହୁଏ ଓ ହର ମାଳ ଏପରି ହୁଏ ସେଠ = 6 
ହୁଏ, ଡାହ୍ନାହ୍ରେବଲ ଏହ୍ନ ପରସ୍ଥିଂଭରେ 2 ଓ. 79ର ଵଉବ ସମୀନ ଦହବ ଏବଂ 8. ଲୁ 
ଗ୍ଫପିଲେ ପ୍ରକାହ୍ନର ପୁନବଂଣ୍ତୁଳ ଚହ୍ନକ ଳାହ୍ିକ ଢେସ୍ସ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରଚନାମିଃ ର ରେ ବକ୍ଷପ 


ପରଶିବଣ୍ଣିଇ ୧ଵବନା ଭି । ଚସଦଭେବେବଲ ଗାଲ୍‌୍‌ଭାନୋମିଃର, ର ବଗ୍ଧ ୨=£ × ୮ | 


ଚଞ୍ଜୁ : _ ମବନକର ବହୁ 42, 90, 47, 5୦, 22 ଓ .46ର୍‌ 
ବର୍ଵବଧ ସଥାନବମ 7, ଯ, ହୁ, ୦, 1 , ଓ 5, ଏବଂ ପରପଥ 4279.4, 8792, 
ଓ 47062:'ରେ ଚନ୍ନୀୟ ପବାହ ±×› 7 © > © ସସମାବଚନ ସମଚସ  ଦସିଣାବର୍ିୀ । 
ପର୍ପଥ 4/3794. ଓ 30 /92 ପରର କରଚସଙଦ ବୁ ଗୟ ନୟ ମ ପ୍ରସେଗ କର୍‌ 
±7 +± (± - 4) 2 ¡ 4 (± - 2)7£ = 0 
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ବିବି ଦ୍ଯୁଭିକ ମାପ ୪୬୫ 


70-+-(୬ - ୬6-¬-(2 ¬ ୨) × , = 0 
†¢ , ବହ ବା ମୁଲୁ ଥଲାବବେଲେ 2:20 ମଧ୍ଚରେ ବକୌଣସି ବିଦୁଭୁ ପ୍ରବାହର ବହ୍ବେଟ୍୍ 
ଜ ଥ୍ବବାରୁ 
(±£--1)=0 
‹ . £24- (±-- 2)ହ୍‌ = (୯ 
34:02 + (¬ 2)5 =0 
କିମ୍ବା ±(£ 48) = 28 
7(0 ¬ ୦)= 2ଫଙ 
±(୮4 ୮) ¢ 


ହରଗ କର (5 0 1 


ଆ × ୧ ଜପ > * -..(15.7) 


, 2 © 2ର ମାଳ ଜଣାଥବାରୁ ଥର ମଂଳ ନଷ୍ିୟ କର୍ଯାଇପାଳର | 
(11) ଅ୍ଦ ଛକ୍ଷପ ରୀତି (:1810-06116୧୯୮୦୮ 1/1୯୮)୦୯) :-¬ଏହୁ 
ସ୍ଵ୍‌ଭ୍ର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ବହଉଥବା ପର୍‌ଷଥ ଚନ୍ଧ ନଂ 15“ ୨7ରେ ପ୍ରଦର୍ମିଉ ବହ୍ଲାଇ ଅଛୁ । 


ଏଠାବର ଚଗାହିଏ ଅଲ 
ମାନର ବଦସ୍‌ଧ ୮ (୯: 
ଓମ୍‌) ୩, ସହୁର ଗଣଂର୍ଣୀଭ୍ୁଲ 
ଓ କ୍ମ୍ୟୁବ୫ଵର , ୦ ମଧ୍ଦେଇ 
ବ୍ୟାବଵସ୍ପା 5+ (ବ.ଗୂ ବ. ¬= 2) 
ସନ୍ଞିଳ ସଯୁ କ୍ତ । ବବ୍‌ଧ ର 
ଦୂଇପ୍ରାନ୍ତ ଚଗ୍‌ଧ-ବାକ୍ସ ¢ 
ମଧ୍ଯବଦେଇ ଗାଲ୍କ୍୍ଵବିନାମିଵର 
୦ ସନ୍ଦୃଭ ସଯୁ କ୍ତ । 

ସଥବମେ †\ = 0 କର୍‌ ବବ୍‌ଧ 
୮? ,ର ମାନ ପରବରିଳ କରି 
ଗାଲ୍‌ ତ୍ବନୋମିହର୍‌ ର୍‌ ବଗ୍‌ଧ 
ବସପର ଅଧ୍ବକ ହୁଏ (ସ୍ଵେଲ 
ସୀମ୍ଭା ମଧରେ ),+ ଭାହ୍ରାର 


(ଚନ ନଂ 157) 
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୪୬୬ ବିଭ୍ଯଭ୍ଜ ଓ ରୁ ମ୍ଳଳ ବଜ୍ଞନ 
ବଂବସ୍ଥା କଟ୍‌ଵସାଏ । ବଶ୍ଚିମାନ ବ୍ୟାଵଵେସ୍ଵୀ ପରପଥରେ ପ୍ରବାହ୍ବମାନ୍ତ।-¬ 
_ 7? 
` ହ୍‌, 
[ '.` ` £ , ଝୁଲନାବରେ ସମାନୁରଭୁକଲୁ 7 © ୦ର ପରଣାମୀ ବର୍‌ଧ ଖବ୍‌ କମ୍‌, 
ଓ ବ୍ୟାବହସ୍ଵ 2 ର ଆଭ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵଣ ବଗ୍୍‌ଧ ନଗଣ୍ୟ ] 
ବଗ୍‌ଧ ?ର ଦୁଇସ୍ତାନ୍ଥ ମଧରେ ବଭବାଲୁର =£ × # 
୫ ଓ 


77 

¡\ ¡ ୦ 
ଏଠାରେ ୮୭ = ଗାଲ୍‌ ସ୍ବରନୋମିଛର ଧ ବାଙ୍କ ଓ ୦= ଗାଲ ଶ୍ଵନୋମ୍ିଃର, 

ବଗ୍‌ଧ ବଶ୍ଚିମ୍ନାନ 7 ¡ଲୁ ଵର ରଖି ଗାଲ ସ୍ବନା ମିଁଃର ‹ ର ତ ସୁବଂ ମାନର ଅଛେକ 


{= 9} ହ୍ରେବାପାଇଁ ଭାହ୍ବା ସନ୍ଧ୍ରଭ ଣ୍ରେଣୀଭ୍କକ୍ତ ଟଗ୍ଵଧବା କ୍ସରେ ଆବଶ୍ୟଜ୍ଜୀୟ୍ଟ ବଗଵଧ ୮୯ 


ନିଆଯାଏ । ବଶ୍ଚିମ୍ବା ନ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵରନୋମ୍ମିତର୍‌୍‌ରେ ର 
.__77† 
1855 ମମ ଏ 


ବଢେଣୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଚବନାମିଃ୫ର ମଧବର୍‌ ପ୍ରବାହମାନା 7 \ == = ¢ 6 ` ( 15.8) 


„> (159) 


ସମୀକରଣ ( 15‹8) © 15.9) ସାହାସ୍ଯବର 
477 ଯା 
7 ,(୮ + 5) ୮ , ୨ 
କିମୁ। 2୮. , © = ?\ , (14 ୦) 
ଏ 


. ତ=]1|।[୧ “ର (15.10) 
"୩ ଗୀ ଏକ ପ୍ରାୟ ସଠିକ (8 ଜାନା ସଭ ଅବଶ । 


15,9 ବ୍ୟାଚେରିର ଆଭ୍‌ ଏନ ରୀଣ 6ର୍‌ଧ ନଣ୍ଡୟ୍‌ ମାନ ୭ସଙ୍କ ଗୀଢି 
(106(€୮୮)10811010 ° 0£ 10(€୧୮୮୫1 1୧ €୫୨15୧୫୮୦୭ ୦% ୟ 910୮ € ୮ ¥ 
---?/[ 810 €?5§ ?¥1୧୮୮)୦୦) : 


ହୁଇ ଶ୍‌ ଣ୍ଫୋଳ ବି ଜ୍‌ର ସଂଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପର୍‌ବର୍ଚିନ କର୍‌ ତାହ୍ରା 
ମ୍ନାହ୍ନାୟଯବର ଗୋଝିଏ ବ୍ୟାବଵେର୍ସ୍‌ଟର୍‌ ସଗ୍‌ଧ ନଷ୍ରିସ୍ଟ କଗ୍‌ସା ଇଷାଚର୍‌ । ଏହ୍ଗ ରୀଭର 
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ବବୈଂଦ୍ୟୁଭ୍ରକ ମାପ ୪୬୭ 


ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଚସାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଚନ୍ନ ନଂ 15“ଧଝର ପ୍ରଦର୍ଶତ ହ୍ରୋଇିଅଛ୍ଛ । ଏଠାଚରେ 
ର୍ବଂଜ୍ର ₹ଥ ବାହୁଚର ସଭି ବ୍ୟାବଃରୀର 
(ସେ୍‌ଧ = 3,) ବେ୍‌ଧ ଜଷ୍ରିୟ୍‌ କର୍‌ସିବା 
କଥା ଚାହା ସଂବସାଗ କର୍‌ଯାଏ ଓ ବ୍ୟାବସ୍‌ୀ 
ସ୍ଥାନ ରେ ଚଗାଃଏ ଛ଼ପାଗ୍ୁବ ୪୨ ସଂଯୁକ୍ତ 
କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୁବ୍ର ୪୬ ବନ୍ଦ କର 
ଗାଲ୍‌ ସ୍୍ଵନୋମ୍ନିଃର ର ବଚକ୍ଷପ ପର୍ୟାବବକ୍ଷଣ 
କରାସାଏ ଓ ଭାହାପଟେ ୨୬, ଯୁ ଓ !† 
ବରାଧର ଉପଯୁ କ୍ତ ମାନ ନେଇ ଗ୍ଭବ ୮, 
ଚ୭ଘିଲେ୍‌ ୧ଯପରି ଏକ୍ସ ବଷେଷପରେ ବକୌଣସି 
ପରିବର୍ଜିଳ ନ ହୁଏ, ଡାହ୍ରାର ବୀବସ୍ଥା 
କରାଯାଏ । ଏନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥା ବର୍‌ 
ଏ 

= 


® 


(୭୫ ନଂ 158) 


କମା 2, © × ¢ ... ଵି *% (1091) 


ସୂଭରା୧ × ୫: ଓ [\ ଜାଣି ବ୍ୟାବଃରୀର ଆ ଭ୍ୟନ୍ଥଟ୍ଵଣ ରୋଧ ୬୬ ନଥ୍ଜସ୍ବ 
କରାସାଇପାରେ । 


15.10 6ପୋଚିଟେନ୍‌ସିଓ ମିଟର (୮୦୧୮୩୯1୦000€୯୧୮) ¢ 


ପୋବନ୍‌ସିଓମିହର ସାହାସ୍ୟବର ଖୁବ ସକ ଓ ସଠିକ ବବିଦ୍ୟୁଭକ ମାପକାର୍ଯା 
କର୍ବସାଏ । ଏହା ଚଗଂଝିଏ କାଠପଵା ଜପବର ସ୍ତସାରତ ଓ ଚମ୍ଭାବା ଡମ୍ବା ସଲକଦ୍ଧୁଗ୍‌ 
ବଣ୍ରଣୀଭ୍ମଧକ୍ତ ଦଶବଗା ଚ଼ ସମ୍ମପନୁସ୍ରସ୍ଥଚକ୍ଛୁଦ ଓ ସ୍ରଢ୍ଯେକ ଏକ ମିଃର ବଦଦିଶ୍ୟବଶ୍ଚିଷ୍ଟ 
ମାଙ୍ଗଂଜନ୍‌ ଢାରଦ୍ବାଗ୍‌ ଗଠିଡ । ଏହ ୧ଣ୍ରିଣୀଭ୍ଭ୍‌କ୍ଣ ଭାଚ ର ଦୁଇପ୍ତାନ୍ତୁଲୁ ଂଗୋଃଏ ରଓ- 
ଷ୍ଣ ୍‌ ମଧ୍ଯବେଇ ଏକ ସ୍ଥ ର ଵଦ୍ୟୁତ୍ତୁଗ୍ଧଲକ ବଲ ବଣିଷ୍ଣ ଗ୍ଭଲକ (୮୦୮1୪108) ସମ୍ପାୟୃକ 
ବକା ଷ ସହ୍ଧୂଭ ସଂଯୁ କ୍ତ କରାସାଏ । ଫଲରେ ଭାର ମଧ୍ଯବର ଏକ ସ୍ଥିର ବଦ୍ଧ୍୍ତରପ୍ରବାହ୍ 
ପ୍ରବାହ୍ମଭ ହୁଏ ଓ ଚାରଝର୍‌ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥଚକ୍ଛଦ ସମ୍ମାନ ବହାଇଥ୍ବବାରୁ ସେଥୁବର ସ୍ରବାହ୍ର 
ଛଗଣଳେ ସମବିଭବପାଉ ((7୮1£011) ¢81]1 ୦£ ଯ?୦୯୧୮୯191) ଘିବ, ଅଥା ଭ୍‌ ଭାରର 
ସେ କୌଣସି ଦୂୁଇବରତ୍ଥ, ମଷ୍ରେ ଵଉବାନ୍ତର, ବସନ୍ଧ ଦୁଇବିହ୍ ମଧ୍ଯରେ ଦୁରକ୍ସ୍‌ ସହ୍ବଭ 
ସମା, ଧକାଖ ହୁଏ । ଏଦ୍ରାଦ୍ବାରୀ ବଗାଵିଏ ମ୍ବାନକ-ବକାଣ ସାହ୍ରାସ୍ଯରେ ଵଂ ଗ୍ଟବ 
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୪୬୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଜ ଓ ରୃ ମ୍ପୃକ ବଜ୍ଞନ 


ସ୍ରବାହ୍ରମ୍ବାନ୍ଥଥ ଚରାଧ ଇଚ୍ଜ୍ୟାନ୍ଦ ସଠିକ ଗ୍ଵବଚର ମାପ କରାସ ଇପାଚର ଏବଂ ଦୁଇ 
ବି.ଗୁ ବ.ର୍‌ ଝଭୁଲନା ମଧ କର!ସାଇପାରର | 


(3) ଢପାଳଟଚନ୍‌ରି୫ମଂ ଟର୍‌ ନୀଢି (୮୮106171€ £ 1 0£€୮୮1୦୮)€୮€7) .- ¬ 
ଚନ୍ନ ନଂ ।୬.୨୭ରେ ` ପାଵେନସିଓମି ର ଢାର 32 ରଏଓଞ୍ଜାଃ୍‌ ୬, ଓ ଏମଃର ଥ 
ମଧ୍ଯବଦଇ ଗ୍ଲଲକ ବ୍ୟାଚଃସ୍ଦା 723, ସହୁଭ ସଯୁଲୁ ଗୃବ † ବହ କଲେ ଚାର୍‌ ମଧରେ 3. 
ନ୍ଦଗଟର ବଦ୍ଯୁଢ ପ୍ରବାହ୍ଦୁଭ 
ହୁଏ । ସଦ୍ଧ ବକାଷି ଠର୍‌ 
ଵ;ରୁ;ବ; ମାପ କରିବାକୁ ହୁଏ 
ଚାହା ହେବଲ ଭାହାର ଯୁ କ୍ତ- 
ଶେଷାଗ୍ରଲୁ ଭାର ଥର 
ସେଭ ପ୍ରାନ୍ତ (ଏଠାରେ 4) 
ଗ୍ଭଲକ ବ୍ଯାବଃସ୍‌ର ୟୁକ୍ତ 
ଚଶଞ୍ପାଗ୍ର ସନ୍ପୁଭ ସଂଯୁ କ୍ତ 
ହ୍ରୋଇଥାଏ, ସସନ୍ଦ୍ ପ୍ରାନ୍ତ 
ସନ୍ଧୁଭ ସଂଯୁକ୍ତ କରାସ!ଏ ଓ 
ବୟୁ ଲ୍॥-ଶେଷାଗ୍ରକୁ ଗୋଛଏ (ଚନ ଜଂ 15.9) 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵଚନୀମିଂଵର ତ ଓ ରୋଧ 5 ମଧ୍ୟବଦଇ ଜକ ଥ ସ୍ବନ୍ଧୃଢ ସଂପୁ କ୍ତ କରାଯାଏ । 
ସନ୍ଧ ଢାର 48ର ଏକକ ବଦିର୍ସ୍ଯ ପ୍ରଭ ଚରାଧ ୮ ହୁଏ ଓ ଜକ 7 ସେଚ ବିବବଲ 
ଚାର 22କୁ ସ୍ପଣ କରୁ ନ ଥାଏ, ଚସଚଉବେଲେ 44 ମଧରେ ସିବ।ାହୁମ'ନା / ହୁଏ, 
ଚାହ୍ାହହ୍ନେଲେ ଭାରର ଏକକ ବଦ୍ଦିଏ୍ୟ ପ୍ରଭ ବଵଉବପାଉ = 07 | 


ବଶ୍ଚିମାନ ସହ ଜକଳ ୪ କୁ ଭାର 432ର୍‌ 2 ବହ,ରେ ୁଶ କରାଯାଏ ଓ 4 
=? ହୁଏ, ଭାହାାଢ୍ରେଲେ ଏ ଓ ୮ ବନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ବଉବାନ୍ତର ୮୮୮ ବହ୍ରବ । ଏହ 
ବିଭବାନ୍ତର ୮୮ ବକାପ ଠର୍‌ ଵୀଗ୍ଟବ: ଠାରୁ () ସଦ୍ଧ ଅଧ୍ଵକ ହୂଏକ ଭାହ୍ରାହେବଲେ 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋନ୫ର ମଧ୍ଯଚରେ .. ୦୫୦୮ ଦଗରେ ବଦୁୟତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ସଇ ବହବ । (1)) ସନ୍ଦ 
ସମାନ ହୁଏ, ଭାହ୍ବାବହ୍ରଲେ ଗାଲ୍‌ଭାଚନାମିଃର ମଧ୍ଯବର ବଦ୍ୁଉ ସ୍ରବାଦ୍ଦୁଉ ବହବ ନାହି ଓ 
ଭାହ୍ରାର ଶୁନ୍ୟ ବକ୍ଷେପ ହ୍ଵେବ । (111) ସଦ୍ଧ କମ୍‌, ହୂଏ, ଭାହାବହ଼ଚଲେ ଗାଲ୍‌ଭାବନା- 
ମ୍ବ ୭ର୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସୁଙ୍କ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନର ବପର୍ବୂଭ ଦ୍ରଗଭେ ବଦ୍ୟୁଡ ପ୍ରବାହ୍ନଇ ଚହ୍ନବ ଓ ଭାହ୍ରାର୍‌ 
ବପସ୍ଵୀଉ ଦ୍ଧଗରର୍‌ ଵଚକ୍ଷପ ବହୁଦ । 
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ଵବଦ୍ଯୂଭକ ମାପ ୪୫୪ 


(୭) ୧ପୋଚନ୍‌ସିଓର୍ଂଟରର ସୁବିଧା (^ ୦୪୭୮୩୯୫୫୧୫ ୦£ 8 
{1 ୦୯€୩୮୧1୦11€୧୯୧୮)  : - 


(1) ଏଥ୍ବରେ ଶ୍ବନ୍ଯ ବବକ୍ଷପ ର୍ବାର ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହ୍ବା ଗାଲ୍‌ଡାଚନା- 
= 5 ` « 
ନିଂହୂର୍‌ର ସଠିକଚ଼ା ଉପରେ ନଉର କରର ନାହି । 


(11) ଏହ୍‌ ବସେଉଁ ବକାଷ ବା ଜସ୍ର ବଂ ଗୁ ବ: ମାପ କରାସାଏ, ଚସଥବର 
ବକୌଣସି ବଦ୍ୟୁଇପ୍ରବାହ୍ନ କରାଏ ନାହି । 


(111) ଏହୁା|ଦୁ।ରା ସଠିକ ମାପ କର୍‌ସାଇପାରେ | 
(୯) ସାବଧାନ ଡ| (0୮୧୯୫0£1୦୮) :-_ - 


(1) ଢାର ଥର ଦୁଇପ୍ତାନ୍ତ ଓ ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ବଉବାନ୍ତର୍‌ ସବ୍ବଦା ନଠରଷ୍ପିସ୍ତ 
ବଗ୍‌ .ବ. ଠାରୁ ଅଧ୍‌କ ବହୁବା ଆବଶଂକ | ତ 

(11) ରୃଲକ ବ୍ୟାବଵସୀ 21ର ବଂରଗୂ.ବ, © ପ୍ରବାହୁମାନା| ସର୍ବଦା ସର ରଜ୍ଦୁବା 
ଆବଶ୍ୟକ । 

(111) ସାରମ୍ୁବର ଗାଲ୍‌ ସ୍ବନ।ମିଃରର,ଶୃନଯ ବକ୍ଷେପ ଘାଲି ଢାର 42 ଉପଚର 
ଜକ ଠ୮ର ଅବସ୍ତାନ ନଷ୍ପରସ୍ତ କର୍‌ବାବବବଲ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵଚନାମ୍ମିତର ମଧ୍ବର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବାହ୍ଵମା ନା 
ପ୍ରବାହ୍ଦୁଡ ବହବାର ସମ୍ବ୍ବାବନ। ଥ୍ଵବାରୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋନ¥ରର ସୁର୍‌କ୍ଷା ପାର୍ଜ୍‌ ଢାହ୍ରା ସହ୍ଦୂତ 
ଟଗୋଝିଏ ଉଚ୍ଚ ମାନର ବଗ୍‌ଧ 5 ବଶ୍ରର୍ଣୀଭ୍ଭକ୍ତ କର୍‌ବା ବା ଚଗାଝିଏ ନମ୍ପ ମାନର ସଣ୍ଠା 
ସମ୍ାନ୍ତ ରଭ୍ଜ୍‌କ୍ତ କର୍‌ବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ଭଭୁଲନ ବହୁ ମିଳବାପରେ ଏହ୍ସ ବଗ୍‌ଧକୁ ବଢ୍ଛି ଲ୍ଲ 
କଗ୍‌ଯାଇପାରେ । 


(17) ସସେଉଁ ବିକାଣର ବଂ ଗୂଂବ. ନଥୁସୃ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଢାହାର ଯୁ ଲବଣଶଷାଗ୍ର 
ଓ ଗ୍ବଲକଂବ୍ୟାବଃସାର୍‌ ଯୁ କ୍ତବଶଷାଗ୍ର ଭାର୍‌ ଥ53ର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଂଯୁ କ୍ତ ହହବବା 
ଆବଶ୍ୟକ । 


15.11 6ପୋଚବେନ୍ସିଓମିଚର ` ସୀଦାଯୟକର ଦୁଇଟ ଦୋଷର ଵି.ଗୃ.ବ.ର 
ବୁଲନା (୦୦୮୮୫୮15100 ୦£ ୧.୮୮.£, 2୪ ୦£ ୪୦ ©ଣ୩15) : 


ଏହ୍ଜ ଘସ୍‌କ୍ଷା ପାଲ୍‌ ଆବଶ୍ୟକ୍କୀସ୍ଟ୍‌ ବେଦ୍ୁଃଭକ ପର୍‌ଷଥର୍‌ ଆବରଖ ଚନ୍ଧ ନଂ 15. 10 
ପ୍ରଦ୍ମିଭ ବହ୍ଲାଇ ଅଛୁ । ଏଠାଚର ଚଘାବଵଶେନସିଓମିଶର୍‌ ଭାର୍‌ 42 ଗୂଲକ-ବ୍ଯାବଃସ୍‌ 2, 
ର୍‌ଓଞ୍ଜାଚ୍‌ ୮; ଓ ରବ + ସହଇ ସଂଯୁ କୁ | 
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₹6୩୮୫ ବଦ୍ଦୁଂଭ୍ଭ ଓ ଚ୍ମ୍ବଳ ବଜ୍ଞୀନ 


ମନେକର ଦୂଇଛି ବକାଷ ୦କ ଓ ୦୬ ର ।ସଥାନ୍ତମେ ବଂ ଗୁ ବଂ 77 ଓ 
7?:) €.ରୃ ବ.ର ଭୁଲନା କରାବହବ | ଏହୁ ଚକାପଦୃୟର ୟୁ କ୍ଣେଷାଗ୍ର, ଗ୍ଭଲକ-କୋଷ 
ଓ,;ର ଯୁ କୂଶେଷାଗ, 
ଚସେଉି ଥି ବନ୍ଧରେ 
ସଂଧୁ କ୍ତ ବହ୍ବାଇଛ୍ଛ ସେଦ୍ଧର- 
ଠାରର ସଂଧ୍ତକ୍ତ ଓ ବଣୁକ୍ତ 
ଶେଷାଗ, ଦୁ'ପଥ ( 1 ₹୦ 
ସୃହୃୀ୩) ଗୁବ 1୧୬ 
ଗାଲ୍‌ ପ୍ତ୍ଵନୋନ୫ଃର ୦ 
ଓ ୧ଝସ୍‌ଵଧ ୮ ମଧ୍ଯବଦଇ 
ଜକି ୪ ସଦ୍ବୁଚ ସଂଯ୍କ୍ତ । 


ପ୍ରଥବମଭ, ଗ୍ୁବ ୨୯, 
ବକର ଭାର ଥୟ 
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନ ପଠା- 
ଯାଏ । ମନେକର ଭାର୍‌ 
୬3 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ଵ- . ଓଟିନଥି ନଂ 15.10) 
ମାନ୍ତ।୮= ୮ ଓ ଡାହ୍ରାର୍‌ ଏକକ ବଦିଘ୍ୟର୍‌ ଚଗ୍ଵଧ =£ । ସ୍ତୁଡଗ୍୍‌ଂ ଏକ୍ସ ଭାରର୍‌ ଏକକ 
ଦଦଦେଘ୍ଯ ସ୍ତର ଵଉବପାଭ = 07 | 


ଏହ୍ନ। ପରେ ର୍ଦ୍ଧ ପଥ ଗବ [୮ ସାହାସ୍ୟରେ ଚକ ଷ ୦, ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ଵଯାଏ ଓ 
ଗାଲ୍‌ ତ୍ପ୍ଵନୋମ ୭୫ରର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରକ୍ଷେପ ପାଲି ଚପାଵେନ୍‌ସିଓ୫ର ଭାର୍‌ 4 3 ଉପରେ 


ଜକ ଥର ଅବସ୍ଥାନ ୨, ଜଷ୍ତିୟ୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏଠାରେ ମନେକର .4 7 =, ; ଚଉଣୁ 
77) = 07/) | 


ବଣ୍ଜିମ୍ଭାନ ୦, କୋଷକୁ ବଢି ନ୍ନ କଣ୍‌ ୪୬ ସାହ୍ବାସିଂରେ କୋଷ ୦/ ସଂଯୁକ୍ତ 
କରାଯାଏ ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋନ୫ର ଶୂନ୍ଯ ବକ୍ଷେପ ପାଣି ଜଳ ର ନୂଉଳ ଅବର୍ଷିଭ ୮୪ 
ନଞ୍ରିୟ୍କ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ମଚନକର୍‌ 4 7, = !› , ସୂଭରାଂ 772 = 07/24 | 


. 53 = 211) _ !। ମି 5 
'` ହା = 17୮ = ୮ (15 12) 
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ବବିଦ୍ୟୁଭକ ମାପ ୪୩୮, 


15.12 6ପୀଃଚନ୍ସିଓମିଟର ସାଦାଯୟଡର ଦକାଷର ବସ୍‌ା.ବ. ମାପ 
( 21164501€101€1 ୦£ €. 11,1. ୦ 8 ୦୧11) ; 


ଜ୍ପରୋକ୍ତ ପସ୍ବାଷାରେ ଘୁଲନା କରାସାତ୍ତଥ୍ବବା ଚକାଷଦୁସ୍ତ୍ଵ ମଧରୁ 
ଗୋଵିଏ ସନ୍ଦ ପ୍ରମିଭ-ବକାଷ (5804810` ୦୫011101;) ୦୧11) ହୁଏ, ଭାଦୁାବହୋେବଲ 
ଭାହାର ବ.ସୂ.ବ. ସଠିକ ଜଣାଥବାରୁ ଅନ୍ଯ ବକାଷର ବ.ରୁ.ବ, ସଠକ ସ୍ବବରେ ନତ୍ସ୍ଠ 
କଗ୍ଵଯାଇପାବର୍‌ । ସନ୍ଧ 2 ପ୍ରମ ବକାଷର ବ'ରଗ୍ୁ.ବ. ହୁଏ, ଭାହାବହବଲ 


#, =!3× 8, ୮ ଉଠ (15।13) 


ଚପାବଂନ୍‌ସିଓମ ଵର ସାହାସ୍ୟରେ ଷ୍ଠ ର ବ.ଗୁ.ବ. (ଢାପ ବ,ଗୂ.ବ,¬¬ 11)6୮1୩0୦ 
୧.୮୮.{ତ.) ମଧ ମାପ କର୍‌ସାଇପାବର । ଏହୁ ଅନୁବଢୁଦ 16'21 ରେ ଆଲୋଚଉ 
ବହ୍ାଇଛୁ । 


15.13 ପାବନ କସ ଓ ମିଟ ର ସ।ଦାଯାୟେ ସିବାଦାମାଢ଼ୀ ମାପ 
(7/1[€68511୮€601 €୮9¿ ୦£ ୦ 011୮୧0£¢ ୭୪ ]!?୦୯୧୮୮୮୦୮୮€୯୧€୮) ; 


ଏହ୍ନ ପସ୍ଵାକ୍ଷା ପାଲି ଆବଣ୍ଯକ୍ରୀସ୍ତ ବବ୍ରଦୁଂଭକ ପରିପଥର୍‌ ଆଚରଖ ଚନ୍ନ 
ନଂ 15.11ରର ସିଦର୍ଶିଭ ହୋଇଛୁ | ଏଠାରେ ବପାଵେନ୍ସିଓମିବର ଭାର .4⁄, ଗୃଲକ- 
ବକୋଷ 21, ରଥଞ୍ୁା₹ £(/¦, ଓ ଗୂବ 1 ¡ ସହୁ ସଂଯୁ ଲୁ । ଭାରରର ପ୍ରବାହୁମାନା [ 
ପ୍ରବାହ୍ନଭ ହହ୍ଵେଲେ, ସ୍ତବାହ୍ଵ ଦ୍ଗବର ହ୍ରଦର ଵଉବପାଉ ହୁଏ । ରଓଞ୍ଗାଃ ୮(/୬\ ସାହାଯ୍ୟବର 
4.2 ମଧରର ପ୍ରବାହ୍ମାନା, ଡଥା ବଉବପାଉ ଆବଶ୍ଯକ ଅନୁସ ସ୍ଟୀ ନସ୍ତନ୍ତ୍ଧଣ କରାଇ 
ସାଇପ ବର୍‌ । 


କୋଷ ©, ଗବ 1:2, ରଏୟୁବ  1\/12, ଏମିଶର 4„ ଓ ଅଲମାନର ଚରାଧ 

7 ଅନ୍ଯ ଏକ ପରିପଥ ଓ ସେଥୁରେ ପ୍ରବାଦ୍ଦୂଭ ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ବାନ୍ନା 1) ମାପ କରିବାକୁ ବହୁବ । 

ଏହ୍ଜ †, ପ୍ରବାହମା ନା ବଯ ଗୂ ?ର୍‌ ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତ ମଧରେ ବଉବପାଉ ହୂଏ । ର ଉଚ 

ଵଉଦପ୍ତାନ୍ତ, ପ୍ରମିଭଂ କୋଷ ୦\ ଓ ଗ୍ବଲକ ଚକାଷ 22ର ୟୁକ୍ତଶଶେଧାଗ୍ର ଏକ ବଦ 

କ୍‌ରେ ସଂଯୁକ୍ତ । ବରୋଧ ”ର ନମ୍ଳ ବ୍ରଭବସପ୍ତାନ୍ତ ଓ ପ୍ତମ୍ଭଭ-ବକାଷର ଛଯୁ ଲ୍ମ ବଶଷାଗ୍ର 

ଦୁ ଯଥ ଗୃବ ୮୧୬” ଗାଲ୍‌ ସ୍ନୋମିହର ୦ ଓ ଚରାଧ ନ୍‌ ମଧ୍ୟଦେଇ ଜକି ୬ 
ସଦ୍ଭ ସଂଯୁ କ୍ତ । 


ପ୍ରଥମେ ଗବ 1 \ ବହ କର୍‌ ଭାର 472 ମଧରର୍‌ ପ୍ବାହୁମାନା † ପଠାସାଏ । 
ସଦ ଭାରର ଏକଳ ବୈପ୍ଯିର୍‌ ବରାଧ 0 ହୁଏ, ଚାହୁ। ବହବଲ ବସଥ୍ପୁରର୍‌ (ଏକକ ଚଦିଷ୍ଯ 
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୫୩୬ ବ୍ୟ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବିଜ୍ଞନି 


ପ୍ରଭ ଵଉବପାଡ = 07 । ବିମାନ ଗୂବ [ 8 ସା ହାସ୍ୟରେ ର୍ଘମିଭ-ବଦକୋଷ ୦, ସଂଯୁକୁ 
କଣ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମ଼୍ ଵର ର ଶ୍ରନ୍ୟ ବଦଷିପ ପାଇ ଚପା ଵେଳସିଓମିହର ଭାର ଥି ଉପରେ 


/୭ନ ନଂ 15,111) 


ଜକିର ଅବସ୍ଥାନ ୮, ନଥ୍ରିୟ୍ତ କରାଯାଏ । ଏଠାରରେ ମଚଦନକର 4୮,କ==୮+ | ସଦ 
ପମଭ-ବକାଷର ୬, ଗୃ. ବ. 77 ହୁଏ, ଭାହାହେବଲେ 7? = /7/, । ଏହାପରେ ଚକାଷ 
୦, କୁ ବଚ୍ଛିନ୍ନ କର୍‌ ଚରାଧ 7ର ନମ୍ଳ . ବଉଦ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗୃବ × ¢ ସାହାସ୍ଯରରେ କଳ ସହୁକ 
ସଂଯୁ କ୍ତ କରାସୀଏ ଓ ଗାଲ ୍ତ୍ଵନୋନି୫ର .ର ଶ୍ନ୍ଯ ବବକ୍ଷପ ପାଇଁ ଭାର ଥୟ ଉପରେ 
ଜଲି ୪ର୍‌ ନୃଭନ ଅବସ୍ଥାନ ୨୬ ନଞ୍ପିସ୍ତ କରାଯାଏ । ଏଠାଚର୍‌ ମଚବନକର 47୬ = /4 | 
ବରାଧ 7ର ଦୁଇପ୍ତାନ୍ତ ମ୍ଧ୍ଯଚର ବଉବାନ୍ତର ସନ୍ଦ ¿ ହୁଏ, ଭାହାବହରଲ € = 0712 1 


€ 0712 _ 71 
2 ” 011, ˆ [„ 
କିମ୍ବୀ 6 = /+ × 7; 
/¡ 


କନ୍ତୁ 6=7† 7), .', 7+ = 7- × ' (15-14) 
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ବୈଦ୍ୟୁଭକ ମାପ ୪୬୩୮ 


ପମ଼ିଇ ବକାଷର ବ.ଗ୍ଟ. ବ. ¿ (=1.018 ବସ୍ଲ୍‌୫) ଓ ବରାଧ ୮ 
( = ଓମ ) ଜଣ ଥାଏ ବଇସହୁ [+ ର ମାନା ଜପ ସୃ କରାଯାଇପାବର | 


15.14 ପୋଟେନ ନଦି ମଟର ସାଢ୍ରାଯଧବର ଏଥୁଂଟ ର କ୍ରମାଙ୍କନ 
¡ ୦4112018£100 ୦† ^ [1)01€6(€† 07 ` 2 ୨୯୧1୮)୯1୦ ୮ ୧୯୧୮) : 


ଭର୍‌ପବରାଲ୍ଡ ପଟ୍ବାଠା ରରେ ରଣିସ୍ଟୁଂହ ୪/୮୬ର ମାନ ପର୍‌ବଦଶ୍ଵିଳ କର ବକାଷ ୦୬ର 
ପର୍‌ ପଥରର ପ୍ରବାହ୍ଵ ମା ନା ପରିବରିନ କର୍‌ାସାଇପାରର ଓ ବଭ୍ନ୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ମମା ନ୍ଧା ଚପାବ୭ଝନ- 
ସିଓନିହର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ ସ୍ତୁବରେ ମାପ କରାଯାଇପାରରେ । ଏହ୍ଲସକ୍ଲ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ବମା ଛା 
୦୯୬ ପଶ୍‌ଷଥବରେ ସଂପ୍ପକ୍ତ ଏବିଵର ମଧ ଦଶ।ଏ । ଚଭ କୁ ଏନିହର ବଣ୍ୟ ଉଥ୍ବବା 
ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧାଲୁ ବପାବଵନସିଓମିଵର ନଥ୍ଥୀଇ ସଠିକ ସ୍ରବାହ୍ଵମ୍ବାନ୍ତା ସହ଼୍ତ ଭୁଲନା କଣ 
ଏନହାର୍‌ ର ନାମା୍କନ (୦3110182100) କରାସ ଇପାବର | 


15.15 6ପାଳଟଚନ୍ସ ଓମ ର୍‌ ସାଦାଯୟବର ଦାଷର ଆଭ ଏନୂରୀଣ ୭¦ର୍‌ଧ 
ମାପ (!/¶[€¢€501€100€0† ୦† 10୯ €୮ 0 } 7୧ €6151ୟ516€ ୦୮୮ ୦୧୩1 
0 ୩୭୮୭୦୪୯୮୮୯1୦ ୮ €୯୧୮) : 


ଏହ୍ନ ପଶ୍ଚିକଷା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଯକ୍ରୀସ୍ତ ଚବବିଦୁ/ତଭ୍ୂକ ପର୍‌ଷଥର ଅବରଖ ଚନ୍ନି 
ନଂ 15-02ରେ ସ୍ଦର୍ଶିଭ ବହାଇଅଛୁ ଏଠାଚର ଗ୍ଭଲକ ବ୍ଯାବଃସ୍‌ ୨ ସଂ ହାସ୍ୟରେ ଗୃକ୍ର 
7 ଦ୍ବାଗ୍‌ ବପାଚ୫ନସିଓମିଶର ଭାର ଥି, ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ଯୁଭ୍ଭୁପ୍ରବାହ୍ନ 7 ପଠାସ ଏ । 
ଏକ୍ସ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନାଲୁ ରଓସ୍ଫ୍ଂ୍‌ ୨୩ ଦ୍ଧାଗ୍‌ ଆବଣ୍ଯକ ଅନ୍ନୁସଂସ୍ତୀ ପରିବଶ୍ିଳ କଗ୍‌ଯାଇ- 
ପାବର । ମନେକର ଚକାଷ ଠର ଆଉ୍ୟନ୍ତଟ୍ଵଣ ବରାଧ 7 ମାପ କରାବହ୍ନବ । ଏହ୍ନ ବକାଷ 
ଠର ଓ ଗ୍ବଲକ-ବ୍ଯଂବଃସ୍‌ ,33)ର ଯୁ କ୍ତଣଣେପ୍ତ ଗ୍ର ଥୁ ବନ୍ଦରରେ ସୟୂକ୍ତ । ବକାଷ ୦ର 
ବୟୁ କ୍-ଶେଷାଗ୍ର ଚୃବ 2 8, ଗାଲ୍‌ ସ୍‌ବନୋମିଃର © ଓ ରୋଧ 7୧¡ ମଧ୍ଦେଇ ଜକି ୪ 
ସନ୍ଧୁଭ ସଂଯୁ କ୍ତ । କୋଷ ୦ ଗୋଝିଏ ଚରାଧ ୨୧୬ ଓ ଗ୍ବବ ୨୧୯୬ ସଦ୍ଦ୍ରଭ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁ କ୍ତ 
ହ୍ଲୋଇଥ!ଏ । ପ୍ରଥବମ ଗୂବ 7« ; ବହ କର୍‌ ଢାର ଥ,3 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ଵମ୍ନାନ୍ତା 7 
ପଠାଯାଏ ଓ ଉଭାର୍‌ର ଏକକ ବଦିଶ୍ୟର ବରାଧ ସନ୍ଦ / ହୁଏ, ରାହା ଦହହ୍ଵେଲେ ଚଂହ୍ରାର 
ଏକକ ବଦିପ୍ୟଯର ବଉବପାଇ = ୮7 । ଏହ୍ାାପଚର ଚସଭେବେବଲ †¢± ଦଖାଲାଥାଏ, 
ସସେବଳବେବିଳଲ ଗ୍ଭବ [ ୫ ସାହାସ୍ୟବର ବକାଷ ଠିକ୍କୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମିଃର, ସଦ୍ଧଭ ସଂପୁ କ୍ତ 
କଲି ଗାଲ୍‌-ସ୍ଦ୍ଵଳୌନଃର୍‌ର ଶୂନ ବ୍ଷେପ ପାଲି ଭାର 4 3 ଉପଟରେ ଜକ ଣର ଅବସ୍ଥାନ 
7 ଜଞିୟ କରାଯାଏ | ମଚଳକର 5327) =†) | ସନ୍ଞ ବକାଷ ଠର୍‌ ବ. ସୂ ବ. 7? 
ହୁଏ, ଭାହାହେଲେ 7? = 07 /+ | ବଶ୍ଚିନାନ ଗବ 82» ବହକରି ଗାଲ୍‌ ସବୋମିଃର୍ର 
ଶ୍ନ୍ଯବ୍ରଦକ୍ଷସ ପାଇଁ ଭାର କି ଉପବର ଜକ ଧର ନୁବଉନ ଅବସ୍ଥାନ ୮୬ ନଷ୍ରସ୍ତ 
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୪୩୪ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଟମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


କରାସାଏ । ଏଠ!'ରେ ମନେକର ଥ 2» = /; । ଏଠାରେ ଉଚଛେଖସେ ଗ୍ଯ ସେ ଗୁବ 12 
ବହ କଲେ, ବକାଷ ଠରୁ ୫ ମଧ୍ୟଦେଇ ବଦୁଂଢୂ ପ୍ରବାକ୍ରଭ ହ୍ୂଏ ଓ ବକାଷ ୦ର ଦୁଇ 


(ଚନା ଜଂ 15.12) 


ଶେଷାଗ୍ର ମଧ୍ଷରେ ଵଉବ ନ୍ତର ¿ ଡାହ୍ରାର ଵ: ଗ୍ହଂ ବ. 77୨୦ ରୁ କମ୍‌ ହୁଏ । ଏଠାରେ 
¿ =୮7|/; ! 


£ „ 2111 _ /1. 
€ 0717:  /¿ 


ରୋଧ 4୮ ସଂୟୁକ ବହବାପଚର ଚକାଷ ଟର ସ୍ରବୀହମାନା ଚରାଧ 7; ମଧରେ 
ସଦ୍ଧ 7+ ହୁଏ, ଡାହା ବହବଲ 


ଏ /¡ ¬_- == ` (2 
7 {/ 118, = ୨ ° ` >£, ୨୭ `: (15.15)] 
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ବେଦୁଂଭକ ମାଘ ୬୫୩୫ 


ସୁଜରାଂ †,, 7) ଓ 7?› 'ଜାଣି ବଳାଷ ଠର୍‌ ଆଭୀଲରୀଣ ଚରେଧ ଜାଣି 
କରାସାଇପାରରେ | 
15.16 ପୋଳଟନ ସ ଓ ମିଟର୍‌, ସୀ ଦ୍ରାଯ ରେ ନମ୍ମମାନ ୧ଗ୍ଵ୍‌ଧ ମାପ 

( \[€6$01୮€୮0);€ 0 £ 0£ 10 ୧୮ †€§15 ୯8 0¢€ ୦୨ 1 ୦୧୧୮୮1୦୮1୧୧୯୧୮) ; 

ଏକ ଓମ୍‌ କୟ୍ପା ଭାହ୍ାଠାରୁ କମ୍‌ ବରାଧ ସାଧାର୍‌ଣଭଃ ଜମ୍ଟମାନର ଚରାଧ 
ସ୍ତ୍ରବଝର୍‌ ପଗଗଣିଉ ହୁଏ । ବର୍କାଣସି ନମ୍ପମା ନର ଚରାଧ ମାପ କଣ୍ଢବା ପାରି ଆବଣ ର୍ବୀ 


ବୈଦଡ୍ଜ୍ୟୁଭକ ଘରିଷଥର ଆଚରଖ ଚନ୍ଧ୍ର ନଂ 15. 13ରେ ପ୍ରଦଶତ ବହୁାଇଅଛୁ । ଗ୍ଭଲକ- 
କ୍ୟାବଵଵରୀ ୬2, ରୁ ର୍‌ଞିଷ୍ଣାଃ୍‌ ହ୍ୟା ଓ ଗବ ୮, ସାହ୍ରାଯ୍ଯରେ ଦପାବହନ ସିଓମିଶର 


(ଚନ ନଂ 15: | 3) 


ଚାର 4⁄3 ମଷଚବର୍‌ ଆବଣ।କାଘୁ ସରବାହୁମାନା 7 ପଠାସାଏ | ସଜ୍ଞ ଭାର 3.ର୍‌ 
ଏକକ ବିଦ୍ଧିଘ୍ୟର୍‌ ରୋଧ ୮ ହୁଏ, ଭାହ୍ବାବହ୍ବବଲ ଚସଥ୍ବବର୍‌ ଏକକ ବସିଘ ଏର ବଉବ ପାଉ 
07 | 


_ ନଟଷ୍ରସ୍କ୍‌ ବମ୍ପମ୍ଭାନର୍‌ ରୋଧ ୨୧ ଓ ତାହାର ଏକ ରୁଲମ୍ଭସ୍ତ ମ୍ଭାନକ ବରାଧ 1 
ବସ୍ଥଣୀଙ୍ସ୍ୁକ୍ତ ଓ ସେମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର୍‌ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟ ବବସ୍ବ୍‌ଦ୍ତ୍‌ (ଆଂଶିକ ସ୍ଵବବର ସ୍ରଦଶଂର) 
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୪୬୨ ଵଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୃ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବଂହ୍ରମାନ୍ଧା 7, ପ୍ରବାନ୍ଧୁଡ ହେଉଛ । ଏହି ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ତାର ଏପର ନମ୍ୂନ୍ଲ୍ଵ୍‌ ଉ 
ହ୍ଲୋଇଥାଏ ୧ସ ଡାହ୍ବାଦ୍ଲାରା # ଓ 7; ଜଭସୟର ଚମାଃ ବଉବପ'ଭ 4⁄3 ଭାରର 4 
ଓ 2 ବହ, ମଧଚର ବଭବପାଡଠାରୁ କଢଛୁ କମ୍‌ ବହାଇଆଏ । ହର ୟ୍ଫଲ୍ତଶଶେଷା ଗ୍ର 
(୮୦୫101୨€ †୮€୧୮୩1୩୫1) ୦, ଚୂଲକ ବ୍ୟାଵଵେସା 5+ ର ଯୁକବଶେଷାଚା ସେଉି ବହ୍‌ 
କ4ଟଝର୍‌ ସଂଠୁକ୍ତ ଭାହ୍ରା ସହ୍ରକ ସଂଯୁ କ୍ତ ହ୍ରଂଇଥାଏ । ହ୍‌ର ବଉବ ଚଶଷାଗ୍ର 
(261€01161 ¢€୮୮୮1791) # © ୬ ଏବଂ 2ର୍‌ ବିଭବ ଶଶେଷାଗ୍ର 6 ଓ ୩ ବଗାଛିଏ 
ଚରୁୁଅ (1୮୦1୮୪୮୫୩ 1୧7) ଚାବ 122 ସୋଲ € ଜ ସୁଗ'ସୀ ଗ'ଲସଵବଚନ ।ମିବର © ଓ 
ରୋଧ ହ୍‌, ମଧବଦେଇ ଜଳ (୪ ସଦୁଭ ସଂଯୁ କ | 


ପ୍ରଥମେ 1୯ ବହକର୍‌ ଡାର ଏଥ 3 ମଧ୍ୟରର ପ୍ରବାହ୍ନ ପଠାଯାଏ । ଏହ୍ନାପଚର୍‌ 
ଗୂବ 162 ଦାରା ୩› , 6 ଓ 6 ବହ କ୍ତ ଆନୁନ୍ନମବିକ (5(006¢$3$17€17) ଗାଲ୍ଭ୍‌ଚନା- 
ମରିଝର୍‌ ସହୁତ ସଂଯୁ କ୍ର କର୍‌ ଗାଲ ସ୍ତ୍ରବନାମୂଛର୍‌ର୍‌ ଶ ,ନ୍ଯ ବବକଷପ ପାଇଁ ଭାର 242 
ଉପବର ଯଥାନଟର୍ମ ଜଳ ଧାର ଅବସ୍ଥାନ 2, ¿)› ୦) ଓ 7, ନଷ୍ୁସ କରାଯାଏ । 
ସନ୍ଦ ^ ଓ ୬; ମଧ୍ରର ଦୂରତା £) ହୁଏ, ଢାହାବହବେ 
7ୱ1\== ୮ 7 /, 


ସେଦ୍ଦ୍ବପରି ସଦ୍ଧ ୦) ଓ 7) ମଧଚର ଦୂରଚଢା 1; ହୁଏ, ତାହାବହଲେ 
7+5 £ =7 7 /2 
୭. 


ଧି ।:=-]! କମ୍‌| × =¥ × ,2 - 


{2 ୫୭୬ ଖା +£ 
( ` “.16) 


ସାଧାରଣଭଃ! 7) ର ଭନା ମାନ ନେଇ ଓ ପ୍ରଭେଂକ 7 + ପାଇ ବଭନା 7 ବନେଇ 
2¢ର ମ ନ ନଣ୍ତିସ୍ତ କରାଯାଏ । 


157 କକ୍ଲ ଭିନ୍‌ ଦ୍ଧ ସରୁ ଗୀଭିଦ୍ବାଗ୍‌ ନିନ୍ବମାନ ରଦୋେ୍‌ଧ ମାପ 
(£ 1 ୩1୮ [9001 ୪୮୩086 ?{ ୧(])୦୦ £ 1069 50111018 ` 10 ଖୁ 
£ €516109106୧) : 


ସାଧାରଣ ହୂଇଝ୍‌ବସ୍ତ୍ାନ ବ୍ରିଜ ଝୂଠ ନମ୍ବ ମାଳର ଚରାଧ ମାପ କରିବା ପାଲି 


ଅନୁପଠୁକ୍ତ; କାରଣ ଏ କ୍ଷେନ୍୍ଁରେ ସଂଯୋଗକା ସ୍ବ ଢାର ତଥା ସଂୟୁକୁ ` ବହୁ 
(୮୬୩୦୯୮୦୮୬ଗୂଡ଼କର ଚୋଧଲୁ ନଗଣ୍ୟ ଧରାସାଇ ନ ପାରେ । ବିଜ୍ଞନକ 
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ବବେଦ୍ଧ୍ୟୁଭିକ ମଂପ ୩୩୦ 


କେଲ୍‌ଭନ୍‌ଙ୍କ ଉଭ୍ଭାବଡ ର୍ଦ୍ଧଂମ୍ପେରୁ ସ୍ବଭ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହ୍ନା ସହଜରରେ ନତ୍ତିସ୍ତ୍‌ 
କରାଯାଇପାରର । ଏକ୍ଜ୍‌ ବସରତୁର ଆଚରଖ ଚନ୍ଧ ନଂ 151 ।ବର ପ୍ରଦଣ ଉ ବହାଇଛୁ । 


(ଚନ ଳଂ 1514) 

ସଥାନମେ ୪, $ ଓ £» ! ବଭିମାନ 9 ଓ 7⁄;ର ବଉବ ସମାଜ ବହାଇଥବାରୁ 
17 § = 17£ + 1,7' କ 

ବସହୁପରି ୮, = †[„\ 4 127 ¿ 

କିମ୍ଫା 12%£ = 1, 7 + ¬ 127 8 


1[7\ = 1, 7; ¬ 


କମା.  ¶ ” । ର 
72 ?1 ¬ 22 
? 7 
୮ 1 = -°, ଅଥାଭୁ 
79 " †¡ 
,, 7%=7*+ ×#„ .... 
72 


7 


2%¢ ଏକ ଅଳଣା ନମ୍ନମାନର୍‌ ବରାଧ 
ଓ # ଏକ ଦଝୁଲମସ୍ତ ମାନକ ବରାଧ । 
71, †2, ?7› ଓ ₹¡ ସଭୋକ ଜ୍ଚ 
ମାନର୍‌ ଜଣା ବଚରାଧ । ଏହ୍ଜ ବରା ଧଗୁଞ୍ଜକ 
ଏପରି ନଅସାଏ ସସ, 

7) _ 78 


ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନେନ଼ିଃର ବର ସ୍ରବାହ୍ରମୀନ୍ା 
ଶ୍ନ୍ଯ ହୁଏ । ବ୍ଯଂଚବଃସ୍ାରୁ ପ୍ରବାଦ୍ରଇ 
ପ୍ରବାଦ୍ରମ୍ବାନ୍ା ବସ୍ତ୍ଵଜିଇ ବହ୍ଵାଇ ଚ୍ିଜ୍‌ର 
ବିଭ୍‌ ନ୍ନ ପଥରରେ ପ୍ରବାକ୍ଷୁଭ ହୁଏ । ମଳେ- 
କର ଚସଚଉବଦଚଲ ଗାଲ୍‌.ତ୍ବଵନୋନହର 
ମଧ୍ୟ ବର ପ୍ରବାହ୍ଵମା ନା ଣ୍ଳ୍ୟ ସବ ଭଚବଲେ 
2£, 7") ଓ 7 › ମଧବର ପ୍ରବାହମାନା, 


(1) 
(11) 
(111) 
(01୪) 
: ରଜ ା୯୩) 
79 _ 7 
7} 7 § ] 


(15:17) 
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¥୩୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ହ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ହୂଇରାଂ ++ , 7) ଓ ହ୍‌ ଜାଣି 2:ର ମାନ ନଜଞସ କରାସାଇପ ରେ | ସ୍କୁର 
ପଣ୍ତରେ ମାନକ ଚରାଧ ୮୧ ଏକ ବମାଵୀ ଧାଉବ ଦଣ୍ଡ ଓ ଡାହ୍ରା ନ୍ରିସ୍ଵ ରୋଧ ୨ ସହର 


(ଚନ ଜଂ 15‹15) 


ଚଗାଝିଏ ପାରଦମ୍ରାନ୍ଧଦ୍ବାରା ବଣ୍ରର୍ଣୀଭ୍ଟକ୍ତ ଚହ୍ରାଇଥାଏ । (ଚନ୍ଫ ନଂ 1515) ଓ 
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯନ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ସ୍ତବାହ୍ଵମାନ୍ନା। ପଠାଯ ଏ । 


1518 ଉଚମମାନ ବଗ୍‌ଧ ମାପ (ଆ୪୩୧୫୭୪୯୮୧୮୮୮୪ ୦୮ ୮୮୫୮ 
7! €515 ୮81066) ; 


ହୁଇଵ୍‌ଷ୍ଖ୍ୋନ ବ୍ରିଜ୍‌ ସାଧାର୍‌ଣଢା ଚମ୍ଭଗ୍‌ୱିମ୍‌ କିମ୍ବା ଉଦୁକ୍ୁ ଚରୋଧ ମାପ ପାଇ 
ଅନ୍ନୁପୟୁ କ୍ତ କାରଣ ଏହ୍ବ ମ୍ଭାପ ସମ୍ବସ୍କ୍‌ରେ ବ୍ତ ଜ୍ଛ ଢାହ' ର ସୁଗ୍ରାହୁଡା ହୁରାଏ | ବସଥପାଇ 
ଟଗୋଝିଏ ବ ଧ୍ଵେସଵରୁ ଗୋଵଏ ସ୍ରବାହ୍ର ସୂଗ୍ରାତ୍ତ୍ର ଗାଲ୍‌ଘ୍ଵନୋମ୍ମିବର 6 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନୁ- 
ନମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାଳର ଅଜଣା ଚରାଧ 2୨୭୧ ଓ ଏକ ଭୁଲମ୍ନସ୍ତ ଉଚ୍ଚମାନର୍‌ ମାଳକ 
ଚରୋଧ ୮୮ ମଧ୍ୟଦେଇ ବଦ୍ଯୁତ୍ମୁପ୍ରବାହ କରାଯାଏ ଓ ଗାଲ୍‌କସ୍ତ୍ଵନୋମ଼ିହରର ବଚଷପରୁ 
ଝୁଲନାମ୍ପକ ସ୍ବରବରେ ଅଜଣାରୋଧ 2୭ର ମାନ ଵଣ୍ରିୟ୍ଵ କରାସ'ଏ । 
ଏହ୍ଲ ଟ୍ଵଭ ପାରି ଆବଶ୍ୟଯକ୍ରୀୟ୍‌ ବୈଦ୍ୟୁଭକ ପର୍ଷଥର ଆବରଖ ଚନ୍ଧ ନଂ 15. ;6ତର 
ସ୍ରବର୍ଶ୍ତ ହ୍ରେ ଇଅଛୁ । ଏଠାରେ 1୧, ଏକ ର୍ଦୃ-ପଥ ଗୂବ ଓ ୨ ଏକ ସଣା, | 


ମ୍ବନକର ବ୍ୟାଵେସ୍ଵ 9 କର ବ.ଗୂ.ବ. = 8, ଗାଲ୍‌ ସ୍ଚନୋନରର ଚରାଧ = 
ସ୍ତଥମମେ ଗବ୍ର 1୮୬ ଦ୍ବାରା ହଲକୁ ବ୍ଯାଚଵସ୍ବୀ ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମହର ସଦ୍ଭ ସଂପୁ କ୍ତ 
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ବବେଦ୍ୟୁରକ ମାପ ୪୩୪୯ 


କରଂସୀବ © ଫଳଚର ଗାଳ ସ୍ତବଳ।ମିରରେ ବଝଷେପ ହୂଏ । ମବେକର ଏହୁ 
ବବଜ୍ଷପ = 6+ | 


£¡ × 
(ଚନ ନଂ 1516) 


ମବନଳକର ଏ ସୈନ୍ନରେ ନୂଲ ପ୍ରବଂହ୍ରମଂନ୍ଧା = 7, ଗାଲ୍‌ସ୍‌ବୋ।ରଃର ପ୍ରବାହୂ- 
ମାନା = 7 ; ଓ ସଣାବର୍‌ଧ = ©+ 


“7 + -75-8 57 (ବ୍ପାଵେର୍ଵାର୍‌ ଗ୍ଵେଧ ନଗଣ୍ୟ ଧର) 
କିନ୍ତ ଖା ଆ _ __77(୫, + ୦୨) === 
ହ୍‌ ୦) ` »(୨,। +6୨) + °, ୦ 
5, + 6 

\ [ *= (5, +") ° © 5 

` ` 3 ` (5, + 6) ୮୪, ୦ * (5, + 6) 
=  } ୨ = 
ର ଉଚ (1518) 


ଏହ୍ରାପରେ ଛୁଲୁ ବଚ୍ଛ ନ୍ନ କରି 1୧୨ ସାହା ସ୍ୟରେ 2୪ କୁ ପଣ୍ପଥଚର ଅଲ୍ନ୍ଲଲ୍ତ 
କଗ୍ଵଯାଏ । ଏ କୈନ୍ଧରେ ମଚନକର ସଣ୍ଟ୍‌ର ଚରାଧ== 5୫3, ଗାଲ୍‌ସ୍ବବୋନ¥₹ର ମଧରେ 
ସବାହମାନ। = 7, ଓ ବଚକଷପ = 6) | 

ଉପରରାକ୍ତ ସ୍ଭରେ 


*=- + ୮ © == ୫ ୫ ୫୬ । 
* ¬ % (୨9 79 + 665” × # (15.19) 
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୪୪୦ ବଦ୍ଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ସୂଢର।° ସମୀକରଣ (15‹18) ରୁ (15-19) ଦାରା ସ୍ଗଳର 
2; (52 4 ୦୨) + ୭26 _ ×$ = 6; 
1((୨, + 6) + 5, 6 ି ୪ ) 


ଉପବରୋକ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣବର୍‌ ଚକବଲ ୨ ବ୍ଯଣୀଭ ଅନ୍ଯସମସ୍ତ ରାଶି ଜଣ।; 
ବଢେଣୁ ୬ ର ମାନ ନଥ୍ରିସ୍୍‌ କରାସ ଇପାଚର । 
ଟପ୍‌ ¬ଣୀ :- ସଦ୍ଦ 2୭ ଓ †! ର୍‌ ମ'ନ ଖ୍ବ୍‌ ଉଚ୍ଚ ବହ'ଇଥାଏ, ଭାହା 
ହ୍ଵେଲଲେ ସଣ୍ଟା ଆଵଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାଢି । ସେ ଷେନବର + = © = ୦ ଏବଂ 
745 6୫, 


(15 20) 


15.19 ଟ୍ଲେ ପାବନ ସ ଓମ ଟର (୮.3ଓ¥ 1୧1810 ଯ୦୮୯୧୮୧୯1୦10 ୧୧୯୮) ଓ 


ପୁଵଂରୁ ଆଚଲ୍ବଚଭ ବହାଇଞ୍ଚବା ପ୍ରସାଭଭ ଡାର ସପାଵେନ୍‌ସିଓନିଵରରେ 
(57€(୯)୧୯ ୪ 71୮€ © ୦୧୧୮୩୪୮୦୮୮୧୧୧୮) ଢାର୍‌ର ଅନୁ ପସୁବଳୁଦର ` ଅସମୀଳତା 
ଝଯାଗୁ ଓ କାରର ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍୍ପଗରେ ସଂମ୍ପର୍ଶ ଜନଡ ଚରାଧ ଚମାଗୁ ମାପକାର୍ୟା ନ ପୁର 
ହୁଏ । ରୀଲେଙ୍କ ଉଭଦ୍ଭାବଭ ପୋବନ୍‌ସିଓମିଵରଗରେ ଏକୁ ନିଁଛି ନ ଥାଏ । ଏହ୍ନ 
ଚପାଚଶନସିଓନିଵରରରେ ପ୍ରସାର ଚାର ପର୍ବରେ ଦୁଇଛ଼ ରୋଧଂ ବାକ୍ସ 7 ଓ ନୂ 
ନିଆଯାଏ (ଚନ୍ଧ ନଂ 15‹17) © ସେ ଦୃସ୍ଲୁ ବଣିଣୀଭୁଲୁ କର୍‌ ଗୋଵିଏ ଚାଲକବ୍ଯା ବେସୀ 
2, (ବ.ଗ.ବ.=¬ 7) ସହୁଇ ସଂଯୁ ବୁ କରାମସାଏ । ଏହୁ ଚପ ୧୭ନସିଓନି ଶର 
ସାହ୍ରାମ୍ୟରେ ଦୁଇଝଚ଼ ବଦ୍ଯୁଭ୍ତୁ ଦକାଷର୍‌ ୬.ଣ୍ଦ.ର ତୁଲନା କମ୍ପା ପ୍ରମମିଉ-ଂଚକଂପର 
ସାହ୍ବାସ୍ୟ ନେଇ ବକୌଣସି ବକ ୍‌ଷର ଵଂଗ୍ଟଂବ, ନଥିସ୍‌ ଇଭ୍ଯ!} କରାଯ ଇପ ରେ | 

ମନେକର ବକାଷ ୦, ଓ 
୦ ର (ବ.ଗୂ.ବ. ସଥାନମେ 77, 
ଓ 2.) ବ.ଗୃ ବ ଭୁଲନା କର୍‌ବାକ୍ୁ 
ହେବ । ଏହ କୋଷଦୂୟୁର ଯୁ ଲ୍- 
ଶେଷାଗ୍ରକୁ ୨୨ର ଝସଉି ପ୍ରାନ୍ତରେ 
ଗୃଲକ-ବ୍ଯାଚଵସୀ ୬, ର ୟୁକ୍ତ- 
ଶେଷାଗ୍ର ମୟୁ କ୍ତ ଦହ୍ଧାଇଥାଏ ସସନ୍ଧ 
ପ୍ରାନ୍ତରେ ସୟଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ 
ବ୍ଵୟୁ କ୍ତ ଶେଷ ଗ୍ରକୁ ଦଂପଥ ଗୃବ [୧ ¿ 
ଓ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋନଃର 6 ମଧ୍ବଦଇ 


୬ର ଅଘର ପ୍ରାନ୍ତ ସହ୍ବଭ ଫପୁକ୍ତ (ଚନା ନ? 15.17) 
କନ୍ବାଯାଏ । 
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ବୈଦ୍ଧ୍ଯୁହଳ ମାପ ୪୪୯ 


ପୁଥମେ 7 ଓ ଯୁଏର ବମାହ 10000 (କମ୍ପା 15000) ମ୍‌ ` ବରାଧ 
ଜେଇ ଚାଲକ ବ୍ୟାଂଵସୀ 79, ପରପଥରରେ ଏକ ¶ଖୁିର ସବ!ହ ପଠ'ଯାଏ ଓ ଏହୁ ପରବୀହ- 
ମାନ୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍୍‌ଚର ସ୍ରବଂଦା ସ୍ଥିଂର୍‌ ରଖାସାଏ। 


ଏହ୍ଲାଧରେ ୮୭୬ ସାହ୍ରାସ୍ଯର ୦। ବକାଷକୁ ଗାଲ୍‌ ଭବନ।ମିଂଵର ସ୍ବର 
ସାୟୁ ଲକ୍ଜ କର୍‌ ସେଥ୍ବରରେ ବସପର୍‌ ଶ୍ରନ୍ୟ ବଚିକ୍ଷପ ହୁଏ ସେଥପାଳଇ୍‌ ରେ ଜ୍ପପୁକ୍ତ ରୋଧ 
7 ¡ (ମଳେକର) ନିଆଯାଏ | ଏ ୧ଷନ୍ବର ଯ଼ିର୍‌ ବରାଧ ସଜ୍ଞା ଠୂକ ହୁଏ ଡାହ ବହବଲ 
(2+ + ଠୂକ) = (72 ¬) ହେବା ଉଚତ । 


ବର୍ଚିମାନ ୦କଲୁ ବହ୍ଥନ୍ନ କର୍‌ ୦୫ ୧ୟୁ କ୍ତ କରାସାଏ ଓ ଏ ବଷକ୍ଷନ୍ଧରେ 
ଗାଲ୍‌ ଭ'ବନା ମ ୭ରର ଶୂନ୍ଯ ବବକ୍ଷପପାଇ ମବନକର ?ର ବରାଧ 2 ଓ ଯର ବରାଧ 
ଠୁ) ଏବଂ (2, + ଯର =(2୮+ ଠ) | 


ପ୍ରଥମ୍ଭ କ୍ଷନ୍ଧଚର୍‌ ୨4 ଓ ୯୦, ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହୁଇ ପ୍ରବାହ୍ନମା ନ୍ର। 


ଏବଂ ୬, ର ଦୃୂଇସାନୁ ମଧରେ ବଉବ।ନୁର 


= = × 7, 
22¡ ୮୪) 


†;. 
ସମ୍ଭଭୁଲନ ଅବସ୍ଥାରେ ନ × 7୨, = | ¡  “* ହି {}} 
1 


ର୍ଦ୍ବଗସ୍ତ୍‌ କ୍ଷଞ୍ତରେ ୨୬ ଓ ଯୂକୁ ମଧ୍ୟବର୍‌ ପ୍ରବ।ଦ୍ୁଇ ପ୍ରବାହର ମାନ୍ନା 
?7= , ଆ _ 
2414-0଼ 
(ସବାହୂମାନା ସମାନ ',' 2) + ନ) = 2୬ +) 
ଏବଂ ,୨୬ର୍‌ ଦୁଇସ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ଯରେ ବଉବାନ୍ଛର 
† 
ର । 
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୪୪୨ ନଦ୍ୟଯଞ୍‌ ୭ ଚ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞାନ 


ମ୍ରମତ୍ରୁଳନ ଅବସ୍ଥାରେ 


ଶହ ୮ 
× ୮¿ =7† „ (11) 
୨ 
ସମୀକରଣ (1) © (11) ସାହାସ୍ଯରେ 
ଆ [୮୮1 _ _ ୮୮¿ _ >£ କକ ମି (15.21 
2, †5, / 7, +; 5 


[. `," (7, ¬-,\ ` ମା 


ସୃଢରାଂ “,' £) ଓ £?¿ ଜଣା ବିକାଷଦୁୟର ବ.ଗୂ ଦ. ଝୁଳନ!' କରାଯାଇ- 
ପାଚର ¦ 


ଚକାଷଦ୍ମସ୍କ ମଧ୍ଷରୁ ଚଗାଠଡିଏ ମନେକର ୦୬ ପ୍ତନତ କୌୌଷ ବହ୍ୁଲ, ଭାଦ୍ନାର 
ବଗ୍ଟ ବଚ ହ୮୬ ଜଣାଥ୍ବବାରୁ ଚକାଞ୍ଚ ଟ୯କର ଵି ଗବ. ୮୮୬ ମମୀକରଣ (15:21) 
ମ୍ବାଦ୍ଵାସ୍ୟବର ନଥ୍ରିସ୍ତ କର'ସାଇପାଚର । 


£'¡ = × 8, 


15,20 କାଲେଣ୍ଡର ଓ ଗଶ୍ରିଥ୍‌ବଵ ବ୍ରୁକ୍‌ (୦୫୩୧୩ଓ୫୮ ୫୩୯ 
୦ମ1(02 › 91101 ) ;: 


ଏହ୍ଲା ଏକ ବଞ୍ଜିଷ୍ଣ ଧରଣର ହୂଇଵଂବଷ୍କାନ୍‌ ବିଂଜ୍‌ ଏବଂ ଏହ୍ନାଦବାଗ୍‌ ଗୋ ଏ 
ସ୍ପଟ ନମଠ୍‌ 5ଗ୍‌ଧ ଢୀପମାନ ଯନ୍ନ୍‌ ସଂହାଯ?ଂରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଉ ପମ୍ାନା 
ନ୍‌ ୍ତିସ୍ କଗ୍‌ସ ଇପାଝର । 


କାଲେଣ୍ଡର ଦର୍ଶାଇଥ୍ଵ୍‌ଟମ୍‌ ସେ ବକୌଣସି ନର୍ଦ୍ଣ୍ଟ ଭାପମାନ୍ତାରରେ ବଶୁକ 
ପ୍ଲାଵନମ୍ବ ର ଗ୍ଵେଧ ସ୍ଵଦା ସମ୍ବାନ ରହ୍ନେ ଓ ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ମବସଂ ସବେ ତାହାର 
ଗେ୍‌ଧ ଏକ ନରଇଁ4ଢୁ ରବର ବୃକିପାଏ | ଉଣୁ ଏହୁ ପାଡୁନାମ୍‌ ଭାରର ଚର୍ଧ ମାପ କର 
ଡ ପମାନ୍ା ଜତ୍ତିୟ୍ତ କର' ୍‌ 'ସାଇପାଚର । ଏକ ଉବଦଣ୍ଯତ୍ତର ଘ୍ପଂ ନୂନମ ଢୀର୍‌ ଦ୍ଵାରା ନ୍ମଭ 
ଡାପମ୍ଭାନ ସନ୍ବଲୁ ପ୍ରାଟ” ନମ, ବଗ୍‌ ଧ ଚୀପମାନ ସନ୍‌ (୮];00101107 ୮ 6615 (€= 
1©€ [ମାସ କୁହ୍ର।ସାଏ 


ଏହୁ ସନ୍ତ୍ଵରେ ଗୋଃଝଣଏ ବ୍ରଣୁବ୍ଦ ପ୍ନାହୂନମ୍‌ ଡାରଲୁ ଦୁଇ ପରସ୍ତ କର୍‌ (ଚନ୍ନ 
ନ'15 18) ଏକ ଅଭ ଫଲକ (ବରାଧା) ଉପରରେ ଗୁଡ଼ାଯ ଇଥାଏ '® ଭାହାର ଦୁଇପ୍ତାଲ୍ଲଲୁ 
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ବେଦୁଦିକ ମାପ 8୨) 


ଦ୍ଟ୍‌ଇଚ଼ ଚମ୍‌ ଵା ତମ୍ବା (700°୦ ପଦା) ବା ପ୍ଲାଝ଼ଳମ୍ଭ ଭାର (ଉଦ ଢାପମଂମା) ୨୮ 
ସଦ୍ଦୁଭ ସଂୟୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଢାର୍‌କ୍ତ ଦ୍ଲ୍‌ଇ ପରସ୍ତ କନ୍ତୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବରୋଧ୍ଵର 
କରି ଗୁଡ଼ାଇଲେ ଭାହ୍ରୀ ପ୍ପପ୍ରେରକତ୍ର୍‌ (100006017€ ` 1; [{€60) ଣ୍ନଂହୁଏ | ଏଣୁ 
ପ୍ତାନ୍ତୀୟ ଵମୋଵା ଉମ୍ବା ବା ପ୍ଳାଵିନମ୍‌ ଢାରର ([1,0345) ବରାଧକୁ ଘରିପୂରଣ କରିବା 
ପାଇଁ (୦ ୦୮୩୮ ?୮54:6€) ଠିକ୍‌ ସେହୁଷର 
ଅନ୍ୟ ଦଇ ଚମ୍ପା ବା ପ୍ପାଵଳମ୍‌ର ବମ୍ଭାଶା । ମୀ 
ଡାର ୦୦ ପ୍ରାନ୍ତରୀସ୍କ ଭାର ୮ ନଜକଃବର ଅଛ 
ସ୍ଥାପିଉ ଚହ୍ନାଇଥାଏ ଓ ଏହ୍ଦ ୦୦ର ନମ୍ଟ 
ପ୍ରାନ୍ତ ପରମ୍ପର ସହ୍ଦୁଭ ସଂୟୁକ୍ତ ହ୍େ'ଇ ଥାଏ । 
ଏହୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜାର ଠ୦କୁ “ପରିପୂରକ 
ପ୍ରାନ୍ଥଂ (୦୯୦୮୮୧୮୭୫୧102 ` 1୧୩5) 
କୁଦ୍ଧାସାଏ । ସମ୍ଭସ୍ତ ଵ୍ଯବସ୍ଥାଝକ୍ତ୍‌ ଚଗାଶିଏ 
ଚୀନାମ୍ଭାହ୍ନ ନଲୀ ମ୍ଭଷରେ ରଥ୍ଜି ଳଲୀହକୁ 
ବହ କରାଯାଇଥାଏ । 

ଚଞ୍ଜ :-_କାବଳଣ୍ଡ ର ଦଣଇଛ୍ଛନ୍ତ 
ସେ ସନ୍ଧ 6୭୦ ଓ 0°୦ରରେ ବଶୁଛ ପ୍ରା 
ଜମର ବର୍‌ଧ, ସଥ ନବମ ?†\ 6 ଓ ୮1୧ ହୁଏ, 


କୀ 
୩ 


| 
କ୍ଷ 
£୍ଞ 
ଜ୍ଞ 
॥୍ଞୀ 
୍ 
୬7୍ଞ 
୍ଚା 
ଞ୍ଞା 
ଜ୍ଞ 
ନ୍‌ 
+: 
କା 
୍ଞା 
୍ଞା 
ଛା 
¬] 
୮୮ 
ଜ୍ଞା 


ଭାଦ୍ରାହ୍ନେବଲ ସୀନ୍ନଇଭ ଭାଯମାନା। ପରମର 
ମଧ୍ଯରେ ଗ୍ୟାସ କ।ପମାନ ସନ୍ତକ ସପ୍ଳେଲବରେ 
£#,6=1†\ ୧(1 + «6 + 66?) 


(15. 22) (ଚନ ନା 15,012) 
ଏଠାରରେ « ଓ 6 ଦୂଇଃି ଧ ଦାଙ୍କ ଓ ବଶୂକ ପ୍ରାଵନହା ପାଇ 
«== 3.94 × 10 `3 ଓ 6 = ¬ 58 × 107 
ଜ୍ପଗ୍ଵେକ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣ ଠର ମାନ ନମ୍ରରିସ୍ତ୍‌ କରିବାପାଇଁ ଜାଚଲଣ୍ତର , ନମ୍ବଲ୍‌ସିର 
ସ୍ବୀଭ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥୁବଲ୍‌ । ସନ୍ଧ ବବ୍ଵାଧ ଡାପସାନା ସହୂଭ ସରଲବରଂ ସିକ ସ୍ତ୍ରବରେ 
(1,11)୧6117) ପର୍ବଞ୍ଡ ହୁଏ, ଭାହାବହତାଲ 
4?, = ୮; ¢(1 + «!.) ରେ ଉଠ (1523) 
ଏଠାରର୍‌ /କଲଲୁ ସ୍ଲାଚୁନମେ ଢାପମା ନ୍ଥା କୁଦ୍ଧା ଯ'ଏ । 


୨୦ 


?\ , ¬ [\ ° 
ବର୍ଚିମ୍ରାନ, „= ଠ୍, , _ ୦; × 100 ଜର" “>. (15:24) 
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ଧୁ ଵଦ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ରୁ ମ୍ଚକ ବଜ୍ଞୀନ 


ଏଠାବର୍‌ 7, , = £°୦ବର ବବ୍‌ଧ, 11୧ = 100°୦ରେ ବର୍‌ଧ, ୮? == 0୧ ରେ 
ଗୋ୍‌ଧ କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ପ୍ଳାଵନମ୍‌ ସ୍ବେଲ ଡାପମା ନ୍ଥା /» ଗ୍ୟାସ ଭାପମ୍ାନ ସନ୍ତ୍ଵ ସ୍ବେଲ ଭାପମା ନା 
6ଠାରୁ ସ ମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକଯ ଓ ସେଦ୍ସ୍୍‌ ମଧରେ ସମ୍ପର୍କ ନମ୍ପଲ୍‌ଞିଢ ସ୍ୟନ୍ଧଦ୍ଧାଗ୍‌ ପ୍ରକଶ 
କଟ୍ଟସାଇପାରର ଏବଂ ଡାହ୍ବା ସାଢ୍ଲାଯ୍ୟରରେ 6 ନଷ୍ଫିୟ୍ଟ୍‌ କଗ୍‌ଯାଇପାର୍‌ 


୫ -®=8{ (7 -1) } ` .... (15:25) 
୮ 1007 ` 100 
ଏଠାରେ ଓି ଏକ ଧୁ ବାଙ୍କ ଓ ବଶୁକ୍ତ ପ୍ପାଶନମେ ଯାଇ ଓ = 1'5 


କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ରଣାଲୀ :-¬ବଭ୍ଲ ଢାପମାନାରେ (0°, 100° ଓ £°୦) ପୁବନମ, 
ଢାପମ୍ଭାଳ ସନ୍କ୍ଵର୍‌ ଚଗ୍‌ଧ କାବଲଣ୍ତର ଗ୍ରଫଥ୍‌ଙ୍କ ଚ୍ରଜ ସାହ୍ରାଯ'ଚର ମାପ କଗ୍‌ସାଏ । 
ଏହ୍ନା ଏକ ବଣଶିଞ୍ଟରୁଧରଣର ହୁଇଵ୍‌ଣ୍ଣୋନ ବ,୫ଜ ଓ ଏହାର ଆରର୍‌ଖ ଚନ୍ଧ ନଂ 15-19ରେ 


“ˆ 


ପ୍‌ ¦. _ 20 


( ଚନ ଳଂ 15.12 ) 


ପ୍ରଦର୍ଶଭ ବହ୍ଵଂଇଛଥୁ, ଏଠାରେ ଅନୁପାତ ବାହୁରେ ଠୂ=୫। ମୂ ଵିଳମ୍‌ ବଗ୍ଵଧ ଉ ପମ୍ଭ ଳ 
ସନ୍ବ୍‌ ( =ଚରାଧ ୮)ଲୁ ୪ଥ ବାହ୍ଧୂୁରେ ଓ ପରମୁରଳ ପ୍ରାନ୍ତ ଠ୦କୁ ନସ୍ଟ ବରାହ 
(2୧ €5151 ୟ 16୧ 0) 17) ଚରା ସଂୟୁ ଲୁ କରାଯାଏ । -ଢୁ ଚରାଧ ବା ।ହୁବରେ ଏକ ରୋଧ ' 
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ବେଦୁଂଭକ ମାପ ୪୪୫ 


ବାକ୍ସ ¢ ମଧ ସୟକ । ଏଠାଚର ¿ 23 ଏକ ଡାର (ଥ@ୈର୍ସ୍ଯ = 2[) © ଢାହାର ଏକକ 
7 ¿ ନ 5 

ଦେଘଂ` ର୍‌ ରରାଧ =7୮ । ମନେକର୍‌ ପ୍ଳାଃନମ୍‌ ପ୍ରାନ୍ତ (୮18010011) 1€808) ଢଥା 

ପଣିପୁରକ ପାନ (୦୦୮୩୮୮€୮୫୫୮108 1680)ର ଚରାଧ = © | 


ସନ୍ଧ ଥିତ ଭାରର ମଧ୍ୟବନଦୁ ,4 ର ଦସିଣକୁ ୨ ଦୁରତ୍ଗରେ ସମ୍ଭଭୁଳନ ବନ୍ଦ 
ମିଚଲ, ଭାହା ହେଲେ; 
ଯ © + + ((1+ 5 
5 ` ` ୦ [( + /(/! ¬ =”) 
କିମ୍ବା ୦4+7₹୮+ ୮ (470 =© +ହଞ8 4 /((! - 2)  [ '.' ଯୁ =5] 
କିମ୍ପା ହ୍‌ -୮୮4.୮୦୬୨୬୧୮ ଏ (15.26) 


ନର୍‌ ମାନ ନଣ୍ତିୟ୍‌ କର୍ବାପାଇି „"'ର୍‌ ମାନ ଏକ ଓମ ରୂଵ କର ସମଭୁଳନ ବିନ 
ନଷ୍ତ୍ରିୟ୍ତ କରାଯାଏ । ମଚନକର ଏହ୍ନ ନୁଉନ ସମଦୁଲନ ବନ୍ଦ୍‌ 77ର ×, ଦଷିଣକୁ 


ସୁଇରା୧ ୮! = £ 4 20×== (7 ¬ 1) + 20 × ¡ 


। ! - £ 
୨୬ ର ୨, 12 2 


ସୁ୍ରାଂ / ଜାଣି ବସକୌ ଣସି ଢାପମ୍ଭା ନାରେ ୮ ନଥ୍ରିଷ୍ତ କରାସାଇପାରେ । 
0°© © 100"୦ରେ ବରାଧ £ ¿ ଓ ୧, ¿୧ ଏ5 ଅଜଣା ଢାପମ ନା £°୦୭ର ଚରାଧ 
^, ଜାଣି ସମୀକରଣ 15.24 ସାହାଯଏ୧ର ¿+ ନଥିୟ୍‌ କରାଯ ଏ ଓ ଢାହାର ମାନ 
ସମ୍ଭୀକରଣ 15.25ଚର ବସାଇ ୫ର ମ,ନ ଭଷୁୟ କରାସ ଏ | 


ପ୍ଵାଝୂନମ୍‌ ଚରୋଧ ଭାପମ୍ଭାନ ସକ୍ଵ୍‌ ସାହାସ୍ଯବର୍‌ - 2000୦ରୁ 3040°୦ 
ପର୍ଯନ୍ଥ୍ର ଡାପମ୍ବା ନ ସଠିକ ସ୍୍ଵବବର ମାପ କରାସା ଇପାରେ । 


ସ୍ତଣ୍ଳମାଳ। 


1. ମିଃର ବୁ ଜ୍ର୍‌ ସାନୁ ସଂଶୋଧନ କଣ ଓ ଭାହୁ| କିପଣ୍‌ ନିସ୍‌ କରାସା ଏ, ବୁଝାଇ 
ଦ୍ଦଅ । ମିଶର ବଜରେ ପର୍‌କ୍ଷା କରିବାବବଚଲେ ସମ୍ମଭୁଲନ ଵଳ, ଲୁ 50 ସେ:ମି:ର୍‌ 
ଖବ୍‌ ନକଵବରୀ କରାଯାଏ କାହିକି ? 
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୪୪୭ 


ୟ, 


3. 


4, 


ଥି. 


6. 


7. 


8. 
9, 


10, 


ବିଦ୍ଯୁତ୍ତୁ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ହଳ ବଜ୍ଞନ 


ମିଃରବ,ଜ୍‌ ଓ ବକରିସଂସ୍ତୋେର୍‌, ବୁକ୍‌ ମଧରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଣଜାଅ । କେଶ୍‌ ସଂଚକ୍ଟ୍ବର 
ବୁକ୍‌ ୮ସାହାସ୍ୟରେ ଦୁଇଡ଼ ପ୍ରାୟ ସମ୍ବାନ ରୋଧର ଭାରଭଥ। କିପର୍‌ ନଷ୍ରିୟ୍ତ 
କରା ଯାଏ ? ଏକ୍ଦ୍ ଘସ୍ଵାକ୍ଷା ସମୟ ରେ ପ୍ରାନ୍ତ ରୋଧ (⁄,04-€୮୮୦1) ଜଥୁୟ୍‌ କରବା 
ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ କ ୨ 


ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଲ୍‌କସ୍ସ୍ଵନୋମି୫ର୍‌ ର ସାହ୍ରାଯ୍ୟ ନ ବଳଇ ବଗାଛିଏ ମିଁଃର୍‌ ବରଳ୍‌ ୍‌ କିମ୍ବା 
ପୋଣ୍ଡ-ଅଡସ ବାକ୍ସ ସାହାଯ ରେ ଚଗାଝିଏ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵନୋମିଃର ର ରୋଧ କିପର 
ନିମ୍ରିୟ୍‌ କରାଯାଏ, ରୁଝାଇଜ୍ଦଅ ! 


ମାନ ସେଙ୍କ ସଭ ଦ୍ବାରା ଟଗା ଵଏ ବ୍ୟାଚଶେସ୍ଵୀର ଆଉ୍ୟନ୍ତସ୍ଵଣ ବରାଧ କିପରି ନିଷ୍ପିସ୍୍‌ 
କର୍‌ାଯାଏ, ବଞ୍ଚିନା କର । 


ଚଗାଵଣ ପ୍ରସ୍ପାରିଭ ଡାର ବପାବଶନସସିଓମିଃର,ର କାର୍ଯ ସ୍ଵଭ ବୁଝାଇକ୍ରଅ ? 
ଉାହ୍ରାସାହ୍ରାସ୍ଯରେ ଦୁଇଚ଼ ବକାଷର ଵି, ଗ୍ହ, ଦ. କିଘର୍‌ ଭୁଲନା କରାସାଏ, 
ର୍ରୁଝ୍ାଇନ୍ଧଅ । 


ଝପୋଚିଵନ ସିଓମବର୍‌ ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ରମୀାନ। କିପରି ମାପ କରାଯାଏ ଓ 
ତ୍ସ୍‌ଭରାଂ ଟଗୋଛଏ ଏମି ୫ର ଦ୍ରିପର୍‌ ଆଂଶାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ଢାହା ଫ ବକର 
ବଞ୍ଝ୍ରଳା କର । 


କେଲ୍‌ ଭଳ ନ ବସରୁ ସଵଭଦ୍ଧାରା ନମ୍ବମାନର ଚରାଧ କିପର୍‌ ମାପ କରାସ ଏ, 
ରୁଝାଇନ୍ଦଅ । ସାଧାରଣ ହୁଇଵ୍ବୟାନ ବ.କ୍‌ ଦାରା ଏହା ନଥିୟ କରବା କାହିକି 
ଅନ୍ଲୁପୟୁ କ୍ତ ବବେଚକ ହୁଏ ? 


ପୋଚଃନ ସିଓମନିବର ସାହାଯ୍ୟରେ ନମୁମାନର ଚରାଧ କିପର୍‌ ମ।ପ କରାଯାଏ ? 
ମେଗ୍‌ଓମ୍‌ କିମ୍ବା ଭଦୁକ୍କଂ ଜ୍ଚମାନର ଚରାଧ ମାପ ପାଇଁ ହୁଇଝ ( ବଞ୍ଟରାନ * ବ,ଳ 
ସଭ କାହ୍ଧକ ଅନୁପୟକ୍ତ ୨ ଏକଲ ଉଚ୍ଚମ୍ଭାନ ଚବରାଧ ମାପ କର୍‌ଵାର ଏକ ଝ୍ଵିଭ 
ˆ ବଞ୍ଚିଳା କର । 

ରାବଲ ଚପାବିନ ସିଓମିବର୍‌ର ଜଢ୍ଗ ଓ କାର୍ୟସ୍ବଭ ରୁଝ୍ାଇନ୍ଧଅ ଓ ଢାହ୍ରା 


ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଚବକାଷର ବଵ, ଗୃ, ବ. କିପର୍‌ ରୁଲନା କରାଯାଏ, ଦ ୱ ଜା 
କର । 
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ବେ ଦ୍ୟୁରିଳ ମାପ ୪୪୭ 


11. କାଚଲଣ୍ତର ଭିଂଡିଥ କକ ବଳ ଓ ପୂଂନ୍ପନମ ଚରାଧ ଭାପମ୍ଭୀନ ସନ୍ତ୍‌ ସାହ୍ରାଯ୍ୟଟର 


12 


ଉଚ୍ଚ ଲ୍ାପମାନ୍ରା କିପର ଷ୍ରପ୍ରିସ୍କ କରାସାଏ, କୁୁଝ୍‌ ଇଦଅ । 


1000 ସେ. ମ: ଢାର ଦେସଯବଶିୟୁ _ ଗୋହ଼ଏ ପୋବବେନସିଥଅମନବର ରେ 
400 ବସ: ନ: ବି ର୍ସ୍ଯବିର୍‌ ବଗାଛୁଏ ସନତ କା ଡ଼ମ୍ଭୟ୍ୁମ୍ଭ କୋଷ ସମ୍ଭଭୁଳ ଉ ହୁଏ । 


ଏହୁ ଚଘାଚନ 'ସିଓନଃର ସାହ୍ଵାଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧ୍ଵଳ କେଭେ ବଉବାନ୍ତର ମାପ 
କରାସାଇପାରର ୨? 
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ଚଣାଡ଼ଶ ପର୍‌ଚଚ୍ଛଦ 


ଡାପ 5ଭୁଧଡ୍‌ 
(` ୮16୮ ୮୩୦-1;]160୦୮୮'1011;7 ) 


16] ସୀବବକ୍‌ ପ୍ରଙ୍କ ୟା (5୧୧୨୯୧]% 7; [ €() : 


ଦୁଇଡ଼ ବଭନ୍ନ ଧାଠୁର ଡାର ବା ଦଣ୍ତର ଦୁଇଧାନ୍ତକ୍ଧ ପରସ୍ପର ଫୟୁ କ୍ର କର 
ତାହାର ୭ସ ବକ ଣସି ଗୋଝଏ ଫଟସୋଗ ସ୍ଥଲକୁ ଶୀଉଲ ଓ ଅନ୍ଯଝଲୁ ଉଦ୍ଧ୍‌ପ୍ତ କଲେ, 
ପର୍ପଥବର ଜଦୁୟଭ୍ଭ ପ୍ରବ/ହିଡ ହୁଏ । 1826 ଖୀହୁ।ଦରେ ଜର୍ମୀନ ବବିଜ୍ଞାନକ ସୀବବକ୍‌ 
(5୧୭୪ ଏହା ସଥଚମ ଆବଜ୍ବା।ଁର କରଥିଲେ ଓ ଚସଥୁପାଇି ଏହାକୁ *ସୀ6ବ କ୍‌ 
ସର୍କ୍ରୟାଂ ହ ସାଏ । 


ଲୁହା ଓ ଢମ୍ବ୍ରାର ଦୁଇ ଚମ୍ଭାଃା ଭାର୍‌ (ଚନ୍ଧ ନଂ 16 1) ପରସୁର୍‌ ସହୁଭ 4 
୬ ଵଦ୍‌ରେ ୧ୟୁ କ୍ର ଏବ ଏକ ଝସଗ୍ଵାଲ୍‌ ଚଵଜ ସୁଗ୍ରାହ୍ରୀ ଗାଲ୍‌ସ୍ଵନୋନଃର © ଏହ୍ନ 


(୭ ନଂ 16.“1 (3) 


ପଣ୍ିପଥରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁଲ୍କ । ସଗମସ୍ଥଲ ଲୁ ର୍ରୁନସେନ୍‌ କ୍ଵାଳକଦ୍ଧାଗ୍‌ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ସଗମସ୍ଥଳା 
.3.କୁ ବରସଂଦୁ!ଗ୍‌ ଶୀତଲ କଲେ, ପରପଥରରେ ବଦ଼ୁ:ଭୁପବାହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ଏହୁ ପ୍ରବାହ 
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ଉଦ୍ଧ୍ତ ସଂଗମସ୍ଥଲରେ (ବସେଇବେଲେ ଏକ୍ସ ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଲର ଭାପମ୍ଭାନ୍ନୀ ବରପର୍ୟମ୍ଟ ଭାପ- 
ମାନ୍ନାଠାରୁ କମ୍‌ ) ଚମ୍ହାରୁ ଲୁହା (ଚିନ୍ଞ ନଂ 16‹1 (8)) ଜ୍ଞଗରରେ ପ୍ରବାହୁଇ ହୁଏ ଏବଂ 


ଡି ଦାର୍ୟକୟୂ ଦାଦାମାନ୍ତା ଠାର ଅଧକ 


(୭ନ ନଂ 161 (0)) 


ଗୀଲ୍‌ ସ୍ପ୍ଵନୋନ୍ବଂଵର ସାହ୍ବାସ୍ୟବର୍‌ ଏକରୁ ବଦୁ ଭଜ ସ୍ରବାହ ଓ ଉାଦ୍ଘାର ବଗ ଜାଣିହୁଏ । ଏହ 
ବଦ୍ଘ୍ୁନ୍ନପ୍ରବଂହ୍ଲୁ ଢାପ ବଦଭ୍ତ ପ୍ରବାହ (୩1) ୮୮ ୦ 16୮1 ` ୦ଧ୮୮୧୮() 
ଲୁହ୍ଘାସାଏ । ଜ୍୍‌ପଗ୍େଣ୍ତ ସ୍୍‌ଭରେ ସଂଯୁ କ୍କ ଦଇ ବିଭନ୍ନ ଧାଝୁର ଢାର ବା ଦଣ୍ତକୁ ଡାପ” 
ଘୂଗଲ ( ୮1€£୮୩୦ ୦୦୪୮) ଓ ଭାହୀର ସ୭ଭ୍କ ସଗମସୁଲନକୁ ଭାପ" ସଗମସୁଲ 
( 16 ୮1୮010-710611( ୮)) କୁହୁ ସାଏ । 


16.2 ଝାପ-ବଦୁୟଚ୍‌ ଗ୍‌ଳକ ବଳ : 


ଢାଯୟୁମଲରେ ସେଜ୍‌ ବଦ୍ଘତ୍ଭୁ ପ୍ରବାହ୍ମଡ ହୁଏ, ଭାହା ପ୍ରିପଥରରେ ଏକ ବି.ଗ୍‌.ବ, 
ଉଭବ ଚହାଇଥିବାର ସଚନା @ଏ | ଏଭ ଵ, ଗ୍ଟଂବଵଲୁ ଚାପ କବ. ଗୁ .ବ: କୁଦ୍ଧାଯ ଏ । 
ସୂଭସ୍‌ଂ ଦୁଇ କଭିନ୍ନ ଧାବୁରେ ନଖିଂଚ ଚାପଯୁଗଳର ଦୁଇ ସଂଗମସ୍ରଳଳର 
ଢାପମାଢ଼ାର ଚାରଵ୍ତମ୍ୟଂ କଯାଗୁ ୭ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର ଯେଉଁ ବ ଗ୍‌.ବ, 
ଉଦ୍ଭବ ହ୍ଦୁଏ ଚାଦ୍ରାକୁ ଚାପ-ବ.ର୍‌ .ବ. କୁଢ।ଯାଏ | ଏହୁ ବ.ଗୂ ବ.ର୍‌ ମାନ ଓ 
ଦ୍ଦଗ ଭାପଯୁଗଲରେ ବ୍ୟବଭଦୃତ ଦ୍‌ ଇଧାଭୁର ଜ୍ଵପାଦାନ ଓ ସଗମସ୍ଥଳର୍‌ ଜାପମା ନାର 
ବ୍ୟବଧାନ ଉପରେ ଜଉଁର୍‌ କରର । ଜଣ୍ଵ୍‌ପ୍ତ ସଂଗମସ୍ଥଲରେ ଭାପାୟୁଗଲଝି ଚସତ୍ତ୍‌ ଭାପ- 
ଶ୍୍ତି ଗ୍ରହ୍ନଣ କରେ, ଉ।ହ୍ଲା ରୁପାନ୍ତର୍ଉ ହହ୍ଲାଇ ବବିଦ୍ଯ୍ଭିକ ଣସ୍ତରେ ପର୍‌ଣତ ହୁଏ । 
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₹୫୦ ଛିଦୂଂଡ଼ ଓ ଚୁ ନ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଚାପ ବଂଗ୍୍‌୍‌ ବ. 6 ଢାପମାଢ଼ା ମଧ୍ଯରେ ସମ୍ବନ୍ଧ : ଡାପଯୁଗଳର 
ବ ଗହବ. ଭାହାର ଠଇ ସଗମସୁଲଳର ଡାପସା ନାର୍‌ ଭାରଡମ୍ଯ ଉପଚର କପର୍‌ ନଉର 
କଟର, ଇଂହ୍ଲା ଜାଣିବାପାଇଁ ଚଗାହଏ ସରଂଗମସ୍ତଲର ଭାପଷମ୍ମଂନା ସ୍ଥିଂର୍‌ ରଖାସାଏ ଓ 
ଅନ୍ଯଚର ଡାପମ ନାଁ ନଚମ ଚୂ କଗ୍‌ସାଏ । ଚଯଭି ସଂଗମ୍ସ୍ଥଳର ଭାପମ୍ଭାନ୍ତା ସ୍ରୁର୍‌ 
ରଖାସାଏ, ଢାହ୍ରାଲୁ ନଦ୍ଦ୍ଦେଶ ସଂଗ ମସ୍ଥଳ (ହୁ୧୮୯୮୧୮୩୮୯€ ` ¶11060(1୦୮9) ଓ 
ଅନ୍ଯନକୁ ପର୍ଗୀକ୍ଷୀ ସଂଗମସ୍ଥତଲ ୮୮ ୩4।୩୯୮1୮) କୁହ୍ଧାମସାଏ । ପରୀକ୍ଷ। 
ସଂଗମସ୍ତଲର ଢାପମାନ୍ଧୀ ଜଚମ ବୃତ୍ତ କଲେ, ପରିପଷଥରରେ ଉଭବ ବଂ.ରଗ୍ଝ ବ. ଜମେ ବୃକ' 
(ଚନ ଳଂ 16“) ପାଏ ଓ ଏକ ଜରିଏୁ  ଭାପମାନ,ରେ ଭାହା ସଙବାଧଳ ହୁଏ | ହେ 
ଭାପମାନ୍ତାଲୁ ଉଦାସୀନ ଚାପ- 
ମାଢ଼ା (ଏ €00୮741 `] ୧୮୦୮. - 
7&୯4୯୮୧) କୁହ୍ଘାସାଏ । ଏକ୍ସ 
ଜ୍ବଦାସୀନ ଢାପମ୍ଭା ନାଁ ଭା ପୟୁଗଳରରେ 
ବ୍ଯବଭୂଭ . ଧାରୁର ଉପାଦାନ 
ଉପରେ ଜଉର କଚର ଓ ବକୌଣସି 
ଦଇ ଧାରୁ ପାଇ ଭାହ୍ରାର ମୀନ 
ନର୍ଦୀଷ୍ଣ । ଜ୍ରଦ୍ଧପ୍ତ ସଂଗମସୁଲର୍‌ 
ଢାପଷମ୍ାନ୍ଧ୍ା ଏହ୍ଵାପରେ ନ୍ଞମେ ଚୂ 
କଲେ ବଂଗ୍ଲ୍‌ ର ଜମେ ହର ,।ସ ଯାଏ 
ଓ ଏକ ଜର୍ଦୀସ୍କ ଢାପମ୍ମଂନ୍ନାଚର 
9 କହି କଗା 6 1 ଏହ ଭାପା] ( ଚନା ଳଂ 16.2 ) 
ଠାରୁ ଉ୍ତତ୍ତସ୍ତ ସଗମସ୍ଥଲର ଭାପମ୍ଭାନ୍ରା ଅହୁର୍‌ ଅଧ୍ବକ ବୃକ୍ି କଲେ ଵଂଗ୍ଟଂବଂ ସୁମରି ଜ୍ଵଭବ 
ହୁଏ କନ୍ଧ ଭାହ୍ଵାର୍‌ ଦଗ ବଷତ୍ବଂଭ୍ଭ ୧ହ୍ଲାଇଯାଏ ଓ ଝଲରେ ପ୍ରବାହ୍ଵର୍‌ ନ୍ଦଗ ମଧ୍ଯ ଵପଟ୍ରକ 
ହେ ଇସି.ଏ› ଅଥ ତ୍‌ ଏ ଛେନରେ ଲୁହା-ଡମ୍ବ। ଯୁଗଳରେ ଭର୍ସ୍ ସଂଗମସୁଲରରେ ଲୁହାରୁ 
ଚମ୍ବା ଦଗତେ (ଚିନ୍ଧ ନଂ 15.1 (0) ନଦ,ଭ୍‌ ପବାନ୍ଦଭ ହୁଏ [ ସେଉଁ ଢାପମାନ.ବରେ 
ବଝ୍‌ଗ୍ଟ୍‌ ବ ର ଦଗ ବପସ୍ଵତ ହୁଏ ମହୁ ତାପମା ନାକ ବଦର୍ଯ୍ୟୟ୍‌ ଚାପମାକ଼ା (10 ₹୧୮- 
$100 1 € ୮୮୮୮ 4 (116 ) କହନ୍ତ। ଏହୁ ବପର୍ଦାପ୍ତ ଭାପମ୍ଭ ନ୍ା ଢାପଥୁଟଲର ଶୀତଳ 
ସଂଗମକ୍ଚଲର ଭାପମା ନ୍ଧ ଜ୍ଷରେ ନଉଁର୍‌ କବର୍‌ ଏବଂ ଜ୍‌ ଦାସ୍ସୀନ ଢାପମ୍ା ନା ଠାରୁ ଶୀଡଳ 
ସଂଗମଭସ୍ଥଲର ଢାପମା ନ୍ଧ ଚଯଭେ କମ୍‌ , ବୁପର୍ୟ ଥି , 907 
ହୋଇଥାଏ । ମମ୍‌ 


୦ © [7 £ 
¬ -» ଡା ଦାମାବା(୯) 


ଏକ ଲୁ ହ୍ଦାଚଚନ୍ବା ଢାପଯୁଲଲରେ ଢାପମ୍ଭାନ୍ଧା ଦହ଼ଢ ବ.ଟ୍,ବ, କପର୍‌ ପର୍‌ବର୍ଷିତ 


< 


ହନ, ଚାହ୍ଵା ଚନ୍ଧ ନଂ 15- ରେ ରାସ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦରିଭ ବହ୍ଲାଇଅଛୁ । ଏଠ ବର 
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ଡାପ ବଦ୍ଯୁଭ୍‌ ୪୫୧ 


ନିଦ୍ଦେଣ ସଂଗମସ୍ତଲର ଢାପମାନ୍ର। 0“୦ ଓ ଏହ୍ତ ଢାପମା ନାରେ ପଟ୍ଟା ସଂଗମସ୍ଥଲ 
ଥ୍ବବାଚବବଲେ ବ.ଗ୍ଟ.ବ. ଶୂନ, ହେବ । ପରିକା ସଂଗମୟିଲ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଜ୍ଷ୍ପ୍ତ ସଂଗମସ୍ତଲର୍‌ 
ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ଏଠାରେ 6` 0°୦ ପର୍ଡାନ୍ନ ବୃ କଗ୍‌ସାଇଛୁ । ଏହ୍ସ ଭାୟଯୟୂଗଲର ଉଦାସୀନ 
ଢାପମ ନ ¿„ = 285°୦ ଏବଂ ଏହୁ ଢାପମାନାରେ ବ ଗ୍‌'ବ, ସର୍ଟାଧୁଳ ଓ ଢାହା 77 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଗିଇ ବହ୍ବାଇଛୁ । ଏ ବଷମନ୍ତବର ବପର୍ଫାପ୍ତ ଡାପମାନା। ¿୮ = 57( °୦ @ ଏହୁ 
ଡାପମ୍ାନ୍ଧ ଚର ବ ଗ୍ଵଂବଂ ଶୂଳ, । ଣୀଉଲ । ସଂଗମ୍ସ୍ରଲ ର ଭାପମାନ୍ଥ। ସନ୍ଦ 0'ଲୁ ବୃକ୍ରପାଏ 
ଡାହ୍ରାହ୍ରେବଲ ଜ୍‌ଦାସୀନ ଉ ପମ୍ମା ନ୍ୀ ବୃଳଂପାଇବ ନାଣି କିନ୍ତ ବପର୍ୟାସ୍ଟ ଭାପମ୍ମାନ୍ଧା /¿ ରୁ 
(¡ଲୁ ଖସିଆସିବ, ବସପରିନ 00' =£, £(ନ ବହବ ଏବଂ ଏଠାରର ଗାାାଫ୍ଝ ୦7୪ 3 
ବନ୍ଧରେଖା ପର୍ବରେ ୧୮/୩୮ ବନ୍ଧବରଖା ବହିବ । ପଟ୍ଵାସିଂଦୁଁ(ଗ୍‌ ଜଣାଯାଏ ଚସ, 


¿ଥମ । ଭାଞ୍ଜୁକ ବା ଗାଣିଭକ ବଗ୍ଗ୍‌ର୍‌ ଅନ୍ଲୁଯାସ୍ଠଟୀ ମଧ୍ଯ ୫, ଓ £( ମଧ୍ୟରେ ଏହ୍ଜ ସମ୍ବ୍ 
ଥ୍ଵବାର୍‌ ଜଣାସାଏ । 


ବକୌଣସି ଭାପଯୁଗଲର ଭାପମ୍ା ନା ଓ ଵ. ଗୁ. ବ. ଚାଫ୍ଝ ବପର୍ୟାୟ ତାପମାନା 
ପର୍ୟାନ୍ତ ପର୍‌ବଲର୍କ୍ବ'କ (129୮8290116) ବହୁ,ଇଥାଏ | ଶୀ ଢଲ ସଂଚମା ସୁଲରେ ଭାପମାନା 
ସଦ୍ଧ ୦ଂ୦ ହୁଏ, ଢାହାହେବଲ୍‌ ବନ୍ରେଖାଝଲୁ ନମ୍ହଲ୍‌ଖିଉ ସମ୍ୀକରଣଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରକାଣ 
କଗ୍‌ସାଇପାରେ-¬ 


77= / +¥¿£° ` '' ` ୮ `> (16.1) 


ଏଠାରେ 7”=ଢାପ ବି ଗର୍ବ ବ. 
£ = ସେଣ୍ଡ'ଚରୋଡ଼୍‌, ଏକକବର ଜପ ସଂଯୋଗ ସଆୁଲର୍‌ ଭାପମ ନା ଏବଂ 
୩ ଓ ୬ ଆଚଲାଚ୍ୟ ଭାପ-ଯୂଗଲର ଦୁଇଵ ଧ ,ବାର୍ଦ ଉପବେଲ ସମୀକରଣକୁ ଅନୁର କଲଳ 
(00111€1€001ଟ1100) ` କଚିଲ, ବ ଗୁ, ବ.ର ଢାପମାନା ସହଳ ଘରିବର୍ଜନ ହାର 
ମିଲେ । 


୨ = #4- ® ୮ କ୍‌ ... (162) 


ମବନକର ଡାପମ୍ମାନ୍ନୀ ଚସଦଉବବ ବିଲ £», ବସବିତବରଲେ 77 ସଙବ୍ବାଧାକ; 
6! 


କଟ୍ତୁ ଯେବଉଟରଲେ ଏ ସର୍ବୀଧ୍ବଵକକ ଦସବିଭବବବଲ ର 


୩୮, 
ହୁ ` ୪୮ = 6“*† £„ = 
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୪୫୬ ବିଦୁ ଭଜ ଓ ଚ୍ଠମ୍ବକ ବନ୍ଞୀନ 
କମ୍ବା !„ = - ¢ ରର ଥା (163) 


ଆଲୁ ଉଦାସୀନ ଡାହମାନ୍ା କୁହାଯାଏ ଏବଂ 4 ଓ ୬ ଜଣାଥୁବଲେ ୮୫ ନଷ୍ପୟ୍ 
କଣ୍ହୈେବ । 


ଚଯଭଁ ଡ ପମ୍ା ନ୍ଧାଚରେ ଵ, ଗ୍ଡ, ବକ ପୁଞ୍ଜି ଶ୍ରନ୍ଯ ହୁଏ, ଢାହାାକୁ ବପର୍ୟାସ୍ଠ ଭାପମା ନାଁ 
କହ୍ପନ୍ତ । ସୂଡଗ୍‌ଂ ଝସେଚଢବବେବଲ ଭାପମା ନା == £|› 


ସେଚଭେବଚବଳଲେ †; = 0 
7 †?; => 2!,4 2207 = 0 


କିମ୍ପା 4 = ¬ 28 
2@ 
କିମ୍ପା ୮୩୦୦ ୫୯ ର (16.4) 
ସମୀକରଣ (16-3) © ( : 6.4) ସ'ହାଯ୍ଯବର 
= -ଏ = -$(3 4541». .... (16.5) 


ସୂଚଗ୍‌ଃ ଉଦାସୀନ ଢାପମାଢ଼ାଠାରୁ ଶୀତଲ ସଂଗମୟସ୍ପଳର 
ଢାପମାଢ଼ା ଯେବଚ କମ୍‌ ବଦର୍ଯ୍ଯୟୁ ଡାପମାଡ଼ା ଢାଦ୍ରାଠାରୁ ୭ସ ତେ 
ଅଧୁକ । 


16.3 ଚାପ-ବେ ଦୁ #ଚିକ ବଶ୍ରଣୀ ( 11)€୮୮000- €1€¢୮୮1୦ 5 €୮1€5§) € 


ବଭନ୍ନ ଧାରୁକୁ ଏକ ନର୍ଦିସ୍ତ ନ୍ତମରେ ସଳଂଇ ଏକ ବଶ୍ରିଣୀ ପ୍ରସ୍ଥଡ କଗ୍‌ଯାଇ- 
ପାରେ । ଏହୁ ଚଣ୍ରିଣୀରେ ଧାତୁ ଗୁଡ୍ଜକ ଏପଣର୍‌ ନ୍ତମ୍ବରେ ସଞ୍ଜ ଉ ବହ୍ଲାଇଥାଏ ଚୟ. ସେଥ୍ଵରେ 
ଥୁବା ବସବକୌଣସୈ ଧାରୁଲୁ ଡାହାର ପରବଶ୍ଚୀ ସେବଳୌଣସି ଧାରୁ ସହ୍ରଭ ସଂୟୁ କ୍ର କଲେ 
ସେଉି ଭାପକୁଗଲ ଭାଥାର୍‌ ହୁଏ, ଭାହାର ଶୀତଲ ସଂସୋଗ ସ୍ଥଲରେ ପ୍ରଥମ ଧାଭୁରୁ ର୍ଦ୍ଂଟସ୍କ 
ଧାରୁକୁ (ଯଦ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ସଗମସ୍ଥଲର ଭାପମ୍ବାନ୍ତା < ବିପର୍ୟସ୍ତ ଭାପମାନା) ୨ 
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ଭାପ ବିଦ୍ୟ୍ତ୍‌ ୪୫୩ 


ଵଦ୍ୟୁତ୍ଜ ସ୍ରବାନ୍ଧୃଢ ହ୍ମଏ । ଧାରୁର ଏହ୍ନ ନମ୍ମସକ୍କାଲୁ ଚାପ-ବିବଦୁ ଢିକ କଶ୍ରଣୀ 
ଲୁହ୍ଲାସ ଏ । ଏହ୍ଜ ଣ୍ରେଣାଚୁ ନମ୍ବରରେ ଦ ଥାଗଲା-¬ 


ଏଣ୍ଟଂମନନ ସୂନା ଉମ୍ଳା 

ଲ୍ଲୁହ୍ରା ଇରଜଜୟୂମ, ପୁା୫ଳମ, 
କାଡ଼୍ମିୟମ, ନ୍ଧୋମ୍ବିୟ୍‌ମ, କୋଵବଲ୍#» 
ଦସ୍ତା ନ୍ସଣ ନବକେଲ 
ରୁପୀ ସୀତା ବିସ୍ମଥ 


ଏଣ୍ଟଂମୂଳ୍ଚ ଓ ବସମଥ୍ ଦ୍ଧ ଗ୍‌ ନତ୍ମିଭ ଭାପ-ୟୂଗଲରେ ଶୀଡଢଲ ସଂଗମସ୍ଥଲରେ 
ଏର୍ଣ୍ଣ ୮ଜରୁ (@ନସକ୍କା ରେ ପ୍ରଥମ ବସ୍‌ନଥ, ( ନମସକାରେ ପରବରୀ ) କଗରର ବ ଦୟର 
( ସଦ୍ଦ ଉ୍ଦ୍ଧପ୍ତ ସଗମସ୍ତଂନର ଜାପମାନ୍ରା ¿ < ବ୍ରପର୍ୟାସ୍ତ ଭାପମ୍ଭା ନା /। ) ପ୍ରବାଦ୍ଦଭ 
ହ୍ଵେବ । 


16.4 ଇବ, ଚନ, ଚଢୁ ସାଦାଯ୍ୟବରେ ଵାପବ ଗା ବ “ଉସପୁରିର 
ବାଖ୍ୟା 2 - 


ପଦାଥର ଇଲେକ ୭୫, ନ ଦ୍ଗୁ ଅନୁଯାୟ୍ବ୍ୀ ପ୍ରଭ୍ୟୋକ ଧାରୁ ମଧ୍ରେ ବହ୍ଦୁଙ୍ଗଣ୍ଯକ 
ମ୍ବକ୍ତ ଇଲକ୍୍‌୫,ନ୍‌ ଥାଏ ଏବ ଗ୍ୟାସ ଅଧୁପର ଏହୁ ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଵ୫,ନଏଶୁଡ଼କ ଧାରୁ 
ମଧ୍ଯଚର ଏଚଣ ବଡଣଣ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଓ ଗ୍ୃୁପ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଯ୍ଫୋଗ କରନ୍ତ । ଏକହ୍ସ୍‌ ଗ୍ବପଲୁ 
ଇଲେକ୍‌ ୬ ମବୟ୍ଠ ଚାପ କୁହ୍ତ ସ ଏ । ବଭ୍ନ୍ନ ଧାରୁର ଏକକ ଘନସଃଷନ୍ତ ପ୍ରଭ ଏକସ୍‌ ମୂଲ 
ଇଲେକ୍‌ ୭୫,ନ, ସଂଖ୍ଯା (ଅଥାତ୍ତୁ ଘଳତ୍ପ) ଭମ୍ନ ୨ ଢେଣୁ ଏକ ନିଦସ୍ଟ ଗାମା ରେ 
ସେମ୍ଭାନର୍କର୍‌ ଇଲେକ୍‌ ଵ ନାସ୍ତ ଗ୍ଭପ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭଲ୍ନ । ଭାପମ୍ାନ୍ଧା ଚୂଳ .ପାଇଲେ 
ଏହ୍ଦୁ ଗୃପ ମଧ୍ଯ ବୃକଦ ପାଏ । ଯସେଢେବେଲେ ଦୁଇଵି ବଭ୍‌ମ୍ନ ଧାରୁ' ପରସ୍ଥରକୁ ସ୍ମଣ କରନ୍ତ, 
ଘନର ସାମ୍ୟ ର୍‌ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚସଢେବବଲେ ଉଚ୍ଚ ଇଲେକ୍‌ ଵମସପ୍ତ ଗ୍ବପବଶିଷ୍କ 
ଧ।ରୁରୁ ନମ୍ବ ଇବଲ୍‌କଃ ମ୍ମୟ୍ତ ଗୃପବଗିଷ୍ଟ ଧାରୁଲୁ ଇଲେକଏ,ନଗୁଞ୍ଜକ ସ୍ଥାନାନ୍ତଶ୍୍‌ତ 
ବହବ, ପାରୁଁ ପ୍ରବୃର୍୍‌ ହୂଅନ୍ତ ଓ ଫଲରେ ଦୁଇ ଧାତୁ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ସେମ୍ବା ଳଙ୍କର୍‌ ସ୍ରଂସ୍ପର ସ୍ଥଳଚର୍‌ 
ଏକ ବଭଉବୀନ୍ରର ଜ୍ଭବ ହୁଏ । ଏକ୍ସ ବଉବାନ୍ତରଲୁ ସଂସ୍ପଣଂ ବିଭବାମ୍ତର୍‌ କ୍ୁଦ୍ନାଯାଏ ଓ 
<ହା ଦୁଇଧାରୁର ଉପାଦାନ ଏବଂ ସଂଗମସ୍ଥଳର ଭାପମାନ୍ଦାଁ ଜ୍‌ପରେ ନଉଁର୍‌ କରେ । 


ଦୁଇଝି ଭ୍ନ୍ନ ଧାରୁ 7⁄1) ଓ £) (ଚିନ୍ନ ନଂ- 6‹3) ପରସୁର୍‌ ସହୁଭ 7 ଓ 2› 
ବହ୍୍‌ରେ ସଂୟୁକ୍ତ । ଏଠାରେ 21)ର ଇଲେକ୍‌୫ ମସ 712 ରୁଲନାଚର ଅଧକ; 
ତେ ଘନକ୍ମର ସା ମ୍ୀଭା ପ୍ରଭ୍ତଷ୍ତୃଭ ହ୍ଵେବା ପର୍ଦାନ୍ତ 44ରୂ 77, ଲୁ ଇଲେକ୍ଝ,ନ 
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୪୫୪ ଵିଦୁ"ଢ୍‌ ଓ ଚ୍‌ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞିନ 


ସ୍ଥାନାନ୍ତରଭ ବହବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଶ୍‌ ବହ? ଏବଂ ଏହ୍‌ ଫଲଏ୨ର୍‌ ୬, ଓ ୨୬୨ ବହଦକରେ 
741) ଓ 742 ମଧ୍ରେ ବଭବାଲର ଉଭବ 
ହ୍ରେବ। ସନ୍ଧ ଉଉ୍ଭସ୍ତ୍‌ ସଂଗମସ୍ରଲର୍‌ ଭଂପମ୍. ନା 
ସମୀନ ବହ୍ଘାଚ୍ଚଥାଏ, ଚାହ୍ରାବହଲେ ବଗାଝିଏ 
ସଂଗମସ୍ଥଲର ଵ ଗ୍ଂ ବ. ଅପର ସଂଗମସ୍ଥଲର 
ଵ. ଗ୍ଟଂ ବଥ ସନ୍ଧଭ ସମ୍ଭାଳ ଓ ବପସ୍ବାତମୁଖୀ ହୁଏ 
ଏବଂ ଚସକ୍ଥ କାରଣରୁ ପର୍‌ପଥରେ ବକୌଣସି 
ବଦ୍ଯୁତ୍ତୁ ପ୍ରବାହ୍ନଭ ହୁଏ ନାହି କନ୍ତୁ ସହ ଗୋଵଏ 
ସଂଗମସ୍ଥଲର ଢାପମ୍ମଂନ୍ଧା ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ, ଭାହ଼ାଓ 
ଦହ୍ରେଲେ ବସହ୍ନ ସଙ୍ଗମ୍ସ୍ଥଲର ଵ. ଗୁ. ବ. ଅଳ1 (ଚନ ଜଂ 16.3) 

ସଙ୍ଗ ମସ୍ଥୁଲର୍‌ ବଂ ଚା. ବ. ଭୁଲନାରେ ଅଧ୍ବଳ ବହବ ଓ ବ. ଚା, ବ.ର୍‌ ଏହୁ ଢା ରଭମ୍ୟ 
ଝସୋଗୁ ପରିପଷଥଟର ଭାପ” ବଦ୍ଯୁତ୍ତ ଗ୍ରବାହ୍ମଭ ହ୍ରେବ । ଏଠାରେ ଭାପଣଣ୍ ରୁପାନ୍ତର୍‌ତ 
ହ୍ୋଇ ବଦ୍ତ୍ଭ୍ ଣଣ୍ତିରେ ପର୍‌ଣଇ ହୁଏ । 


16.5 ମଧ୍ଯବର୍ଞୀ ଧାଚ୍‌ ସମ୍ବ୍ବଦ୍ଧୀୟୁ ନୟୁମ (୮8୫୪ £ 100€୮୮୮୧୯180€- 
!//¶€୮915) : 


ଗୋଟଏ ଚ୍ାପ-ଯୁଗଲର ମଧ୍ଯବର୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଯନଦ୍ଦି ଗୋଗଏ 
ଚୃଡୀୟୁ ଧାଚୁକୁ ଏପରି ସଂୟୁକ୍ତ କର୍‌ଯାଏ ଯେ ଚାଦ୍ରାର ଦୁଇ ସ୍ତାନ୍ତର 


(ଚନ ଳଂ 16.4) (୭୫ ନଂ 16“5) 


ଢାପମାଡଢ଼ା ସମାନ ରଦଦ୍ର, ଚାଦ୍ରାଦ୍ରେଲେ ଡାପଯୁଗଳର୍‌ ଚାପ- 
ବ. ଗ୍‌. ବ.ର ବକୌଣକି ପରିବର୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁଂ । 
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ବଦ୍ୟଯଭ୍‌ ଭାପ ୪୫୫ 


ଚିନ୍ ନଂ 16-ଏବର ପ୍ରଦର୍ଵିଭ ଭାପଯୁଗଲର କପ ଓ ୬ ଧାରୁଦ୍ଧୟ୍ତ ପରସ୍ଥର 
7+ ଓ 2, ବନ୍‌୍‌ରେ ସଂଯୁ ଚର ଏବଂ ଏହୁ ସଂଗମସୁଳଦୁୟର ` ଢାପମା ନା ` ସଥାନମେ 
£+ © {¦ | ମବନକର £: 2>¿) ଏବଂ ଭାପସମଲର ଭାପ <. ଚୂ. ବ. = 77#8 | ସଦ 
ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଲ ୮୮,/ଲୁ ବଝାଲ୍‌ ସେଠାରେ ଢୂଗସ୍କର ଧାରୁ ୦ (ଚନ୍ଞ ଳଂ 16-5) ସଂସୁକୁ 
କଟ୍‌ସାଏ ଓ ଭାଜ୍ରାର ଦୂଇ ପ୍ରାନ୍ତବନ୍ଃକୁ ପୁସବଂ ଭାପମୀନ୍ତା ୮୬୭ର ରଖାଯାଏ, 
ଢାହ୍ଘରାହେବଲେ ବ୍ଯବସ୍ଥାଝିର ଭାପଷ ଵ, ଗ୍ୃ ବଚ 7୮୬୫ର ବକିଣସି ପରବର୍ଚିନ 
ହ୍ରେବ ନାହି । 


ମଧ୍ୟବର୍ଶି ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନସ୍ଟମ ନମ୍ବଲ୍‌ଖିଉ ସ,ନଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରକାଶ କଗ୍‌ସାଏ । 
7728 = 77#^0 4 7:୦8 


2£13 = '୮^୦ - 7780 .... `. ` (16‹6) 


16.6 ମଧ୍ଯବର୍ଭୀ ଵାପମାଢ଼ା ସମ୍ବ୍ଧୀୟ ନୟ୍‌ମ 
( 1 ,0୪୮ ୦£ 100€୮୮1€419୧€ 1 € ୮20୮ 9 211 €) : 


ସଦ୍ଦ ବର୍କୀଣସି ଭାପଂଯୁଗଲର ଦୁଇ ସଂଚମଚ୍ଥଲର ଢାପମାନା + © ୮୦ 
ହ୍ରୋଇଥ୍ବବାବବବଳେ “ଢାହ୍ରାର ଡାପ-ବ୍ି ଗ୍ଟ: ବଂ, ୨7୨୬୨,, ଭାପମାମ। ୮୯୬ ଓ ୮ 
ହ୍ରୋଇଥ୍ବବାବବଟଚଲ ଉ.ପ ବି. ଚା ବଂ ୨୦୬୬ ଏବଂ ଭାଯମ୍ଭ ଛା। ର ଓ ୫ ବହ୍ବା ଇଥ୍ବବା- 
ବେଲେ, ଭାପ-ବ. ଚା, ବ. 7,*°, ହୁଏ ଭାହା ହେଲେ, 

77 ° = 7?) + 7: ;? 


16.7 ବପଲ୍‌ ଛିୟୁର ସ୍ତକ୍ଥ ୟା (୮୧€]10୯1€ £ 11 €୧ 1) : 


ବିବିଜ୍ଞନକ ବପଲ୍‌ ଛିୟ୍ଵ୍ରର 1834 ଖାଞ୍ଣାଦରେ ସୀବବକ ପ୍ରସ୍ତ୍ରବର ବଘର୍ଦ ଢ ପ୍ରସ୍ବ 
ଅବ୍ରଙ୍ଟ୍ଵାର କରିଥବବଲ । ଚସ ଦଶ ଇଥ୍ବବଲେ ଚମ ଦୁଇହ଼୍ ବଣ୍ନ୍ଧ ଧାରୁର ଭାରର ଦୁଇ 
ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପରସ୍ଥର୍‌ ସଂଯୁ କ୍ତ କର୍‌ ଡନ୍ମଧବର ବଦ୍୍ୁତ୍ତପ୍ରବାହନ ପଠାଇଲେ ଭାହ୍ବାର ଦୁଇ- 
ସରଂଗମଚୁଲ ମଧ୍ରୁ ଚଗାଝିଏ ଜଦ୍ପପ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଣୀଡଲ ବହବ । ପରିଯଷଥରର ପ୍ରବାହ୍ନର 
ନଦଗ ଵବଘସ୍‌ଉ କରିଦେ ଲେ ପୁଟଂରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହ୍ରୋଇଥିବା ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଲନ୍ଧ ଣୀତଲ ବହ୍ଵ:ଇସାଏ 
ଓ ଶୀଢଲ ବହ୍ରାଙ୍ଗଥ୍ବବା ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଳନ୍ମ ଉତ୍ଧ୍‌ପ୍ତ ହ୍ରୋଇସାଏ । 


ଚମ୍ପା-ଲୁହା ଢା୧ଯୂଗଲର ଶୀଢଲ ସଂଗମସୁଲ (୮କ)ବର ଲୁହାରୁ ଡମ୍ପା 
ନ୍ଧଗବର ଓ ଜ୍ନଦ୍ଧ୍‌୍ତ ସଂଗମ୍ସ୍ଥଲ (୮୬)ବର ଭମ୍ହାରୂ (ସୀବେକ ପ୍ରସ୍୍ବ) ଲୁହ୍ନା ଦଗରେ 
ବଦ୍ଧ୍ୟଭ୍ଧ (ଚତ୍ତ ନଂ 16.6) ସ୍ବାହୁର ହୁଏ ; କିନ୍ତୁ ଏହ ସ୍‌ଗଳରେ ଲୁହା ଢାର ମଧରେ 
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୪୫୭ ବ୍ରଦ୍ଯତ୍ଜ ଓ ଚ୍ ମ୍ଚକ ବଜ୍ଞିନ 


ଏକ ବ୍ୟାଚସ୍‌ୀ ସଂସ ଲ (ଚତ୍ତ ନଂ 16‹7) କର ସଂଗମସ୍ଥଲ 7, ରେ ଲୁହ୍ରାରୁ ଡମ୍ଭ 
ନ୍ଦଗରରେ ବଦ୍ଗ୍ୟୁତ୍- ପ୍ରବାହ୍ନ କରାଇଲେ ଏହ୍ସୂ ସଂଗମସ୍ଥଳଶ ଉତ୍ତପ୍ତ ହ୍ରେବ ଓ ଅନ୍ଯ 


ଶୀଂଚର୍ନ ¿ ୭” ଡୃ୍ 


(ଚଢ ନଂ 16‹6) (ଚଢଭ ନଂ 167) 


ସଂଗମସ୍ଥଲନ଼ ଣଶୀଉଲ ବହ୍ଲବ । ଵଣଶ୍ଜିମା ନ ପ୍ରବାହ୍ନର ନ୍ଦଗ ଵପସ୍‌ଡ କବଲ, ଉଶ୍ଚପ୍ତ ସଂଗମ 
ସୁଲ (2) ) ଶୀଢଲ ଓ ଶାଢଲ ସଂଗମସୁଲ (2୬) ଉଦ୍ସତ ହେବ | 


ଢପଲ୍ଚୟୁର ସ୍ତକ୍ର ୟା ଓ କ୍ଲଙ୍କ ଚାପ ଉତ୍ଥାଦନ ସ୍ତର୍କ ୟା -- 
ପେଲ୍‌ ଚିୟ୍ଟର ପ୍ରଘ୍ଵର ଜ୍ଲ୍ୟ୍‌୍ଘ ଢାପ ଉପ୍ସାଦନ ପ୍ରଦ୍ବବଠାରୁ ଭ୍ନ୍ନନ କାରଣ ¬ 


(1) ଜୁଲ-ଭାପ (¶୦\1€-1 ୧81) ପବ ଢୁମା ନାର ବର୍ଗ ୨ ସନ୍ଧୁତ ସମ୍ବାଲ୍ଧୁପାଖ; 
ଜନ୍ତୁ ଚପନାନିପ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନଳନକ ଭାପ ପ୍ରବ ହ୍ରମଭ,ନ୍ା ¢ ସନ୍ଧଦୁଭ ସମାନ୍ଲପାଭ । 


(11) ଜୁଲ୍‌- ଢାପ ପରିପଥରର୍‌ ଥିବା ସମସ, ରୋଧ ମଧରେ ଉସ୍ସଂଦିଉ ହୁଏ। ଏ 
ଝକ୍ଷନ୍ଧରର ଚଗ୍ବଧ ବକବଳ ଜଦ୍ଧପ୍ତ ହୂଏ । କ୍ତ ଚପଲ୍‌ ଛିୟର ସ୍ତପଗ୍ଵବବ ବେବଲ ସ୍ର ଗମ୍ଭ 
ସ୍ତଲରେ ପଣ୍ଠସ୍ତ,୫ ହୁଏ । ଏହ୍ବାଦ୍ଵାଗ୍‌ ଚଗ ୫ିଏ ସଂଗମସ୍ଥଲ ଚ୍୍୍‌ସ୍ତ ଓ ଅପର ଶୀଢଲ 
ହୁଏ । 


(୮) ଜୁଲଂଡାପ ସ୍ରବରହ୍ନର ଦିଗ ପଟର ନଉଁର କରେ ନାଦ ସେକୌଏସି 
“ଗଚର ବଦ୍ତୁୟତ୍ତୁ- ।-ସ୍ବାହୁତ ବହେ ମଧ ଚଗ୍‌ଧ ମଧରେ ଜୁଲ୍‌ଡାପ ଉପ୍ପାଦଦତ ହୁଏ । କିନ୍ତ 
ପେଲ୍‌ ୫ିୟ୍୍ର ପ୍ର୍ଥଂ ସ୍ହ ସ୍ତବାହ୍ନର ଦିଗ ଉପରେ ଜଉଁର କଟର । ଏକ ଦ୍ରଗରେ ବଦ୍ଲ୍ୟଭ୍ମ- 
ପ୍ରଵାହ୍ରଡ ବହବଲ ସନ୍ଦି ଗୋଝ଼ଏ ସ୍ରଂଗମସ୍ଥଲର ଉଦ୍ଵପ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଝ ଶୀନଲ ହୁଏ ବପସ୍‌ଉ 
ଦଗରେ ବ୍ବଦ୍କ୍ୟୁଭ୍ଭୁ ସ୍ରବାହ୍ରତ ହ୍ଲେଲେ ସବ ଉଦ୍ଧପ୍ତ ସଙ୍ଗ ମସ୍ଥଲଚ଼ ଣୀଢଲ ଏବଂ ପୁବବେଂ ଶୀଉଲ 
ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଲ ଜଦଶ୍ଵପ୍ତ ହୁଏ ! 
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ବଦ୍ବ୍ୟତ୍ତ ଡାପ ୪୫୭ 


16.,8 ଇଲେବ୍ଚନ୍‌, ଢଢୁ ସାଦାଯ୍ଯଠର ପଲ € ୟର ସରଭାବର 
ବ୍ୟାଖ୍ୟା : 


ପୁବ୍ଫରୁ କୁହ୍ଘାସାବ୍ଦଛ୍ଥ ୧ସ ସବଭ୍ଯଳ ଧାରୁବର ବହୁସଖ୍ୟକ ମୁ କ୍ତ ଇଲେଳ୍୍‌ଵ ନ ଥାଏ 
ଓ ସେଗୁଞ୍ଜକ ଧାରୁ ମଧ୍ଯବର ଗଂୀମ ଅଧ୍ମୁ ପର୍‌ ଏବଣ ଚଉବଣ ବିଚରଣ କରନ୍ତ ଏଵଂ ଗ୍ବପ 
ପ୍ରସ୍ଫୋଗ କଚନ୍ତ । ବଦଭିନ୍ନ ଧାରୁର ଏକକ ଘନବସନ୍ ପ୍ରଭ ମ୍ପକ୍ତ ଇବଲ୍‌କ୍‌ଝ ନ ସଂଖ୍ଯା ଭୁନ୍ନୀ 
ବଉ ହୁ ବମ୍ଭମାନଙ୍କର ` ଇବଲେକ୍ଵ,ମାସ୍ଟ୍‌ ଗୃପ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭୁନଲ୍ନ । ସେବଢବେଲେ ଦୁଇଵି 
ବଭ୍‌ନ୍ନ ଧାଭୁର୍‌ ଦୂଇସ୍ତାନ୍ତ କୁ ପରସ୍ପର ସଦ୍ଭ ସଂପୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ, ସେଚଢବେବିଲେ ଫଗମ- 
ସ୍ଥଲରେ ସଂସ୍ଥଶ ଵଂଗ୍ବ୍‌ଂବ. ଉଦ୍ଭବ ହୂଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭସ୍ଠ ସଂଗମସ୍ଥ ଲର ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ସମ୍ବାନ 
ହ୍ରୋଇଥଲେ, ଗୋଵଏ ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଲର ବି ଗ୍ହ ବଂ ଅନ୍ଯ ସଂଗମସ୍ଥଲର ବିଂଗ୍ହ .ବଂ ସଦ୍ଭ 
ସମ୍ଭୀନ ଓ ବପଟ୍ଫ୍‌ଉମବୁଖୀ ହୂ ଏ, ବଡଣୁ ପର୍ପଥରର ବଦୁଃତ୍ତ ପ୍ରବାହ୍ନଭ ହୁଏ ନାହ । ଭାପ- 
ସୟୁଗଲରେ ବ୍ଯାଚ୬ସୀ ସଂଯୁ କ୍ର ହହେଲେ ଦୂଇ ସଂଗମସ୍ଥଲଚର ଚସଜ୍‌ ବାଦ୍ର୍ୟ ବ ଗ୍ଟବ, 
ପ୍ରୟୁ କ୍ତ ହୁଏ ଢାହ୍ରା ଫଲରେ ବଦ୍ଲ୍ଯୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ତୃଢ ହୂଏ । 


ସଙ୍ଗମ୍ରସ୍ଥଲ ୧ ବର (ଚନ୍ନ ନଂ 16“8) ଏହ୍ନ ବଦ୍ଂଭ୍ରପ୍ରବାହ୍ନ ସଂଗମ୍ଭ 
ବଗ୍‌ ବଂର ଅନ୍ତୁକ୍‌ଲବରର ଗ୍ଟଲଇ ହୁଏ” ¡1 


ବଢଣୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହୂଣ କରେ । ଚଭଉସ୍ଛୁ ୮ 
ସଂଗମସ୍ୁଲବର ଡାପ ଉଭବ ହୁଏ ଓ ଫଲବର କକା £ 
ନ୍ବମେ ଡାହ୍ବା ଉଦ୍ଧପ୍ତ ହୂଏ  କନ୍ତୁ ୮ ୮, ନ 


ଜକଃରେ ଏହ ବଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ୍ନ ସଂଗମ ” _ | 
ବିଂଗଟ ବବର୍‌ ସ୍ରଦକ୍ଟଲରେ ଗଳଇ ହେଉ “¬ ¬ ¬ -- ¬ ---¬- ` 
ଥ୍ବାରୁ ଶକ୍ତ ବ୍ଯସ୍ତ ହୂଏ । ଭେଷୁ ଏଠାରର /¶2 

ଢାପ ବଣାସଡ ହୁଏ (4⁄4 ୪୧୦୮୦୧୯) ଓ (ଚନ ଜଂ 16.8) 

ନବମ 72୬ ଶୀତଲ ହୁଏ । 


169 ପଲ୍‌ ଚୟ୍‌ର ସ୍ତ ୟା ସ୍ରଦ ର୍ଥିନ (20€12006(୮91101 .୦% ?୧1(16€† 
£;££€ 0) : 


43 ଓ ୦2 ଦୁଇଡ଼ ଚମାଖା (ଚନ୍ଧ ନଂ 16.9) ଏଣ୍ଣମନ (5୪) ଦଣ୍ତ ଓ 
ବସଦ୍ଦୁସ୍ତ୍‌ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚମାଃାବସମଥ୍‌ ଦଣ୍ତ (01) 2୦ ସଦ୍ଵତ ସଂଯୁ କ୍ତ । ବସମ୍ଭାନଙ୍କର 
ସଂଗମ୍ମସ୍ଥଲ 23 ଓ ୦ ବହୁରେ ସମ୍ଭାନ ବଦେଶି।ର ଦୁଇହ ସରୁ ପ୍ଳାହନମ୍‌ ଭାର ଗୁଡ଼ା- 
ସାଇଛୁ ; କରୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ତ ଲୁ ସ୍ପର୍ଣ କରନ୍ତ ନାହି । ଏହ୍ନ ଭାରଦୁମ୍ଟ୍‌ ଟଗାଵିଏ ନିର 
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୪୫୮ ବଦ୍ଡ୍ୁ ଓ ଚ୍ଝଠ ମ୍ଚକ ବଜ୍ଞାଳ 


ବ୍ର ଜ୍ର ଦ୍ଇଫାଙ୍କ (୦87)ରେ ସଂଯୁ କ୍ଣ । ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଵଲୁ ସମଭୁଲଭ କର୍‌ ୍ରିଂଜ୍‌ ଢାର 
4, 2, ଉପରେ ଜକ (]୦16₹) ସାହାଯ୍ୟରେ ସସଙ୍ୁୁଲଳ ବନ୍ଦୁ 7 ନଥ୍ରିସ୍କ କଗ୍‌ଯାଏ । 
ଏହ୍ଲାପଟର୍‌ ଦଣ୍ଡ ମଧବ୍ଦଦଇ ବାମରୁ ଦସିଣକୁ ଅଥ ତ୍‌ 2 ବଜୁରେ ୬୬ରୁ 23/ଲୁ ଏକ 
ସ୍ତବ୍ରଳ ପ୍ରବାହ୍ନ ପଠାଯାଏ । ବଣ୍ଚ୍‌ମାଳ ସମସ୍ଲୁଲଳ ବନ୍ଦୁ 2, 2; ଢଗରେ / ¡ଲୁ ବସ୍ଥାପିତ 


ନ୍‌ ତ ¿ ` 


=] 
. ୬୬୩୮ ୬୮ %ୁ 


(ଚନ ଜଂ 16.9) 


ହ୍ରେବାର ଚବଦଖାସାଏ । ଏହ ବସ୍ଥାପନ ଥି ବକହସ୍ଥ କୁଣ୍ଡଲୀ ଭାରର ବଗ୍‌ଧ ବୃ 
ପାଇଥିବାରୁ ଓ ଠ ନକହମ୍ଭ ଲୁଣ୍ଡଲୀ ଢାର୍‌ର ବଗ୍‌ଧ୍ୟ ହ କାସ ପାଇଥ୍ରବାର ଦଶଏ । 
ମାନ୍ପନମ୍‌ ଢାର ଉତ୍ତପ୍ତ ହ୍ନେଲେ, ଭାହ୍ର'ର ବର୍‌ଧ ଦୃର୍ଛଂପାଏ ଓ ଶୀଢଲ ବହ୍ମଲେ ବସଗ୍ବଧ 
ହ୍ଧ ନସ ପ'ଏ । ସୂୁଭଗ୍‌ଂ ସଂଗମସାଳ 73 ଓ ୦ ସଥାନଟମ ଜପ © ଶୀଭଲ ବହାଇଥବା 
ସ.ଚନା ମିଲେ । 


16 10 ପେଲ ୟର ଗୁଣାଙ୍କ (2€1(1€67 ୦୦€୮୮୯1€୮!) 


କୌଣସ ଚାପ-ସଂଗମସ୍ଳ (7୮ €୮୮୦ 7 (406(160) ମଧ୍ୟବ୍ରଦଇ 
ଏକ କୁଲମ୍‌ ଗ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଦଦ୍ରବାଦ୍ବାର୍‌ ଅର୍ଥାଚ୍‌ ଏକ ଏ ୟୁର 
ସ୍ପବାଦ୍ର ଏକ ଠସକକଣ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ରବାହିଵ ଦ୍ରେବାଦ୍ବାଗ୍‌ ୭ସ୦।ରେ ୭ଣାଜିଚ 
ବା ଉଇବ ବଦ୍ରଉ ଥିବା ଓ କଁ ଲ୍‌ ଏକକରେ ସ୍ରକାଶିତ ଡାପକୁ ପେଲ ଚୟ୍‌ର 
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ଵଦ୍ୟଂଡ୍‌ ଢାପ ୪୫୯ 


ଗୁଣାଙ୍କ କୁଦ୍ର'ସାଏ । ଏହା'ଲୁ ଜ୍ଲ/କ୍ଲମ, ବା ଘୋଲ$ ଏକକବର ସଳ।ଶ କବ୍‌ସାଏ | 
ଏହାର ମାନ ସଂଗମସୂଲର ପରମ ଭାପମା ନା ଓ ଭାପୟୁଗଲଚର ଲ୍ୟାଗରି ଧାରୁର 
ଜ୍ପାଦ'ଳ ଉପରେ ଜଉଁର କରେ । ଭ'।ପ ବଣାସଇ ବହଭଥିବଲ ଚପଲ ଏ୫ୟ୍ଵର ଗୁଣାଙ୍କକୁ 
ଯୁ କ୍ତ।ମ୍ପକ ଧଗ୍‌ସ'ଏ '! 


ଏକ ନର୍ଦ୍ୀଷ୍ଣ ଭାପମାନ!'ଚରେ ସଦ୍ଦ ବର୍କୀଣସି ଭାପ ସଂଗମସ୍ଥଲର ପେଲନ୍ନୟ୍ଟର୍‌ 
ଗୁଣାଙ୍କ ₹ ଜଲ୍‌ / ଜୁଲମ ହୁଏ, ଭାହାବେବଲେ ସହୁ ସଂଗମସୁଲ ମଧ୍ବଦର ୮ ଏଥି ସ୍ର 
ପ୍ରବାହ୍ £ ସେବକଣ୍ଡ ପାଇ ପ୍ରବାନ୍ଦୃଭ ବହ୍ନଲେ 7 £ ଲୁଲ୍ମ୍ମ × ₹ ଜୂଲ/ କୁଳମ = ₹ 1 ଜୂଲ 
ଉାପ ଶଣୋଷ୍ଣତ୍ତ ବା ଉଭବ ବହ୍ରକ । 


କୌ ଣସ୍ସି ପରିପଥରରେ ବଭ୍ଲନ୍କ ଧାରୁର୍‌ ବଳବଦଗୃ ଭି ଏ ସଂଗମସ୍ଥଲ ଥ୍ଵଲେ ବଦ୍ୁୁଂଟ୍‌ 
ସ୍ରଵାହ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ସେହ୍ରସର୍ତୁ ସଂଗମସ୍ଥଲବର୍‌ ଚପଲଵୟ୍ତର୍‌ ଭାପନ ବା ଶୀଡଲନ ସବଵ । 
ବଉଣ୍ପ ଏହସର୍ତୁ ସଂଗମସ୍ଥଲପାଲି କ ଥଲ, ଚାପନ ନୟୃମର (]୦01€ 1.8 ୧75 ୦ 
†[€40108) ପରି୍ବରିନ ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ । ` କୌଣସି ସଂଗମସ୍ତଲ ମଧ୍ଦେଇ 7 ଏଥଣୟ୍ରର୍‌ 
ସ୍ତବାହ୍ନ £ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ସଭ ବହବଲ୍‌ ବସହ୍ନ ସଂଗମସ୍ଥଲବର ଜୁଲ୍‌ ଙ୍କ ନୟ୍ବ୍‌ମ 
ଅନୁଯାୟ୍ଳୀ 


_ ,/2&/4:7 7 £ ହି ତ ଧମ 
£= ୨7 ˆ (168) 


କିମ୍ବା ୪72 = 7? /£ 4 # 7 £ 
ଏଠାଚର୍‌ 77 = କ#ଲ୍ସୀ ଏକକବିର ଢାପ 
୮ = ଢାପର୍‌ ସଂମନ୍ନ୍ଵ କ ରୁଲାଙ୍କ 
5 = ଏମ୍‌ ଏକକଚର୍‌ ବର୍‌ଧ 
#' = ଚସୁଲ୍‌,¥ ଏକକଚର ଚପ: ଗୁଣାଙ୍କ 
ପେଲ୍‌ଟୟୁର ଗୁଣାଙ୍କ ନଣ୍ଡଂୟ୍‌ :-୧ପଲଛ଼ମ୍ଵର୍‌ ଗୁଣାଙ୍କ ନଞ୍ରିୟ୍ତ କଣ୍ଵବା 
ପାଇଁ ଢାପପୁଗଲ ର ଚସବଳୌୀଣସି ସ ଗମସୁଲଲୁ ଚଗା।ଶଏ କ୍ବଲ୍ବଦ୍୍‌ ମା ଃର୍‌ରରେ ଥ୍ଵବା ଜଲଚର୍‌ 
ନମକ୍ନିଡ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ପର୍‌ଷଥବର୍‌ ପ୍ରରାହ୍ନ ପଠାଯାଏ । ସଦ୍ଧ ପରିପଥରେ 7 ଏଥୟ୍ଟର୍‌ 
ପ୍ରବାହ୍ନ £ ବମ୍ପକେଣ୍ଡ ପାଲି ପ୍ରବାହ୍ଦୁଭ ହୁଏ ଧବଂ ଜଲବର୍‌ ଛମଭନ୍ତ୍୍‌.ଭ ଅଂଶର ବସ୍‌ଧ = ହ୍‌ 
ଓମ୍‌, ଓ ଉନ୍ମଧ୍ଯରେ ଉସ୍ସନ୍କ ଭଂଷ 77) କ୍ାଲସ୍‌ ହୁଏ, ଭାହାହେଲେ 


୦୬ 771 = / ` #/ + # 7? £ ବି ଛା (6 9) 
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₹୬୬ ଵଦୂଂଭ୍ଭ © ସୁ ମ୍ହଳ ଵଜ୍ଞାନ 


ଏଠାଚଝରେ ₹=ଗ୍ଦରେଲ୍‌ଃ ଏକକରେ ବପଲ୍‌ ଛିସ୍ତର ଗୁଣାଙ୍କ ପ୍ରଦଂହ୍ର ନଗ 
ନ୍ରପସ୍‌ଦ ହ୍ରେବାଦ୍ବଂଗ୍ବ ସନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ଡାଷ 77 2 କ୍ୟାବଲାସି ହୁଏ, ଢାହୀବହେବଲେ 


୯77: = 1 !1\¿ - 7 / £ ଜଉ ଯେ (16:10) 
ଉପର୍‌ ଲ ଦୁଇ ସମୀକରଣ ମ୍ଵାଦ୍ସ୍ୟରେ 
+= ¿୬ (77) - ୮: 2) ୦୮(?1 4- ୧ ) (6) -- 62) ` 9 (16.11) 
` ` 2[୮£ 21 £ 


ଏଠାଚର 77 = ଜଳ ଘରିମ'ଣ 
= କ୍ଯ!ଲେସ୍‌ମିଃରର ଜଲିଦୁଲା 
(0+ - ୮୬) = ଢାପମାନା ପର୍‌ବର୍ମ 


16.11 ଵାପ-ଯୁଗଳ ସତି ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନ ସୟୋ।ଗ : 


ଚମାସନ୍‌ ସ୍ରକ୍ତ ୟୁ। ପୃ ଳି ସ୍‌ ଚନା ¬ ଲୂହ୍ଦା ଓ ଡମ୍ବା ନର୍ମିଭ ଏକ ଚାପ- 
ୟୁଗଲର (ବନ୍ଧ ଳଂ 10'10) ଗୈଡଏ ନ୍ରିଂଗମ୍ଭସରଲ ଜଦ୍ତପ୍ତ (ଭାପମାନା 772 ପରମ) ଓ 
ଅନ୍ୟଚ଼ ଶୀଉଲ (ଡାପମା ନ୍ଧା 77) ପରମ) ଚହଲେ ସୀ ବବକ୍‌ ପର୍ଞ ୟ୍ତା। ଫସଲରେ ପର୍ପଥଚର 
ବଦ୍ତ୍ୟଭ୍‌ ପ୍ରବାକ୍ର୍ରଡ ଚହ୍ଘଦ । ପେଲ୍‌ ଛପ୍ଟ୍‌ର୍‌ ପ୍ରସ୍ତବ ସଲରରେ ଉଶ୍ଵପ୍ତ ସଂଗମସ୍ତଲବର୍‌ ଭାପ 
ଣୋସ୍ତତ (&09801096€0) ବହୁବ ଓ ଶାଡଳ ସଂଗମ ୍ରଲରରେ ଢାପ ଜ୍ଭବ (2,¥୦1୪€0) 
ହ୍ଲେବ । ଏଠାରେ ଉଭବ ଭାପ କୁଲନାଚରେ ଚଣାରିଉ ଭାପର ଅଧ୍ବକ୍ଯ ପର୍‌ଷଥଚର 
ବଦ, ତ୍‌ ସବାହ କଗ୍‌ଏ । ଜଣ୍ପ ସଂଗମସୁଲବରେ ଶେ ସଭ ବହୁଉଥିବା ଢାପର କହୁ ଅଂଶ 
ବଦ୍ଦ୍ଯତ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନ କରୁଥିବା 
ବଧ୍ୟବଦ୍ରାୟ୍ୟ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ଭା 
((75€101 \\7୦୮) ) ଘୁପା- 


ନ୍ତତ୍ଚିତ ହୁଏ ଓ ଅବଶିଞ୍ଟୁ ଅଂଶ ଡ୍‌ଝୁଫ 1: †¡ ଶୀଚଳ 
ଶୀଡଲ ସଂ ଗ ମ୍ ସ୍ଥଳରେ 

ପରିତ୍ୟକ୍ତ (୮୧୯୧7୨୧୯୮୯୧୦) ଚମ୍ମା 

ର 5 6 0 (୭ନ ଳଂ 16.10) 


ଯୂଗଲଳରେ ବଦ୍ଧ ଭ୍‌ ପ୍ରସାହ୍ନଵଭ ହେଲେ, ବଗାଛୁଏ ସ୍ରଂଗମସ୍ଥଲରେ ଭାପ ବଶ ଞ୍ରିଭ ହ୍ୂଏ ଓ 
ଅଳ”ଡ଼ରେ ଭାପ ଜଭବ ହୁଏ | ସୂ୍ଦସ୍ଂ ପେଲ ଚିୟୁର ପ୍ତଘ୍ଵବଲୁ ସ୍ବତିବର୍ଭ! (1୧୧୪୧୮- 
୫1୨16) ବବିବଚ ନ | କର୍‌ସାଇପାରେ | କରୁ ପର୍ପଥରେ ସେଉଂବଦୟତ୍‌ ପ୍ରବାହ ଉଭବ 
ହୁଏ, ଢାହା କ୍‌ ଲ ଚାପ (1୦01€ 1¶€ ©) ମଧ ଉସ୍ପାଦନ କବର । କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ 
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ବଵଦୁ ଭ୍‌ ଭାପ ୪₹୬୪ 


ଜଲିଂଡାପ ପ୍ରବାହର ବଗ ଉପଚର ଜଉଁର କଟର ନାଵି ଓ ଚତୁ ଅସ୍ତଭବର୍ଚୀ 
(1୮₹୧୪୧€୮୫1୦16) । ସୁଢଗ୍‌? ସମ୍ପ,ଆ ପରାବର ଚନ ('୪୮୮୦1€ ୦୩1୧) ସରଭବରିୀ 
ହ୍ରୋଇ ନ ପଂଚର । କନ୍ତୁ ପରିଘଥର ବଗ୍ଵଧ ସବ୍ଦ ଖ ବ୍‌ କମ୍ଭ କଣଦ୍ଦଆଯାଏ, ଅଥୀଉ୍୍‌ 
ଢଭାପଯୁଗଳଚର ବ୍ଯବଦ୍ଦୃଭ ଧାରୁ ଖର ୧ମାହା ହୂଏ ଡାହାବହଟଲ ଜଲ, ସ୍ତଘ୍ପ୍ବଲୁ 
ନଗଣ୍ୟ ବିବେଚନା କର୍‌ ଥଯ ଇଣ'ରେ ଏବଂ ଏ ୧ସିନରେ ଭାପ-ପୂଗଲବିକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ 
ପ୍‌ ଭିବର୍ଞୀ ଵାପ-ଇଞ୍ଞାଂ ନ୍‌ (2€¢୮୧୦( £[€4£ ଯମ 10€ ) ସହୁଇ ଭୁଲନା କସବ- 
ଯାଇପାଚର୍‌ । ଭାପଂଇଞ୍ଜ `ଳରରେ ଭାପ ଉଚ୍ଚଭାପମ୍ଭନ୍ଥା ବଣିଷ୍ଣ ଉତ୍ଥ (୯5୦।୯୮୦୭ରେ 
ବଣାଖଭ ) ଦୁଏ ( ଓ ନମ୍ବଡାପନମାନ୍ନ।ବଶିଷ୍ଣ ଶୀଚ୍ଚକ (5101) ରେ ପରତ୍କ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ 
ତାପଗଢି ବଜ୍ଞନର ସ୍‌ ନସ୍ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ୁସାୟ୍ଠ୍ରୀ ଏଠାଚର ବଶାଷତ ଓ ପର୍‌ଭ୍କ୍ତ 


ଡାପର୍‌ ଅନୁପାଢ ଜ୍ସ୍ତ୍‌ ଓ ଣୀଢଳର ପରମ୍ଭ ଭାପମ୍ଭା ନ୍ଥାର୍‌ ଅନ୍ଜୁପାଉ ସହ୍ଧଭ ସମ୍ଭାଳ, 
ଅର୍ଥାତ୍‌ -- 


ଏଠାରର୍‌ 77: = ଶୋଷିଭ ଭାପ 
27) : ପର୍ଭାକ ଭାପ 
7': = ଜ୍‌୍ସୂର ପରମ ଢାପମାନା 
7”¡ = ଶୀଭକର୍‌ ପରମ ଡାପମ୍ାନ୍ଧ। 


ମଚ୍ଚନକର ଏଠାଚର ଭାପଯୁଗଲର୍‌ ଉଦ୍ଧପ୍ତ ଓ .ଶୀଇଲ ସ୍ଵଂଗମ୍ବସ୍ତଲର ପରମଭ- 
ଡାପମା ନାଁ ଯଥାନ୍ବମ 7'› ଓ 7'£ ଏବଂ ଢନ୍ନୁଧବର ୩ ଗ୍ଚଜଂ ପ୍ରକାହ୍୍ୁଭ ବହତ୍ତକ୍ । ପରମଭ- 
ଢାପମ ନି 7”, ଓ 7'¡ରେ ଥିବା ସଗମସୁଲର ` ବପଲଵିସ୍ୁର୍‌ ଗୁଣାଙ୍କ ସହ ସଥାଵଚମ 
#¿ ଓ #୮ ହୁଏ, ଭାହାବହରେ 7'› ଚର ବଣାଷଭ ଓ 7, ବର ପର୍ତଂକୁ ହେଉଥିବା 
ଶଣ୍ତର୍‌ ପର୍ମାଣ ସଥ¦ନଚେମ 77 ଓ 71୩ ବହବ | 


„ ଚଶ,ହିଉ ଭାପ 773 = ର 


ଓ ପର୍ଭଂକୁ ଭାପ /7)= -; 
ତ୍ମୁଢଗ୍‌ଂ ଭାପ-ଗଭ ବଜ୍ଞନର ଦ୍ଵ ଗସ୍କ ବସ୍ତମଭ ଅନୁଯାସ୍ଟ୍ରୀ 
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୧୬୬ ବିଦ୍ୟଙ୍ଜ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବଳ ବନ୍ଞନ 


7) - †\ _ 7 ¬ 7 
କିମ୍ବା ୦" ମୁ 


କମ୍ବା == ଲା୪ି୨-(7, -7' ) 
କମା #, ¬ #¡ < (7'› = 7”, ) “` ୩ = ଧ ବାଙ୍କ 
“, ଚପଲ ଛୟର ବୀ: ଗ୍ଟ ବଂ 77 “୮୨୮୬ 7୮) “ର ରା (16.12) 


ଜପଟ୍ଗ୍କ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣରୁ ଜଣାଯାଏ ବସ ପରପଥରେ ଉଭବ ବହଉଥବା ବ: ଗତ ବ; 
ଜ୍ଦ୍ଵ୍‌ପ୍ତ ଓ ଣୀଇଲ ସଂଗମସ୍ର। ନର ଢାପମାନ୍ରାର୍‌ ଢାରଡମ୍ବ୍ଯ ସ୍ଦ୍ଦ୍ୃଭ ସମାଲୁପାଗ, ଅର୍ଥ।ଭ୍‌ 
ବିଃଗ୍ଟ୍‌ବ: ଓ ଭଂପମାନ୍ନାର ଭାରତଡମ୍ବ ମଧ୍ଯଟର ଏକ ଗ୍ରଂଫ୍‌ ଅଙ୍କନ କବଲ ଭଂହା ଏକ 
ସରଲବରଖା ବହବ ; କନ୍ଛୁ ପସୀ୍ଷାଦ୍ବାଗ୍‌ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯାଏ ଚସ, ଵପର୍ଯାୟ୍ଠ ଭାପ- 
ମାନ୍ଧା ମଧରେ 5: ଗୃ: ବ: ଓ ଡଢାପମ୍ଭାନ୍ଧାର ଢାରଉଜମ୍ୟ ଗ୍ରାଫ୍‌ଡ (ଚନ୍ନ ଜଂ 16‹2) 
ପରବଲଗ୍ତିଂକ । ଭାପଯୁଗଲ ପ୍ରଭ୍ର ଢାପ-ଗରଂବଜ୍ଞନ ପ୍ରଚସ୍ବାଗର ସଲାଫଳ ଓ 
ପର୍ୟବବକ୍ଷଣ ଫଲାଫଲ ମଧ୍ଯଚର ଏହ୍ନି ଅମ୍ପେଲ ପର୍ଯାଟଲ୍ବଚ ନା କରି ଅଧ୍ୟାପକ ଇଇଲ୍ନୟ୍ବମ୍ଭ 
୭ମ୍ସନ, (ଲଡ଼ ବକଲଭନ୍‌) 1851 ଖଞ୍ଜାଦ୍ରେ ସନ୍ଚନା ୧ଦଇଥବଲ୍‌ ସେ ଭା ପୟୁଗଲର 
ସଂଗମ୍ଘ୍ରଲରେ ଡାପମ୍ବା ନାର୍‌ ଭାରତମ୍ବ ଚସାଗୁଂ ପର୍ଳପଥବର ଚସେ ଚକବଲ ଚପଲ ଓଛୟ୍କର 
ବଂଗ୍ଟ୍ୟବ୍‌: କାର୍ୟଯାଳରେ ଭାହା ନୁହେଁ ¬ ଏହା ଳଂଗ୍ରାଡଢ ପର୍‌ପଥର୍‌ ଅନ ।।୧୩ ଅଂଶଚର୍‌ 
ଢାପମାନ୍ନାର ଭାରଜମ୍ୟ ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବଯଗ୍ହ୍‌ ବ: ମଧ୍ଯ ଉ୍ଭବ ହୁଏ । ଏହ୍ଜ 
ବଯ ଗ୍ଭ ବଃ ଵମସନ୍‌ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କର୍ଥୁବାରୁ ଏହାକୁ ଚମ୍ବସନକ୍‌ ପ୍ୟର୍କ୍ର ୟା 
ଲୁହାସାଏ । 


16.12 ଚମ୍ସନ, ପକ ୟା (11)୦୩୫୦୩ %[[6%ପ : 


ଜଇଲ୍‌ସ୍ତମ୍‌ ହମ୍‌ ସନ- ଦଣାଇଥବଲେ ଚସ ୧ଳୌଣସି ଢାପ- -ଯୁଗଲ ପରପଥଚର 
ବିଦ୍ୟୁଢ୍‌ ପ୍ରଵାହୂଉ ବହେଲେ ଢଂପମ୍ଭାନ୍ନାର ଢାରନ ମ୍ୟ ସୋଗୁ କେବଲ ଜାହା ର ସଂଗମସ୍ୁଲବରେ 
ଯେ ଶଣ୍ଡ ଣେ ଷଷଉ ବା ଉୟବ ହୁ ଏ ଚାହ୍ରା ନୁହେଁ - ଏହି ଶକ୍ତି ଢାପଯୁଗଳର ଏକ 
କମୀଳକ ଉପାଦାନର ଦୁଇସ୍ନ୍ତ ମଧ୍ଯରେ ଚ୍ତାପମାଢ଼ାର ଡାରଚମ୍ୟ 
ଯୋଗୁ ଏକ ବା ଉଭୟ ପଇଁ ବାଦ୍ରୀର ସମୁଦାୟ ଦେର୍ସିୟଏ ଦଗବେ 
କଶାସ୍ରଚ ବା ଉଉବ ହୁଏ । 


ସୁଡଗ୍‌ଂ ବକୌଣସି ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ାର୍‌ ବିଭ୍‌ଲ୍ନ ଅଂଶରେ ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ଭୁନ୍ନ ବହ୍ରାଇଥ୍ଵଲେ, 
ଚଲ୍ମଧ୍ଯରେ ବଦ୍‌୍‌ଂଢ୍‌-ସ୍ତବାହ୍ନ ଫଳରେ ଣଣ୍ତର୍‌ ସେତଉ୍‌ ଶଶୋପଣ (4„।୨୫୦୮୮୯1୦୮) ବା 
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ବିଦ୍ୟ୍ୟଡ୍‌ ଢାଷ ୪୬୩ 


ଉସ୍ପାଦନ (୪୪୦୧) ହୁଏ ଭାହ୍ରାଲୁ ଵମ୍ସନ, ପ୍ରନ୍ଥସ୍ଫା କୁଦ୍ଧାଯାଏ । ଏହ୍ନ ପ୍ରଜସ୍ବା 
ପ୍ରଭ୍ବଶ୍ଶୀ ଅବ । 

ଝଗୋଶାଏ ମୌଵା ଭମ୍ବା ଦଣ୍ଡ କି: ର ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତର ଭାପମ୍ମାନ୍ନା ମଦ୍ଦ ସମାନ 
ରଖାଯାଏ ଓ ଭାହ୍ନାର ଠିକ୍‌ ମଧ୍ୟତ୍ବ୍ବଗ ୦ ଲୁ (ଚନ୍ଧ ଳଜଂ 16.11) ଜଵ୍ଣର କର୍‌ ଢାହାର 
ଢାପମବା ନାଁ ଖ ବ୍‌ ଉଚ୍ଚ କଗ୍‌ସାଏ ଭଢାହ୍ରାବହ୍ନଲେ ଭାୟ ପର୍‌ବହ୍ରନ ଫଲରର୍‌ ଭାହ୍ରାର୍‌ 
ଦୁଇପ୍ତାନ୍ତ ଥଁ ଓ 5 ର ଢାପମ୍ାନ୍ଧା ସମ୍ବାନ ହ୍ଵେବ । ବଶିମ୍ଭାନ ଦଣ୍ତ ମଧରେ ଥ୍‌ ରୁ ୬ 


ଗପଠାଚଣାଷ ଣା ତାପାତ୍ର ପଦନ 


(ଚନ ଜଳଂ 16.11) 


ଦ୍ଦଗରର୍‌ ବଦ ଥୃତ୍ତ ପ୍ରବାହ୍ରୁଢ ହ୍ନେଲେ ଓ ରୁଲନାରେ ଓର୍‌ ଜାଯପମ୍ଭାନରା ଅଧ୍ଵକ ବହୁବ । 
ସୂସ୍‌ଡଗ୍‌? ଏଠ ରେ ବଦ ଭର ସ୍ରବାହ୍‌ ଫଲରେ ପ୍ରବାହ୍ନ ଦଗରେ ଡାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତଶ୍୍‌ଡ ହୁଏ । 
ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତ ଟମୁସନ୍‌ ପ,ଭାବ କୁହାଯାଏ । ୦୩, >, 445, ୬ ସିଭୃର 
ଧାତୁବର ଏକ୍ସ୍‌ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭ୍ଵବ ବଦଦେଖ ସା ଏ । 


ଗାତାଭ୍ରପ୍ରାଦନ ଡାଉ୍ବତା ତାଣା 
4 ୦ > 


କସହ 


(ଚନ ନଂ 16.12) 


କନ୍ତୁ ସନ୍ଧ ଗୋଵାଏ ଲୁହ୍ନା ଦଣ୍ତ 4/୨ର ମଧ୍ଗ୍ବ୍ବଗ ଠକୁ ଉଦ୍୍‌ପ୍ତ କର୍‌ସାଏ ଓ 
ଢାହ୍ନାର ଦଇ (ଚନ୍ଧ ନଂ 16,12) ପାନର ନମ୍ହ୍‌ ଢାପମ୍ଭାନ୍ନୀ ସମ୍ବଭାନ ଥାଏ ଭାହ୍ରା!।ବହ୍ଲେଲେ 
ଝନ୍ଧଧ୍ଯରେ ® ରୁ 8 ଦ୍ଦଗରରେ ବଦ୍ୟ୍ଯତ୍ତ ପ୍ରବାହ ବହଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଏର ଭାପମାନ୍ତା 9 
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୪୭୪ ଞ୍ବଦ୍‌୍‌ୟତ୍‌ ଓ ଚମ୍ପକ ବଜ୍ଞନ 


ଖୁଲନାରେ ଅଧ୍ବକ ଵହ୍ବେବ । ସୁଢଚ୍ନାଂ ଏ ସୈନ୍ଧରେ ବଦ୍‌ ଭର ପ୍ତବୀହ୍ନ ଫଲରେ ପ୍ରବଂହ୍ନର୍‌ 
ବପସ୍ୀଡ ନଗରେ ଭାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତୟ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଏହାକୁ ବିୟୁ କ୍ତ ହମ୍‌ ସନ, ପ୍ରସ୍ତ୍ରବ 
କୁହାଯାଏ ! 2, 01, ୦୦୬୧/, /¥£ ପୁରୁ ଭ ଧାରୁବର ଏହି ପ୍ରସ୍ତବ ଦେଖାଯାଏ । 


ଉପଟଗ୍ଵଲ୍ତ ବକ୍ଷନ୍ମରରେ ବଦୂୟଭ୍ଭ ପ୍ରବାହ୍ନର ଜଗ ବପସ୍ଵାଭ ହହଲଲେ ୫ମ୍‌ ସନକ ସ୍ରନ୍ଧ ପ୍ତ 
ମଧ୍ଯ ଵବପଙ୍ଫଭ ବହ୍ବାଇସାଏ । 
ସ୍ପାସୀ (2୬)ରେ ୫ମ ସନ, ପ୍ରସ୍ବବ ଦେଖାଯାଏ ନାହି । 


16.13 ଟମସନ, ଗୁଣାର୍କ ( 116୮୮5୦୩୮ ୦୦୧୮1୧1€୮/) : 


କକୌଣସ ପରିବାଦ୍ରୀର ଦୁଇ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟଚର ଢାପମାଢ଼ାର 
ଚାର୍‌ ଚମ୍ୟ 1°୦ ବଦ୍‌ ' ଇଥିବଲ ଓ ଡନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏକକ _ ବଦ୍ୟୁଚ୍ପ, ବାଦ୍ର 
ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇ ସ୍ରବାଦିତ ଦ୍ରେଓଲେ ଯେଉ ଣକ୍ତି ଶା ବା 
ବିଭବ ସ୍ପଏ ଢାଦ୍ରାକୁ “ଟମସନ୍‌ ଗୁଣାଙ୍କଂ” କୁଦ୍ଧାଯାଏ । ଏଦ୍ବାର ଏକକ 
କ୍ଲ/କୁଲମ | 


ବକୌଣସି ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀର ଦୂଇବନ୍ଦ୍‌ ମକ୍ଷଚର୍‌ ଡୀପମା ନାର ଢାରଉମ୍ମୀ ଯୋଗୁ ଚସଥ୍ବବର 
ସେଞ୍ତ ଛାଗର . ବ. ଜଭବ ତୁଏ ଡାହାକୁ ୭ମମନ୍‌ ବ ଗ୍ୁଂବ କୁହ୍ରାଯାଏ । ଚଡଧୁ 
ବକୌଣସି ପରର ବ୍ରାଦ୍ରୀର ଦୁଇ ବନ୍ଦ୍‌ ମଧ୍ଯଚେ ଏକକ ଚାପମାଢ଼ା ଚାରଚମ୍ୟ 
ଯୋଗୁ ୭ଯଉଁ ଟମ୍‌୍‌ସନ, ବଂ ସ୍‌ ବ. ହୃଏ ଢାଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ଯ ଟମ୍‌ସନ, 
ଗୁଣାଙ୍କ କୁଦ୍ବାଯାଏ । 


ଏନ ଗୁଣାଙ୍କ ଭାପମ୍ଭାନ୍ଧା ଉପରେ ନଉଁର କରେ । ସବ୍ଦ ୭ମ୍‌ ସନ୍‌ ଗୁଣାଙ୍କ 
6 ହୁଏ 5 ସଦ୍ଦ ପରିବା ସର୍‌ ୩ ଢାଯମା ନ୍ଧ ଵଣିଷ୍ଣ ଏକ ବନ୍ଦୁ ରୁ ୩” + # † ଢାପମ'ନା 
ବଣିଷ୍ଣ ଏକ ବହ୍‌ ଲୁ ଏକକ ଚ୍ଛଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତସ୍ତ୍ ହ୍ଏ ତାହ୍ରାହ୍ନେଲଲ୍‌ ଶଶ୍ୟ୍ରଭ ବା 
ଉଦ୍ଭବ ଣଣ୍ଡର ପଣ୍ଣମାଣ 7୩ ୮ ବହବ | ସୂଚର୍‌ଂ ୧, ଏକକ ବଦ୍ବ୍ୟଭୂର 7°୦ ଢାପମାନା 
ବୃଝ୍ ପାଲି ଶେ ନ୍ିଚ ହେଉଥିବା ଡାପଣଣ୍ି ଓ ସସହ ଦୃଞ୍ଗୁରୂୁ ଏହ କୁ ଵଦ୍ଂଭୂର ବଣିଞ୍ଡ 
ଢାପ (5୮€୯1‡16 ]¡୧8୯ ୦£ †;16€6(୮161୧7)) କୁଦା।ଯାଏ । 


ଵମ୍୍‌ସନ୍‌ ଗୁଣାଙ୍କ ୩ ମଯ. କ୍ତାମ୍ପକ ବା ବସ୍‌ କ୍ଛାମ୍ବକ ବହ୍ଲାଇପାରରେ । ସେତ 
ପରିବାର୍ସୀରେ ଜ୍ଜଦ୍ଦ୍୍‌୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଜଚଲକୁ ବଦ୍ବ୍ୟତ୍ଭୁ ପ୍ରବା ହ୍ରଭ ଦହଦଲ ଭାପ ଉ୍‌ଭବ 
ହୁଏ› (ଅର୍ଥାଭୂ ବ. ଡା. ବ ର ଢଗ ନମ୍ହ୍‌ ଭାପମ୍ାନ୍ଧାରୁ ଉଚ୍ଚ ଭାପମୀ ନ୍ଧା ନଗରେ) ବେଦ 
ପରିବାସ୍ତ୍ରୀର ମ୍‌ ାକ୍ତାସ୍ବକ । ସନ୍ଦ ଉଦ୍ଧ୍‌ସ୍ତ ଅଞ୍ଚଲରୁ ଶୀତଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଦ୍‌ୟଭ୍ଜ ପ୍ରବାହ 
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ବଦ୍ଦ୍ୟର୍‌ ଭାଧ୍ ୪୬୫ 


ବହେ ଭ(ପ ଶଶ ଷଇ ହୁଏ (ଅର୍ଥ ଭ୍ବ୍ର ଗବ. ଉଚ୍ଚ ଭାପମ ନାରୁ ନମ୍ଫ ଭାପମ୍ମାନ୍ରା 
ନ୍ଦଗରେ) ଭାହ୍ରା ହ୍ଲେଲେ 7 ବସ୍‌, କ୍ତାସ୍ଵକ ହ୍ରେବ । 


ସୀସାର ୭ମ୍ବ ସନ ଶୁଣାଙ୍କ ବା ବଦ୍ଯଚ୍‌ବିଶିଷ୍ଟ ଚାପ ଶ୍ନ୍ଯ । ମଚନକର 
12 


2 ୦୬ ଧାରୁର ମଧବନ, 
ଠର (ବନ ନଂ 163) 

ଉାପମ୍ପାନ୍ନା 72 ଏବ ପ୍ରାନ୍ଜ 7 
ବିନୁ 4 ଓ ର ଢାପମାନା 
7'2 ଏବଂ 7 > 7; 


ଉାପମା ନ୍ଧାର ମାନ ଚନ୍ନ ବର୍‌ ଶ୍ୟଚଳ 

ବକାଵା ` (୦୪୯10806) % ” ୬ ସପ୭ଣଗଣ ତ /- 0 

ଦ୍ଵଂଟ୍‌ ସ୍ରଦ୍ଦର୍ଶିଜ ହ୍ଵୋଇ ଅଛୁ । ୦ 

ଏହ ଧାରୁ ` 0:24 ° 

4.-»⁄5 ନଗରେ ବଦ,୍ଯତ୍‌ (ବନ୍ଦ ଳଂ 1613) 

ସୁବାହୁଉ ହେବଲେ, 4 ) ଅଂଶରେ ଢାପ ବଣାସପଭ © ୦ 2) ଅଂଶବର୍‌ ଭାପ ଜଭବ ହୁଏ | 
†, ଏଠାରେ $ମ୍ସନ୍‌ ବ.ଗୂ.ବ.ର୍‌ 


@ଗ 40୦ ମଧଷଚର୍‌ 4->୦ 
ଏବଂ ୦. ମଧରେ 2->୦ 


ଓ ୦ ଯୁ କ୍ତାତ୍ସକ । 


ସେହ୍ଦୂପର୍‌ 24,୦୫8, 
ଅନ୍ଯ ଏକ ଧା ଣୁ ( ୭ଉ୍ଭ 
ଳଂ 1014) ଏବଂ ଭାହୁାର 


`© 4 ଗଦଦକ୍ବ । = ୮୭୬୩୮ଗ୩୬୩%, 


୦ତୟ୍କ୍କା ଚ୍ଛଳ ମଧବହ୍‌ ୦, ର ' ଢାପନାଭ। 

` - [ଲ=-₹୧  » ଏ ଜି 
7 ପ୍ରାନ୍ୂୱନଦ୍‌ ଓ ଓ 

(ଚଭ୍ତ ନଂ 16:14) ଃରୁର ଭାପମ୍ଭତ୍ରା 7”, 


ଠାରୁ ଅଧ୍ଵଳ । ଏଠାରରେ 4୨୭୫, ନ୍ଦଗରେ ବଦ୍ୟଯତ୍‌ପ୍ରବାହ୍ରଭ ବହ୍ରଲଲେ ୨କ୦, 
ଅଂଶ୍ରରେ ଭାପ ଜ୍‌ଭବ ହୁଏ ଓ ବ.ଗ୍'ଂ ବଚ.ର୍‌ ବଗ ୦,-»4,¡ ଏବଂ ୦, 8, 
ଅଂଶର ଭାଗ ଚଶାଷିର ହୁଏ ଓ ବଂ. ଗୁ ବର ନ୍ଧଗ ୦କ-୭୫, ଏବଂ ୩ 
ଵସ୍‌, କ୍ଫାସ୍ବକ । 
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୪୬୭ ବଦୂ୍ଭ ଓ ଚ୍ହ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


ସନ୍ଧ ବକୌଣସି ପରି ଚାସ୍ତ୍ରୀର୍‌ ୭ସବକୌଣସି ଦୁଇବନହୁ ମଧ୍ଯରେ ଚାପମୀନ୍ଧାର୍‌ 
ଭାରଚ ମ୍ବ 07' ହୁଏ ଓ ଏକ୍ସ ଦୂଇ ବହ୍‌ ମଧ୍ଟର ଏକକ ପ୍ରବାହ୍ନ ଏକ ଦସବକଣ୍ଡ ଯାଇଁ 
ପ୍ତବାଦ୍ଦ୍୍ ହୂଏ, ଜାହ୍ସାଦ୍ବେଲେ ଏଠାରେ ଚଶାଷ ବା ଉଭବଶକର ପରିମାଣ = ୩୩7” | 
ସୂଚଗ୍‌ଂ ସଦ୍ଧ କୌଣସି ପରିବା ସ୍ତର ଦୁଇ ସ୍ତାନ୍ତର ଭାପମା ନ୍ଧ ସଥ ନମ 7'¡ ଓ 7'¿ ହୁଏ 
ଚା ହ୍ଲାହ୍ବବଲ ମୋଡ଼ ବଶାଵିଇ ବା ଉଦ୍ଭବଣକ୍ତର ଘର୍‌ମାଣ 


7'2 
= / %#7 
71 


“.ˆ ପରିବାଙ୍ସ୍ର୍‌ ଦୁଇବହ୍ନ୍‌ ମଧରେ ଏକକ ଢାପମ୍ଭାନ୍ମୀ ଇାରଚମ୍ ପାଲି ଉଦ୍ଭବ 
ବା ଗ୍ଭ ବୀ =, ବଚଣ୍‌ ୩୧୮ ଢାପମ୍ଭାନ୍ନୀ ଭାରଗମ୍ବୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭବ ବଂ ଗ୍ଭ: ବ: 
67 = 7୩7 | ପର୍ବାସୁର୍‌ ଦୁଇପାନନର ଢାପମାନା  7'\ ଓ 72 ବହବଲ, ସେଥୁବର 
ଜଭବ ଚମାଶ ବ: ରୂ: ବ: (୭ମ୍ସନ୍‌) 


୩ 
£= / ୧#= / ¢#୮ .ଜ ଉଚ (୦୩୬୨ 
୫ 


16.14 ଟମ୍ବସନ୍‌ ଗ୍ରକ୍କ ୟ୍ବା ସ୍ରଦର୍ଶିନ (:0€600୦0୮$£† 8111 ୦ ` ୮ ]¡)୦୮୩5୦1୮) 
†;116€60) : 


30 ସୋହିଏ ଧ- ଆକାରର ବମ ଶା (ଚନ ନଂ 16‹15) ଲୁହାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 
ଭାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ପାରଦ ମରେ ନମଭକ୍କ ୭ । ଏହ୍ଲାର ବାହୁ 4 2 ଓ ୨୦ ପ୍ରଭ୍ୟେକର 
ମଧ୍ୟଗ୍ବଗରର ପ୍ପାଵିନମ୍‌ ଜାରର୍‌ ଟଗଵଧ୍ବତ କୁଣ୍ଡଲୀ ୮୮ ଓ ଠୁ ଗୁଡ଼ାବଦ୍୍ରୋଇଛ୍ଥ ଏବଂ ଏକ୍ସ 
କୁଣ୍ଡଲୀଦ୍ମସ୍ତ ଟଗାଃୁଏ ମିଵର ବ୍ରଂଜ୍‌ର୍‌ ଦୁଇଫାଙ୍କ (୦୫୮) ରେ ସଂଯୁ କ୍ତ । ପ୍ରଥବମ 
ଲୁହ୍ଲାଦଣ୍ଡଚ ବନ୍ଧଘ୍ସ୍ଗ ୬ଲୁ ଜଶ୍ତପ୍ତ କଗ୍‌ସାଏ । ଏହ୍ନାପରେ ବ୍ର ଜଝୂକୁ ସମ୍ଭୁଲନ କର 
ବି ଜାର 7.7,⁄£ ଜପରେ ସମରୁଲନ ବଛୁ 7୪ ନଥି କର୍ସାଏ | _ଦଶ୍ଶିମାନ ଲୁହ୍ଲାଦଣ୍ଡ 
ମଧ୍ଯରେ ଥ.,ଃଠ କ@ଗରେ ପ୍ରବଲ ବଦୁୂଯତ୍ୁ ପ୍ରବାହ (10 ଏର୍ମ୍‌ ।ୟ୍ଵର) ପଠାଇଲେ 
ସମନ୍ଗୁଲନ ବନ୍ଦ୍‌ ୬୮ ୍ଦଗବର ବସ୍ଥାପି ହ୍ଵେବ । ଏହ୍ଲା ୮ର ବେଧ ବୃଦ୍ ପାଇଥ୍ଵବାର ଓ 
ଠର ଟଝ୍ଗ୍ନେଧ ହ୍ରାସ ପ'ଇ ଥ୍ବବାର ଅଥାଭ୍ତ 2 ଅଧ୍ବକ ଉଦ୍ଧ୍‌ୟ୍ତ ଓ ଠୁ ଣୀଜଲ ଦହ୍ଲାଇଥ୍ଵବାର 
ଦରଶି'ଏ ; ସୁଚଗ୍‌ଂ ନମ୍ଳ୍‌ ଭାପମ୍ଭାନ୍ନୀ (4) ରୂ ଉଚ୍ଚ ଡାପମ୍ଭାନ୍ଧା (ଓ) ନ୍ଦଗରେ ବଦ୍ୁଯୟଜ୍ଜ 
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ବଦ୍ୟୁତ୍ତି ଭାପି ୪୬୬ 


ପ୍ରବାଦ୍ଦୁର ହୈବଲେ ଭୀଷଣକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଓ ଜ୍‌ଚ୍ଚ ଭାପମାନୀ (2) ରୁ ନମ୍ବ ରାପମ୍ୀନ୍ା 
(୦) ଜ୍ଦଗରେ ବଦ୍ମ୍ୟତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରବାହ୍ନଜ ବହ୍ଵବଲେ ଇାପଣକ୍ତ ବଣାଫିଂଇ ହୁଏ । ସ୍ରବାହ୍ନର ଜ୍ଞଗ 


18(¶ (74୮) 8 


&±* 
୯୯ _¬%1୧୯୧ପ¦ 


(ଚନ ନଂ 16' 15) 


ବପସ୍‌ର ବହେଲେ ଅର୍ଥାଭୁ ୦ଥ ଥ ଜ୍ଞଗବର ଵଦ଼ୂୟରୁ ସବାଭୁତ ହେବଲେ, ସହରୁଲଳ ବହ୍‌ 7, 
ଦ୍ଧଗରେ ବରସ୍ଥାପିର ହୁଏ ଓ ଏହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍‌ ୦୦ ଝର୍‌ ରା ଘଣଣ୍ତ ଉ୍ଭସ୍ସାଦଳ 6 48ଚର ରାପ- 
ଣଣ୍ତ ବଣା ଭ ହେବାର ଜଣା ଯାଏ । ଏକ୍ଗ୍‌ ପସ୍‌ଷା ଵମ୍‌ସନ୍‌ ପ୍ରନ୍ଥଂସ୍ଟାର୍‌ ସର୍ଯଭା ପ୍ରମାଣ 
କଚର । 


ଭମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ବଳଇ ଉପବବାକ୍ତ ସ୍ଵଭବର ଵମସନ୍ବ୍‌ ପ୍ରନ୍ନ ସବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଣ୍ଵବା ସହଜ 
ନୁହେଁ କାରଣ ଇମ୍ହାର ୫ମ୍ସନ୍‌ ଗୁଣ'ଙ୍କ ଖୁବ୍‌ କମ୍ଭ ଓ ଭାପ ଘରିବା୍ଟ୍ରଢା ଅଧ୍ଵକ ବହ୍ବାଇ- 
ଥ୍ଵବାରୁ ବସଥ୍ଵରେ ଉଚ୍ଚ ଭାପସ୍ତ୍ରବଶ୍ଭା (0181 ୧ 12୮; 06୮8 £ 111 € ୦୮ଉ¡୦1୧ ୧) ସମ୍ଭବ 
ନ୍ତୁହେଁ । 
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୪୬୮ ବିଦ୍ୟଡ୍ଧ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 
16 5 ଚାପ ଯୁଗଳର ©ମାଟ ବି: ଚା: ବ: 


ମଚଳକର ଚମ୍ଘପା ଓ ଲୁହ୍ଲା ନତ୍ମିଭ ଟଗୋହଏ ଢାପଯୂଗଲର (ଚନ୍ଞ ନଂ 16. 16) 
ଦୁଇ ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଲ ^ ଓ ର ଭାପମାାନ୍ଧାଁ ସଥାନ୍ତମେ 7୮ ଓ 7”, ଏବଂ ୧ଘଲଳସ୍ଟର୍‌ 
ଗୃଣାଙ୍କ ସଥ'ନବମ ₹¡ ଓ #¿ । ଵମସନ 
ଗୁଣାଙ୍କ ସଥ ଞଚମ୍ଭ ୧୦, ଓ ୮୮ 
ବହଜଉ | ମଚନକର ` 7'› > 7'¡ | ଭାପ- 
ମାନ୍ଧାର ଏହ୍ସୁ ଭାରଉମ୍ୟ ଯୋଗ୍‌ ପଲଛ” 
ପଥଚର ବଦ୍ଛ୍ୁତ୍ମ ପ୍ରବାହ୍ଦୂଭ ହ୍ରେବ ଓ 
ଚାହ୍ରାର ନ୍ଦଗ 53 ମଧ୍ଯଚର ଚମ୍ପାରୁ ଲୁହ୍ଵା 
ଓ 4 ମଧ୍ଯଚର ଲୁହାରୁ ଚମ୍ପା ବହବ । 
ଏହୁ ପ୍ରବାହ୍ମଦୀଂଗ୍‌ା (୬ ଝଘଲଵିୟୃର 
ପ୍ରନିୟ୍ତା ଫଲଟରେ ସଂ ବଚସାଗ ସ୍ଥାନଟର ଓ 
(୬) ଵମସ୍ସନ୍‌ ପ୍ରନ୍ଥ ୟା ଫଲରେ ଡୂଇ 
ଧା ସମ୍ବୁଦାସ୍ତ ବଜୈର୍ଘ୍ୟ ଦଗବର ଶକ୍ତ (୭ନ ନଂ 1616) 
ଶୋଶିଢ ଓ ଜ୍ଭବ ବହବ । ମଚନକର ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧ। = ¢ ଓ ଭାତ୍ରା ¿ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 
ପ୍ରବ୍ବୀଦ୍ଦୁଢ ଦ୍ଵେ୍ତଛୁ । 


ଡମ୍ପା 


(6) ପେଲ୍‌ ଛୁସୁର୍‌ ସ୍ଭାବ ଦୃ'ର-- 
ସଂଗମ ସାନ 33 ରରେ ବଶାଵିର ଣଣି < #,[/ ଉଠା କଥା ।୮) 
ମ୍ବ ଗମ ସଲ .4 ରେ ଜ୍ଭବ ଶକ = 7¡1¢ 
କମ୍ହା ଣଶୋଷଚ ଣଣ୍ତି = ¬ 7; 1£ ରା ର (11) 
(୬) ୭ମସନ, ସନଛିସୃ ଦାସ 


ଢମ୍ବାର ୧ ୟୁ କ୍ତ ସ୍ଵକ ଓ ଏଠାଚର ଇମ୍ହା ମଧ୍ୟରେ ଶୀଉଲ ପ୍ରାନ୍ତ (୮୧) ରୁ 


ଉଦ୍ଧସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ (7୮୧୬) ଦଗରେ ବ୍ଦ୍ୟୁତ୍ତ୍‌ ସ୍ରକାହ୍ଥଡ ବହଉ୍ତଥବାରୁ ଶକ୍ତ ଚଣାଷ ଉ ହୁଏ । 
ବଢଣୁ ଏଠାର 


7 
ଶୋଷ ଇ ୩ 47 


7 


*୫+‹ ( 11) 
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ଛ୍ଦ୍ୟଡ୍‌ ଢାପ ₹୬୪ 


ଲୁବ୍ଧାର 0 ବଯୁ କ୍ଫାସ୍ବଳ ଓ ଏଠାରେ ଲୁହ୍ରା ମଧରେ ଉତ୍ପସ୍ତ ସ୍ରାନ୍ତ (7”°୬ ରୁ 
ଶ୍ରୀତଲ ପ୍ରାନ୍ତ ( ୩ °¡) ନ୍ଦଗବର ବଦ୍ୟୁତ୍ଭୁ ଗ୍ରବାହ୍ରଉ ବହ୍ରଜତ୍ର ଓ ଚଇଣୁ ଶକ୍ତ ଣଣାଷିଉ 
ହୁଏ । ବଇଣୁ ଏଠାଚର୍‌ଂ 


7: 
ଶୋଷ୍ଵିଭ ଶକ୍ତ = - ୪ / ୧୭୩୮ ବଢ ଓ ଜଗା 
#& 
ସ୍ଥୁଜତ୍ସଂ ସମ୍ପ୍ୁୱୱ୍୍ ପର୍‌ପଥରେ ଚମ୍ାଶ ବଣା ଦି ଭ ଣ୍ନ୍ତ 
7'› 
=(#, ¬ ୭୍‌)/4 ୮ / (୨୦,¬ ୪୪୭୬୩୮ `“ ` (1641) 
7 
ଲାପ ଯୁଗଲର୍‌ ବମାବ ଭାପ <, ଗୃ, ବ. (ସୀବବକ୍‌) ସଦ୍ଦ 7 ହୁଏ ଚାହାବହୁବଲ 
'†¿ 
ଫୁ; 1/ == (୩୬ ¬ ₹1)1/ + 1 / (6୦୯, ¬ 77,) 77” 
71 
7୬ 
କମ୍ବା, 77 = # ¬ ₹)+ /| (୧୦, - ୩)୫,୩୮ `... -.. (1605) 


7 
ସୁୁଚଗ୍‌ଂ ଝାପଂଯୁଗଲ ପରିପଥର ପଲ୍ଚୟ୍‌ର ଓ ଟମ୍ସନ, 
ବ:; ¦ ଚ: ବର ବୀକଗାଣିତିକ ସମଷ୍ଟାା ଝାଦ୍ରାର୍‌ ସୀବେକ ବ: ସ୍‌ ବ: 
ସହିଵଂ-ସମାନ । 
16.16 ଝାପ-§ବେଦୁ ଏଚିବ କ୍ଷ ମଚା ( ୮16୮ 100 €]€୦୯୮1୮୯ ୦୧୩୧) ; 


କୌଣସି ଵାପ ଯୁଗଲର ଚାପମାଢ଼ା ସଦିଚ ଢାପଂ-ବି ଗ୍‌. ବ, 


ପରିବର୍ଭନର ଢ଼ାର ଠୁ ଝାପ-୫ବଦୁଚିକ କ୍ଷ ମଚୀ କୁଦ୍ଦାଯାଏ । 
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9 ଵ୍ଵିଦ୍ଯଝ୍ଧ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ବଳ ବର୍ଞନି 


ଯଦ୍ଧ ବକୌଣସି ଚାପଯୁଗଲର ଦୂଇ ସଗମ ସ୍ଥଲର ଭାପମ୍ଭାନ୍ନା। 7' © 7' + 77 
ଏବଂ ଚପଲହଛିୟ୍ଠର ଗୁଣାଙ୍କ ସଥଂନ୍ନଚଶ ₹ ଓ ୩୩୩ ହୁଏ ଏବ ଭାପମ୍ଭାଜାର୍‌ ଏହ୍ନ 
ସାମାନ୍ୟ ଭାରଉମ୍ବ୍ ଚସେଂଗୁ ପର୍ପଥର ଚମୀଵ ବ ଗ୍ୃଡ. ବ. 75 ହୁଏ ଭାହାବଦ଼ବଲ 
ଜ୍ଞମୀକରଣ (16' 15) ସାହାଯ୍ୟରେ 


677 = 2₹ + (70, ¬ ୨୪୬୭୩୮୨୮୮  ““-. ଉଃ -.. ` (16“16) 
`. ଭାପଂଯୁଗଲର ଭା ପଂ ବବଦୂ ଭକ କମଭୀ 
=+ = ¥+ ',¬ 6୫) ନ ୧ © (1607 


16.17 ` (8) ପଲ୍‌ ଟିପୁର ଗୁଣାଙ୍କ 5 ଚ[ପ-କବବୁ"ଏଚିକ କ୍ଷ ମବା : 


ମନେକର ଟଗାଶିଏ ଡମ୍ପା-ଲୁଦ୍ଧା ଭାପଯୁଗଳର ଦୁଇ ସଂଗମ ସ୍ଥଲରେ ପରମ 
ଢାପମୀନ| †' ଓ 7' + 77” ଏବଂ ଚଷଲ୍‌ ଛସର୍‌ ଗୁଣାଙ୍କ ସଥାନତେ 7 ଓ # + ୩7 | 
ଚମ୍ବା ଓ ଲୁହ୍ଲାର୍‌ ଵମ୍‌୍‌ସଳ , ଗ୍ଣାଙ୍କ ସଆନ୍ନଦମବ ୧୦, © 6୫୧ ବହୁଜ୍‌ | 


ଦପଲଛିସ୍କର ଗ୍ରସ୍ପବ ଓ ଵମ୍‌ସନ୍‌ ପ୍ରର୍ତ ୟୁ ଉଭୟ ପ୍ରଭବର୍ଶୀ (ହ୍‌୧୧୧୮୭1୬1୭) | 
ସନ୍ଧ ଚା ପନ୍ୁଗଲରେ ବ୍ବଦ୍ଦୃଭ ଭାର୍‌ ଖନ(ବ୍‌ ଚମାଵା ହୁଏ ରାହାବହ଼ଲେ ପର୍ଷଥବର୍‌ ଜ୍ଲ, 
ଭାପ ପ୍ରନି ୍ଟରା (ଅସ୍ତଭବର୍ୀ) ନଗଣ୍ୟ ହ୍ବେବ ଏବଂ ଏ ଚକ୍ଷନ୍ଧର୍‌ ଢାପଂ ବବଦ୍ୁଭକ ପର୍ପଥ- 
ହଣକ୍ପ ଗୋଡ଼ଏ ଆଦର୍ଶ୍‌ ଭାପ ଇଞି ନ, ସହ୍ଇ ଭୁଲନା କର୍‌ସଂଇପାଚର ଓ ସେଥୁପ୍ରଭ 
ଢାପ ଗଭବଜ୍ଞାନର ଦ୍ଧ ଗମ୍ଟ ନୟ୍ୁମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ରାଗ କଗ୍‌ସାଇପ ବର । 


ଚାପଯୁଗଲର୍‌ ଫଗମ୍ଭ ସ୍ଥଲ ମଧ୍ଯବଭ୍‌ ତାପମ୍ାନ୍ନୀର୍‌ ଭାରଚମ୍ମ ଯୋଗୁ ଯର୍‌ ପଥଚରେ 
ବଡ଼ୁ ଭର ସ୍ରବ୍ରାହ୍ନଜ ହ୍ରେବ ଓ ଏକକ ଗ୍ଭର୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ନ ପାରି ଚପଲ୍‌ ଏକ୍ଟର୍‌ ସ୍ରସ୍୍ବବ 
ଫଲ୍ଲରେ- 

ଜଦ୍ଵ୍ତ୍ତ ସଗମ୍ ସ୍ଥଲ (ଭାପମାନା| = [' † 7 1)୧୭ର ` ଶା୫ରଇ ଶକୁ = ”(-77 


ଅଥାଭୂ ଣୋର୍କିଭ ଭାପ = ୩ ୨୩” ଚା ୨ ୪୮ 


ଶୀଡଲ ସଂଗମ ସ୍ଥଲରେ (ଡାପମ୍ଭାନ୍ଧା = 7')ର୍‌ ଉଭବ ଣଣୁ = ₹ 


< 
ଅର୍ଥ ରୂ ଜଭବ ଭ'ଷ ` 7= .... ଓ „ଉଇ (1 
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ଵଦ୍ଯୁଭ୍ଜ ଚାପ ୫୭୪ 


¥ମ୍ଭସନ, ସ୍ରଗ୍ବବ ଫଲଚର୍‌ ଉମ୍ପା ଓ ଲୁହ୍ରା ଉଉ୍ଭସ୍ବରେ (ଢାପମାନ୍ଧୀ ଭାରଉମ୍ୟ 
୩7 ପାଲି) ବଣୀଦି ଭ ବମା? ଶଣ୍ି = (7୦, ¬ 67, ) ୩ †' 

ଅର୍ଥ।ଭୂୁ ଚଣାଦି୭ ହେ ୫ ଭାପ = ସି (11) 
ଭାପଗଭି ବଞ୍ଞାନର ଦ୍ଂଗସ୍କ୍‌ ନସ୍ମଭ ଅନୁସାସ୍ଟ୍ରୀ ବକକୀଣସି ପ୍ରଭବର୍ଚୀ ସ୍ତଵିୟ୍ରାର 


ଏନଃପି (8:0:୮7007) ପରବ ହୁଏନାହି ଅର୍ଥୀଭ୍ଭ ୨) 90 


ତ୍ସୁ୍‌ଭଗ୍‌ଂ ଏ ବକ୍ଷନ୍ଦ୍ରଚର୍‌ 
7 ¬- 77 7 (60୦„ = 6¥.¿) ୩ ୮ ‰_ 
¬" ‰୍ ¬ ¬ = 


୮49୮ 0 


କମ୍ପା ୩୩ ¬ "(+ 67) + (୨୭,୧୪୭, (୯ ୩76୮ _ 0 


କମା 4 - "2୮ + (%. = ୧207 + 41) = 0 


1 


କମ୍ଫା ୩୫ ¬ "‰ + (୩୧, ¬ 6୮, ୩ ୮ = 0 ଗୋ (16'18) 
(',` ୩7? == ନଗଣ୍ଯ) 


କମା. "‰ ` = ## + (7୧, ¬ ୪, ୮=୩୬ ; 


(ଏମୀକରଣ 16. 16 ଅନୁସଂ୍ତୀ) 
„¥ = 7୩ ୮୩ 5 (16-19) 


ସୁଉଗ୍‌ଃ କୌଣସି ଢାପଯୁଗଳର ଏବ ସଂ୭୦ଯାଗ ସ୍ଥଳର 
ପେଲ୍‌ଚିୟ୍ୟ୍୍‌ର ଗୁଣାଙ୍କ ଉକ୍ତ ସଂଯୋଗ ସ୍ତଳଲର ପରମ ଝାପମାଢ଼ା € 
ସମୁଦାୟୁ୍‌ ପରିପଥର ଝାପବେଦ୍ରୁ।ଚିକ କ୍ଷମଚାର ସୁଣଫଳ ସଦିଚ 
ସମାନ । 
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୯ `. ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରାଁ ମୁଁକ ବଞ୍ଞନ 
(୨) ଚମସନ୍‌ ଗୁଣାଙ୍କ 7 ର ମୁଲା! ନର୍ଵ ।ରଣ : -- 


ଜ୍ଵପଗ୍େକ୍ତ ସର୍ମୀକରଣ (16. ] 8) ସ ହାସ୍ୟରେ 


{ ‰-‰ )=;, ଉଠ ଉଚ (6୧୯ 
କନ୍ 7= 7' ବି 
ଅବକଲନ ଦାସ +" 5 ତ +† ୨ ± 
କିମ୍ବା ୧୧, ¬ 6୦୮୪ 71975 ଉଡ ଥା (1621 
ଯଦ୍ଦ ଲୁହ୍ଲା ଓ ସ୍ରୀମ୍ଭାର ଏକ ଭାପ ପ୍ଗଲ ନ ଆଯସାଏ ଭ ହ୍ରାହ୍ରେଲେ 
6୮ ¬ 7୨ = + 
62. = 0 
', ୩୪, = ୮ 2 = ୮ '- > ` (1622) 


16-18 ଚାପ-ବେଦ୍ୁ ତିକ ଆର ଖ (116€୮000-€16€6୯୮16 018 916 ୮୮) : 


ବକୌଣସି ଭାପ-ଯୁମିଲର ୧ସ ବକୌଣସି ଗୋଛଏ ସଂଗମ ସୁଲର୍‌ ଭାପମାନା ସୁର 
ରଞ୍ଜି ଅନ୍ୟ ସଂଗମ୍ଭ ସ୍ଥଲର ଢାପମମୀନ୍ନୀ ଜମେ ପରିବ ଶ୍ିନ କବଲ ଉଭ୍ଭବ ଭାପ ବ:! ଗ୍ଭ? ବ: 
କମ ପର୍ବରିଭ ହୁଏ | ଏହୁ ବ ଗୂ: ବଵ: ଓ ଭାପମାନାର ଢାରଭମ୍ଯ (ସେଣ୍ଢ ଗେଡ଼ ) 
ମକର ଏକ ଗ୍ରାଫ୍‌ (ଚିନ୍ଧ ନଂ 16.2 ) ଅନ କବଲେ ଉଦା ` ପରବଳକୁ କ (1878« 
¡୦116 ହୁଏ । ଭୁ ବ: ଗୃ: ବ, 77 ଓ ଭାପମାନାର ଭାରଡମ୍ଯୀ £ ମଧରେ ସମୂହକୁ 
ଵ୍ବମ୍ବ୍‌ଲ୍‌ଭିଉ ସ୍ନ୍ଧଦ୍ଧଗ୍୍‌ ପ୍ରକାଶ କଗ୍‌ଯାଇପାରେ ¬ 


2 = 0£-† 3" ଯୋ ,ଥ (1622) 
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ବ୍ରଦ୍ଯୁଭ୍ଭୁ ଭାଗ ୪୭୩ 


ଏଠାରେ ୬ ଓ 5 ଦୁଇଵି ଧ୍ଧ ନାହ । 
ଜପଚଗ୍‌କ୍ତ ପରବଲମ୍ଦୁକ ଚର୍‌ଖୀଲକୁ ଢାପ-ବବଦ୍ରୁଯ ଭିକ ବକ୍ରରେଖା 
( 711€ ୮000 ` €] ¢୦୯ ୮1୦ ୯୪୮୧୧) କୁହୁସ। ଏ | ଏହ ବନବରଣଖ ସ ହାସ୍ୟବର ବକ ଣସି 
ଜର୍ଦିଷ୍ଣ ଢାପମାନ୍ଧ। ଭାରଡମ୍ମ ପୀ ଉଂପଂୟୁଗଲର୍‌ ଚମ୍ଭ'୭ ଭାପ ଵ:! ଗ୍ବୀ ବ ନସ ସ୍ଟ 
କବ୍‌ଯସାଇଯାବର । 
କନ୍ତୁ ଏହି ବଧ୍ବ ପୁନ୍ଧଧାଳଳକ ନୁହେଁ । ଅଧ।ପଳ ` `ବବହ୍‌ ? (1810 ଏହ୍ଲନା ଏକ 
ସରଲ. ଆଚରଖ ସାଦ୍ବାସ୍ଯରେ ସହଜବର ନଥ୍ରିସ୍କ କରିହଦ୍ଵେବ ବୋଲ୍‌ ଦର୍ଶା ଇଛନ୍ତ । 


ସମୀକରଣ (16.,23)ଲୁ ଅବକଲନ କର୍‌ 


ଯେ 
> = 2 = 6 + £ .... ର (16.24) 
ଏଠାରେ ୩ ଡାପୟୁଗଲର ଡାପ ବଦଦିଦ୍ଯୁଭଳ ଷମଡା ଓ ଏହ୍ଲନାକୁ ମାଇନୋ- 
ବଘ୍ତ୍ପଲ୍‌ ୫/ ସେଣ୍ଟଂବଗ୍ରଡ଼୍‌ ଏକ ଳରେ ସ୍ରକାଶ କଗ୍‌ସାଏ । ଉପବଗ୍‌ କ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣରୁ ଜଣାସାଏ 


ବସ ୮ ଓ ଭାପମ୍ଭା ନ୍ଧ ( ସେଣ୍ଟ ଗଗ୍ରେଡ଼୍‌ୟୁ ର ଭାର୍‌ ଭମ। ¢ ( ଶୀଲ ଫଗମ ସ୍ଥଳର୍‌ ଇ ପମ୍ମାନ୍ଧା 


0°୦ ହୋଇଥୁଚବଲ୍‌ ଉଦ୍ଧପ୍ତ ଝଗମ୍ଭ ସ୍ଥଲର ଉ ପମ୍ପାନ୍ନ ) ମଧ୍ୟଚର୍‌ ଗ୍ରାଫ୍‌ ଅର୍ଦନ କଲେ 
ଢାହା ସରଲବର୍‌ଗା ହେବ । 

କକୌଣସ ଢାପ-ଯୁଗଲର ଶୀଢଳ ସଂଗମସ୍ଥଲର ଝାପମାଢ଼ା 
ସ୍ଥିର ଥ୍ିବାବବବଳ ଢାପକଯୁଗଲର ୍ରାପ-ବେଦୁଢିକ କ୍ଷମନ୍ତା। ଓ ଉତ୍ଭସ୍ତ 
ସଂଗମ ସ୍ଥଲ ର ଚାପମାଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ବ୍ଦଂଵ ଗ୍ରାଫ୍‌କୁ ଆଚଲ୍‌ଚୟ ଢାପ¬ 
ସୁଗଲର ଝୋପବେଦୁ 4ଚିକ ଆଚରଖ) (1 ର€£୮01)୦୧]1୧୯୯୮1୯ 1918 8 ୮910) 
କୁ ଦ୍ବାଯାଏ । 


ଅଧ୍ୟାପକ ଚ୭୫ (୮୫୮୪ ଜପଚରେକ୍ତ ଚାପବେଦୁଧଢିକ ଆଖ 
ଏାହାଯ୍ୟବର୍‌ ଭାପ-ପୁଗଲର ଚମାଵ ବ. ଗୁ ବଚ ସହ୍ରଜବର ନଷ୍ରସ୍ତ୍‌ କଗ୍‌ସାଇପାରେ 
ବବାଲ୍‌ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଶାଇଥ୍ବବଲେ ଓ ବସଥ୍ରପାଇଁ ଏହ୍‌ାଲୁ $ଟଟ୍‌. ଆବରେଖ ( ['&1£ 
1)1481୮510)) ମଧ କୁହାଯାଏ । 
ଭାପବବଦୁଂଭକ ଆବରଖ ଅଙ୍କନ କରିବାପାଇ୍‌ ଭାପ-ଯୁଗଲବର ସାଧାରଣଭଃ 
ଏକ ମାନକ ଧାରୁ ନ ଥାସାଏ ଓ ଭାହ୍ରା ରୁଲନାବର ଅନ୍ଯ ଧାରୁର୍‌ ଢାପ-ବଦିଦ୍ଯୁରିକ 
/ 
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୪୦୨୭ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ର୍‌ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


କ୍ଷମତା ଅଙ୍କନ କଗ୍‌ଯାଏ । ସାଧାରଣଭଃ ସୀସାଲୁ ମାନକ ଧାରୁ ହୁସାବଟର ନଆଯାଏ 
କାରଣ-- 
ସୀସାର ₹ମ୍ସନ,ଗୁଣାଙ୍କ 6୨, = 0 


677୮ 
ଓ ଚଢଣୁ `+ ” ଧ୍ର ବାଙ୍କ 


ସୁ୍‌ଚଗ୍‌ଂ ସୀସାର + ଓ 7” ମଷରେ ଅକଳିକ ଗ୍ରାସ 7୮ -- ଅକ୍ଷ ସହ୍ୁଚ ସମାନାର 


ବହବ । ଦସଥ୍ରପା ଲ୍‌ -ଗ୍ରାଫ୍‌ ଅଙ୍କନ କରିବାବଦ୍ବଲ ବକୌଣସି ଚପ୍ପକ୍ରୁ ଗଭ ( &#୨1୧181 7) 
£ ¬ ଅକ୍ଷ ଚଳଇ ଡାହା ସହଳ ସମାନାର କରି ସୀମାର ରା ପବବିଦ୍ୟଯୁଭକ ରର ଖାଁ ଅଙ୍କନ 
କର୍‌ବା ପରିବରେ୍‌ ସ୍ୀସାର ଉାପଚବଦ୍ୟୁଇକ ଚରଖାଲୁ ୬ - ଅକ୍ଷ ସ୍ଵବରେ 
ନ୍ଧଆସାଏ ଓ ଏହ୍ରାକୁ ନେ ଶ ରେଖା ( : 1 7 1116) ବଂବଚନା କରି 
ଅନ୍ୟ।ନ୍ୟ ଧାଂଟୁର ଜାପବୈଦ୍ୟୁଭକ ରେଖା ଅର୍ବ୍ଦନ କଗ୍ଵଯାଏ । ଚନ୍ଧ ନଂ ଏ6‹ 17ଚର 
ସ୍ବୀସା ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଧାରୁ ` 
ନମ୍ମିଚ ଭାପ-ଯୁଗଲର ବକବଇ- 
ଗୁଡ଼ଣଏ ଉଭାପ-ବବଦ୍ଯଭକ ୧୩୫ 
ଚରଖା ପ୍ରଦର୍ଗିଭ ଦହାଇଅଛୁ। ¢ 
ଚନ ନଂ 16-18ରେ ଚମ୍ା- ® ୩0 
ସୀସା ଭାପଯୁଗଲରେ ଚମ୍ହାର ଵି 
ଭାପବିବିଦ୍ୟୁତିକ ଚରଖା 44" ମି 
ସ୍ରଲରେଖାଦ୍ରାଗ୍‌ ସ୍ରଦଶ୍ଚିଭ ୭ 
ଚହା ଇଅଛୁ । ର ୦ 
= ୮୦ 


100 250 ୬2୦୦ ୬5୦ 


= 6 + [£ ୮୭ ଚାଡମଯୀଡ୍ତା ତାନ୍ତଚମ୍ୟ 


ଏଠାରର 2=୦£ 
ଏବଂ 44" ସରଲଚରଝାର 10 
ପ୍ରଵଣଢା (5106) 
£ ୮6 = £ | 7; - / ଗାଫ୍ରୁ 
ଆଚମ ଜାଣୁ ୧ସ ଉଦାସୀନ (ଚନା ନଂ 16.17) 
× 772 


ଡାପମାନ୍ରୀ ¿ ପାଇ 2£ =” । 
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ବିଦ୍ଦ୍ଧୀତ୍ତ ଭାପ ₹୭୫ 


` 0 = 2 + £, ୮ 


-. > † (୭ଡାମୀଡା ଠାର ୧ପ୍ୟ) 


(ଚନ ଜନ? 16'18) 


ସଦ୍ଧ ^ ବପୁକ୍ତାସ୍ବକ ହୃଏ ଭାହ୍ନାହ୍ନେବଲ 4 ଥଫଂ ରେଖା ଠ.ହଁର ନମ୍ବସ୍ତ୍ବଗରର 
ରହ୍ଵବ୍ର । ସନ୍ଞ ୬ ବସୁ କ୍ତାମ୍ବକ ହୂଏ ଢାହ୍ନାବହଦଲ 4 ଥର ଗ୍ରକଣଭା ବପସ୍ବାଇ ବହବ । 
ସୀସା-ଲ୍ହା ଭାପପୁଗଲ ଛର୍‌ ଲୁହ୍ଲାର ପ୍ରବଣଭା ବଘସଂଉ (ବନ୍ଧ ନଂ 16:18) । 


1619 ଵାପବବଦୁ 4ଢିବ ଆରେଖର ସଚୟାଗ 
(୮୮11 ।୯1005$ ` ୦£ 7'1€୮୮୮୩୦¬୧1€୯୯୮1୯ 191681୮8୮0) : 


()) ଚାପଯୁଗଳ ର ବ. ଗ୍‌. ବ. ନକ୍ୃୟ୍‌ :- (3) ଭ ପବୈଦ୍ଯୁଭକ ଆରେ 
ସାହ୍ନାଯ୍ୟବର୍‌ ଢାପପୁଗଲର୍‌ ଵ. ଗ୍ଭ: ବ, ଜଞ୍ପିସ୍ତ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚରାଡ଼ଏ ଲୁହ୍ଲା- 
ସ୍ରୀସା ଚଂପରଂପୂଗଲ ଜଥାସାଉ୍‌ । ମନେଳର୍‌ ଏହ୍ନ ପୁଗିଲର୍‌ ୧ସସୋଗର ଜାପମ୍ମା ନ୍ଧା 
7'¡ ଓ ?7'› ଏବଂ 7'› >7'¡ | ଏହ ପୂଗଲର ଲୁଢାର ଢାଘଷବଦଦୂ'ଭକ ଚରଖା .4.4:' 
(ଚନ ନଂ 16. 19) ଏଠାରେ ?7'¡ ଓ  7'3େର ଢାପବଦବିଦ୍ଯୁଭକ ସକିମଭା ସଥାନଟମ 
୦୫ ଓ ` ୬?" ¦ ମବନକର (7) † 77')ବର ଭାପବକିଦ୍ଯୁଭକ ଷମଭା 776 | 
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+୭୬ ` ବଦ୍ୟତ୍ଭ ଓ ରୁ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞୀନ 
,'„ 7'¡ ଓ 7'¡ + ୩7” ମଧ୍ୟରେ ଢାପ ଵ. ସଗ, ବ- 
; = ୧77 × 77== 
777 = 577” × 777'= ୮୩7 


= ଚିଷଞ୍ଚସଳ 3077 5୦ 
7? ୦. 
ହୁ / 
। 
ହ ମ୍ରୀସ୍୍ାଚର ଖା 
୦୮୨ ;+୩ 7 ବେ 


-----୮୬ ଖୀପମାତ୍ତା 
(ଚନ ନଂ 16“19 ) 
ସୂତସଂ 7'¡ ଓ 7'› ମଧତର ଭାପ ବ ଗା: ବ: 
7 
2 = / 2୪୮ = େନ୍ସଳ 3621” 

7'¦ 

= 77” × ‡ (୦7 + 7977) 

= (7'› ¬ 77) × ‡ (7) + 2୬) 


(1625) 


<ଠାରର 7 ଓ ± ସଥ'ନମେ 7) ଓ 7'› ଚର୍‌ ଭାପବବିଦ୍ଯୁଭକ ସମଚା | 


(11) ଠେଲ୍‌ଚକ୍ୟୁର ଗୁଣାଙ୍କ # :-  ଚଗୋାଃଏ ଚମ୍ପା ସୀସା ଭାପପୁଗଲର 
ଇମ୍ବାର ଡଂପଚବେଦ୍ୟୁଭକ ଚରଖା ଚନ୍ଦନ ନଂ 16.20 ଚର 232୬' ଚରଖାଦ୍ଧାଗ୍ର ପ୍ରଦର୍ଗିଇ 
ହେ ଇଅ୍ଚନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଯୁଗଲର ଦୂଇ ମ୍ରଂଗମ୍ଭସ୍ଥ ଲର ପରମ୍ଭ ଭାପମାନ୍ନା 7”) ଓ 7'2 ଚର 
ଚାପଦବିଦ୍ୟୂଭକ କ୍ଷପତ୍ତୀ ଯଥାଛଚମ ୨17'\ ଓ ଓ3¬3କ୨7୮୬। ବଣଶ୍ିମାନ ୮ ଅକ୍ଷ ଉପଚର 


20 € 320: ଲମ୍ୁ ଅଦଳ କସ୍ସାଜ୍‌ | 
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ବଦ୍ୟୁଭ୍ଭ କାପ ₹୭୭ 


ନ 
ଦୁ”; ଡାପମାନ|ବର୍‌ €ପଳାଛିୟାର ଗୁଣା #¡ = 7'› ୪ ୨ 


= ଚିକ୍ଷନସଫଳଲ ୦7,230; 


¶ 
-¬-» ତାଡୀ ମାରା (ତାରମ) 
(ଚିନ ଜଂ 1620) 


7'2 ଭାପମାନା| ବିର ବପଲନଛିସ୍ର ଗୁଣାଙ୍କ 7 = 7'2 1 


= ଚସେନ୍ଞଫଲ ୦7'22202 
' ` (†› _ @¡) = କ୍ଷେଜଫଳ ୦୮7: 2307; - ବଞ୍ଚମଫଳ 0727) ୦ 


(111) 
(11) ଚମ୍ସନ୍‌ ଗୁଣାଙ୍କ 7 : 
ରମ୍ବା-ସୀସା ଭାପଯୁଗଲର ୪ମ୍ସଳ, ତ ଗ୍ଟ୍୍‌ ବ: 
72 ଣି # 8 ୬ 
/ ‰ - 68) ୩7 = ¬ /୧!8,@= - /୧ | ୩7” 
7 7 71 
7 
୦ / 7#2 =  ବଷମଫଲ 23,୦୦୬,“ “ଜଜ ୮୪” 
7' ର 
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୪୭୮ ବଦୁଂତ୍ଜ ଓ ଚା ମ୍ଳକ ବ୍ଞାନ 


(111) ଓ (17) ମାହାସ୍ୟରେ ବମାଖ ବି: ଗୃ: ବ: 
7 
25= („ - ₹) + / (7 - ୧୪୬ 97 
# 
± ଚିଷିନ୍ଞଫଲ ୦7'3320) ¬ େନ୍ଫଳ ୦7';,21 0; 
=` ଷନ୍ଞସଲ 2) ୦) ୦, 5, 
= ଜୈନଫଲ 2)717':2 . ଜୟ ରର (16.“26) 


(0) ଲ୍ଲଦ୍ରା-ଝମ୍ବା ଚାପଯୁଗଳର ମାଚ ଵି: ଗ୍‌: ବ: :_ ମନେକର 
ଲୁହା ଉମ୍ବା ଢାପଘଯୁଗଲର ସଂଗମସ୍ଥଲର ଢା ଧମୀନୀ 7୮ ଓ 7'› ଏବଂ 7'3 > 7'\ | 
ଉାପବବିଦ୍ୟୁଭକ ଆରେ ଗି ସ୍ପାହ୍'ଯ୍ୟକରେ ଏହାର ଚମୋଶ ମ୍ବୀବବକ୍‌ ଵ: ଗ୍ଟ: ବ: ନଣ୍ତିୟ 
କରିବା ପାଲି ସୀସ୍ାର୍‌ ଭାପବବ୍ବିଦ୍ୟୁଭକ ବରଖାକୁ ନଦ୍ଦେ ଏଶ୍ରଚର୍‌ ଖା ନନେଇ ଉମ୍ବା ଓ ଲୁହ୍ରା 


ଡାଡା ଯାଣ୍ଥା - >» 
(ରନ ଜଂ 16-21) 


” ¥) / 


ହ୍ବଉସ୍ତର ଉଂପବୈଦ୍ଯୁଭୂକ ବରଖା ଅଳଳ କଗ୍‌ଯାଏ । ମନେକର କ୍‌ ଥଯ! ଓ ୨୬ 
ସଥାନଚମ ଲୂଢା ସଂସା ଓ ଉମା ସୀସା (ଚମ ନଂ 16.21) ଢାପବଦିଦ୍ଯୁଭକ ଚରଖା | 


7'¡ ଭାପମାନାଚର ଲୁହା-ସୀମ ଭାପଯୁଗଲର ଢା ପବବିଦ୍ୟୁଭକ ଷମଭା 
== 4 ,7 '+ 


002011260 0/ 5୮।॥|¦।ମ|[‹ଧ@0|1୩&5|1.0୦୮ 


ବଦ୍ଯୁତ୍ତ ଭାପ ୫୭୪ 


77୮2 ଭାପମାନ୍ୟଯରରେ ଲୁହା- ସୀସା ଭାପଯୁଗଲର୍‌ ଭୀପବିବିଦ୍ୟୁରକ କ୍ଷମଭା 
= 4,7' 
ସୁଚ୍ଚଗ୍‌ଂ ଲୁହ୍ା-ସୀସା ଭାଯଯୁଗଲର୍‌ ମ୍ରୀସା ଭୁଳନ!ବର ଲୁହ୍ାର୍‌ 7”, © 7, 
ମଧବର୍‌ ଜ୍ଭବ ଚମାଵ ଭାଷ ବ ଗୃ: ବ: 


୭ 7 
୮77" ୧ == ସଂ = ଝି = 
2;‹ = / £ × ୩୮ / 2୩7 
7”; 7; 
= କେନଫଲଳ 4,17,7୮:4,; `. ୧ (1) 


'7”¡ ଭାପମା ନ୍ବାଚର୍‌ ଇମ୍ହ୍ା- ସୀସା ଇପପୁଗଲର୍‌ ଭାପବେଦୁୟଭିକ ଛନଚା 
= 3, 
7'¿ ଇପମାନା|ରରେ ଚମ୍ବା- ସୀସା ଢାପଯୁଗଲର୍‌ ଭା ପଟବିଦ୍୍ୁଭକ କ୍ଷମ୍ଭା 
= 227 + 
ପୁଗ୍‌ଂ ଇମ୍ବା-ସୀସା ଯୁଗଲଚର୍‌ ସୀସା ରୁଲନାରେ 7'¡ ଓ 7'¿ ମଧ୍ରର୍‌ ଉଭ୍ବ 
ବମ୍ଭାଵ ବଉବ 
7” 7 
£ × 7୮ = / 2୩୮ 
7 7 


= କ୍ଷେନ୍ଚଫଲ 2, 7,17727,39, © © ® | (11) 
ଲର୍ତୁ ମଷବର୍ରୀ ଧାରୁ ନସ୍ହମ ଅନୁସାୟ୍କୀ 
୨ == .77 7 7, ୧୯ 


ଠକ୍‌ $ 2୬ 
= ଚିକଷନ୍ଫଲ 47 7'+ 77: 42 ¬ ଚିଷନସଂଳ 9, 7 + 7222 
= କେନଫଳଲ ¬, 172:42 ®* ' (16'27) 


77 ୯" = 
£ ୨) 


ସୂଚଗ୍‌° ବକ ଣସି ଦୁଇ ଧାରୁବର ନର୍ମଭ ଭାପୟୁଗଲର୍‌ ଚହାଵ ଚାପ ବ: ଗୁ: ବ: 
ଧାରୁଦୟ୍ଟ୍୍‌ର୍‌ ଦୁଇ ଭାପ ଝବଦ୍ୁଭ୍ରକ ରେଖା ଓ ୟୁଗଲର୍‌ ସଗମ୍ଭସ୍ଥଲର ଦୁଇ ଭାପମାନ୍ଥାରେ 
ଅଳିର ବିକାଶ (୦୮୯୯୩1୮୫୧)ଦ୍ଧସ୍ବୁଦ଼ାଗ୍‌ ସେଭ ଵାଘିକସ୍ବମଭ ଜବସ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଜାହ୍ରାର୍‌ 
ଦମନ ଫଳ ସହ୍ନର ସମ୍ଭାନ । 
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୪୮୯ ବଦୁ ଭ୍ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


୯୨ ଉଦ।ସୀନ ଢାପମାଢ଼ୀ : ¬ ୩ଁଚଲ ସଂଗମସ୍ଥଲର୍‌ ଡାପମାନ୍ା ହର 

ରଖି ଉ୍ଦ୍ପ୍ତ ସଂଗମ୍ଭସ୍ଥଳର ଢାପମାନା 7” ବକ କଲେ ଏକୁ ବଛନସଲ 4 ,73) 5, 42 

ବୃଝି ପଏ ଅର୍ଥ ଭୁ ବଦୁଂସ୍ଭଗ୍ଟଲ୍ଲକ ବଲ ବୃଝିଂପାଏ । ଥୟ ଓ 22' ରେଖା ପରୁରକୁ 
677 


ଛେଦ କରୁଥ୍ବବା 7 ବହ୍‌ରେ ଏହ୍ଲାର ମୀନ ସବୀଧ୍ଵକ ଓ ଏଠାରେ 5" ˆ 0। କନ୍ତୂ 
ଜ୍ଦାମ୍ବୀଳ ଭାପମାନ୍ଧାରେ ଡାପ ବ: ଗବ : ବ: ସବାଧକ ହୁଏ ଓ ଥମ =0 ¦ ସୂଚଗ୍‌ଂ 7୪ 


ବହୂର ଅନୁରୂପ ଢାପମାନ୍ 7'; ଏଠାବରେ ଉଦାସୀନ ଭାପମାନା ! 


(୨1) ବସର୍ଯ୍ୟୟ୍ଟ୍‌ ଵାପମାଡ଼ା : - ଭଦ୍ପ ସଂଗମସୁଲର ତ ପମାନା 7” ଲୁ 
ବୃ କଲେ କ୍ଷେନ୍ନଫଲ 7ଏ 4 + 73, କୁ ବୟକୁ|ସକ ବେଚନା କର୍ସାଏ ! ବଶିମାନ ଏହୁ 
କ୍ଷେନ୍ଚଫଳକୁ 7୩ ବହ୍୍‌୍‌ର ବାମକୁ ଥବା କ୍ଷେନ୍ଜଫଲ 7୪ୟକ।୨୦,ରୁ ବୟ୍ଫରୋଗ କଲେ 
ୟୁଗଲର ପର୍ଣାମୀ ବ: ଚୂ: ବ: ମିଲେ | ୭ସେଉି ଭାପମାନାରେ (ମଚେକର 70 ବଞନ- 
ଫଳ 7744 ¡2 ¿ ଢାହାର ବାମଚର ଥିବା ଚଞନଫଳ 7 4 , 23, ସହୁ ସମାନ ବହବ 
ଅଥାତ୍ଭୁ ପର୍ଣାମ୍ମୀ ବ. ଗ୍ଭ ବ ଶ୍ରନ୍ଯ ହ୍ବବ ବସହ୍ଧ ଚପମାନ୍ତା ଯୁଗଳର ଜପର୍ଯାସ୍ଠ ଇଘପ- 
ମାନ୍ନା । 


୭ନ ଜଂ 16:20 ଓ ସମୀକରଣ 16:27 ଅନୁସାୟ୍ାୀ 


2 ୧ = ୟଷେଃସଲ 4 , 3, 2:.4 = & 4, 2)7¶ - & 4,2,77 


ବଣ୍ମାଳ 7୪ ବନ୍ଦରୁ 4 222; ଉପଚରେ 77/୬୮ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର ଓ ଚାହ୍ରା 
44272:ଲୁ ,⁄£2 ବନଦ୍‌ବର ଛେଦ କରୁ | 


¿¡4,,53,7¶ ଓ =4,25,77 ସଦୃଣ ଅଵେ । ସଦୃଶ ନି ଭ୍ଲଜଗୁଞ୍ଜକର 
ବକ୍ଷନ୍ଧଫଲ ଚସମ୍ଭ'ଳଙ୍କର ଉଚ୍ଚଚାର ବର୍ଗ ସହ୍ଦୂଜ ସମ୍ଭାନୁପାଗ । 


7“ 5 £ 4,5,7† - & 4,8,7# 


=£ (77 7⁄4)2 _ 77 /,1,0), % !ˆ = ଧ ବାଙ୍କ 
= [(77; ୨ ° (0 701 ° 
== ]£ [(7'; ¬ 7'¡ +7', ¬ 7”;) 
(7 7" _ 7”; † 772) ] 
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ବଦ୍ୟୁତ୍ମ ଉଂପ ଏ 
>=]¿ [(7': ¬ 7" , ) (27', ¬ 7'„ ¬ 7':)1 


-*[(୧-୧(୧-୧%୩] 
` (16.28) 


। ଉପବବକ୍ତ ସମୀକରଣ ଭାପଯ୍ଗଲର୍‌ ମୋଃ ବ, ଚା, ବ. ଅବ । ଏଠାରର 7?”¡ 
ଓ 7”¿ ସଥାନ୍ତଚତେମ ଶୀତଲ ଓ ଜୁଶଛ୍୍‌ପ୍ତ ସଂଗମସ୍ତଲର୍‌ ଭାପମ୍ଭ ନ୍ଧା ଓ 7”, ଜ୍ଦାସୀନ 
ଭ୍ଭା ପମମା ନ୍ଧା । 

ଜପରୋଲୁ ସମୀକରଣରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ, 7? = 0 
ବସବକଳଦେଲେ (7'3 - 7, ) = 0 


କମ୍ବା 7» 57 +. 73 7 


ଅଥାତ୍‌ 27”, = 7'¡ + 7 
ପୂଇର୍‌ଂ ଏଠାବର୍‌ 7”) ବପର୍ପାୟ୍‌ ଭାପମାନା ଅବ | 


16.20 ଵ।ପବେଦୁ।ଢିକ ସାଭାବର ବଧାବ ଦାରିଦ ସୟୋଗ : 

(1) ଢୀପ ସ୍‌. ପ ` ( 11€£01100116) : _¬ ସେବକୀଣସି ବଗାଵିଏ ଭାଉ, 
ପୁଗଲର ବ, ଗୃ. ବ. ଖ୍‌ ସାମାନ୍ଯ | କରୁ ୧କବଲଗୁଡ଼ ଏ ସଦୁଶ ଭାପୟୁଗଲଲୁ ଶଣୁଣୀ- 
ଭ୍ଳକ୍ତ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା୍ୁର ଵ, ଗୁ, ବ. 
ସଚଥସ୍ଟ୍ା ଦୃ ପାଏ । ଏହ ସ୍‌ୀଭ 
ଅବଲମ୍ବନଚର ଏଣ୍ଣ୍ଚମନ୍ (4) @ 
ବସ୍ମଥ (2) (୭ନ ନଂ 16.22) 
ଜର୍ମିଭ କେଚଡରୁଞ୍ଜରଏ ଡାପଯୁଗଲଲୁ 
ବଶ୍ରିଣୀଭ୍କକ୍ତ କର ଡାପଂସ୍ତ୍‌ପ ଭଥାର୍‌ 
କଗ୍‌ଵସଂଲକ୍ । ପରପଥରେ ଚଗ୍ବଧ 
ଦହ୍ବାସ କରିବାପଂଲ୍‌ ଏହ୍ନ ଭାପ 
ଯୁଗଲଝର୍‌ ଚମ୍ମ ହା ଧାରୁର୍‌ ଦଣ୍ଡ 
ବ୍ୟବଦ୍ଧ ର୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । ଭାପ ସ୍ତ ପର୍‌ 
ଦୁଇପ୍ରଂନ୍ତ ୦୯୮୬ ଗୋଵିଏ ଗାଲ୍‌- 
ଭ୍ବନୋମିଵର୍‌ ସଦ୍ଧ୍ରକ ସଂଯୁ କ୍ତ । 
ଅଧ୍ଵକ ପରିମାଣ ବକିର୍‌ଣ ବଶଯଷଣ 
କଶ୍‌ବାପାଉଥି ସନ୍ତ୍ଵର୍‌ ଗୋଝଏ ପାଶ୍ଚ୍‌ ର (ଚନ ନଂ 16.22) 
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୪୦ ବଦ୍ଯୁତ୍ଭ ଓ ଚ୍ଠ ମକ ବଜ୍ଞାନ 


ସଂଗମ୍ରିଳଗୁଞ୍ଜଲରୁ କଲା କଗ୍‌ସ ଇଥାଏ ଓ ସସହ୍ର ପୀଶ୍ଂଲୁ ବିକରଣ କଗଦିର ରଖା- 
ସାଏ । ଶୀଇଲ ସଂଗମସ୍ଥଲଗୁଞ଼କର ଭାପମଂନା ଗ୍ରୁର ରଞ୍ିିବାପାଲି ଚସଗୁଡ୍ଜକ ଉପଟର 
ଚଗାଛ଼ୁଏ ଧ ଇବ ଆବରଣ (୦୫୮) ଆଯ ଇଥାଏ । ବଣ୍ଜୀଷ୍ର ଭାପଦ୍ବାଗ୍ଵ ଅନଂବରଣ 
ଯାଶ୍‌ ˆ ଉଦ୍ଧପ୍ତ ହ୍ରେବଲ ଗାଲଗ୍ରଚନାମି୫ରଚର ବବକ୍ଷପ ହ୍ ଏ । ଏହ୍ନ ସନ୍ତଦ୍ଧୀଗ୍‌ ଖ୍‌ବ କ୍ଷୀଣ 
ଭାପ ବଳରଣ ସ୍ଚୀ ଇ ବହାଇପାବିର ! 


(2) ବୟୂ!କ ଛକିରଣ ମାଇବକାମିଟର (80୨?5 ହ୍‌ 4010 ?(¶161୦- 
1୩€୧୧୮) :- _ଏହୁ ସନ୍‌ ଚଗାଛଏ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତଚନାମିହର୍‌ ଓ ଟଗାଝିଏ ଭାପୟପୁଗଲର 
ସଂବସାଗ ଚବୀଲ୍‌ ବଚବଚନ। 
କଗ୍ବସାଇପ ଟର । ଏଥ୍ରରେ 
ଚଗୋଚ଼ଏ ଚମ୍ପା ଭାର୍‌ କୁଣ୍ଡ ଲୀର 
ନମ୍ଳପ୍ତ ନ୍ତଦୁୟ୍ଠକ୍କ ଷ୍ଠ ଦ ଏଣି ମଜ - 
ଵସ୍‌ମଥ ଦଣ୍ଡ ନମ୍ବିଇ ଚଗ ବିଏ 
ଢାପପ୍ତୂଗଲ ସହ୍ରଭ ସଂଯ୍ରକ୍ତ 
କଟ୍‌ସାଇଥାଏ । ଏହ୍ଜ ଭାପ- 
ୟୁଗଳକ୍ତୁ ଗେ,୫ିଏ ଭମ୍ଭା ଥଲା ଆ 
ସଦ୍ଦ୍ୁଇ ଝବଳଇ କଗ୍ଵସାଇ ଥ'ଏ ଓ 
ଚମ୍ହା ଥ ଲଥାର ପୃସ୍ଣସ୍ଵଗଲୁ କଲା 
କଗ୍ବସାଇଥ ଏ । ଏହ୍ନ ରୁଣ୍ଡଲୀଃ 
ଚଗାଃଏ ଝଘୀଡ଼ାନାଲ ଚୃମ୍ଭକର୍‌ 
ଦୁଇ ଚମ୍ଭରୁ ମ୍ଷରରେ କ୍ଟାଜ ଉନ୍ତୁ- (ଚନ ଜଂ 16“23) 
ଦୁାର୍‌ ଝ୍,ଲୁଥାଏ | ଇମ୍ଜା ଥାଳଆ ଉପଚର ବରୀ ଭାପ ଆପଭଇ ଚହୁବଲେ ଭାପଯୁଗଲର 
ସ୍ବଂଗ ମସ୍ଥଲର୍‌ ଭ ପମ୍ମା ନ୍ଧା ଦୃକ୍ଧିପାଏ । ଏହା ଫଲଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ଯରେ ଭାପବବଦ୍ଯୁତ୍‌ 
ସ୍ତବାହ୍ନଭ ହୁଏ ଓ କୁଣ୍ତଲୀଝ଼ ବଞ୍ିପ୍ତ ହ୍ନ । ସୃଣ୍ଣ ବବକ୍ଷପ ମାପ କଣ୍ଢଚବା ପାଲି କ୍ସାଳ ଉନ୍ତୁ 
ଉପବର ଚଗାଡିଏ କ୍ଷ ଦ୍ର ଦପଣ 7[ ଲଗାଯସାଇଥ'ଏ | ଏହୁ ସନ୍ତ୍‌ ଅଧ ଳ ସୂଗ୍ରାହୀ ଅବ । 


(3) ଡ଼୭ଡଲ , ଝାପ-ଗାଲନଭାନାମିଟର ` (19000€] ` ୮1) ୧୮୮୩୦ 
୦81୧9୮୩୦୮୩୮୯୧୮) ;-¬ଏହୁୁ ସଲ୍‌ ସାମାନ୍ଯ ଘରିବଖିିଜ ଏକ ବିକିରଣ ମା ଇଚନ୍ତା- 
ମ଼ି୫ର ମାନ୍ନ ଓ ଏହ୍ବା ସାହ୍ାସ୍ଯରେ ଖ୍‌ବ ସୀଣ ବଦ୍ଛ୍ୟୁଭ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧା। (ସରଲ ଚଥା 
ପ୍ରଭ୍ୟାବଶ୍ଚି) ମାପ କଟ୍‌ସାଇପାଚର୍‌ । ଏଠାଚର୍‌ ଚଗାଵିଏ ଝଚଘାଡ଼ାଳାଲ ରମ୍ଫକର 
ଦୁଇ ଚମେରୁ ମଧ୍ଯଚର ଗୁପାର୍‌ ଚଗାଝିଏ ଭାରକୁଣ୍ତଲୀ କ୍ବାର୍ଜ ଭନ୍ତୁ ସାହାସ୍ୟଯରେ 
ଝୁଲୁଥାଏ । ଏହ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଡାରର୍‌ ନମ୍ପସ୍ତାନ୍ତଦ୍ମୟ୍ କୁ ୍ର ଏର୍ଣ୍ବମ୍ନ୍ନ ବସ୍‌ମଥ୍‌ ଦଣ୍ଟ 

/ 
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୭ଦ୍ୟୁଉ୍‌ ଭାପ ୪୮୬ 


ବର୍ମିତ ଚଗ ଜିଏ ଭ ପପୁଗଲ ସଦ୍ଭ ସଂଯୁ କ୍ତ । ଏକ୍ସ ଚ ପାୟୁଗଲର ଛମ୍ବବର ୬ 
ଭାହ୍ନର୍‌ ଖବ୍‌ ନକରେ ଚଗାଶିଏ ଚଗ୍‌ଵଧ ଡାର୍‌ 77 ଥ ଏ। ଏକୁ ବଗ୍‌ଧ ତାର୍‌ 
ମଧ୍ଷଚର ବଦ୍ୁଂର୍‌ ସ୍ତବ ଦ୍ର ହ୍ରେଛଲ୍‌ ଡାହା 
ଜୁଲ୍‌ଚାପ ଦ୍ବଗ୍ବ ନଣଦ୍ଵପ୍ତ ହୁଏ । ସେଥ୍ବରୁ 
ଚାପ ସମ୍ମର୍‌ଭ ବହ୍ନ ଇ ଢାପଯୁଗଲର୍‌ 
ସଂଗମସ୍ଥଲକ୍ତୁ ଜ୍ବଦ୍ଧପ୍ତ କଟର ଓ ଫଳଚର୍‌ 
କୁଣ୍ତଲୀ ମଧ୍ଯବର୍‌ ଭାପ ବଦ୍ଗ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ର ଦ୍ର 
ହ୍ଦଏ ଓ ଡାହ୍ନା ବଜ୍ିପ୍ତ ହୁଏ । 77 ମଧରେ 
ଉସ୍ସାଦ୍ରତ ଚହଜ୍ଥବା ଜ୍ଲ୍‌ଢ ପଥ, ସ୍ତବାହ୍ନର୍‌ 
ଜଗ ଜପଚର ନଉଁର କବର ନାଵି; ଏବଂ 
ଭେଣୁ ଏହାଦ୍ଧ ଗବ ପ୍ରଖ୍ଯାବଶ୍ରୀ ସ୍ରବାହ୍ନ 
ମାପ କରି ବା ସମ୍ବୃବ୍ର ହୁଏ । ଏକ୍ଧ୍‌ ସନ୍ତ୍ଵଦଧ ଗ୍‌ 
ମ୍ମାଇନ୍ତେ ଏମ୍ମାଂୟୂୁର୍‌ ଗ୍ରବ୍ରାହ୍ନ ମାପ 
କରଗ୍‌ସ,ଇ ପାଚର । 


(ଛନ ନଂ 16.24) 


(ଏ) ଚୀପବେଦୁଧତିକ ପୀଇଣ୍‌୍‌ ମିଚିର (୩୧୮୮୦-୧1୧୯୮୮1୯ 
୮୩୮୦୮୩୧୧୮) : ଏକୁ ସନ୍୍‌ ସାହ୍ରାସ୍ଯଟର୍‌ ଉ ପଘମାନ୍ତା ମହମ୍‌ପ କଗ୍ବଯଂଏ । ଏହା 
ଚଗାଡ୍ଧୁଏ ଭାପଯୂଗଲ ଓ ବିଭନ୍ନ ଭାପମ୍ବାନ୍ଧା ମାପ କଣ୍ଵବା ପାୱ୍ଜ ଵଜ୍ଞ୍ନ୍ନ ଧାଭୁବର ନମ୍ଭିତ 
ବହ୍ଘାଇ ଥାଏ । ପ୍ଫାଵନମ୍‌ ଓ ପ୍ଳ ହନମ୍‌ ଚରଞ୍ଜୟ୍ମ୍‌ ଭାର ନର୍ମଭ ଭାପଯୁଗଲ ସ୍ବାହ୍ରାସ୍ୟଟରେ 
1000°୦ ପରାନ୍‌ ଭାପମା ନ୍ନ ମାପ କଗ୍‌ସ।ଇପାଚର୍‌ । <ଠାରରେ ଯୁଗଲଚିକୁ ସ୍ାଧ'ରଣଭା 
ଚଗାଵିଏ ଚନା ମାଝି ବା କ୍ଵାର୍କ ନଲ ମଷନ୍ତର୍‌ ରଖାସାଇଥାଏ । ଚମ୍ବାଣ୍‌ବ୍‌ ୧ଡେନ ମ- ଵଣ୍ମଣ୍ଣେନ 
ଜନ୍ମ ଭ ଭାପଯୁଗଲ ସଂ ହସରେ 1500°୦ ତାପମ ନା ମାପ କଗ୍ଵସାଇପା ରରେ । ଏହ 
ସନ୍ତ୍ଵ ସହୁଭ ` ମିଲ୍‌ବସ୍ତ୍ଵଲ ୫ମିହର୍‌ ବା ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ବଳେ ମିହର ସଂଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ସଂଇ ମାପ 
କରାଯାଏ । “ 


ଉମ୍ପା-କନଏଞ୍ଣଣ୍ଠାନ, ଭାପଯୁଗଳ ସାହାଯ୍ୟ ଧର୍‌ - 200°୦ ପର୍ୟପାନ ନମ, ଭାଷ- 
ମ୍ଭ ନା ମାପ କରାଯାଇପାଝର୍‌ । 


ଉଦାଦରଣ (1) :- 1(0,0°୦ ଚାପମ,ନା କାର୍ଜମ୍ୟ ପାଇଁ ଲୂହା-ପୁଵଳମ, 
ଓ କନଟବଞ୍ଣଣ୍ଟନ ଠ ମ୍ଲାଝୁନମ୍‌ ଭାପୟୁଗଲର୍‌ ବ, ଗୃ. ବ, ଯଥାନବମ 1600 ଓ - 3440 ` 
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୪୮୪ ବଦ୍ୟୁଭ୍ଜ ଓ ଚମ୍ପକ ବଜ୍ଞାନ 
ମାଇବନ୍ନ୍ରାବତ୍ସ୍ଵଲ ¥ । ଲୁହ୍ରା- କନ୍୍୍‌ଣ୍ତେଣ୍ଠାନ୍‌ ଭା ପାୟଗଲର ଏକ ଡର୍ରୀ ଢାପମ.ନ୍ତୀ ଢାରଡମ। 
ପାଇ୍‌ ବ. ଗହ ବ. ନଷ୍ତୟ କର୍‌ । 


†; ?‹ = 1600 _ = 16 ମାଇବନ୍ତାସୋଲ୍‌ ୫/°୦ 
7›।( 100 


1;୦୦୩୪ __ _ 3440 _ _ 34.40 ମାଇଵୋସେଲ୍‌ $/°୦ 
¥ 100 


ତ = ?* 4 ନ ?' _ ମହ ୪ _ ୦୩ 


୦୦୩$[ 2 ୦୦୩୫ ୨? £{ 


= ]6 -- ( - 34.40) = 50. 4 ମାଇଚନାବସ୍‌ଲ ୫/°୦ 


ଉଦୀଢ୍ରରଣ (2) :-- ଗୋଛଏ ଭ ପଯୁଗଲର ଶୀଢଲ ସଂଗମସୁଲ 0°୦ ଭାପ- 
ମାନନାରେ. ଅବାବବଳେ ଚାହାର ବ, ଗୃ. ବ. 77== £ 4 ୮୮୭ ¦ ଢ ଘପୁଗଲର ଉଦାସୀନ 
ଡାପମ୍ଭା ନ୍ଧ, ଚପଲ ଛିମ୍ଫ୍‌ର୍‌ ଓ ଵମ ସନ, ଗୁଣାଙ୍କ ନଷ୍ଦିୟ୍କ କର । 
ସୁନ୍ଧଚ ପର୍‌ମ୍ବ ଢାପମ୍ଭାନ୍ଧାଟରେ ପ୍ରକାଣିଡ ହ୍ଲେଲେ-¬ 
7 = (7' ¬273) + £ (7' ¬ 273), 7'=- ପରମ ଭାପମାନା 


6: = ® 28 (7 = 273); 


` 27 
୩7 _ 
।ସ୍ବୀନ ଢାପମ୍ା ନ୍ଧା 677 __ 0 ; 
ଜ୍ଦାସାନ ଢାପମ ¿ରେ ୮୮” 0; 
„=(7,- 273)==5 _ ¢ 
(7' ) 5 
5 ଯା 
ପେଲ ଗଣ = ୪୯୬ 
ଲଂଷ୍ଟ୍ଵର୍‌ ଗୁଣାର୍କ୍ତ ୩ 7 77 


=7' [2--2୬ (7' - 273)] = 7 (୩ + 200) 


6*[: 


₹୬ମ୍ଭ ସଳ ¿ ଗୁଣାଙ୍କ 6 = 
“ସନ, ଗୁଣାଙ୍କ =7 7 


= 7' ୬« 20 = 2277 
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ବଦ୍ଯୁନ୍ତ୍ୁ ଭାପ ୪୫ 


1:21 ଚାପ ବ: ଗର୍‌: ବ;:ର ମାପ / 1/6€65101୮€10)€07£ £ ୯)୩€୮୮)୦- 
€ 0, †. ) : 


କୌଣସି ଇ ପୟୂଗଲରରେ ଉଦ୍ଭବ ବହ୍ରଜ୍ଥ୍ବବ ଭପ ବ: ଗ୍ଭ ବ୍ର ପର୍‌ମ ¢ ଖଳ 
ସ୍ପାମ୍ଭାଳ୍ୟ ¬ ମ୍ମାନ୍ଥ ବକେଭେକ ମିଲ୍‌ଷ୍କ୍ରେଲ୍‌ ୫ । ଉସଣ୍ଣ ଏଜ୍ଧ୍‌ ବା ଗଭା ବା ସଠିକ ଖ୍ଵ ବରେ ମାପ 
କତ୍ଚ୍‌ବା ଘାଲ୍‌ ପପୋବେନ ସିଓମିକର୍‌ ବ୍ଯବହାର କର୍‌ଯସାଏ । 


ଏଣ୍ପୁ ପସ୍ଵାକ୍ଷା ର୍‌ ଆବଶ୍ୟକ୍କୀୟୃ ପର୍‌ଷଥ ବନ୍ଧ ନଂ 16‹ £ 5ଚର ପ୍ରଦର୍ଗକ ହୋଇ ଅଛୁ । 
ଏଠାରେ ବଳାଷ £) ସହୁଇ ପେ ବବନ୍ସିଥମିଃର, ଭାର୍‌ 4.3,3, ଚଗ୍ଧ ବାକ୍ସ 2, 
ର୍‌ୱଦ୍ଣାଵ୍‌ ନ! ମିଲ ଏମିଵର ?1 4 ଶ୍ରେଣୀଭୂରୁ ` ର ଦୁଇପାନା ଗାଲ,ସନୋମିର ୦ 
ଓ ଦ୍ଗୁଂପଷଥ ଗ୍ଲବ 7»  ମଧବଦେଇ କାଡ଼ମିୟୂମ୍‌ ପମିଭ ବକ ଷ 77, (7==1.0183) 


୭ 12 _ ୯ଧ ୮6 '& 7! 


୭୭ ବି 


(ଚନ ନଂ 16“25) 


ତ୍ଲେଲ ୫ ସଦ୍ଭ ସଂଯୁକ୍ତ । ଭାପଯୁଗଲର ଗୋଵିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୃ ଷଅ ଗବ 7 © ଗାଲ - 
ପ୍ତ୍ଵନୋମଃଝ୍ଧର୍‌ ମଧ୍ଯବଦଦଇ ବୟାନ ସିଓମିଶର ଭାରର ପ୍ରାନ୍ତ 4 ସକ୍ଦୁଭ ସଯୁ କ୍ର ଓ ଅପର 

ପ୍ରାନ୍ତ ଜକ ୯ ସଦ୍ସ୍ବଇ ସଂଯୁକ୍ତ । ଗୁବ 72 ଦ୍ବାଗ୍‌ ଓକୁ ସ୍ରମ୍ଭିଭ ବଳକାଷ ଯଘର୍‌ଷଥ ବା 
ଭାପ ୟୁଗଲ ପତ୍ରିପଥରର ଅନ୍ତଙ୍ଗ୍‌ କ୍ତ କଗ୍‌ସ'ଇପ ବର୍‌ । 


ପ୍ରଥମେ ର ବକୀଣସି ଏକ ନର୍ବ୍ୁ ମାନ ପାଇଁ ଯୁ ଘରବରିନ କର୍‌ ବଘାଚହନ- 

ସିଓମିଵର୍‌ ପର୍‌ଷଥରେ ବଦ୍ଧ୍ଯତ୍ତୁପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହ୍ନ ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ବାନ୍ନା ଏଧର୍‌ ବହ୍ୁବା 

ସ୍ତୟ୍ଟ୍ରୋଜନ ଯେପରି ର ଦୁଇପ୍ତାକ୍ତ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଉପୁକଥ୍ବବ ବ୍ରଭବାନ୍ତର ପ୍ରମ୍ଭିଭ ୧ଲାଷର 

ବ ଗୁ, ବ, ସହୁ ସମଭୁ ଲର ବହବ | ବସଥପାଇି 72 ସହ ସ୍ୟରେ ଗ ଲଖ୍ଵନେ ନିର୍‌ 
)} 
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₹୮୬ ବିଦ୍୍ୟୁଭ୍ନ ୬ ଗ ମ୍ଳକ ବର୍ଞାନ 


ଠ୦କ୍ତୁ ପ୍ରମିଭ ଦକାପଷ ପରପଥଚରେ ଅନ୍ଧ ଲ୍କ କରି ସେଥବର ବସପର ଛଦକପ ନହୁଏ ଜାହା 
ଦେଖାଯାଏ । ଏ ଝଷେମ୍ବରରେ ବପାବଡ଼ନ 'ସି5ମଃର ପରଣପଥଟର ସ୍ରବାହୁମ' ନ ¬ 


1.0183 
୮୬ 
ଦପାବନ ସିଓମିବର ଭାର୍ର୍‌ ବିର 4 ସଦ 10* ଵା ଓ ଚୀହାର ଝଗ୍‌ଧ ସଦ୍ଦ 


7= ଏମ୍ଫମ୍ଟ୍୍‌ର , 


¥ ଓମ ହୁଏ ଢାହାଟହବଲ ଏକ ନିୟ୍ମିବର ଭାରର ୨ର୍‌ଧ== 7 0 ଓମ୍‌ ହେବ | ସୂଇଗ୍‌ଂ 
ଏକ ମଲ୍ମାଃର ଭାରରେ ବଭବପାଇ = 7 ® | 10* ବଦ୍‌ଲ $ = 2'0183 ୨× 7 


ଦେଲ, | 


ବଶିମ୍ନାନ ପ୍ରମ୍ଥିଳ ଚକାଷ ସହ୍ଧତ ସଂସୋଗ ଛନ୍ନ କରି ଗାଲ୍‌ ଘ୍ତ୍ରଚବନାମ୍ଭୂଵରକୁ 
ଢାପଯୁଟଲ- ପର୍ପଥଟରେ ୪2 ସାହ୍ବାସ୍ୟରେ ସଯୁ କ୍ତ ନଗ୍ବସାଏ ଓ ଭାଷୀ ପୁଗଳର୍‌ ଚଗାଛଏ 
ମଂଗମସ୍ଥଲଚ ଇଂପମା ନା ଛିଂର ରଖି ଅନ୍ଯ ସଂଗମ୍ବସ୍ଥାନର ଭାପମା ନା ବୂଛ୍ଞଂ କଟ୍‌ସା ଏଁ 
© ଏହ୍ଜ ସୋ ଗସ୍ଥଲର ବଭ୍‌ନ୍ନ ଭାପମାନନାୀ।£ ପାଲି ଜକ ୬୮ ସାହ଼ାଯ୍ୀବରେ ବପାବଳ ସିଓ - 
ମିି୫ର ଭାର୍‌ ଉପଚର ସଂଭୁଲନ ବହ, ନ୍ପରୟ୍କ କଗ୍‌ଯାଏ । ଜକିର୍‌ ଅବସ୍ଥାନ ୪ ସଦ 3. 
ବିଛୂଠାରୁ ± ମିଲ୍ନାଃର ଦୁରରେ ବଦ୍ବରୋଇଥା ଏ, ଢାହ୍ଵହ୍ନେଲେ ଭାପଯଯୁଗଲର୍‌ ବଂ ଗ୍ଭ: ବ: 
1.0183 _ ® 


୭୮୮୩ × 764 ° × ସଲ $ 


ଏ 83 ହଃ ୨×« 10° × × ମାଇଜୋଦଟସ୍‌ଲ # 


ସା ଧାରଣଚ୍ଚଃ ଭାଯଯୁଗଲଭ୍‌ ଣୀଡଲ ସଂଗମସ୍ଥଳକୁ ବ୍ରର୍‌ଙ ମଧ୍ଯରେ ରାଣି ଜାହାାର୍‌ଂ 
ଢାପମ୍ଭାନ୍ା 00୨୦ କଗ୍ବଵସାଏ ଓ ଅନ୍ଯ ସଂଗମସ୍ଥଲକୁ ଜଲଚରେ୍‌ ରମଥ୍ଜି ତାହ୍ବାରଂ 
ଚାପମାନ୍ଧ। ବୃ କଗ୍‌ଯାଏ । 100`୦ରୁ ଅଧ୍ଵକ ଭାପଷମ୍ାମ୍ବାରରେ ଛ: ଗ୍ଟୀ ବ: ନ୍ପିସ୍ଠ 
କରିବାକୁ ହେବେ ଚସଞ୍ପମାଲି 100°୦ ଠାରୁ ଅଧ୍ବକ ସ୍ଥ ହନୀଙ୍କବଶିଷ୍ଟ୍ କୌଣସି ଭର୍‌ ଳଂ 
ଵ୍ର୍ୟବହ୍ପାର କଗ୍ଵଯାଏ । 


16.22 ମଦଡମ”ର ଗଳନାର୍କ ନଣ୍ତୟ୍‌ : 
ମ୍ବହ୍ନମର ଚଲନାଙ୍କ ନଷ୍ପିସ୍ତ୍‌ କର୍‌ବା ପାଳି ଜ୍ଷଚଗ୍‌କ୍ତ ସ୍ବରବର ସାଧାରଣଉଃ 
ଗେ ଏ ଚମ୍ବ୍ା କନ ଣାଣ୍ଟୋଳ ଭାପଯୁଗଲର୍‌ ଶୀଚଲ ସଂସୋଗସ୍ଥଲର ଚାଉମାନା 0°୦ 
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ବଦ୍ଯୁଭ୍‌ ଭାପ ୪୮୭ 


ର୍‌ଞ୍ଜି ଉଦ୍ଧସ୍ତ ସଗମସ୍ଥଲର (ଜଲ ମଧ୍ଯବର) ବଭ୍ଢନ୍ଜ ଢାପମୀ ନା ପାଇଁ ଭାପୟ୍ତଗଲର ବ: ସୃ:କ 
ନିଷ୍ରିସ୍ଵ କଗ୍‌ଯାଏ ଏବଂ ଚାପମାନ୍ରୀ ଓ ବ୍ର: ଗ୍ଟା ବ: ମଧ୍ୟଦର ଗଗାଛଡିଏ ଗ୍ରାଙ୍‌ ଅର୍ବ୍ଦନ 
କଗ୍‌ ସାଏ । ବଶ୍ଚିମ୍ଭାକ ଉଦ୍ଧପ୍ତ ସଗମସ୍ଥଳକ୍ସ୍‌ ଜଲରୁ ବ ଦ୍ରାର୍‌ କଣ୍ଚିବନଇ ମହୁ ମ୍ବ ମଧ୍ଯଚର୍‌ 
ରଖାଯାଏ ଓ ମହୁମ୍ବର ଚ.ପମାନ୍ର। ନ୍ନମେ ବୃର୍ଞା କର୍‌ ବଭ୍‌ନ୍ନ ଇ ପମ୍ମାନ୍ଧାବର ବ: ଗୁ: ବ: 
ମାପ କଗ୍ବସାଏ ଓ ଇ ହ୍ରା ନ୍ତ ମ୍ଭ ବୃର୍ଧ ପାଏ । ଗଳଳାଙ୍କ ରେ ଚାପମାନ୍ନା ୍ରର ରହୁଥବାରୁ 
ସେହ୍ମୂଠାରେ ଵି ଗ୍ଟ: ବ: ମାପ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର୍‌ ରବହ୍ନ, ବଚଡଣ୍ଣ ବ. ଗ୍ଟ ବଦ କର୍‌ ସେନ୍ଵ 
ବୀ ଗ୍ହ” ବ୍ର ଅନୁରୁପ ଇଂପମ୍ଭାନ୍ରା। ଗ୍ରାଫ୍‌ରୁ ନଷ୍ପିସ୍ତ୍‌ କଗ୍‌ଯାଏକ ଏହ୍ନ ଚା ପମ୍ଭା ନା ମହ୍ଵମର୍‌ 
ଗଲଳାଙ୍କ ଅବ । 


ସ୍ତଶ୍ଵ ମାଳା 


1, ସୀଚବକ ସିବ ୟା, ବପଲଳୁସ୍ର ପର ସା ଓ ମାସନ, ସବି ସ୍ଫ କଣ କ୍କୁଟ୍‌ଇ ନ୍ଦଅ୍ପ । 
ପସ୍ବାକ୍ଷା ସାହ୍ରାସ୍ୟବର ବଘଲଳିୟ୍କର୍‌ ପ୍ରର୍ଂୟ୍ଟା କପର ପ୍ରଦଶ ନ କର୍‌ଯାଏ ବଶ୍ଛିଳା 
କର୍‌ । 


୬. ବର୍କୀଣସ୍ସି ଭାପଠୁଗଲର୍‌ ବକୌଣସି ଏକ ଫଂଗମସ୍ଥଲର୍‌ ଉ ପମ୍ମାନ୍ଧା ସ୍ଥଁର ରଞ୍ଜି 
ଅନ ସଂଗମଗ୍ରଲର ଡାପମ୍ମାନ୍ନଧୀ ବୃକ୍ତୂକଲେ ଜ୍୍‌ଭବ ବଂ ଗ୍ଟ: ବ: କ ସ୍୍୍ବବରେ 
ପର୍‌ ବର୍ଣି୍‌ର ହୁଏ ? ଏହ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗଚର୍‌ ଉ୍ଵଦା ସୀନ ଚାପମାନ୍ନା ଓ ବପର୍ପାମ୍ଟ୍୍‌ ଉ ପମ୍ା ନା 
କଣ କୁଝାଇଦ୍ଦଥ । 


ଓ. ବଗାଛିଏ ଢାପଯୟୁଗଲର୍‌ ଅଂଶାର୍କନ (୦୫112୮8୯10୮) କପର୍‌ କଗ୍ଵସାଏ © 
ଡାହ୍ବା ସାହ୍ବାସଂରେ ମହୁମ୍ଭର୍‌ ( \୩୨୫୬ ) ଗଲନାଙ୍କ କପର୍‌ ନଥ୍ଥରସ୍ତ୍ର କଗ୍ଵ୍‌ଯ:ଏ 
ବୁଝାଇ ଛଅ । 


ଏଥ ଚପଲ ଛୁମ୍ଟୁର ପ୍ରର୍ଞ କ୍ଟ କଂଣ ଓ 3 ଢାହାଲୁ ପସ୍ବାକଷା ମବାହାମ୍ୟରେ କପର୍‌ ଘ୍ରଦଶଂ ନ 
କଗ୍‌ଯାଏ ? ଚପଲ୍‌ ଛିୟ୍ଟ୍ରର ଗ୍ରନ୍ଂସ୍ଫା ଓ ଜ୍ଲ୍‌ ଭାପ ସ୍ତନ ୟ୍ଟା ମ୍ଚର ପାର୍ଥକ୍ଯ 
ଦଶୀଅ । 


ଡି, ସ୍ଵୀବବକ ପ୍ରଵିୟ୍ଟ୍ରା।ା କଂଣ ରୁଝାଇକ୍ଧଅ । ଚପାବଵନ ସିଏମାବର ସା ହାଯ୍ରେ ଚଗାଝିଏ 
ଢାପଯୁଗଲର୍‌ ଵ: ଗୃ; ବ: କପର୍‌ ମାପ କରଗ୍ସାଏ ବଞ୍ଛିନା କର୍‌ | 


6. କେଣି ବଗ୍‌ର୍ରୁ ଲଡ଼ କେଲ୍‌ଭ୍‌ନ୍‌ ମ୍‌ ସନ୍‌ ପ୍ରନ୍ନସ୍ଟ୍ାରେ ପୁ ସୁଚନା ପାଇଥିଲେ ? 
୫ମ ସନକ ଗ୍ରସ୍୍ବ କଣ ଓ ଭା ହା ପରୀକ୍ଷା ସାହ୍ାଯ୍ୟବର୍‌ କପର୍‌ ପ୍ରଦ ନ କଗ୍ଵଯାଏ ।. 
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୫୮୮ ବି୍ଦ୍ଡ, ଓ ଚ ମ୍ଭଳ ବର୍ଞୀଳ 


7, ପେଲ ବସର ଗୁଣାବ୍ଦ ¿ ୫ମ୍‌ ମନ, ଗୂଣାର ସଂଖ 95ଛଖ କର୍‌ | ପଲ୍‌ ଶିୟୃର୍‌ 
ଗୁଣାଙ୍କ ପସଵୀକ୍ଷା ସାହ୍ରାସ୍ୟବର କପର ନ୍ଥିସ୍କ କଗ୍ବଯୀଏ ? 


8. ପେଲ୍ଛିୟର୍‌ ଗୁଣ ୍ଳ © ₹ମ ସନ୍‌ ଗୁଣାଙ୍ଟର ସଂଜ୍ଞା ଉଛେଖ କର | ₹୫ମ ହନ, ସନ ସା 
ଓ ପେଲ୍‌ ଛୟ୍ତର ଟଣି ସ୍ଫ ଉତ୍ତମ୍ବ ବଗ୍‌୍‌ରକ୍ତ୍‌ ନେଇ ଗେ ଝିଏ ଜୀଷଯୁଟଲ ପଶ୍ଢଷପଥବରେ 
ମୋଃ ବ: ଗ୍‌: ଚା ପାଲି ଏକ ସ,ମ ଜଗମନ କର | 


9, ଭାପ-ବବିଦ୍ଯୁଭକ ୬ମଢା କଣ ୨୮ ପ୍ରମାଣ କର ୧ସକୌଣସି ଭାପଯୁଟଲର' 
ଚସବିରୀଣନ୍ର ସଂଗମ ସ୍ତଲର ଚପଲ୍‌ନୟ୍ଟର ଗୁଣାଙ୍କ ଉକ୍ତ ସଂଗମସ୍ଥଲର ପରମ 
ଚାପମା ନ୍ଧା ଓ ଗ୍ରମ୍ତୁଦୀୟ୍୍‌୍‌ ପର୍‌ଷଥର ଭାପ-ବବ ଦ୍ୟୁଭକ ଷମ୍ମଭ'ର ଗୁଣସଲ ସହୁତ 
ସମୀନ । 


10. ପାଣ କର ଚସ ବଜ଼ୀର୍ଶସ ଭାପ-ସୂଗଲରେ 


` (1) ୨୧. 69 = _ 7' 627 
_6 /-7₹\4 (4561) _ 
(1) 7” (7 1+ ଧି 


11. ୫ମ୍ସନ, ପ୍ରନ୍ଧି ୟ୍ଲୀ କଣ ବ୍ୁଝ୍ୟାଇନ୍କଅ । କୌଣଣ ଚାପ ୟୁଗଲର୍ଟର୍‌ ପେଲ .୫ୟ୍କର ଗୁଣା ର୍କ 
ଵମ୍୍‌ସଳ ଗୁଣାଙ୍କ ଓ ଭାପ-ବବ ଦ୍ଯୁଭକ କମରା ମଧ୍ଯଚର ସମ୍ାର୍କ ସୂଚକ ଏକ ସନ 
ନଗମ୍ଭନ କର । 


12 ଚାପ ବିବିଦ୍ଯୁଭକ ଆବରଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହା କପର୍‌ ଅଳ ନ କର୍‌ଯାଏ 7 
ଏହ୍ବ। ସାଦ୍ଦାସ୍ୟରେ ବଗାଝିଏ ଭାପପୁଗଲର ବଵ: ଶୃ: ବା: କପର ଜୁ କର୍ସ ଏ, 
କୁଝ୍ାଇନ୍ଛଅ। 


13 ୧ଗାହିଏ ସୀସ୍ରା-ଲୁହ୍ନା ଚାପୟ୍ରଗଲଚ ଶୀଇଲ ସଂଗମସ୍ଥଲର ଚାପମ୍ମାନା 0୧୯୦ 
ହେଲେ, ଡାହାର @: : ର: ର: (ମାଇନୋରୋଲ,୫) ୮ = 1784£ ¬ 2 4/" © 
ଏଠାରେ £ ୭ କ୍ରିସେର୍ଣ୍ଣଂଗ୍ରେଡ଼ ଏକକରେ ଚାପମ୍ାନ୍ତା । ଭାପଯଗଲର ଉଦାର୍ସୀନ 
ଇାପମାନନ୍ରା ସେଲ୍‌ ଛିୟ୍୍‌ର୍‌ ଗୁଣ ଙ୍କ ଓ ଵମ୍‌ ସନ ଗୂଣ ଙ୍କ ନ୍ରିୟ୍କ କଉ । 


14. ଲୁଢୁ'ର୍‌ ଭାପ-ବବିଢ୍ଯୁଭକ ®ମଭା 0°୦ & 250°୦ଝର ସଥାନଚମ 175 
#:¥/°୦ ଓ ୭୪ /°୦ । କା ଡ଼ହୟୂମ୍ର୍‌ ଭାଷବୌଦ୍ୟଯୁରକ ଷମଭା 0°୦ 6 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଭାପ ୪୮୧ 


300*୦ରେ ସଥାନ୍ବମ 3⁄.;7//°*୦ ଓ 15/⁄.7/°୦ । ଲୁକୁା-କାଡ଼ୟସ୍ମ 
ଉାପୟୂଗଲର୍‌ ଜଉ ଦା ସ୍ବୀନ ଜାପମ୍ମାନ୍ଦ୍ରା ନ୍୍ିସ୍ଟ୍‌ କର୍‌ । [ଉ୍‌: 140.3°6] 


15. ଝଗାଛଏ ଲୁହା-ସୀସା ଭାପୟୂଗଲର ଚଗାଵଏ ସଂଗମସୂଲ 0°୦୭ର୍‌ ଓ ଅଳ୍ଯବ଼ 
100°୦ବର ଥିବାଚବବଲେ ଢାହାର ଭାପ ବ: ରୂ: ର:  1185/7 | ଜାହାର୍‌ 
ଉଦ୍୍‌ସ୍ତ ସଂଗମ୍ମସ୍ଥଳର ଭାପମାନ୍ତା ଓ00°୦ ବହବଲ ବ; ଚୂ' ବ: 675 /£7 1 
ବସଦୁପର ରୁପା- ସୀସା ଭାପଯୁଗଲର ଭଢାପ ବ: ଗା: ବ: ସଥାନମେ 371 /:¥ @ 
1623 /±7' | ଲୁହା-ରୁପ| ଢାପଯୁଗଲର୍‌ ଉଦାସୀନ ଜାପମାନ୍ତା ନଞଥିସ୍‌ କର | 
[ଉ୍‌ :=-122°୦) 
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ସପ୍ତଦଶ ପର୍ଚଚ୍ଛଦ 


୨୪୩ 
¬ ଭୁଧଡ୍‌ ସ୍ରକାହ୍ରର ସସାୟସ୍ତଳକ ଏ ଘ୍ଲାଚ 
ଭୁଧ୍ଯଭ୍‌ ୨୭୭ 
` ୩ 
(01160)109] €[୮€୦£5 0୮ 1;]€୦୮1'10୦ ୦୮୧୮ =1,16€0୦1୮୮୦])7515) 
17.1 ଵଦୁ୍‌।ଚ୍‌ ବିବଶୁଷଣ (3166(୮୦1୩୫15) : 


ବଦ୍୍ୟୁତ୍ଧ ପଞ୍ଜ୍‌ବା ସ୍ତ୍ର କଠିନ କମ୍ବା ଉର୍‌ଲ ପଦାଥି ବଢ୍ବାଇପାରେୀ କନୁ ବଦୁୟଭ୍ର - 
ପଣ୍ଵବହନ ୟା ବଧ୍ଵ ( ୯୮୧୦୯୦୩୫୮୮୭୮)) ଅନୁସାସ୍ନୀ ସେନ୍ଦ୍ର ପର୍‌ ବାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼କ୍ତ ଦୂଇ 
ବଣ୍ରୁଣୀରେ ବ୍ତକ୍ତ କଗ୍ଵସାଇଥାଏ । ଏକ ଶଣ୍ରୁଣ ର୍‌ ଘର୍‌ ବାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ଯବର ବଦୁ"ତ୍ଭ ସ୍ତ କାହ 
ହେବାବଦେଲେ । ସେମ୍ଭାଳଙ୍କର ପରମ୍ଭା ସ୍ପ ସ୍ଥାନୀନ୍ତର୍‌ଭ ହୁଏ ନାହି କ୍‌ମ୍ବା ଚନ୍ନ୍ଯଚର ବଳ ଣସି 
ଗ୍ଵସାୟ୍ଵନଳ ନ ମ୍ବା ସଂଏହନ୍ପତ ହୂଏନାହି ୨ ବଳବଲ ପରିବ.ସ୍ତୀତି ବଉ ଭକ ପରିବଶ୍ଚିନ 
ଫଳରେ ଜଉଦ୍ପପ୍ତ ବହ୍ଦାଇସା ଏ । ଆଧ୍ନ କ ମଇବାଦ ଅନୁସ ମ୍ଟା ଏହ୍ଜ ଚଣ୍ରଣୀର ପରି ବାର୍ସତ 
ମଧ୍ଚର ଇଲେକ୍ଵନ, ବସଇ ଦାସ୍‌ ବଦ୍ୁ୍ଭ୍‌ ତ୍ରବାହ୍କ ହୁଏ । ଚମ୍ବ › ଲୁହ୍ବା› ଏଲ୍ଲ୍‌ମ ନ୍ୟ୍ଟମ 
ପ୍ତଭ୍ଟ୍‌ ଭ କଠିନ ଧାଇବ ପଦ ର୍ଥ ଓ ପାରଦ (ଉରଲ) ଏହ୍ନ ଚଣ୍ରଣୀ ଅନ୍ଧଭ୍ଲକ୍ତ । ଏହ୍ଲ ସ୍ରକାର 
ପର୍‌ବହନକ୍ତୁ ଧ ଇବ ପଣିବହନ ([//¶€୮୬1110 ୯୦୮୦୯୪୦୯୯1୦୮) କୃହାଯ ଏ | ଅନ୍ଯ 
ଏକ ଚଶୁଣୀର ପର୍କାସା ମଧ୍ଃର ଛଦୁ।ର୍‌ ପକାକୁଇ ବହିଲେ» ସେଗୁଞିକ ମଧିବର ବଯୋଜନ 
ର୍ଛାସୁ। (191680୦191101) ସଥ ଦଇ ହୁଏ ଅଥ ତ୍‌ ସେଗୁଡ଼କ ଯୁକୁ ସକଳ © ବଯୁ ଲୁ!ସଳ 
ଆସ୍ଟୁନ (100) ବର୍‌ ଘର୍ଣତ ହୁଅନ୍ତ । ଏହ୍ନ ବପସ୍ଵୁଭ ବଦୁ।ଇଯୁ କ୍ତ ଆମ୍ଟ୍ରନଗୁଞ୍ଜଳ ଏକ- 
କାଳୀନ ବପଗ୍ଵାଡ ଦ୍ଦରଗରର ଧାବମ୍ଭାନ ହୂଅନ୍ତ୍‌ ଓ ଫଲଟର୍‌ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରବ ଦ୍ଦ ହୁଏ । ଏହ୍ନ 
ପଦାଥ ଗୁଡ୍ଜକ ସାଧା ରଣଢଃ ବକେକ ଚମ୍ମୀଗିକ ପଦାଥର୍‌ ‹ ଠିବ୍ରଣ ଅତଃ । ସମ୍ଭସ୍ତ ପ୍ରକାର 
ଅମ୍‌, (5610), କଷା ର୍‌ (&11 911) ଓ ବଳବଢକ ନାରପଷକ୍ଷ ଲବଣ (5୪10 ର ଦ୍ରବଣ 
ଏହ୍ନ ବଣୁଣୀ ଅନ୍ତଙ୍ଗ୍‌ କ୍ତ । ଉଦାହରଣ ସ୍ରୁଷ ଗଛକାମ୍‌, ` (77›5୦ ¡) କପର ସଲ, ବସ, 
(୦୪୭୦) , ସିଲଭର, ନାଇବ୍୍‌ (4:7୪ ୦୫) ସଭୃଭର ଦ୍ରବଣ ଉବଛିଖ ଯୋଗ! | 


ଚସଭ ଚସୀଗିଳ ପଦାଥର ଦ୍ରବଣ ମ୍ରେ ବଦ୍ୟୁତ୍ତ ସ୍ରବାଭ୍ମୁଜ ବହ୍ଘଦଲ ବିଚଯସାଜନ 
ନୟା ସମ୍ପାନ୍ର ହୁଏ ଜଢାହାକୁ ବଦୁ ଏଚ୍‌ ଛଣ୍ନେଷ୍ୟ (1/166୮୦]7୧) ଏବଂ ବଦ୍ଯୁଭ୍‌ 
ବବଶ୍ମଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରର ଵଢ଼୍ଯୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଧକ ହ୍ରେଦଲ, ଚଯଉଁ ବବସାଜନ ନି ୟ୍ବା ସମ୍ପାକ୍ଦର ହୁଏ, 
ଭାହାକଲୁ ବଦ୍ୟୁଠ୍‌ ବଶ୍ଵେପ୍ଣ (୮,16୯(୮୦1୨୫18) କୁଢ଼ାସା ଏ | 
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ଵଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହର ଗସ ସ୍ବନକ ନ ଠା ୨୧୧ 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବଶଣ୍ଠଷ୍ୟ କହ୍ଧୁ ଚଲ ସ୍ାଧାରଣଭଃ ଚସୀଗିଳ ପଦାର୍ଥର ଦୁବଣଲୁ ଗୁଝାଏ; 

କରୁ ' ବକେଠଉକଳ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମଧ ବ୍ୟୁଭ୍‌ ବଣୁଷୀ ହୋଇପାବର୍‌ | ଜଦାଦୃରଣ ପୁଲୁପ 

କମ୍‌ ୫କ୍‌ ବସାଡ଼ା (7୪4୦ 7), ସିଲଭର ଆସ୍ଡାଇଡ଼୍‌ ଇଚ୍ଯ୍ | ବଣୂକ ଜଳ, 

କଦଗ୍‌ସିନ, ପାର୍‌ଦିନ ବଭିଲ, ସୂଗ୍ସାର (4&1⁄୦0101) ସଭ .ଇରଲ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୀଭ୍‌ 

ବଣ୍ଥେଷ୍ୟ ନୁବହ । ଜଲଚର୍‌ ଅଲ ଗଛ୍କାମ୍ଟ ମିଣାଇଟଲେ ଭାଦ୍ଲା ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ବଶଶ୍ମେଷ୍ରେ 
ମ ର୍ଣଇ ହୁଏ । 


ଚସଉଁ ପାନର ବଦ୍ୟତ୍‌ ବିଚଣ୍ତଷ୍ ରଖ୍ଜି ବଦ୍ୟୁଉ ବଣଣ୍କୁଷୁଣ କଗ୍୍‌ସାଏ, ଭାହ୍ଵାକ୍ତ 
ଚିଭାଲ୍‌ଚମ୍ଭିଟର୍‌ (୪୦1୯୫୮୩୭୧(୧୮ ବା କବୁଧଚ୍‌ ବଞଶ୍ମୁଷଣ ବକାଷ 
(:1୧୯୮୮୦1୨୮10୦ ୧11) କୁହୁ ସାଏ | ସେଥ୍ ବ ଢ଼ୁ ଭ୍‌ ଅଗର (816+୪୦୩) ମଧ୍ଯବଦ୍ଦେଇ 
ବ୍ରଦ୍ଯୁତ୍‌ ବଚଣ୍ଳଷ୍ଯୀ ମଧ୍ଷଲୁ ବଢ଼୍ୟୁଜ୍‌ ପ୍ରବବଶ କଟର, ଭାହା ରୁ ଏକନାଡ ¿ (⁄⁄୦୯୧) ଓ 
ସେର୍ଥ୍‌ ବଦ୍ଧ୍ୟୁଭ୍‌ ଅଗ୍ଧ ମୃଧ୍ଯବ ଦଇ ବଦଧୁ। ଡ୍‌ ବବଣ୍ସଷ୍ଯୀ ମଧ୍ଯରୁ ବଢ଼ୟତ୍‌ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ୍‌ ଭାତ୍ରାଲୁ 
କେଣଥାଡ, (1. 3010୦0୯6) ଲୁହ୍‌ାସାଏ । ବଢୁ୍ୟୁତ୍ବବଶୁଷଣଠ ଫଲବର ଜ୍ଭ୍ବ ବହୁଜଉଥବା 
ବ୍ରଯୁ କ୍ତାସ୍ଵକ ଆସ୍ତୁନଲୁ ଏନୀୟୂନ (& 0100) ଓ ପୁ ଲୁମଳ ଆସୁନଲୁ କେଟାୟୁନ 
(୦&£101) କୁହାଯାଏ ଏବ ଚସଗ୍ଉୁକ ସଥ ନାମେ ଏବଳାଡ଼ ଓ ବଳଥୋଡ଼୍‌ ଜଗରେ 
ଧାବମନ ହୁଅନ୍ତି । 


17.2 ବଦୁ ଏଚ୍‌ ବଣଶୁଷଣ ଚୁ (11€୦୮୩ ୦£ 1166¢୮୦17୫19) : 


ବିବିଜ୍ଞାନକ ଆର୍‌ବଦ୍ରନଅସ୍‌ (4 ୮୯)୩୧୮108) 1887 ଖୀସୁାଇରେ ବି ଢ୍ଯତ୍‌ 
ବର୍ଶ୍ଳ୍‌ଷ୍‌ଣର ଏକ ସମୂଚତ ଇତ୍ଗ୍‌ ପର୍ବବଷଣ କରିଥୁଲେ । ଏହ୍ନ ଞ୍ଜ ଅନୁସାୟ୍କୀ ବକୌଣସି 
ପଦାଥ ବର୍କୀର୍ଣସ୍ର ଦ୍ରାବଳ ମଧ୍ଯବର୍‌ ଦ୍ରବ୍ଧୀ ହହ୍ଵବଲ ଭ୍ରକଣ ମଧ୍ଯଚର ଚରାହାାର ଅଧୁଗୁଞ୍ଜଳ 
ବ୍ରଚସ କିଉ ବହ୍ବାଇ ଗ୍ଭ ର୍ଜିଭ ଆସ୍ଟନଟରେ ପରି ଣର ହୁଅନ୍ତି । ଏହୁ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ବଂଦ୍ନ୍ୟ 
ବିଭବାଲ୍ନର୍‌ ପ୍ରୟକ୍ତ ହ୍ରେଲେ ଏହ୍ଵ ଗ୍ହ ଜ୍ଵଇ ଆସ୍କ୍‌ ନଗୁଞ୍ଜକ ଗଭଣୀଲ ହୁଅନ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତାମ୍ବଳ 
ଆକ୍ଟର ନଗୃଞ୍ଜକ ବକଥୋଡ଼୍‌ ଜ୍ଞଗରର୍‌ ଓ ବଯୁ କ୍ଫତଂମ୍ପବଳ ଆସ୍କନଗୁଞ୍ଜଳ ଏବନାଡ଼ ନ୍ଦଗବର୍‌ ଗଭ୍ତ 
କରନ୍ତ । 


ପ୍ରଂଇ୍ୀକ ବଦ୍ଧ୍ଯୁତ୍‌ ବଣ୍ଡେଷ୍ଠର ଅଣୁ ଟଗୋହଏ ଧା ଉବ ବା ସାସ୍ଵୀୟ ମୂଲକ 
(?&01661) © ଟଗ'ଝିଏ ଅମ୍‌, ମୂଲକଦୃାଗ୍‌ ଗଠ © | ଧାରବମୂଲକ ବଢୀଏଣନ ଧ'ରୁର 
ପରମାଣୁ ବା ଜ୍‌ଦ୍‌ଜାନ ପରମାମୁ ଏବଂ ଅମ୍ମୂଲକ କୌଣସି, ଅଧାଭୁ ବା ଚାହ୍ଵାର୍‌ 
ଅକ ସାଇଡ଼ ବହ୍ଘାଇପାଟର । ଏହ୍ନ ମୂଳକ ବା ଆସ୍ଵନର ଗ୍ର ପରମ ଣ ସମ୍ଭାନ ଓ 
ବପସ୍‌ଚ ଏବଂ କଠି ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଟସମ୍ଭା ନେ ଗର୍‌ମ୍ଥରଲୁ ନୁର ଚବିଦ୍ଯଯତିକ ବଲଦ୍ମାଗଵ 
ଆକଷଣ କରତ୍‌ ସମ୍ଯାବସ୍ଥାଚର ର୍‌ହୁଥ ନ୍ତ । ଜ୍‌ଦାହ୍ନରଣ ପ୍ସ୍‌ଲୁ୍‌ପ ୦/୦େ, ଅଧୁର୍‌ 
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୪୪୨ ବଦ୍ୟ୍ଭୁ ଓ ଚଠ ମ୍ଚ୍‌କ ବଜ୍ଞନ 


ଧାଇବମୂଲକ ୦୪*+ © ଅମୂଲକ- ୭୦; ¬ । ମେହୁପର ` 7ଏ ୬୦ ଅସୁର୍‌ ଧ ଭବଯୂଳକ 
7ଏ, ” ଓ ଅମୁମୂଲକ ୦୮” | 


ବର୍ଚିମାନ 7୪୬୦ ଅଣୁ କିପର 7୪୩୬” ଓ ୦୮” ଆସ୍ଠପନଚରେ ଘରିଣଉ ହୁଏ, 
ଚାହ୍ରା ନମ ରରେ ଦଆଗଲ୍ବ । 7୬୦୮ ଅଣୁ ଗୋଵଏ 7,¶୬°* ପରମାଣୁ ଓ ଗୋଵଶିଏ ୦ 
ଟି 34 


ପରମାଣୁ ଦାଗ୍‌ ଗଠିତ । 7¶4 ପରମାଣ୍ବର ଥିବା 11 ଚଗୋଵି ଇଲେକ୍ଵନରୁ ଚଗାଵିଏ 
ଇବଲକ୍‌ଃ ନ୍‌ ଭାହ୍ନାର ବାହ୍ର୍ୟକକ୍ଷଟବର (୦୪୧୮ ୦୮୦୦ ଥାଏ ଓ ଭାହ୍ଵାଲୁ 
ଭଳଲନ୍ସି (\7 1600? ) ଇଳେଲ୍‌କ୍ଚ,ନ୍‌ କୁହ ଯାଏ | ସସହୁପର ୦୮ ପର ମାଣ୍ତର 
35 ଚଗାଵି ଇଲେକ୍ଝ,ନ, ମଧ୍ଯରୁ 7 ବଗାଃ ଇଚିଲକ୍ଞ,ନ ବାହର କକ୍ଷର ଥାଏ ଏବଂ 
ସେମାନଙ୍କ ସହ୍ଧୃଭ ଆଜ୍‌ ଚଗଂଶଵଏ ଇଲେକ୍‌ $, ଳ, ମିଶିଲେ ଢାହାର୍‌ ବାହ୍ୟ କକ୍ଷ ପରିପୁୱି 
ବହ୍ଲବ । ଯେବଉଚବଚଲ 7୩୬ ଓ ୦୮ ପର ମାଣ୍ଡୁ ମରସ୍ଥରର ସଲ୍ମି କଃସ୍ଥ ହୂଅନ୍ତ ସସବର- 
ବେବଲ 7୪୩୩ର ବାହ୍ର୍ୟ କଷଚରେ ଥ୍ରବା ଇଚଲକ୍‌ହକନଛ ଠ୮ । ପରମ୍ମାଣ୍ତର ବା ହ୍ର୍କକ୍ଷକୁ 
ଗ୍ଟଲ୍‌ସାଏ ଓ ଫଳଚରେ ଉଭମ୍ଟ୍‌ର ବାହ୍ୟ କକ୍ଷ ପର୍‌ଗୁଞ୍ଜ ହୁଏ । ଏହ୍ନାଦବାଗ୍‌ 7୪୬ ପରମାଣୁ 
ଟଗୋନ୍ମଏ ଲିବଲକ୍ଃ,ଳ୍‌ ହଗ୍ଲ ଏକକପୁ କ୍ତ ଗ୍ଭଜବଣିଞ୍ଣ 7୪2” ଆସ୍ଟୁନବର୍‌ ପରିଣତ 
ହୁଏ ଓ ୦୮ ପରମାଣ୍ଠ ଗୋଝିଏ ଇବଲେକ୍ଵ୍‌ନ୍‌ ଲଭକର ଏକକ ବଣୁକ୍ତ ଗ୍ଭର୍କବଞ୍ଚିକ୍ଟ ୦୮ ` 
ଆୟ୍ଟ୍ଵନଚର ପର୍ଵର ହୁଏ । ଏହ ୨ 8 6 8 ମ୍ିସ୍ଵନ ଓ ୦୮” ଆସ୍ଟ୍ଵନ ପରମ୍ପର୍‌କୁ ଏକ ସ୍ଥିଂର 
ବଚ୍ନିଦ୍ଯୁଭକ ବଲଦୁୁଗ ଆକ ଣ କର୍‌ ସାମ୍ଯାବସ୍ଥାଚର୍‌ ରହନ୍ତି ଓ ଏହ୍ନା ଫଲଚର 
ଗୋଛୁଏ 7୬୦୮ ଅଣ୍ତୁ ଗଠିକ ହୁଏ । 

ଚସବର୍କୀଣସି ବଦ୍ଯଯୁତ୍‌ ବଚଣ୍ଟ୍‌ଷ୍ଯୀର ଦୂଇ ମୂଳକ ବା ଆସ୍ଫଵନ ମଧ୍ଯବର କାର୍ଯ 
କରୁଥ୍ବବା ଞିର ବବଦ୍ୟୁଭୂକ ବଲ 


7' = ‡+& 9262 5 5 (17:1) 
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ଏଠାରେ 7 = ମାଧମର ବଦ୍ୟୁତ୍ପାରକ ଧ ବାଙ୍କ 


ଶୃନ୍ୟଯସ୍ଥାଳର ବଦ୍ୟୁଭ୍‌ପାରକ ଧ,ବାଳ୍ଳ †¢ = 1 ଓ ଜଲର୍‌ [¢ = 81 | ସୂଢଗ୍‌ଂ 
ଚସଚଉବବେଳଲେ ବକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବବଶ୍ମଷ୍ଯୟ, ଉଦାହ୍ରରଣସ୍ବରୁପ 7୪୬୮୦୮, ଜଲଚର୍‌ ଭ୍ରବ 
ହୁଏ, ବସବଭବବରଲ ଭାହାର୍‌ ଧା ଦୁସ୍କ୍‌ ମଷଚ୍ତର୍‌ କାର୍ଯା କରୁଥୁବା ଅନ୍ତଃପରମ୍ଭ ଣବକ 
ବନ ବଲ ଶୁନ୍ୟସ୍ଥାନ ଭୁଲନାଚର ୫୪ ଗୃଣ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏକ୍ସ ହ୍ର।ସପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟ ଦ୍ର ବଲ 
ଦୁଇ ଆସ୍ଫରନକ୍କୁ ଆଜ୍‌ ବାଶିର୍‌ଷିବାଲୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏନା ଓ ଫଲଟରେ ଅଣୁଛ଼ “ଭାଗୀସ୍ବ 
ଆଚିଲଡ଼ନ (1୮୮ 0€୮୮୩ଖ] 8910811010) ଦ୍ଲାଗ୍‌ ବସୟଲୌକିଭ ବହାଇ ଅୟ୍ବଳଚର୍‌ ପରିଣଇ 
ହ୍ରଏ । ଏହ୍ସ ବସ୍ଫୋଜନକ୍ତୁ ବବୁ ଏଚ୍‌ ଛିଶ୍ନେ ଷଣୀୟ୍ଲ୍‌ ବୟ୍ବଫୋଜନ (1:16୯୯୮୦17£10 
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ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରବଂହ୍ରର ଟ୍‌ମ୍ବାୟ୍ଵନକ ନସ ୪୯୩ 


19138୦୦1ୂ61100) କୁହାଯାଏ । 779୦ର୍‌ ଉପରେଲ ବସ୍ତୋଜନ ବା ଆପ୍ଫଵମ୍ମକର୍ଣନ୍ତୁ 
ନମ୍ପ୍ଵଲ୍‌ଖିଇ ବ୍ଵସାସ୍ଵନକ ସ୍ୁନ୍ଧଦ୍ନାଗ୍‌ ପ୍ରକାଶ କଗ୍‌ସ!ଏ | 


776୦» 7୪ 4 ୦/¬ 


ବିଦ୍ୟୁଢ୍‌ ବବଶୁଷ୍ୟଯ ଦ୍ରକ୍ରଣ ମଧରେ ଦୁଇଵଶି ବଦ୍ଘୁଭ ଅଗ୍ର (1.11୧୦୯୮୦୯୧) ଆଂଶିକ 
ଜମ୍ଭଗ୍ନ କର୍‌ ବସମ୍ମ ଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ବଉବାନଲ୍ତର ପ୍ରଭଞଷ୍ଟା କବଲ ବଚସ୍ଫାଳନ ଫଲରେ 
ଉଦ୍ଭବ ବହ୍ଲାଇଥୁଵବା ୟ୍ରକ୍ତ ଆସ୍ବନ ଚକଟଥ ଡ଼ କ୍ତଗବର ଓ ବଯୁ କ୍ତ ଆସ୍ଵନ ଏଚନୋଡ. 
ନ୍ଦଗରେ ଧ ଦମ୍ମଭାନ ହୁ ଅନ୍ତ । ଆସ୍ଟ୍‌ ନର ଏହି ଗଭ ଫଲଚର ଗ୍ବର୍ଳ ଅଥାଉ୍‌ ବିଦ୍ରଂଭ୍‌ ପ୍ରବଧାନ୍ଦ୍ୁର 
ହୁଏ । 


770୦, ୦୫୦, ପରଭୃଭ ନୁଁବଳର (୦୮୨୫) ରଞ୍ଜନରର୍ଶ @ ଵଭିନ 
ପାଠ୍ୟ (2587 0111୮8୯୯1୦୮ ୫୯୯୯) ଜ୍ପରରା ଲୁ ଢଖୁର୍‌ ସଭଂତରୀ ପ୍ରମାଣ 
କବର | ଏକୁ ପସ୍‌ୟା 77୦୮, ୦୪୦୦ ¿ 
ସ୍ତଭ୍ବ୍‌ୃଭ ସ୍ଥଡକରେ ଯୁ ଲ୍ଫାତ୍ସକ ଓ ବଯୁ ଲ୍ର- 
ସ୍ଵଳ ଆସ୍ତୁନଗୁଡ୍ଜକ ସୁଣ୍ଡଙ୍ଗଳ ଗ୍ରବରେ 
ସନ୍ଥ ବହ୍ବାଇ ର୍‌ଢ୍ଦ ଥ୍ଵକା ବଷୟ୍ତ ଦର୍ଶ ଏ । 
ଚନ୍ଧ ନଂ 171 ଚର 7୪୩୩୦୮ ସୁବିକର ` 
ଏକ ଜାସଂରିଜାଲ (୮,୩୮୮1୦୧) ଅନୁ 
ନ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଦ୍ଗ୍ଦଭ ଚବହ୍ଘଧାଇଅକୁ । ଏଠାଚର 
ଅନନୁନ୍ଯାସହ ବଚଗାହଏ ଘନସେନ୍ର ଓ 
ଢାହ୍ନାର୍‌ ଏକାନ୍ତର (&1୯୧୮୮୫୯୧) 
ବିକି ଣୀ ସ୍ହ ସ୍ଥାନରେ (୦୦୮୮୧୮୫) 7ଏ¶ 6" 
ଓ ୦/” ଥସ୍କନ ଅବମ୍ଥିଂଡ । ଏହ୍ଲ ସ୍ଥଃକ ଏ 
ଜଲ ସଂମ୍ପର୍ଣଟର୍‌ ଆସିଚଲ ଚାହ୍ନାର ଆସ୍ତୁନଚ ୭୦୯ ୦୮/୪୫ /୦୯ ମ୍ଟଟଳ 
ମାନକ ମଧ୍ଚର କ ରା କରୁଥିବା ସ୍ଥୁର- (ଚନ ନଂ 17. 1) 
ବବଦୁ-ଭକ ବଲ ହୁ ।ସ ପ, ଏ ଓ ଉ ପୀସ ଅବଳ୍ଡ଼ନ ଫଳରର ସୁବକହ ସାର 779" ଓ 
୦୮” ଥାସ୍ତବନବର ଘର୍‌ଣଭ ହୁଏ । 


ବଦ୍ଧ୍ୟୁଭ୍ମୁ ବବଣୁଷ୍ୟର ସ୍ଥଛିକ ଆସ୍ଟୁ ନଦ ରା ଗଠିଭ ବହ୍‌ ଇଥବାରୁ ଏଠାରେ କୁଦର- 
ଯାଇପାଚର୍‌ ଚଯ ଆସ୍ଟନୀକରଣ ବଦ୍ୟୁତ୍ଭୁ ବ୍ରଶ୍ମେଞ୍ଯର୍‌ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହ୍ୂତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହା 
ବଦ୍ୟ୍‌ଚ୍‌ ବବଣ୍ଣୁଷ୍ଯ ଜଲରେ ଦ୍ରବ୍ର ବହ୍ଵବାଫଲବଦର ଘବିବନାହି କମ୍ପା ବଂହ୍୍ୟ ବଉବାନ୍ତର୍‌ 
ସ୍ତଯୁ କ୍ତ ବହ୍ରବା ଫଲବର ଘବନାଵି । ଦ୍ରବଣ ଏହ ଆସ୍କ୍ରନମରାନ ଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର କୀରର୍ୟା କରୁଥୁବା 
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୪୪୯୪ ଵଦ୍ୟୁଙ୍ଭ ଓ ର୍‌ ମ୍ହଳ ବର୍ଞାନ 


ସ୍ଥରବବେଦ୍ଯଭିକ ବଳଲୁ ଚଳବଲ ଭୁ ସ କର୍‌ ସ୍ଗୁଡ୍ିକମ ମୁକ୍ତ (୮୮୧) କରେ ଓ 
ଵ୍ଞଉବ! ନର ଚସମ୍ଭାଳଙ୍ଗୁ ବଦ୍ଥ୍ୟ୍‌ତ୍‌ଥଗ୍ର ଜ୍ଗରେ ଗଭଣଂଲ କରାଏ । 


17:3 ଭୋଲ -ଟାମିଟର (\7010310€†€୮୨) ୨ 


(1) କଲ ବରଭାଲ୍‌ ୭ ମଟର (କଲ କିମ୍ବା କଲମଶ୍ର ଵ ଗକ୍ଷ ବାମ୍ମୁର 
ବଦ୍୍ୟତ୍‌ବଶ୍ମେଷଣ) ( ?୨୫୮୧୮ ` ?଼ଠୀ (8 0୩୧୯୧୮ ) :-_ ଜଲ ବସ୍‌ଲ୍‌ ୫ ମିର , 
ସ୍ବାହ୍ଲାସ୍ଯଟର୍‌ ଜଲର ବଦକ୍ଯ୍‌ଭ୍‌ ବଶଶ୍ମେ ।ଣ କଗ୍‌ସାଏ । ଜଲ ଵଦ୍‌ ଡ୍‌ ଘଣବା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେ । 
ଲେଣୁ ବଦ,କଣବଣଡ ]ଣ ଯାର ଚସଥବରେ ଚଳେ ରୂଦା 
ଅଛ୍ବକାମ୍ଳ (772୭୦,) ମିଣାସାଏ 6 ଏହୁ ଅମ  ମିଣିଂ ଉଇ 
ଜଲକୁ ପରସ୍ଥର ଫପୁ କ୍ର ଦଇ ଭୁଲମ୍ବ ଓ ନମ ର୍ଦ୍ଦକ 
କାଚଳଲୀ (ଚନ୍ଧ ନଂ 17.2) 49 6 † ୦ ମଧରେ ଭରି 
କଗ୍‌ଵଯାଏ । ଏହ୍ଜ କାଚନଳୀ ଦ୍ବସ୍ଟର୍‌ ନମ୍ବପ୍ବଗରେ ଦଇବଗାଃି 
ପାଝନମ୍‌ ବଭୁଉ୍ଅଗ ଥ (ଏବନାଡ଼) © /« (ଚଳଦଥାଡ଼) 
ଥାଏ । ଜଲ ମଧ୍ଯରେ ବଦ୍ୟଯତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ରୁଡ ହହ୍ସଲ ଏନୋଡ଼ 
4 ଜଳଚର ଅମ୍ଳାନ (୦୬୫୮) ଓ ଚକଳଚଥାଡ଼,ୁ × 
ଜକଝ?ର ଉଦ୍ଜାନ (2;70708€0) ଗ୍ଯାସ, ନିଉ 
ହୁଏ ଏବ ଉଦ୍‌ଜାନର୍‌ ଆସ୍ବ୍ଚଚନ (୮୦10୩୧) 7?୦ 
ଅମ୍ଫ୍ଳାନର୍‌ ଆସ୍ତଇନ ୮୦୬ର ଦ୍‌ଇଗୁଣ ଦହୁହୁଥ୍ରବାର୍‌ 
ବଦଖଯ ଏ | ସୂଢଗ୍‌ଂ ଚସଉଁ ଅନୁପାଢରେ ଜ୍ଦ୍ଳାନ ଓ 
ଅମ୍ଳଜାନର ମିଶ୍ରି ଦ୍ଵାଗ୍‌ ଳଲ ରଚଉ ହୂଏ ସସହି ଅନ୍ତୁପାଚରେ 


ମ୍ଵେମ୍ର ଚଳ ସଥାନ୍ନବମ ଚଳଚଥାଡ଼ ଓ ଏନେଂଡ଼ ନକଶାରେ 
ନର୍ଗଉ ହୁ ଅନ୍ତ । 


(୭ିନ ନଂ 17‹2) 


ଵଜ୍ଜୁ ( ୮୯୧୦୮୪୩) : ¬ ଏଠାଚର ପଚ୍ୌକ 77250 ¿ ଅଣୁ ବମା କଳ ଚହାଇ 
ଦଇଶି 72 " ଆସୃଜ ଓ ଗଗୋଝି ଏ ୬୦; ଆୟଚରେ ଘର୍ଣତ ହୁଏ 
77250 ¿->277 * + ୬୦ ; ¬ 


ବିଦ୍ଯତ୍‌ ଅଗ୍ର ମକ୍ଯଚର୍‌ ବଉବାନ୍ତର୍‌ ଥିବାରୁ ୨7” ଆୟ୍ଟନଗୁଞ୍ଜଳ ଚକଥୋଡ଼ 
ଠ୍ଭଗଟର ଗଭ କଚର୍‌ ଏବଂ ଟମ୍ମଠାରରେ ଯୁ କ୍ତ ଗ୍ଭଳ ଭ୍ୟାଗକର୍‌ ଉଦଳାଳ ଗ୍ୟାସ,ଦର 
ପରିଶଇ ହୁଏ ଓ ଜ୍ଧର୍‌କୁ ଜ୍ଠଯାଏ । ବସନ୍ଦୁୟର୍‌ ୫୦2” ଆସ୍ଟନଗୁଡ଼ିକ ଏବନାଡ଼ୁ 
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ବଦ୍ଡ୍ଜ ସ୍ରବାହ୍ରର୍‌ ଗ୍ଵସାୟୂନନକ ନସୟ୍ଫରା ୪୪୯ ୫ 


ନ୍ଦଗରେ ଗଭକଚର୍‌ ଏବଂ ବସଠାଟରେ ଜଲ ସହୁଗ ନମ୍ବଲ୍‌ସ୍ମିତ ରା ସ୍ବାୟନକ ସ୍ତନ୍ଧସ୍ବା 
ସମ୍ପାଦନ କରି 772⁄5୦ ¿ ଓ 0” ” ଆସ୍ୁନରେ ପର୍ଣଉ ହୁଏ | 


250୦; ¬ =" 27720 = 77250 ,¿ .; 20” ¬ 


¬ ଆସ୍କରନ ଭାହ୍ନାର୍‌ ଗୂଳ ଏବନାଡ଼୍ୟରେ ଉ୍ୟାଗ କରେ © ଅମ୍ଳଜୀନ 
ସସ ପଣ୍ଚ୍‌ଣଉ ବହାଇ ଉପରନ୍ତୁ ଭୁଠିଯାଏ । ସୂଭଗ୍‌ଂ ଏଠାଚର 77 2,50 ¿ ପୁର୍ବ ପର୍‌ 
ଭ୍ରିବଣବରେ ରଵହ୍ଵେ ଓ ଭାହ୍ଘନାର ଅପଚସ୍କ ହୁଏ ନାହି ¡ ଭେଣୁୁ ଜଲର ବଦ୍ଧଯୁତ୍‌ ବଦଣ୍ଣଷଣ 
ନମ୍ଳଲ୍‌ଞିଇ ସୁନ୍ଥ ଦୁ ଗ୍‌ ପ୍ରକାଣ କଗ୍ସ'ଇପାବର-¬ 
277, + 2779 5୦ ¿ = 277, 5୦ ¿ + 2772 + ୦ ¿ 
ଅମ୍ଳଜାନ ଳଳଚର ମିଶି କଛୁ ଓଜନ (୦୬୦୩୮୧) ରଚନା କରର୍‌ ଓ ସସଥୁବପାର୍‌ 
ଜ୍ଦ୍ଳାନ ଅମ୍ୁଜାନର 2 : 1 ଅନୁପାଢରରେ କହୁ ବ୍ୟଭନମ ଘବତ | 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମ୍ଲମିଣ୍ବି ର ଜଲବର ମଧ ଅନ୍ନୁରୁ୍‌ୟ ଵଦସୀଜନ ଘବିଶ । 


(2) କପର ୭ଭାଳ୍ଚାମିଟର `(୦୦୮୮୧୮ ?'୦11812€€୮ ':--- ଏହୁ 
ବ୍ଲ ୫ମିଃର୍‌ ଚଗାଵିଏ କାଚପାନ୍ତତର୍‌ ନଆସାଇଥ୍ବବା କନ୍ଥ ୦୪୦୦, ଦ୍ରବଣ ଓ 
ଉନ୍ମଧଚର ଆଂଶିକ ନମକ୍ରରଇ ଦୁଇଵି କପର ଵଦ୍ମ୍ଯଡଅଗ୍ରଦ୍ଧାଗ୍‌ ଗଠିଇ । ୦୪୨୦, 
ଜଲବର୍‌ ଦ୍ରବ୍ର ବହବଲ ଭାହାର୍‌ ଅଣ୍ତୁ ଵଚସ୍ଫରାକତ ବଦ୍ଧାଇ ୦୪୧୨ ଓ ୦୦ 
ଆୟ୍ଟଵନବର୍‌ ପରି ଵଉ ହୁଏ । । 
୦୪୦୦ ,-> ୦୪୯ 4 ୭୦ ¿¬ ¬ 


ଦୂଇ ବଦ୍୍ଯ୍ଭ ଅଗ୍ର ମଧ୍ଯବର୍‌ ଵଉବାନ୍ତର ପ୍ରଭସ୍ତିତ ହେଲେ ୦” ଆସ୍ଟ୍‌ନ 
ବକେଥୋ ଡ଼ ଦଗବର ଗୟ କବର 6 ବସଠାରେ ଭ ହ୍କାର ଯୁ ଲ୍ତଗ୍ଭଜ ଭ୍ଜୀଗଳର୍‌ ଧାଂଇବ 
କପର ରୁପ ବକଦିଥାଡ଼ୁ ଉପବର ସଞ୍ଚୁଇ (0୦୧୮୦୫10) ହୁଏ | ଚସହପର 5୦, ” 
ଆସ୍ଟ୍‌ ନ ଏବନାଡ୍‌ ନ୍ଦଗବର ଗଭଳଚର ଏବଂ ବସ୍ରଠାବର ଜଲ ସହ୍ବ ୭ ସବସଂସ୍ତଳକ ପ୍ରନ୍ଥ ସ୍ବ୍ରା 
ସମ୍ପାଦନ କର୍‌ 772 5 ୦ ¡ ଓ ୦”” ଆସୁନ ଜ୍ସ୍ବାଦନ କରର | 


୬୦ + ୮7 ,୦= ୮ ,5୦, +୦-- 


¬ ଏହୁ ୦୮” ଆସ୍କନ କପର ଏବନାଡ଼୍‌ର୍‌ ୦୪୯୧ ସହ୍ବଉ ଗବାସାୟ୍ ନଳ ସ୍ତନ୍ନ ବରା 
ସମ୍ପାଦନ କର୍‌ ୦୮୦ ବର୍‌ ଘର୍‌ଣଭ ହୁଏ ଏବ ଏହ୍ସ ୦୮୦ ର୍‌ 77୬୦୦ କ ସହ୍ରତ 
ସ୍ତଳିୟ୍ଟ୍ା ଫଲରେ ୦ଧ୨୦, ଓ 7720 ଉସ୍ାାଦ୍ଦତ ହୁଏ । 


୦୪7 + ୦୮ ¬ = ୦୦ 
© 14୦ + 77 25୦ ¿ = ୦୪୨୦, + 77 ୦ 


09201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଧ@ 016॥1.00୦୮ 


୪୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତ୍ ଓ ରୁ ମ୍ବଳ ବିଜ୍ଞାଳ 


ଜସ୍ଵଂହକ ୦୪୨୦, ଅଣୁ କଳରେ କବ ହୂଏ ଓ ଏହଂଦ୍ବାଗ ୯୦୫୦ 
ଦବଣର ଗାଢ଼ଢା (୦୦୩୯୧୩୪୮୫୯୮୦୩) ବଳାସ୍ଠ ରବହୁ । ସୂଡଗ୍‌ଂ ଏବନାଡ଼୍‌ତର ବସଉଁ 
ପରିମାଣ କପର ଝିସ୍ତସ୍ପାପ୍ତ ହୂଏ ଢାହ୍ରା ବକଦଥାଡ଼୍‌ରେ ସମ୍ପ୍ଇ ହୂମଏ । ୧ଢଣୁ କଷଗ 
ବ୍ଲ ଵାମିହର ଚକଟିଥାଡ଼ ରରେ କପର ର ସଞ୍ଚୟ ହାର ` (?୮&୯€ ୦£ ଏ€୮୦୫1୧1୦7) 
ମ୍ବାହ୍ନ ଯର ସ୍ରବୀ ହ୍ରମା ନ୍ମା ମାପ କଗ୍‌ସାଇପା ରର । କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ସଵଭରେ ପ୍ରବାହ୍ନମାନଧ। ମାପ 
କରବା ସ୍ବମସ୍ଵ ସାପର । ଚଇଣୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିଂର୍‌ ପ୍ରଭ୍ଛତ୍ର ପ୍ରମ୍ବା ର୍ୀକରଣ 
(5£8008701581107) ଓ ନମା୍ଦଦଳ ' ୦ଞ]111218 (101) କାର୍ଯା କରା ସାଏ | 


(3) ଞିଲଭର ଭୋଲ୍‌ଟାମଟର (5117€୮ ` \¥୦1୯9୮୮ €୧୧୮) :_ - 
ସିଲଉର ବଦ୍୍‌ଲ,୫।ମିଃରର ପୁ|ଵିନମ୍‌ କିମା। କାଚର ଗେ ଶିଏ ପାନ୍ଧରେ କହୁ 44,70୦ 9 
ବ,ବଣ 6 4 ବଦନ .ଉଅର ନଆସାଏ | ଏଠ ରରେ 44,710 ୨, ବିଯୋଜତ ବହାଇ 4," 
ଓ 77 ୦£ ¬ ଆୟୃନଦବର ପରଣଇ ହୁଏ | 54„ ଚକବଥାଡ଼୍‌ ଜପଠରେ ଧାଚବ ଥି, ସଞ୍ଚକ 
ହୁଏ ଏବ. ? 7୦ 8 ˆ ଆୟୂନ ଏନୋଡ଼ ର 4," ଆସନ ସହୁଚ ମିଶି 47୦, ଅଣୁଚର 
£ରି୧ର ହୁଏ । ଚଚଣୁ ଏଠାରେ ଥକ,୩୦କ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ଚା ବଜାୟ ରହେ । 


ଅଟଚନକ ସମ୍ମୟ୍୍‌ଟର୍‌ ସିଲଉର ¿ ବତ୍ତ୍ଵଲ ୫।ମିଵରରର୍‌ ପୁ ଵିନମ୍‌ କମ୍ପା ସିଲଭର୍‌ର୍‌ 
ଟୋଛିଏ ମ଼ାନ୍ନଲୁ ବକଥୋଡ଼କ୍‌ରୁବଘ ବ୍ୟବଢ୍ରର କଗ୍‌ଯାଏ ଏବଂ ଚମ୍ପଥ୍ବରେ ଜଆଯାଇ ଧ୍ରବା 
4,7¶୦¢ ଦବଣ ମଷଟର ସିଲଉର,ର ଏକ ଏବାୋଡ଼, ଜଢମକି' 9 କର୍‌ ବଦୁୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ 
କରାସାଏ | 6କେଣଥାଡ଼ ର ପଭ 50 ବର୍ଗ ସେ: ମି: ପାରି 0.3 ଏହାର ସବାହମାନା 
ପଠାଇବା ଉଚଭ । 


17.4 ଫାବ୍‌ା6ବଡ଼କ ବଦ ଏଚ୍‌ ବବଶ୍ମେଷଣ (୮781 0808 + 25 191) 5 ୦୮ €]€୦୯୮୦- 
1₹515) : 
ସ୍ରଥମ ନୟୁମ : ବିଦୁଚ ବଶ୍ମେଷଣ ସମୟ୍ୃବର ବହ୍ଧଯଚ୍‌ ଦ୍ବାର 
ଉପରେ ସଞ୍ଚୁଢ ଆୟୁନର ବସ୍ତ ଚ୍ନ ବିଦ୍୍ଯୁଚ୍‌ ବବଶ୍ମେଷ୍ଯ ମଧ୍ଯରେ ସଞ୍ଚଳ 
ଵମାଟ ବଦ୍ର୍ୟୁଚ୍‌ ଗ୍ର୍କ ସହିଚ ସ ମାନୁ ପାଖୀ । 


ମ୍ବଳେକର୍‌ 74 = ସଞ୍ଚୁଇ ଆୟୁନର ବମ୍ପୁକ୍ସ 
7 = ବୃ ଢ଼ ପ୍ରବାହ ମାନା 
£ = ବଦ୍ୟଯୁଉ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ କାଳ 

ଠୁ = ମୋଵ ଗୂର୍କ 
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ବଦ୍ୟତ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନର ଗ୍ବସାୟୁନକ ହସା ¥₹୯୭ 
,, ସ୍ରଥମ ନମ୍ଟ୍ମ ଅନ୍ଧସଂୟ୍ରୀ 
?1 «< ଠୁଁ < 7 
କମା ?1 = >7† ଦୁ ଉ 172) 
ଏଠାରରେ ର୍ଥ ଏକ ଧ୍‌ ବାଙ୍କ ଓ ଡାହ୍ରାକ୍ତୁ ବଦୁ।ବ ବାସାୟ୍‌ଳବ ବୁଲ୍ୟାଙ୍କ 
(166(7୦061€୮୮16ୟ) ¢ଠୁ 11 ୧] ୧୮୯) କୁହୁ ଯାଏ । ସୂଭଗ୍‌? ଵ: ଗ୍‌ଠ ଚ୍ଲ୍ାଙ୍କ› 
ବଦ ୍ଚ, ବଣଶ୍ମୈଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବ କୁଲମ୍‌ ଗ୍ୁର୍କ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଏବ ଏଞ୍ଫା ୟର, 
ସ୍ରବାଦ୍ର ଏବ ବସବବଣ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ରବାହିତ ଚଦ୍ରବା ଫଳରେ ସି ଢ୍ରେଉ- 
ଥିବ୍ରା ପଦାର୍ଥର ବସ୍ଝ ଚ ଅଟ । 
ର୍ଦୃଜୀୟ୍‌ ନୟ୍‌ମଭ :- ସମପରିମାଣ ବଦୁୟୁଚ୍ରାକ ` ବଭିନ୍ନ ଦଦୁ ଏଚ୍‌ 
ବଣଶ୍ମଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ରବାହିଢ ବଦ୍ରବା ଫଳ ୭ର ସଞ୍ଚୁଢ ବଦ୍ରଉ ଥ୍ରବା ବିଭିନ୍ନ 
ପଦାର୍ଥ (ଆୟ୍କୁନଃ ର ବସ୍ତ ଚ୍ଛ ସଵୁ ୭ସହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥିର ଦ୍‌ବର୍ସାୟନ୍ନକ 
ତୁଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିଚ ସ ମାନୁପାଜୀ । 


71 × ୦ ବି ହି (17:3) 
ଏଠାଚ ୦( = ସର୍ମାଣକଳ ବୁକୁ } ।ର୍ଥର ଗ୍ବସାସ୍ତନକ ଢୂ କକ ] 
[ ର ର ପଦାର୍ଥର ଗ୍ଵମ୍ନାୟ୍ଵନକ ଭୁଲା 
ଅର୍ଥାତ୍‌ 711 5212 578. .... ୭ ୯୨୩୪ 
© ୦|¦ © 


[ଏଠାରେ ?7), 7୩2, ୨1) ...ଜତବିଭଲା ସଞ୍ଚଭ ପଦାଥର୍‌ ବସ୍ଛିବୁ ଓ ୦, ୦୬ 
୦୫ ସଥାନଚମ ବସହୁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼କର ସ୍ସାୟ୍ତନକ ଭୁଲାର୍ଦ] 


17.5 ବଦୁ 4୭, ବିଶେଷଣ ନୟ୍‌ମର ସଚ ୟାପନ : 


(ଓ) ପ୍ରଥମ ନମ୍ଟମ୍ଭ ସଭ୍ୟାପଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଲ୍‌ ଉର କମ୍ପା କପର୍‌ ର ବଗାଵିଏ 
ବତ୍ସ୍ଵଲ୍‌ଵାମ୍ମିଵର ମଧରେ ଏକ ନର୍ଦ୍ଦ କ୍ଟ ଉପୟୁକ୍ତ ଗ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧା ପ୍ରଥମ ¿। ଓ ପରର ୮୨୨ 
ସମ୍ୟକ ପାଇଁ ସ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ଭାହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ବକଝଥାଡ଼୍‌ ବର୍‌ ସଞ୍ଚିଉ ପଦାଥର ବମ୍ପୁକ୍ତ୍‌ 
ସଦ୍ଧ ସଥାନତଚମ /?¡ ଓ /71, ହୁଏ ଡାହା ବହୁବଲେ ବଦଖାସାଏ ୧ଯ 


771 __ ¿1 ଯଂ 
>¬ =-- ,(/7 =ଧ ବା ବି ଗେ 17: 
ର (7 = ଧ ବାଦ) (174) 
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୪୯୮ ବିଦ୍ୟ୍ୟ୍‌ଉ ଓ ଚ୍‌, ମ୍ବକ ବଜ୍ଞଳ 


ସୁନଣ୍ତ ବକୌଣସି ନର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଧ ସମ୍ବସ୍ତ ପାଲି ବଦ୍ୟୁଉ ବବଣ୍ଳିଷ୍ ମଧ୍ୟର ପ୍ରଥଚମ୍ଭ 7। 
ପ୍ତବାଦହ୍ନମାନ୍ଧା ଓ ପରେ 7£ ପ୍ରବାହ୍ଵମାନ୍ଧା ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍ଵଯାଏ ଓ ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ମଞ୍ଚର ପଦାଷର 
ବମ୍ଥୁଢ୍ଧ ସନ୍ଦ ସଥାନତମ୍ଭ #1 9 ଓ 771 ¿ ହୁଏ ଢାହୁାବହେବଲ ବିଦଖାସାଏ ଚଯ 

୨୨୫୮ , (¿ = ଧୃ ବାରକ) ୬ ହି (17.5) 


771 ¿ 
ସମୀକରଣ (17‹4) ଓ (175) ସାହାସ୩ବର୍‌ ବଦଖାସାଏ ଚସ 
;?1 °= 7£ << ଯୂ 
(୬) ଦ୍ମଖସ୍ଫ ହୟ୍ବମର୍‌ ସତ୍ୟାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜର୍ବିଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ୍ରମା ନ୍ଧା ଏକ 


ନର୍ଦୀଷ୍ଟ୍ ସମସ୍ଟ୍‌ ପାରି ବଭ୍ନ୍କ ଚଦ୍ତଲ୍‌ଛାମିଃର, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ୦କ 4¿ ଓ ଜଲ 
ଖ୍ବେଲ୍‌ଵାମ୍ବିବକର୍‌ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ସାଏ (ଚନ୍ଦ ନଂ 17“3) ଏବଂ ପ୍ରଦଭ୍ଯକର 


(ଚନ ନଂ 173) 


ବକେଥୋଡ଼ ଚର ସଞ୍ଚିଭ ପଦ୍ଦାଥ ସଥା-¬ ୦,, 4, © 77 ର ବସ୍ୁକୁ ମାପ କର୍‌ସାଏ । 
77 ର ବମ୍ପଢ୍ ମୀଷ କର୍ବିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥଚମ୍ଭ ଭାହ୍ନାର ଆୟ୍‌ଭନ ସ୍ବାପ୍ଵବରକ ଭାପମାନଦା ଓ 
ଗ୍ଭପରେ (.୮.୮.) ବକବଢ ବହୁବ ଦୁସାବ କର୍‌ସାଏ ଏବଂ ଏଜ୍ଜୁ ଆସ୍ପୁଭଳକୁ ସ୍ବାସ୍ତ୍ରବକ 
ଢାପମ୍ମାନ୍ଧା ଓ ଗୁଭପରେ ଉଦଜାନର ଘନଢୁ (୮)୨୧୮୫1୧୨୩) ସଜ୍ଧୁଭ ଗୁଣନ କର୍‌ଯାଏ । 


[ମ୍ପାତ୍ସବକ ଢାପମ୍ମାନ୍ଧା ଓ ଗ୍୍‌ପଟର ଉଦ୍‌ଜାଳର ଘନକ୍ମ = .00008 ଗ୍ରାମ୍‌ / ଘନ 
ଚସୀା ମି] 
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ଵଦ୍‌ “ଡ୍‌. ସ୍ରବାଦ୍ଧର ଗ୍ବାସ୍ପାସ୍ବନକ ନସ୍ବା ୪୯ ୪ 


ସିନ୍ଦ ୦ର ଏକ ଓ ୨୮ ଲା ନମ୍ପଭୂ ସଥନ୍ତଳିମ ୨୩0୦, ୨୨୮୫, ଓ ୨୮.୮ ହୁଏ ଓ 
ସେମାନ ଙ୍କର ରୀସ୍ପାସ୍କନକ ରୁଲା'କୀଯଥାନ ?ମ ୦୦,, ୦୬, ଓ ୦୮ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ 
ପଟ୍ଵାକ୍ଷାଦ୍ଦାରା ଚ ଜୁଖ'ସୀଏ ବସ 


୩ 770 : = == 
ଅଥାର୍‌ 41,77 ¬ 107:87 1 


[“,* 0୦, = 31,77, ୦&୬„ = 107,87 ଏବଂ ୦ା1 == ]] 


17.6 6ଭୋଲଟାମିଟରର ସୟୋଗ : 
(1) ବଦ୍ର୍ଯୁଝ ଗ୍‌ସାୟୂନକ ଝ ଲ୍ୟାକ୍ବ ନଣ୍ଡୟ : (8) ଫାରାଡେ 
ସ୍ରଥମ ଜୟ୍ଠମଭ ଅନ୍ୁସ ସ୍ବ, 


7? = 27† ୬ 
( (4 
7£ 


କିମ୍ବା > = 


1 
[| 


1)1| 1! |! | 
¡। ।।111, | |! । 


¡ ¡| 11/|¦| 
1।। [| | 


॥ 


(୭ ନଂ 1704) 


। କପରର୍‌, ଵ: ରା: ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ଜଷ୍ପିସ୍ତ କର୍‌ଵା ପାଲି ବଗାଃିଏ କପର ଦସ୍ଵଲ୍‌ $।- 
ମିଃର୍‌ ଲୁ (ଚନ୍ଯ ନଂ 17.4) ଏକ ଵାଳ୍‌ବଜଣ୍ଡ୍‌ ଗାଲ୍‌ କ୍ବାନୋମିହର୍‌ ମଧଚଦଇ ଏକଂ 


7 
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୫୦୦ ବଦୁଯତ୍ତ ୭ ର୍ୃ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବକୀଷ ବା ବ୍ୟାଚବସ୍୍‌ୀ ସଦ୍ଦୁଢ ସସୂକ୍ତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଭ 1୯୦ ବଗି ଦସ ମିଁ: 
ଚଳଟଥାଡ଼ୁ ପୃଷ୍ଣଭଲ (୦0୮୮୫୦୦୧୭) ପା ଲି ପ୍ରାୟ 2 ଏରମୟ୍ୁର୍‌ ବଦ଼୍ଯୁତ୍ସ ସ୍ରବାହ୍ନ କରାଇ 
ବସ୍ଲ୍‌ଵାମିଃର ର ବକଣଥୀଡ଼ ଚର ସଞ୍ଚ୍ପଇ ଧାଉବ କପର୍‌ ର ବମ୍ଛିକ୍ସ 71 ନଞ୍ଥିୟ୍ତ କରା- 
ସାଏ । ପ୍ରବାହ୍ନ ଫଲଚର ଵାଳ ବଜଣ୍ଢା, ଗାଲ ଦ୍ବ୍ନୋମି୫ର ର ବବକ୍ଷଘ ସନ୍ଧ 6 ହୁଏ ଢାହ୍ରା 
ବୃହ୍ନଲେ 


ପବାହମାନୀ 7 = 7« £ଞ୮ 6 = 10277 × ୫୮ 6 
2772 


„- ଵ. ରା, ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ > = , ¬ _”' ____ ଗାମ୍‌/ କୁଲମ୍‌ 
=-==- “ × ¢ × [80୮ 6 


(2) ସଦ୍ଦ ବକୀଣସି ପଦାଥର୍‌ ରାସାୟନିକ ଭୁଲ୍ୟୀଙ୍କ ଜଣାଥ!ଏ, ଭାହୁ| ହେଚଲ୍‌ 
ଭାହ୍ରାର ଵଦ୍ୟୁଭ୍‌ ର ସାୟ୍ଟ୍ଵଳକ ରୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2ଁ ଫାରାଡଡ଼ଙ୍କ ର୍ଦ୍ବଗସ୍କ ନୟମ ପ୍ରଚସ୍ତ୍ାଗ କର୍‌ 
ଅନ୍ଯ ଏକ ମାଳକ ପଦାଥ (4 ,) ର ଵ. ରା. ଭୁ. ¿ଆ ର ମାନ ସାହାଯୟବର ଜୁସ 
କରାଯାଇପାଚର । 


ଫାର୍‌ଡଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନସ୍ତ ମ ଅନୁସାପ୍ଟୀ 


7? = >7 £ 
1114, == 4, 7 £ 
` 771 ©“ =£ ୟ 
୭ 7  ା () 


7 °୯_୦ ` 
71 ° ୦୫୬, 
୨୦୭ 5 
ହି ° ` 
, =_ > 
କମ୍ବା 2 = ©«" × ୦ ର ୨୭ 1709 


=>4,=1.118 × 10¬* କବମ୍ବଗର।ମ୍‌ / ରୂଲମ୍‌ 
୦4, =107:-67 
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ବଦଭ ପ୍ରବାହ୍ନର ଗସାୟ୍ଵନକ ନସ୍ଟା ୫୧୧ 


; © 1118 10 6 . ୦. ଠି 


= 5: = 3 ` ୭୭୭୭ ୭୭୭୪ ମ୍ 
107:57 9:51955107 ଲେର ମା. କ୍ଲମ, 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (1) :-¬କପର୍‌ ର୍‌ ଗୃଞସାସୁନକ ରୁଲ୍ଯାଳ୍ଦ 31.“ 77 | ଏହାର୍‌ 
ବଦ୍ୟୁଭ୍ଜ ଗ୍୍‌ସାସ୍କନକ ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ଜଞ୍ଚିସ୍କ କର । 


ଛ୫୮୦୦୦୦୧୧୫୭୪୩୮।୮୧୨୨ 
9:6,27< । 0) 7” 9.6997< 107 
=3.2937<1077 କବମ୍ଗୁାମ/ କୁଲା 


==.0003293 ଗ୍ରାମ କୁଳ 


ଉଦାଦ୍ରଣ (2) :--30 ମିଳନରେ 27°© ଭାପମା ନା ଓ 74 ବସ, ମି. 
(ପାରଦ) ଗୃପଷରେ 50 ଘନ ୧ସ, ମି, ଜ୍‌ଦଳ!ନ ଜର୍ଗଜ ହ୍ବେବାପାଇୁଁ ଚକଚତ ପ୍ରବାହ - 


ମାନ୍ଧାଁ ଆବଶ୍ୟକ ବହ୍ବବ ୧ ମୁ ମ୍ପାପ୍ଵବିକ ଭାପମ୍ଭ ନ୍ଧା ଓ ଗ୍ଭପଚର୍‌ ଜ୍ବଦଳାନର୍‌ ସାହ୍ଵଡା 
= “(00009 ଗାମ/ ଘଳ ବହ, ମି,] 


27°୦ = 300° 2. 
ସ୍ମାତ୍ସ୍ବବକ ଭାଷମ୍ଭାନ୍ଧା ଓ ଗ୍ଭପଟର୍‌ ଉଦଜାଳର ଆସ୍ଟଭନ 


_ 740 × 50 ×273 
୨00 ସନ ଦିସନ 
କବ _ 702×50×273,:. 
: ବସୁକୁ ! = 7:0 = 300 ` × `00009 ଗ୍ରାମ 
= 0.00398 ଗ୍ରାମ 
ସାଗ୍ଵଡଡ଼ଙ୍କ ବଦ଼ୟୁଭ୍ଜ ବବଣ୍ମୁଷଣ ନୟ୍ଟ୍‌ମଭ ଅନ୍ଯ ସ୍କୀ 
78 = 27 £ 
. [୮ =! _ 0'00398 
>£ ` 103.8 × 10-7,<30 × 60 
_ 0:00398 _ 398 


¬ 1868.42510-* ¬ 1865-4 =” '2 3 ଏକିସ୍‌ର 
{ ',' ଜ୍ବଦଜାଜର ବ. ର୍‌. ରୁ. > = 103.8 × 10¬ 7 ସାମ କୁ ଲ୍ମ] 
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ଏ ଵଦ଼ୂଂତ୍ମ ଓ ଜ୍‌ ମ୍ବଳ ବନ୍ଞଳି 
2. ଟାନ €କ ଣୁ, ଗାଲଭାବନୋମଟର (ର ଲସୁବାରକ 
(1.€୦(1୯୯1୦1 £ 6୯୦୮ ୦ଠ£[ ୯୫ ୮୧୮୯ ୦3 1।୪୧୫୮୦୮)୧୪୧୮) ଏ 
ଜ୍ପବଗ୍ଵଲ୍ତ ପସଵାର୍ଷା ସ।ହ୍ରାସ୍ୟରେ ଵାନ, ଳେଣଢା ଗାଲ୍‌ ସ୍ଚନାମିହର,ର ଲଘ୍କାର୍ଳ 
୬ ମଧ୍ଯ ନଞ୍ଜିସ୍କ୍‌ କଗ୍‌ମାଇପାରେ । 
=: 58 ୪୩ 6, [ &= 


10:22] 


 ⁄× ୪୫୮ 6 `" (178) 


ଏଠାବର୍‌, 2 = କପର୍‌ ର ବ'ର୍‌:ରୁ: 
#୨=ସମ୍ପରଜ କପର୍‌ ର ବସ୍ତରିଢ଼ 
=ବଦ଼୍ଯତ୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ନ ସମସ୍ତ 
6 == ଖାନ୍ଜେଣ୍ଢା, ଗାଲ୍‌ ସବନାମିଁ୫ର ର୍‌ ବଟିକଷଷ 
ସୂଚରାଂ >, /, £ ଓ 6 ଜାଣି 7©ର ମାଳ ନଥୂସୃ କରାଯାଇପାବର | 


3. ସବାଦମାଚ। ନର୍ୟ୍‌ 5 ଏମଟର୍‌, କ ମାକନ : 


ଫଗ୍ଵଡ଼େଙ୍କ ପ୍ରଥମ୍ଭ ନୟ୍ବମଭ 
ଅନ୍ତସାୟ୍ବୀ 
7? 
› = = 
ବଜଣ୍ଠର କୌଣସ୍ପି ପଦାଥର 
ବିଦ୍ୟୂଡ୍‌ ଗଵସାୟ୍ଵନକ ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ 
ଜଣାଥ୍ବଲେ ଵଦ଼ୂଂଉ୍‌ ବଣ୍ଫେଷଣ 
ଦ୍ବାଗ୍ବଃ ସମସ୍ବରେ ସଞ୍ଚିଉ 
ପଦାର୍ଥର ବସ୍ଥିକ୍ 74 ଜାଣି 


ପ୍ରବବାଦ୍ରମମାନ୍ରା ନ୍ରିସ୍ତ କର୍‌- 
ସ:ଇପ ବର୍‌ | 


(ଚନା ନଂ 17-6) 


ଏହ୍ନ ଜ୍‌ଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ସାଧାରଣଚଃ ଶଶୋଝିଏ ସିଲ୍‌ ଭର ଝିଷ୍ଵଲ .୬ମିଁ୭ରଂ 
(03 ୩1୧190 ୯୨୮୧) ବ୍ୟବହାର୍‌ କର୍ଯା ଏ | ଏହୁ ସେଲ,ଵ$ମିଃର (୭ନ ନଂ 175) 
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ଛିଦ୍ୟୁତ୍ଭ ସ୍ରବଂହର ଗ୍ଵସୀସ୍ଟଳକ ନସ୍ଟା ୫୦୯୩ 


ପ୍ଲାଡ଼ନମ୍ର ବଗାଛିଏ ପଂକ୍ରର୍‌ ନଆସାଇଥୁିବ। କସ୍ଥ ଥକ? ୦୭ ଦ୍ରବ୍ରଣ (100 ଘନ 
ସସମି, ବର୍‌ 15 ର୍ରାମ୍ଭ ବଣ୍ଡୁକ 44.) ଓ ଇନ୍ମଧଚରେ ନମକ୍ର ଭ ଚଗାଛିଏ ସିଲ୍‌ “ଉର ଫଲକ 
ଦ୍ବାରୀ ଗଠିଭ । ଏଠାରରେ ପ୍ାଡ଼ଳମେ ପାନ୍ନଷ ବଳଳଥୋଡ଼୍‌, ଓ 4¿ ଫଳକ ଏବୋଡ଼ ର 
କାର୍ଗା କଟର୍‌ । ବଦ୍ଧ ।ଭ୍‌ ବ୍ରଶଶ୍ଫୃଷଣ ସମ୍ଭୟୁରେ ସିଲ୍ଭର,ର ଖାଦ `(10101୮107) ଅଂଶ 
ପ୍ଫଂହନମ୍‌ ପାନ୍ଧନ୍ତୁ ସପର୍‌ ନ ଥାସେ ସସଞ୍ବପାଲି ଏବନାଡ଼କୁ ଚଗାଡି ଏ ପର୍‌ସ୍ଵବ୍ରଣ କ ଗଳ 
(୮'11(6£ ୬୫୮୧୮) ଦାରା ଆ$ୁଇ କରାସାଇଥାଏ | ପ୍ଥଚମ ପାଝ଼ନମ ପାନକୁ ପର୍ଞଷ୍ବାର 
କର୍‌ ଢାହ୍ରାର ଓଜନ ନିଆଯାଏ । ଏହ୍ଲାପରେ ସ୍ତ୍ଵଲ୍‌ ୭।ମିହର ମଧରେ £ ବସବିଳଣ୍ଡ ପାଇଁ 
ବିଦୂ ଭ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ କଗଲ ସୁଣି ପ୍ଳାଝନମ୍‌ ପ।କ୍ର ଓଜନ ନଥାଯାଏ । ଏଠା ରର୍‌ ପା ନ୍ନର୍‌ 
ବମ୍ୁଦ୍ ବୃଦ୍ଧ ପର୍‌ମାଣ ବସଥ୍ବବର ସଞ୍ଚରିକ ଧାଇବ ଥକର ବସ୍ଥିଭୁ ଅଵେ । 


୮୮୮ ୧ ନଇ ର ..(17.9) 


ସୁଇଗ୍ଵଂ ଉପଟଗ୍ଵକ୍ତ ସ,ମ୍ବଚର୍‌ ୨୫ ଓ ଅର୍‌ ମାନ ବସାଲ ପ୍ରା ହୁମା ନଷ୍ତସ୍କ 
କଗ୍‌ସାଏ । 


ଆନ୍ତର୍କ।ଚିକ ଏ ୟର, : ` ସଵଲ୍‌ଭର ଚସ୍ଵଲଵାମିହର ବର ସମ୍ଚିର 
ସିଲଭର ଏର ପରିମାଣ ଅନୁଯା ସ୍ଟୀ ଲଙ଼ଁ ୍‌ଲେ୍କ (1.୦୮ଏ 1\ 4୨ 16191)) ସତ୍ସ୍ଵପରଳ୍ସରେ 
ପ୍ରଭଞ୍ଜୁଇ ଆନ୍ତୁଜାଭକ ସମ୍ବିଭଦ୍ବାଗ୍‌ 1903 ଖଧ୍ପାଇରେ ବ୍ରଦ୍ଯଭ୍‌ ସ୍ରଦାହ୍ନର ଏକକର 
(ଏମି ସ୍ତର) ସ ସଂଜ୍ଞା ଜବୁ୍‌ପଣ କର୍‌ ସାଇଛୁ । ଏହ୍ନ ସମିଭିର _ ନଷପନ୍‌୍‌ ଅନ୍ତୁଯଂସ୍ତୀ ଯେଉ 
ସ୍ତବାଦ୍ର (ର୍ଥ ର) ବଗୋଚଏ,ସିଲ୍ଭର ଭାଲ୍‌ମଟର ମଧ୍ୟଳର ସାବାଦିବ 
ବଦ୍ରାଇ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଚର 0.001118 ଗ୍ରାମ୍‌ ସିଲଭର୍‌ ସଞ୍ଚିୟ୍ଟ୍‌ କଚେ 
ଚାଦ୍ରାକୁ “ଏବ ଆନୁର୍କାତିକ ଏଞ ୟର ¿୬? କୁଦାଯାଏ | 


ଏମଟର୍‌ କ୍ରମାଙ୍କନ : __ ଉପରୋକ ପସ୍‌ଷାଚରେ ବ୍ଯବଭୂଇ ପରପଥଚର୍‌ ଏକ 
ଏମିହର୍‌ ସଂବଯାଗ କର୍‌ ଏକ୍ସ ଏମି ୫ର ର ନ୍ନମ୍ଭାର୍୍ଜନ କଗ୍‌ସାଇପାଚର । ଏକ୍ଵ ଜ୍‌ବ୍ଦଶ୍ଯବର୍‌ 
ପର୍‌୍‌ପଥଚର ର୍‌ଥଣ୍ଟ୍ରାହ୍‌ର୍‌ ମାନ ପର୍‌ ବଶ୍ରିନ କର୍‌ ବର୍‌ନ୍ଜ ଗ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ଧା। ପଠଂଯାଏ ଓ 
ପ୍ରଃଭ୍ୟକ କ୍ଷେନ୍ମରର୍‌ ସଞ୍ଜମଇ ଥକର ବସ୍ଥକ୍ସ ନଞ୍ଜିସ୍କ କରି ଓ ପ୍ରବାହ୍ନକାଲ କାଣି ପର୍‌ ଥର୍‌ 
ସ୍ରବାହ୍ଵମା ନାର୍‌ ସଠିକ ମାନ ନଷ୍ତିସ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ । ଏହୁ ସରୁ ସ୍ରବାହ୍ରମାନାଲୁ ଏମିହର୍‌ 
ଦଶ ଥ୍ପ୍ତୁଣ୍ଵବା ପ୍ରକ୍ବାହୁମା ନ୍ଧା ସହ୍ରଭ ଭୁଲନା କର୍‌ସ, ‹ ଏ ଓ ଏହ୍ନା ସାହାଯ୍ୟବର୍‌ ଏମିଂଂର୍‌ ର୍‌ 
ଭ୍ବ୍‌ଲ (3107) ନ ୍ଚିସତ କରାଯାଏ । ବଭ୍ନ୍ନ ସଠଂକ ସ୍ରବାହୁମାନା। ପାଓ ଏମି୫ର ୧ଯଥଣି 
ପରିମାଣ ଭ୍କଲ୍‌ ଦର୍ଣ।ଏ ଭାହା ସିଧାସଲଖ ଜାଣିବା ପାଉ ସ୍ତଵାହ୍ନମାନାାକୁ ଭ୍ଲଜ ` 
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୫୪ ବଦ୍ୁଭ୍ଭ ଓ ଚ୍ଟଁ ମୂକ ବଞ୍ଞାନ 


(5.2‹୯1556) ଓ ଦ୍ଲକୁ କୋଵ (୦୮୯1୩୩୯୧) ଚନଲ ଏକ ନହମ୍ମାଙ୍କନ ଗ୍ରାଫଙକ 
(୦&11201601010 81691) ଅଙ୍କଳ କରାସାଏ | 


17.7 ବଦୁୟଚ, ଗ୍‌ର୍କର ପରମାଣବୀୟଚ | (4 £¢୦୮୩1°1(୩ £ 
1] ୯୧୮1୦1୧୪ ) : 


ସେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ (୧ମୌଲକ) କେଚେଗୁଡ୍ିଏ ପରମାଣୁ ଦ୍ବାର। ଗଣର 
ଚହାଇଥାଏ ଓ ଏବକ୍ଦୁ ଘର୍‌ମଂଣ୍ତ ସାଧ'ରଣଇଃ ପଦାର୍ଥର ସଙ୍ଗନମ୍୍‌ ଅଂଶ ବିବେରନଳା 
କରୀଯାଏ । ବସହ୍ଧଟର୍‌ ଝାରା ଡ଼େଙ୍କ ନସ୍କ୍‌ମ ସାହାସ୍ଯଚବର ଦଶ ।ଇ @ଆଯାଇପାବରେ ଚସ 
ବୈଦ୍ୟୁଭକ ଗ୍ଟର୍ଜର ମଧ୍ଯ ଏକ ନର୍ବ୍ଣ ସଙ୍ଗନମ୍ହ୍‌ ମାନ ଅନୁ ଓଁ ଢାହ୍ନାଠାରୁ ନ୍ଯୁଳମାନର 
ଗୃଜି ଥ୍ବାର ଚଜୌଣସି ସ୍ରମାଣ ନାହି; ରେଣୁ ଏହ ମ୍ଵବ ନମ୍ବ୍‌ ଗ୍ଭଜିଲୁ ବଢ଼ୁଭ୍‌ ! ଗ୍ଟ୍ଜର ଘର ମବୀଣ୍ଣୁ 
କୁହ୍ନାଯାଇପାରରେ । ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଗ୍ଵର୍ଜର < ପରମ୍ବାଣବିକ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ୂର୍କର ପରମାଣଂ 
ବୀୟ୍ ଚା କ୍ବହାଯାଏ । 


ଫାରାଡ଼େଙ୍କ ବ୍ରଂଗସ୍କ୍‌ ଜୟ୍ବମ୍ଭ ଅନୁଯାୟ୍ବୀ କୌଣମ୍ର ଏକ ବର୍ଦ୍କ ଗ୍ଭର୍କ ଦ୍ବାରା 
ବଦ୍‌ ବଣ୍ଳେଷଣ ସଳରେ ସମ୍ଚିର ହ୍ବେଦ୍ଦଥ୍ଵବା ପଦାଥ ର ବସ୍ପୁକ୍ନ ପଦାଥର ରାସାୟ୍ଠବନନକ 
ତୁଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ୍ବଭ ସମାନୁପ'ଟୀ ଅଥ ଭୁ ଏକ ନର୍ଦ୍ରଶ୍ତ ଗ୍ଭ ର୍ଳଜ ସଂଦା ଏକ ଗ୍ରାମ୍‌ ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କଂ 
((୯୮81୮0-€0101₹୪1€01) ପଦାଥଂା ସମ୍ପୟ କଳର | ଏକ ଏକସଝସୋଜୀ (//1076 ୨ 81- 
୧୮୯) ବନୌଳକ ଘଦ୍ଦାଥୀବର ବସ ଗୂଜ ଏକ ରାମ -ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ପଦା ଥ ସଞ୍ଚୟ କଟେ ଏକ 
ଦବୁ ଂସୋଜୀ ପଦାଥ ରେ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ମରୁଲ୍ୟ ଙ୍କ ପଦ୍ରାଥ ସମଞ୍ଚସ୍ତ ପାଇଁ ଭାତ୍ନାର ଦୁଇଗୁଣ ଗ୍ଟଳ 
ଆଵଶ୍ୟକ ହୁଏ ଓ ଏକ ଢ୍ରିସୋର୍କ ପଦାର୍ଥ ରେ ଚାଦ୍ବାର ଭନଗୁଣ ଗ୍ଭଜ ଆ ଵଣ୍ୟକ ହୁଏ । 
ଏହ୍ନା ସମ୍ଭସ୍ତ ପଦା ଥଁ ପାଖି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବ୍ଜେଷ୍ଯ ଦ୍ରବଣର୍‌ ଗାଢ଼ଭା ଉପରେ 
ଜଉର କବର ନାହି । 


ସିଲଭର,ର ବ: ରା: ଭୁ: = “00111 8 ଗାମ୍‌ /ଲୁଲମ ସଲ୍‌ ଭର୍‌ ଏକଚଯାଜା © 
ଢାହାର୍‌ ପରମ.ଣଵସୀକ ଓକଳନ = 107.‹87 | 


`. ସଲଳଭର ର ଗାମ-ଭରୁଲ୍ୟାଙ୍କ = 107-82. 


= 107-87 ଗାମ, 
ସୁ୍‌ଡରାଂ ଏକ ଗ୍ରାମ -ରୁଲ୍ଯାଙ୍କ ସିଲ ଭର ସଞ୍ୁଢ ହେବାପାରି ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଉ୍‌ଧ୍ଵବା ଗ୍ଵର୍ଜ 


_ 107.87 _ 
¬ ;001118 ” ୬65 00 କୁଲମ୍‌ 
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ବଦ୍ଧ୍ୟୁତ୍ଭ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରର ଗ୍ବସାସ୍ଟନକ ନ ସ୍ବ +°+ 


ନ୍ଦ ଗ୍ଭ୍‌ଜରୁ ଏକ ଫାସ୍‌ବଡ଼ (୮୫୮୫0ଓ+୩) କୁଦହୁ।ଯୀ ଏ ଏବଂ ଏଜୁ୍‌ ସଭର୍ଳଦ୍ଧାରା 
ଝିଯ ବକୀ ଏସ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଗ୍ରାମ  ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚ୍ରଭ ହୁଏ । ଏକଟମାଜୀ ପଦାଥର୍‌ 
ଷର୍‌ମାଣବକ ଓଜନ ଭାହ୍ଵାର ଖି ଓଜନ (8:0017616€0£ -୩୨୧181) ସହ୍ଧ୍ଵଭ 
ସମାନ (ଯାଂଭ୍ୟକ); ବଇଥୁ ଏକ ' ଫାରାଡଡ଼” ଏକବସାଜୀ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଗ୍ରାମ 
ପର ମାଣୁ (୦୮୫୮) 80୦ ୮୮) ପଦାଥ ସମ୍ଚସ୍ଠ କର୍‌ବ । 


ଏବସ୍ବ୍‌ଗା ଡ୍ରୋଙ୍କ ସକଲ (4 ₹୦88017୦୨୫ 1୬୬୦୯)୧୫15) ଅନୁଯାୟୀ 
ପ୍ରଂଭ୍ୀକ ଏଜଚସାଜୀ ପଦାଥର ଏକ ଗ୍ରାମ୍‌ ପରମା ମୁ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ସମ୍ପାନ ସଂଖ୍ୟକ ଘର ମାଣ୍ଡୁ 
ଥାଏ ଓ ଏକ୍ସ ସଂଖ୍ୟାକ୍ତୁ ଏିଭୋଗାକତ୍ତା ଵ ସଂଖ୍ୟା (&୪0880ଓ1୮025 000 067) 
7୪ କହାଯାଏ । 
7¶ =6.06 × 10** 


ଯଦ୍ଧ ସ୍ତର୍ୟେକ ଆସ୍ଟୁନୀଲ୍ଦୂଭ ପରମାଣୁର ଗ୍କର୍କ ¿ ହୁଏ, ରାହାବହବଲ ଏକ ଗ୍ରାମ୍‌ 
ପରମାଣୁର ସୁ 7୩ 6 ହି 
*, 7?¶6€ = 96500 କୁଲମ୍‌ 
କମ୍ବା› ୭ 27 = 6:06 == 0 5 ସୂଲମ୍‌ 
= 1.59 × 10 ˆ ' * କୁଲମ, 
= 4.8?× 10- ? ° ସୁ'ର୍‌ ବବିଦ୍ଯୀଭକ ଏକକ 


ପ୍ରଭ୍େକ ଦୃ ¬ ସସାଜୀ ପଦାଥିର ପରମା ଣବ୍ଧକ ଓକଳନ .ଇାହାର ଭୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଓଳନର୍‌ 
ଦ୍‌ଇଗୁଣ ଅଥ ଭ୍‌ ଏକ ଗ୍ର' ` _ ଭୁଲ୍ୟାର୍କ ପଦାଥ ମଧୁରେ ଅବକେକ୍‌ ସଂଖ୍ୟକ ଘର ମ୍ଭାଣ୍ର ଥାଏ । 
ସ୍ତୁଇରାଂ ଦୁ  ସୋଜୀ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭ ଆସ୍ଟନର ଗ୍ଟର୍ଜ ପରିମାଣ ର୍ଦ୍ଧଂ ଗୁଣ ବହୁବ । ଦସଦ୍ଧୁଷର 
ଢିଯୋଜୀ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭ ଆମ୍ଟ୍ରନର ଗ୍ଭଜ ପରମା ଣ ଓ ଗୁଣ ବହବ । 


ଉପରୋକ୍ତ ବଗ୍ୁର୍‌ରୁ ସ୍ପଷ୍ଣ ସ୍ରଭପାକ୍ତଇ ହ୍ୂଏ ଚସ ଗୃଜର ସବଂନମ୍ବ ଏକକ = 
1.59 × 10 ` * କୁଲମ୍‌, ଏବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଳ ` ଭୀହ୍ଵାର ସର୍‌ଳ ଗୁଣିରଳ । ସ୍ଭରାଂ 
ବ୍ରଦ୍ୟକ୍‌ ଗ୍ଭର୍ଜର ପାର୍‌ ମାଣବକ ଧର୍ମ ଅଛୁ । 


ପଲବଶ୍ଜୀ କାଲବର ସବ୍‌ପ୍ଷା ଦାରା ବର୍ଶାସଂ'ଇଛୁ ସେ ବଗାଝଏ ଭଲେକ୍‌ ଵ୍ନ ର 
ଘ୍ଟର୍କ ପରିମାଣ = 1. 59:< ¦07!° ଲକୁଲମ୍‌ | ସୂଇରାଂ ବଦ ଭ୍‌ ଗୃଳ ଏକ ଇବଲକ ଓ 
ଵମ୍ମୀୟ୍‌ ଗ୍ଲର୍ଜ ବା ଭାହ୍ନାର ସରଲ ଗୁଣିଇକ ହ୍ରୋଇପାରର୍‌ । 
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+°୭୬ ଵବଦ୍ୟୁଭ୍ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଟ୍‌କ ବଜ୍ଞାନ 


ଉଦାଦ୍ରରଣ (1) ସଲଉର୍‌ ର ସାହଢା = 10.5 ଗ୍ରାମ /ସନ ସାମ, ® 
ବ:; ରା : ରୁ: = ‹001118 ଗ୍ରାମ ଏ ସଲମ | । ସନ୍ଧ ଇଚଲେକ,ଵ୍ଳର ଗକ 1.6 × 1051 
ଲୁଲମ ହୁଏ ଡାହ୍ଲାବହଛଲ ଏକ ଘନଚସମ୍ଭି. ସ୍ଲଉର ମଧରର ଥ୍ରବା ପର ମାଣୁ ସଂଖ୍ଯା 


ନଷ୍ପ୍ରିୟ୍‌ କର । 


ସିଲଭର ର ବ: ରା! ରୁ: = '001118 ଭାମ, /ଲକୁଲମ ଅଥାତ୍‌ ଏକ କୁଲ୍‌ମ୍ଭ 
ସ୍ଜିଦୃା।ଗ୍‌ ସଞ୍ଚର ସିଲଭର = .001118 ଗାମ୍‌ 


`. 1.6 × 10- ! * କୁଲମ୍‌ ରାଜି ଦୃ।ଗ୍‌ ସଞ୍ଚଇ ସିଲଭର 
==.0011187×1,67×10 * ରାମ୍‌, 


ତ୍ମୁଇଗ୍‌ଂ ଟଗାଃଏ ପରମ୍ବାଣ୍ତ ଦ୍ଲାଗ୍‌ ସଞ୍ଚ୍ଭ ସିଲ୍‌ ଉର 
== :001118× 1“ 6 × ] 0” ? ୧ ଗାମ, 


°, 10:5 ଗାମ, ସିଲଭର୍‌ ସଞ୍ଚୁଇ ବହବାପାଇଁ ଘରମାଣୁ ସଂଖ୍ଯା 
10.5 
'001118;× ].6 × 105! ° 


= 10'5 ହା. ® 92 
1.1187:1:65-1078 ¬ 5'86 × 10 


ସୂଚର୍‌ଂ ଏକ ଘଳ ସେ.ମି, ମଧରର୍‌ ସିଲ୍‌ ଉର୍‌ର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ଯା 
= 5,86 × 1022 


17.8 ପଶୃ।୭, ବଦୁଚ, ଗ୍ଳକ ବଲ (8301 €, ୮. £.) : 


ବକୌଣସି ବଡ଼୍ଯୀଭ୍ର ବଶଶ୍ଳେଷ୍ଠ ମଧଚର୍‌ ବଦ୍ଯୁତ୍ତୁ ପ୍ରବାହ୍ନଦ୍ବାଗ୍‌ ଉଭବ ଯୁକ୍ତ 
ଓ ବଯୁ କ୍ତ ଆସ୍ଟ୍ରନଗୃଡ଼କ ସଥାନଚମ୍ଭ ଦ୍ବକଚଥ ଡ଼ ଓ ଏବନଜୀ ଡ଼ ଜ୍ଦଗରେ 
ଧାବ୍ରମ୍ବାନ ହୂଅନ୍ତ । ଏହ୍ନ ଆୟକ୍ଟ୍ରନଗୁଞ୍ଜିକର୍‌ ଵଉବ ଣଣ୍ତି (୮୦୮୧୮୮1&1 €167897୨) 
ଥିବାରୁ ସେମାଚନ ଠସୁନଙ୍ାର ମିଁଲରଇ ଚହ୍ରବା ପାଲି ଗ୍ରଦଶ୍‌ ହୁଅନ୍ତ ଓ ଏହା 
ଫଲଟର୍‌ ଏକ ପାଶ୍ଵ୍‌ ଏକର୍ଣ ଵ: ଗ୍ଲାବ: ଜ୍‌ଭବ ହୁଏ । ଏହୁ ବଂ ଗ୍ଭ: ବ: 
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ବଦଂଭ୍ଥ -ସ୍ତ ହହର୍‌ ଗ୍ରସାୟ୍ବନଳ ନସ୍ବା ୫୧୭ 


ମ୍ଭିଲ ଵ: ଗ୍ଟ୍‌' ବ:: ର ବପସୀଇ ଜ୍ଦଗଝର କର୍ଯା କଟର ଓ ଚଚଷଣ୍ତ ଏହ୍ବାଲକୁ ପଟ୍ତାର୍‌ 
ବି: ଗ୍ଟଂ ବ: କୁଦ୍ଧାସାଏ । ନମ୍ବଲ୍‌ଖିଭ 
ପରଵୀମ୍ଫା ସାହ୍'ସ୍ଯଟର ଏକ୍ସ ପଶ୍ଛ।ର୍‌ 
ବି: ସ୍ଟ୍‌ ବର୍‌ ଅସ୍ତକ୍ ଦଶିସଂଲପ'ଚର | 
ମବେକର ବଗ ଶିଏ ସାନ୍ଧଚର ନ ଆସା ଇ- 
ଥକା 77,50୦ ¿ ମିଛ ୭ କଲରର ଦୁଇଶ 
ପାାଝଳମ, ବଢ଼ୁଭ୍‌ ଅଶା (ଚନ ଳଂ 176) 
ଜମ୍ପକ୍ଜ । ପ୍ରଥବମ୍ଭ ଗବ ୧ରଲୁ ଡ଼ପି 
ବ୍ରଦ୍ଯଭ୍‌ ବଟ୍ତଶ୍ଟଷ୍ଠୀ ମଧରେ କିହ୍ଥ ସମସ୍ବ 
ପାଇଁ ବଦ୍‌୍୍‌ଭ୍‌ ସ୍ତବ୍ବାହ୍ନ କଗ୍‌ସାଏ ଏହ୍ନାପରେ 
†¢ § ବଚ୍ଚି ନୁ କର 1 ଫଚସାଗ କଚଲ୍‌ (ଚନ୍ଧ ନଂ 17'6) 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମ୍ନିଃର ରେ ଏକ ଵବକ୍ଷପ ହୁଏ ଓ ଏହୁ ବନଚଚକ୍ଷପ କହ୍ଥି ସମ୍ଭସ୍୍‌ ମଧବର୍‌ ଶୁନ 
ବହ୍ଵୋଇଯା ଏ । ବଦ ଯତ୍‌ ବବଶ୍କଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ଂଭ୍‌ ଗ୍ରବ ହ୍ବଚ ବହ୍ବବାଦବେବଲ ଏହନାଡ଼ 'ବର 
0”” ଆସ୍ଟ୍ନ ଓ ବକଟଥାଡ଼୍‌ଟର 77” ଆସନ ସଞ୍ଚୁଭ ହୁଏ | ଏହୁ ବପସ୍‌୍‌ର ଗ୍କର୍ଜ ଆମ୍ଟନର 
ତ ପାଶ୍ଝ କରଣ ବି: ଗ୍ଲ: ବ: ଉଭବ ହୁଏ | ମୂଲ ଵଦ , ଉୁସ୍ତବାହ୍ନ ବନ୍ଦ ଦହୁବା 
ପଚର୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବ୍‌ବଳାମିହର୍‌ ମ୍ଷଟର୍‌ (7୯୬ ସଂସଯାଗ ଦ୍ବାଗ୍‌) ବନ୍୍ୟରେଖା ଖର୍‌ ୩ 
କ୍ଞଗବର୍‌ ବଦ୍୍ୟ୍‌ଦ୍ତ ପ୍ରବାହ୍ମର ହୂଏ ଏହ୍ନ ସ୍ତବାହ୍ନ 07” ” ଓ 77 ” ଆସ୍ଟ ନଗୁଞ୍ଜକ ସେମାନଙ୍କର 
ଗ୍ଭର୍କ ସମ୍ପ .ଞ ` ଭ୍ୟାଗ କଶସାଭିବା ପର୍ଫାନ୍ ଗ୍ଲଲୁର୍‌ହ୍ଵେ ଓ ଉଂହ୍ରାପରର ବନ୍ଦ ବହ୍ଲାଇସା ଏ । 


ପଶ୍ଫାତ୍‌ ବ: ଗ୍ଭ: ବାର୍‌ ମାନ ଜମ୍ପ୍ରଲ୍‌ଭିର ସଵବଭବର ଵଷ୍ରସ୍୍‌୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ । ଅମ୍ଳଜାନ ଓ 
ଜ୍ଦ୍ଳାନର ସଚଯାଗ ଫଲରର୍‌ 1 ଚାମ୍‌, ଜଲ ରଚଢ ବହୁବାବର ବଲ 3 800 କ୍ଯାସ୍‌ସ୍‌ 
ଜୀପ ଉ୍ଭବ ହୁଏ । ଚଚଞ୍ଛ 1 ଗ୍ରାମ୍‌ ଜଲ ବସା ଜଡ ବହ୍ଲାଇ ଅମ୍ବଜାନ ଓ ଉଦଦଜାନଚର୍‌ 
ପରିଣତ ବହ୍ଲବା ପାଇଁ ଓ8¿0 କ୍ୟାବଲ୍ବସ୍୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଢାହ୍ନା ବ୍ୟାବଵସ୍‌ୀ ଯୋଗାଇ- 
ଦ୍ତଏ । 


3800 କ୍ଯାଲ୍‌ସ୍‌== 3800)«4.2 ଜ କଲଣଣ୍ତ 


ଜ୍ଦ୍‌ଜ'ନର (773) ବଦ,ଡ ରସାସୃବକ ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ 
= 0‹00001045 ଗାମ୍‌,/ ଜୁଲମ, 
ଅମୂଜାନର (୦) ବ: ର୍‌: ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ = 0.00008293 ଗ୍ରାମ୍‌ /ଲୁଲମ୍‌, 


ସ୍ୁଇଗ୍‌ଂ ଏକ କୁଲମ୍‌ ଗ୍ଭକଦ୍ମାଗ୍‌ 
0*00009338 ଗ୍ରାମ୍‌ = 9338 × 10¬ ° ଚା।|ମ୍‌ ଜଲ ଵଘଯୋଜଇ ବହୁବ | 
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୫°୮ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଜ ଓ ରୃ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞୀନ 


108 
“. ଏକ ଚାମ, ଜଲ ବସା ଜତ ବହୁବା ପାଇ ଆଵଶ୍ୟକ ଗୃଳ = 5538 କୁଲମ, 


ଏକଗାମ, ଜଲ ବବସାକତ ବହିବାପାି ସଦ ବଉବାନୁର 77 © ଗୂର୍କ ଠୁ ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ 
ଜାଦହ୍ଵାଦହ୍ଵେଲେ ସେଥ୍ରପା ଲି ବ୍ୟସ୍ଠ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ୬ = 


ଏଠାବର 7 = 3800 × 42 ଜଲ 
_ 10 
୦= 9338 ଲୁଲମ, 
. 10* ..ଡ଼ଛ 
; 38 * == 3800 × 4.2 
କମା ¥ = 2335 ? ±000 ?× 2. = 1.16 ବସଲ$ 
ବଉଣ୍ଠ ଜଲର୍‌ ବଦ୍ୟ୍‌ଉ ଵବଶ୍ଟା ଷଣ ପାଲି ସବର୍ବନମ୍ବ 1“46 ବଦ୍ବଲ୍ଃ ଆବଶ୍ଯକ 
ଅଥଭ୍‌ ଘଣ୍ଡାଭ୍‌ ବଦ୍‌ଭ୍‌ ଗଲକ ବଲ = 1 ' 46 ବଜଲ୍‌ $ 1 ଏହୁ କାରଣ ପାଇଁ ଏକମାନ୍ 
ଚିଲ୍‌କ୍ଲ୍ବଂଶେଙ୍କ ଚଜଳାଷଦ୍ବାଗ୍‌ ଜଳର ବଦ୍୍ୟଭ୍‌ ବଶଣ୍ଟେଷଣ ସମ୍ଭବ ହୁ ଏନାହି । 
ବାସ୍ତବଵବକ୍ଷନ୍ଧବର୍‌ ଅନ୍ୟାନ୍ୟୀ କାରଣ ପାଲି ଜଲର ବଦ୍ଧ୍ୟୟଭ୍‌ ବଝଟ୍ଟେଷଣ ପାଇଁ ଏ“୨ 
ବ୍ତ୍ବଲ୍‌୫ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । 


ସଦ୍ଞ ପ୍ରଠୁକ୍ତ ଵବ: ଗ୍ଟ ବ: ୯ ଓ ପଶ୍ଛାଇ ବଂ: ଗ୍ଟଂ ବ ୧, ହୁଏ ଡାହ୍ରାହ୍ନେଲେ 
କୋଷପର ପ୍ରବା ହ୍ରମ୍ନା ନା 
= ¬ 7, 
7 ୮୮୬ ଉର ୟି ଆ ` (17:10) 


ସ୍ତୟୁ କ୍ତ ଵବ. ଗ୍ଭ ବଂ ପଶ୍ଛାଚ୍‌ ବଯ ଗ୍ଟଅ ବଂ ସଦ୍ଧ୍ଵଭ ସମ୍ବାନ ନ ଦହୁବା ପର୍ଯାନ୍ତ 
କୋଷର ଗ୍ରବାହ୍ରମ୍ଭାନ୍ତା କାର୍ଯାଇଃ ଶ,ନ୍ଯ ବହ୍ହାଇଥାଏ ଓ ଏ ଚକ୍ଷନ୍ନର୍‌ ଓମ୍‌ ଙ୍କ ନୟ୍ବମ 
ଅନୁସ୍ଇ ହୁଏନାହି କନ୍ତୁ ସଦ୍ଧ 2> 2, ହାଏ ବଦ,ଚ, ବିଶ୍ଟେଷ୍ୀ ମଧ୍ଯଚର ଓମ୍୍‌୍‌ଙ୍କ 
ନ୍ତୁମଭ ସମ୍ନାୟ ଅଲୁସଚ ହ୍‌ଏ | 


17.9 ଵଯୋଜକନ ମାଢ଼ା ([0€91€€ † 1)15506180107) : 


ବଦ୍ଦ୍ୟ୍‌ଉ ବବଶ୍ଟ୍‌ ଷର୍ଣୀୟୂ ବବସୋଜନ ଦ୍ରାବକର (୭୦10୮ଣ ଧର୍ମ € ଦ୍ରା ବଣର୍‌ 
ଗାଢ଼ଇ୍ା ଉପର୍‌ ଜଉର୍‌ କରେ । ଠ୍ରବ୍ରଣ ଅଧ୍ଵକ ପଇଲା (୮୦।141୮୧) ବହବଲ, ଦ୍ରବର୍‌ 
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ବଦ୍ୟୁତ୍ଭୁ ପ୍ତବା ହର୍‌ ଗଵସାୟ୍ବନକ ନ ୟ୍ବା ୫୦୧୪ 


ଅଧ୍ଵକ ଅଂଶ ବଚଯାଜର ଦ୍ର ଏ । ବସ୍ପିଦ୍ସ ନିସ୍ଫା ନସ୍ମ (1,8 ୦£ [1455 402100) 
ସହ୍ଵାମ୍ୟଚର୍‌ ବଦ୍ଦଖାସାଏ ଚସ ସନ୍ଧ ବଚ ଯାକର ବହଉ୍‌ଥୁବୀ ଦ୍ରବ୍ଧର ଅଂଶ « ହୁ ଏ, 
କାହୀବହବଲେ ¬¬ 
୦ ଥି 
+ = ରଥ (17:11) 

ଏଠାବରେ ୦ ଦ୍ରବଣର୍‌ ଗାଢ଼ଢା ଓ ଥି ଏକ ଧର ବାଙ୍କ । 

7?୪୬୦୮, 4, 7୦୫ ସ୍ରଭ୍ତଭ ସ୍ରବଲ ବଦଇ, ବଶଶ୍ଟେଷ୍ଯ ( 5୮୦୮ 
1] ୧୯୯୮୦1୨୧୫) ଜଲ ଗର୍‌ ଦବ ବହ୍ଲେ ସାଧାରଣ ଗାଭ଼ଭାବର ବସ୍ମ୍ନାବନ ସମର 
ବଯୋକଇ ହୁଅନ୍ତା କରୁ ଦୂଙବଲ ବଦ୍ୟଲ। ବଶେ୍େଷ୍ଯ ୩୨୧୫ ୮୪୩୧୯୯୮୦1୨୯୧୫) 
ଜଲଚର୍‌ କ୍ର ବ୍ର ଚହ୍ନବଲ ସାଧ ରଣ ଗାଢ଼ ୭ାରେ ଚସମ୍ଭାନଙ୍କର ବଟସାଜନ ଖୁବ୍‌ କମ 
ହ୍‌ଏ । 

ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଜମ୍ଭକ୍ର ଉ ଏବନାଡ୍‌ ଓ ବକବିଥାଡ଼୍‌ ମଧ୍ଯଚର ବଉବା ନ୍ତଲ୍‌ ଥ୍ଵଲେ 
ସୁଣକ୍ତାତ୍ପକ ଆସ୍କ୍‌ଳନଗୁଞ୍ଜଳ କେଥୋଡ଼ ୍ଗବର ଓ ବସୁ କ୍ତାତ୍ବକ ଆସ୍ଟ୍‌ ନଗୁଞ୍ଜକ ଏଚନାଡ, 
ନ୍ଦଗରର୍‌ ଗତ କରନ୍ତ । କନ୍ତୁ ଯୁ କ୍ତାସ୍ଵକ ଓ ବପ୍ପକ୍ତାତ୍ବକ ଆସ୍ଟ୍ଵରନର୍‌ ପଵିବବଗ ସ୍ଵମାନ 
ଲୁବହଁ | ଏହୁ ଦ୍ଲ୍‌ଇ ବଷସ୍ପୀଇ ଆସ୍କ ନ ବପସ୍ଵାଇ ଦଗବର ଗଭ କରୁଥିବେ ମାଧ ସମମା ନଙ୍କର୍‌ 
ଗ୍୍ତ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ସେଭ୍‌ ବଦ୍‌ୟୟତକ ପ୍ରବାହ୍ରଡ ହକ 1, ରାହ୍ରାର୍‌ କଗ ସଙ୍ବଦା ସମ୍ମାନ ହୁଏ କନ୍ତୁ 
ପର୍ଣାମୀ (1881 ସ୍ତକାହମାନା “ଯାଣି ଏହ୍ସ ଦ୍୍‌ଇ ସ୍ରକଂର ଆସ୍ଟ୍ରନର ଅଂଶଦ୍ଦଂଳ 
(୦ ୦୮୯୮1011୪1୦10) ସମାନ ଲୁବହଁ । 


17:10 ଡ୍‌ଲ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାହଦିଝା (ଠୁ ଏ1୪791€0£ ୦୦୮ଓ0୯୦୯1୧1୯୩) : 
ଦ୍ରଵଣର ଗାଭ଼ଚା, ଗ୍ରାମ୍‌ ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ରବ/ ଘନ ସେ ମିଁ. ଠିବଣ ଏକକବର ସ୍ରକାଣିର 
ହେଲେ ଦ୍ରବଣର ପରିବାଦ୍ରଂଵା ଓ ଗାଢ଼ଡାର ଅନୁପାଵକୁ ଵ୍ରାଦ୍ରାର 
ତୁଲ୍ୟାଙ୍କ ପରବୀ ର୍ଦ ` ଝ। କୁଦ୍ରାଯାଏ । 
ସଦ୍ଦ ଣର ବଗି ବର୍‌ଧ (50୮, ୫(୧୫1୫୪ଷ୮୩୦୧) ` 0 ହ୍‌୍‌ଏ ଅର୍ଥାଇ, ବଶି୍କ 
ଘର୍‌ ବାନ୍ଦୁଭା £ % ପି 5 ଏ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ରଣର୍‌ ଏକ ଘନ ଟସ, ମିଁ, ଆମ୍ଟ୍ରଇନ ମଧ୍ବ୍ତର୍‌ ସଦ 
୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଲଵ୍ଧ ଥାଏ ଭାହା ହ୍ଲେରଲେ 


ତ୍ଲ୍ୟାଙ୍କ ପରିବା୍ଵଂଚା। › = ବିୟା ପରବ।ହୁରା 
ଗାଚ଼ଚା 
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୫ ( ° ବ୍ରିଦୂଂଜ୍ର ଓ ଚମ୍ପକ ବଜ୍ଞିନ 


... (17.12) 


` 
ଅଧ 


1 
ˆ © 

ଚକ ସି ନର୍ଦୀଣ୍ଡ ଚାପମ୍ାନ୍ଚ'ଚରେ ଦ୍ରବଣର ପଶ୍ବା ନ୍ଧୁରା ରାହ୍ରାର୍‌ ଗାଢ଼ଇ୍। ଜ୍ରପଟର 
ଜଭିର କରେ ' ଚଭସୁ ସ୍ରମ୍ଭନ ଢାପମ୍ଭାନ୍ନାଚର ବଭ୍‌ନ୍ଜ ବିଦ୍ଯ୍ଯଭ ୭ଶଣ୍ଳଷ୍ଷୀ ଦ,ବଣର୍‌ 
ଘର୍‌ବାନ୍ଦ୍ରୁଭା ଦମ୍ଭମ୍ଭନାନଙ୍କର ଚକବଳ ରୁଲ୍ୟ ଙ୍କ ଗାଭ଼ଭାରରେ ଭୁଲନା କଣ୍‌ବା ଆବଶ୍ଯକ । 
'‹ଭୁଲ୍ଯାଙ୍କ ପର୍ବାହୁଚା? ? ଏହୁ ଚନୁ।ଧାରାରୁ ଉଭ,ଇ ବହାଇଛି | ସମୀକରଣ (17. 19) 
ଅନୁସାୟାୀ ଏକ ଗ'ମ, ରୁଲ୍ଯାଙ୍କ ଦୁ,ବ ଥବା ଘଳ ଦସ ମି. ଏକକଟର୍‌ ଦୃ.ବଣର ସନଙଲ 
ଓ ଚାହ୍ରାର ବଶିଜ୍ଣ୍ ପର୍ିବାଦ୍ଧଡାର୍‌ ଗୁଶଫଲ ଚୁ “ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ପଶ୍ବାହ୍ମଭ,୨ (ବକଲ ସଂଜ୍ଞା) 
କୁଢ଼ାଯାଇପାରେ | 


= _ 
- 6 = 


ଦ୍ର,ବଣ ଅଧ୍ଵକ ପଢଲା (10110£€) ` ବିହୁବା ସବସ ସଙ୍ଗେ ବସିୟୁ ପର୍‌ ବାନ୍ୁକ! 
ହ୍ନ ନସ ପାଏ; କନ୍ଧୁ ରୁଲ୍ୟାଙ୍କ ପଣ୍ଚବାଦ୍ମଭା ବର୍ଞ ପାଏ © ସ୍ର୍ବଟଶଷ୍ବର ଏକ ସବ୍କା ଧ୍ଵକ 
ମ୍ଭାନରେ' (3୬) ପହ୍ରଦଞ୍ଚ । ଏହ ମବନ ଦ୍ରବଣର ଅସ୍ବୀମ ପଉଲା ଅବସ୍ଥାଚର ଭାହ୍ଲାର୍‌ 
ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ ପଶ୍ଚିବ୍ରାନ୍ଧ୍ଵଭା ଅବଃ । 


ବଦଳ ଦବଶ୍ବଷ୍ଯର 
ଦ୍ରଃବଣଲୁ ୧ଚମ୍ମ ପଚଲା 
କଲେ ଡାହ୍ରା ଅସ୍ସୀମ ପଉଲା 
ଅବସ୍ଥା ଚର ପଦ୍ଧଞ୍ପିବା ପୁର୍ବରୁ 
କ ହାର ରରିବାହୁଚା ସବ 
ହ୍,,ସ ପାଏ ଓ ଚଢଣୁ ୬ 
ମାପ କର୍ନବା ସମ୍ବବ ହ,ଏ 
ନାହି । ଏହ୍ନ କାରଣରୁ ୬ ' 
ନିର୍ପିୟ୍ଵ କରବା ପାଇଁ ଦ,ବ- 
ଣଲୁ ଚମ ପଚଳା କଗ୍ଵଯାଏ 


ଓ ଢାହ ର ଵଭ୍ନ୍କ୍‌ £ ମ୍ବାନ (ଚନ ନଂ 177) 


‡ 
ପାଇ ॥ ନିଷସ କର୍‌ (©= € ^ ମଧ୍ଯବର ଏକ ଚା ଝ (ଚନ ନଂ 17.7) ଅଜକଳ କର୍ସ ଏ 


ଓ ଏହ ଗ୍ରାଙ୍‌ର ବହ୍ଧୁଚଦବଶନ (୪୬୮୯୮୫୮୭୦18୯୩୦୮) ସ୍ାହ୍ଲାସ୍ୟଚର ମ୍ଭ ନ୍ତିସ୍ଟ 
'କରାସାଏ | 
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ବଦ୍ୟୁତ୍ତ ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ରର ଗଵସାସ୍କନକ ନସ ୫୧୯ 


17.1 . ବଦୁ୍୭ , ବିଣ୍େଷଜୟର ବଶିଷ୍ଠ ପର୍ବାହିଵା ନଣ୍ୁୟ୍‌ (96(6୧୮୩108- 
100 6† $596€6111° ୦୮୦୯(୯୪1୧1୧୯)/୮ ୦ €]¢୦୯୮୦1୩୧୧) : 


ବିଦ୍ଯୁତ ବଚଶ୍ପିଷ୍ଠୀର ବଶିଷ୍ଟତ ଘର୍‌ବାହୁଇା ୧ ଜାହ୍ରୀର ବଗିଷ୍ଣୃ ଚଗ୍‌ଧ ୮ର 
ବ୍ର୍ୟୁର୍‌ନ୍‌ମ ଅଥୀତଭ & =; ଓମ” ବସର ମି. ୬ । ଚଉସ୍ଟୁ ୮ ନଷ୍ରସ୍କ କର୍‌ ଭାହ୍ରା 
ସ୍ପାହ୍ନ ସ'ବର [¢ ନଷ୍ରିସ୍‌ କର୍‌ଯାଏ | 


ବଦ୍ୟୁଉ ବଚଶ୍ଳୁଷା ମଧ୍ଷର୍‌ ସରଲ ବ ଦ୍ୟୁତ୍‌- ସ୍ତବା ଦ୍ର ପ୍ରବା ହର ବହବଲ କାହ୍ରା ମଧ୍ଚର୍‌ 
“ମ୍ରାଶ୍ୀକରଣଂ? ହୂଏ ଓ ଭାହ୍ରା ଏମଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଧ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହି । ୧କବଲ 
ଚସବରଚବଳଳ ପଯୁ @ ବ. ଗୂ. ବ 77 ପ ଶ୍‌] କରଣ ବ. ସୃ, ବ. £' (ପଞୁତ୍‌ ବ.ଗୁ.ବ ) 
ଠାରୁ ଅଧ୍ଵକ ହୁଏ ବସବଭଚବେବଲ ଉଂହ୍ନୀ ଏମ୍‌ଙ୍କ ନସ୍ବମ୍ଭ ଅନ୍ଦୁଲରଣ କଟର । ଏଠାର 
ତ (= 77 - 77¡) = 7 
ଯାଗ 
୫ ୭ 7 1, ` ତ 
ଚଇଣୁୁ ବଦ଼ୟୁଭ୍‌ ବରବଣ୍ଳୁଷ୍ଯ ମଧ୍ଯର ସରଲ ବଦ୍ଧୁୀଭ ସ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ଇ ଓମ୍‌ର୍କ ନମ୍ଟ୍୍‌ମ 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ବଶିଞ୍ଣ ବଗ୍୍‌ଧ ୬ ନର୍ସ କରିବା ଅସୁବଧ' ଜନକ |¦ କ୍‌ସ୍ତୁ ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଚ ପ୍ରବାହ୍ବଦ୍ବାରା 
ପାଶ୍ୀଂକରଣ ହୁଏ ନାହି ଓ ଝସଥ୍ରପ ଇ ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଶୀ ପ୍ରଦ୍ରାହ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଦ୍ୟଯୁଇଏ 
ବ୍ରଶଶ୍ଲେଷ୍ଯୀର୍‌ / ନଣ୍ପିସ୍ତ କର୍‌ଵା ସୁନ୍ଵଧାଳଜନକ । ବବିଜ୍ଞନକ “ବଳାହ୍ଲ, ସ୍‌ 
(1 ୦)1£&11010) ନଃର ବଜ୍ବର ସ୍ରଭ୍ଯାବଶୀ ପ୍ରବାହ୍ର ବ୍ଯବହାର କର୍‌ ବଦ୍ୁଇଠ 
ବ୍ରଵଶ୍ମଷ୍ୟର୍‌ ବଟ୍ିଣ୍ଟ ଚରାଧ / ନଞ୍ତ୍ିୟ୍‌ କରଥ୍ବଲ ଓ ଏହ୍‌ ସୃଭକ୍ତୁ 6କା ଦଲ, ସର ରୀଜଭି' 
ଲୁହ୍ନାଯ`ଏ | 


ବକୋଦଲ,)ସର୍କ ରୀତି (6୦୮1୮805୧1)?୫ ?¥[୧୪)୦୯) : --ଏହୁ ସ୍ଭରେ 
ବ୍ଯବହ୍ଦୃଭ ମହର୍‌େ ବ୍ରଂକ୍‌ ପର୍‌ଷଥ ଚନ୍ଧ ନଂ 17,8 ରର୍‌ ପ୍ର ଦର୍ଶକ ବହାଇଅଛୁ । ଏଠାଚର 
43୦ ନର୍‌, ବି ଜ୍‌ ଭାର, ; = ଘରିବରିର୍ନୀସ ଅଣଚପରଣକାରୀ (0100-100140017€) 
ବରାଧ ଓ ୨୫ = ବଦ୍ୟୁଢ ବବଶ୍ଳଷ୍ଠର ଚରାଧ । ଏହ୍ନ ପଟ୍ଟାକ୍ଷି ବର୍‌ ବ୍ଯବଦୂର ବଦ୍ବ୍ଯଭ, 
ବରଶଶ୍ପୃଷଣୀୟ୍କ ବକାଷଛ଼ ୮-ଆକୀରର୍‌ କିମ୍ବା ସଲଖ କାଚଳଲୀ ବହାଇ ପାଚର (ଚନ୍ଧ ନଂ 
17.9) ® ଚନ୍ନଧଚର ଆଲଆ। ([1916°0) ଆକାରର ଦୁଇ ବଦ୍ଯୁଇ ଅଗ୍ର ଥାଏ ଓ ଚୟ 
ଦ୍ୁସ୍କ୍‌ ସମ୍ମାନ ଧାରୁବର ଜର୍ମିଭ ଦ୍‌ଇଡ଼ ଦଣ୍ତ ସଦ୍ନର ସଂପୁ କ୍ତ ବହୋଇ ଥାଏ | 
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୫୯୬ ବିଦୁଂଡ଼଼ ଓ ଚ୍୍‌ ମ୍ଫଳ ବଜ୍ଞାନ 


. [ ପଶୁାକ, ଵି, ଗ୍ଟଂ ବଚ ବନ୍ଦ କଣ୍ବା ପାଲି ପଶ୍ବୀ କରଣ ଲର ଳା ଥ୍ରବ ଵଦ(ଭି , 
ଅଗ୍ର ଅଥାଇ, ୦୮୨୦, ଦ୍ରକଣବର ୦, ବଦ୍‌ୟଭ୍‌ ଅଖ ଏବଂ 4,7† ୦୫ ଠୁବଣଚର 4, 
ବଦ୍ୟ୍‌ଉ ଅଗ୍ର ବ୍ୟବହ୍ନାର କରାସାଇପାଚର କନ୍ତୁ ସ୍ରତ୍ଯାବଣ୍ଚିୀ ଗ୍ରବାହ୍ନ ବ୍ଯବହ୍ରକର କଲେ 
ଏକ୍ସ ପ୍ରକାର ବଦ୍ୟ୍‌ଜ ଅଗ୍ର ଵ୍ୟବ ନ୍ଧାର୍‌ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ] 


(ଚନା ନଂ 17,8) (ଚନ୍ଷ ନଂ 17.9) 


ସିଃରବ୍ର କ୍‌ ପରିଷଥରେ ପ୍ରତ୍ଯାବରିୀ ସ୍ରବ୍ାହ୍ଥ ପାରି ଦ୍ଯାଚଵସ୍‌ ପର୍‌ବରୈ 
ଗୋଡ଼ଏ କ୍ଷୁ ଦ୍ର ୍ପ୍ତରଣ କୁଣ୍ଡ ଲୀ (04222:) ` ଏବଂ ଗ।ଲ୍‌ ସ୍ବଚନାମବର ଘର୍‌ବଚଣି 
ଏକ ଶିରଭଷ (1164 £ 1016) ବ୍ଯବଦ୍ଵାର କରାଯାଏ । ଏଠାରର୍‌ ଶି ରଗ୍ଵଷର୍‌ 
ନ୍ୟୁନତମ୍ଭ ଧଳ (5୦୪୮୯) ବ୍ର „ ଜ୍ର୍‌ ସମଭୁଲନ ଅବୁ (13 91406୧ଓ4 ¢୦୮୯11100) 
ଦର୍ଶାଏ, କାର୍ଣ ଶିର୍‌ଘ୍ତ୍ଵଷର ସମ୍ପ୍‌୍‌ଷ୍ଠ ମଖରଚଭା ସମ୍ଭବ ଲୁବହେଁ । 


ମଭଚ୍ଛନକର ବଦ୍ୟ୍‌ଭ୍‌ ବଶ୍ଵେପ୍ଯର ବକୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦଷ୍ଟର ଗାଭ୍ରଭାରରେ ଭାହାର 
ରୋଧ 2% ଓ ସମରୁ ଲକ ଅ କସ୍ଥାରେ ର୍ବିଂଜ୍‌ ଭାର ଉପଚର୍‌ ଜକ ¶ ର୍‌ ଅବସ୍ଥାନ 2 । 
ବଢଣୁ 4 £ = ! ଓ 2୦ = (100 - /) 
୬ ୬୭ £ (100 - /) 
£ (100 ¬ / 
7 © £ ର୍‌ ମାଳ ଜାଣି ତ ର୍‌ ମାନ ନଷ୍ରରିସ୍କ୍‌ କରାଯାଇପାରେ ! 


-7 କମା 2 = 
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ଛ୍ବଦ୍ୟର୍‌-ପ୍ବାହର ସ୍ସାସୂନକ ନ ସ୍ବ ୫୯୩ 


ମିବିନ କର ସଭୁଲନ ଅବସ୍ଥାରେ ବବ୍ୟ୍‌ଜ, ବଶଶ୍ମଷର୍ଣୀୟ ଚକାଷ୍ଷର ଦଇ ବଦଇ 
ଅଗ୍ର ମଧ୍ଯବର୍‌ ବ୍ବ୍ରଧାନ ୩, ବକ୍କୋଷର ଅଭ୍ୟନ୍ଜର୍‌ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥବଚ୍ଛଦ ୫ ଓ ଦ୍ର, ବଣର ଶଵଣ୍ିଷ୍ଡ 
ଵର୍‌ାଧ 0 । 
€ 


ଶହ ୮=--୨ 
4 


ଏବଂ ବଶିଷ୍ଣତ ପରବାଦ୍ଦୁକା 
11 890 . । ମୟ 
® ¬ ୦ ® (105 
ସ୍ସୁଉରାଂ ଭୁ ଲ୍ୟାର୍ଦ୍ଦ ପର୍‌ବାାଦ୍ଦୁଭା 
) = = £ \7 ବା ଜଚ (1714) 


ଏଠାରେ ଏ ଗ୍ରାମ ରୁଲ୍ଯଙ୍କ ଦ୍ରବ ଧ୍ଵବା ଦ୍ବଣର୍‌ ଘନ ସସ, ମିଂ 
ଥ୍ରାୟ୍ଟ୍‌ନ । 

ସମୀକରଣ (17.13) © (1714) ସାହାଯ୍ୟରେ ସଥାନବମ ଦୁବଣର ବଶିକ୍ଢ 
ପର୍ବ ଦ୍ଦଦୁଭା ଓ ରୁଲ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ବାହ୍ନକା। ମାପ କରାସାଇପାରେ । 


17.12 ଆୟ୍‌ନର୍‌ ସଂଚରଣ (/!/¶1£[୮&୪1୦୮ ୦£ 1018) : 


କୌଣସି ବଦ୍ୟଜ ବଶ୍ମେଷ୍ୟ ମଧ୍ଷଟର୍‌ ନମ ନ୍ଧିଭ ଦ୍୍‌ଇଛି ବଦ୍ଯକ୍‌ ଅଗ୍ର ମଧରେ 
ବ୍ରଉଭବାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତକ୍ତ ବହ୍ଵବଲ ଯୁକ୍ତାସ୍ପକ ଓ ବୟଗ୍ତାମ୍ବକ ଆସ୍ଟ୍ରନଗୁଞ୍ଜଳ ସଥାନ୍ତତମ 
କେଥେ ଡ଼୍‌ ଓ ଏନୋଡ଼ୁ ଜ୍ଞଗରେ ଧାବମାନ ହୂଅନ୍ତ । କନ୍ତୁ 
ଏହ୍ନ ଦ ଇପ୍ତକାର ଆସ୍ଵନର ଗଭ ସମ୍ଭାନ ନୁବହେଁ । ଆସ୍ତନ ବଯ 
ଗଭ କଟର ଏବ ଦ୍ଵଇପ୍ତକାର୍‌ ଅଘ୍ଵନର ପରଚିବବଗ ଚଯ 
ସମାନ ନୁବହି, ଡାହ୍ରା ଛମ୍ବଲ୍‌ଣିର ପର୍ସୀକଷାଡ଼ାରା ବର୍ଶାସାଇ- 
ମାରେ । 


3 ଏକ କପର୍‌ ବସ୍‌ଲଝଖାମିଃର (ଚନ ନଂ 17.10) 
ଓ ଚାହ୍ଵା ଭୁଲମ୍ବ ଙ୍ବ୍‌ବବର ସ୍ଥାପିତ । ଏହ୍ନା ମ୍ଷରେ ୦,୨୦, 
ଦ୍ରବଣ ଅଛୁ ଓ ଏହ୍ନାର୍‌ ଏବନାଡ଼ୁ 4 ଓ ବକଚଣାଡ଼, 1 
ଜ୍ଉମ୍ଠ ୦, ନମ୍ମତ । ଏହ୍ବା ମଧ୍ଯଚର ଟ୍ରାର୍‌ ଚହ୍ଥଂଇ ଜ୍ଞଗରେ 
ବରଦ୍ୟଚ ପ୍ରବାଦହ୍ରଭ ବହଲେ ବକଚଥାଡ଼, ନିକ ସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଲଚର୍‌ (ରନ୍ଧ ନଂ 17. 10) 
କ୍ର,ଵ୍ରଣର ଗାଭୂଜା ଲଘ୍ତ ବହ୍ଲାଇ ଯ'ଏ । ଏହ୍ବନା ଆୟୃନର୍‌ ସ୍ତଚରଣ ଦଣାଇବା ସବଳ ସ୍ବସଂ 
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-୫\୧ ୪ ବିଦୂଂଭ୍ଭ ଓ ଚ୍ଚ ମ୍ଫୃକ ବଜ୍ଞନ 


©, * ଆସୁଳ ଅବପଞା ୬୦ ¿ ` ” ଆସନର ପରିବବଗ ବସ ଅଧକ ଓ ଚାହା ଏବନାଡ଼,ୁ 
4 
ନ୍ଦଗବର ଶୀଘ୍ର ଗ୍ଟ ଲସ'ଏ ଭାହ୍ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦଶାଏ । 


ବଉବାନ୍ତର ପ୍ରପୁ କ୍ତ ବହ୍ଧଲେ ଆୟ୍ଟନଗୁଞ୍ଜକର ପରିଦେଗ ପ୍ରଥମେ ଵ଼଼ରଉ 
( &¢୦୧1୧୮୫୪୧୯) ହୁଏ କରୁ ମାଧମର (ଦ,ବଣ) ସାହୃଭା (\¥150୦୫1() ଦୁାରା 
ଆମ୍ଟ୍ରନର ଏନ୍ଧ୍‌ ପରବବେଗ ପଟରେ ସମ୍ଭାନ ((7୮1୮୦୦୮) ବହାଇସ ଏ । ଏହ୍ଜ ସ୍ରମଘର୍‌ - 
ବେଗ ((7010୮୮୮ ¥€106 |୧₹) ପ୍ରପୁକ୍ତ ଵଉବାନ୍ତର, ମାଧ୍ମର୍‌ ସାନ୍ଦ୍ୁଢା ଏବଂ 
ଆସ୍ଟୁନର ଗ୍ଭଜ ଓ ଆକ।ର ଉପରେ ଜଉଁର୍‌ କରେ । ଭାପମ୍ନ୍ତା ବୃବ୍ବିପାଇଲଲେ ସାମ୍ନା 
ହ୍ଥାସ ପାଏ ଓ ଚଇସଣୁ ଆସ୍ଟନର ପରିବବଗ ବୂକ ପାଏ । ଏହ୍ନା ଫଲଚର ବଦ୍ଯରଏ 
ବଶ୍ୁଷ୍ୟର ଚରାଧ ହ୍ରୁ।ସପାଏ ଓ ପରବାଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧିପାଏ । 


17,13 ଆୟୂନର ଗଢିଶୀ1ଇ ଝା (?¶[୦1୨111¥ ୦£ 1015) : 


ବର୍କୀଣସି ଦ ବଣ ମଧ୍ଚର କସ. ମି ସଚି ଏକ ୭ଭାଲଟ ବଦ୍ୟୁଵକ୍ଷେଡ଼ 
ସବଣବଵ। (ଓ18016୧00 ପାଇଁ ଵୀଣସି ଆୟୂନର ସମପରିବଗକୁ 6ସଦି 


ଆୟୂନର ଗଢିଣୀଲ ଢା (୮୦୪୨) କୁଦ୍ର ଯାଏ ଓ ଭାଢହ୍ବାକୁ ଚସ, ନି. / 
ବସବକଣ୍ଡ ଏକକରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । 


ବ୍ରଦ୍ୟ୍‌ଭ, ବଟଶ୍ପୃଷଣ ସମୟୂଟରେ ଏବଳାଡ଼ୁ ଓ ବକବଥାଡ଼୍‌ ନକର ଦୂ,ବଣର 
ଗାଢା ପଶିବର୍ଜିର ହୁଏ । ବବିଜ୍ଞନକ ହୁବଶାଙ୍କ (111:001) ଦର୍ଣାଇଛନ୍ତ ଯେ 
ଗାଢ଼ଚ୍ଚାର ଏହ୍ନ ପରଦିନ ଆସ୍ତୃନର ଗଭଣୀଲଭା ଅଧଥାଭ୍ଜ ୟ୍ତଲ୍ମ ଓ ବଯୁ କ୍ତ ଗ୍ଟରଜତ 
ଆସ୍ଟୁନର ଅସମ୍ଭାନ ଗଭ ସସାଗୁ ଘଚିଶ । 


ବିଦ୍ଯୁତ୍ଜ ବଶଶ୍ଳିଷଣୀୟୂ ଚକାଷର ଦ୍ରବର୍ଡକୁ ଚକଚଥାଡ଼ ସ୍ଥାନ (୦ଞ୯୩୦୦୯୧ 
୮80୧) ଓ ଏବନାଡ଼୍‌ ସୁା|ନ (⁄&1୮160€ $936€) ଏହୁପରି ଦୁଇ ସମ୍ମାନ ସ୍ବଗଚର 
ବଉଲ୍ତ କଗ୍‌ଯାଲପାରରେ । ବଦୁ “ଭଜ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ପୁବଵରୁ ଏହ୍ଜ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରରେ ସମାନ ସଂଖ୍ଯକ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 17‹11) ଯୁ କମକ ଓ ବଠୁଲୁାମକ ଆୟୃନ (ଅର୍ଥା୍ତ ସମ୍ବାନ ଫଖ୍ୟକ ଅଣୁ ) 
ଥାଏ ଅଥାତ୍ଭ ଗାଢ଼ଭା ସଙ୍ଗ ନ୍ଥ ସମନ । ଚନ୍ଧଚର୍‌ ଏକ୍ଗୁ ଯୟୁକ୍ତାସ୍ବକ ଓ ବୟୁ କ୍ତାସ୍ବଵକ ଆମ୍ଟ୍ଵନ 
ସଥାନ୍ତତମଭ 4 ଓ - ରହ୍ନଦ୍ବାସ୍‌ ସ୍ତଦ୍ର୍ଶଭ ଚହୁାଇଅଛୁ । 


ଚନ୍ଦ୍ରରେ (ପ୍ରଥମ ଧାଞ୍ଜି) ବଦ୍ଯୁତ୍ଗ୍ରବାହ୍ନ ପୁଟୂର୍ଧ ବକଥୋଡ଼୍‌ ସ୍ଥାନର 6ଛି 


ଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଓ ଵେ ବଧୁ ସ୍ତାସ୍ଵଳ ଆକ୍ଟ ନ ଅର୍ଥାଭ, ଛେ ଅସ୍ତ ଏବଂ ଏବନାଡ଼୍‌ ସ୍ଥାନବର୍‌ 6 
ୟୁକ୍ଫାସ୍ସକ ଓ ଛୈ ବପୁ କ୍ତାମ୍ବକ ଆସ୍ଟନ ଅଥାଡ୍‌ ଠିଡ ଅଣ୍ତୁ ଥ୍ବବାର୍‌ ବର୍ଶାଯାଇଛୁ । 
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ଵ୍ଦ୍ୟୁଲ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାହର ରାସାସ୍ଵନିକ ଵିୟ୍ବା ୫୩୫ 


ଣ୍ବ୍‌ଉବାନ୍ତର ସ୍ତୟୁ କ୍ତ ହେବା ପଚର୍‌ ଯୁ କ୍ଫାମ୍ବକ ଆସ୍ଟଳ ୧କଥୋଡ଼୍‌ ବ୍ଦଗରେ ଓ ଛଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ 
ଆସ୍ଟ୍ରନ ଏଚନାଡ଼ୁ ବ୍ଦଗରର ଗଭ କରିବ । ମବଚଳକର ଯୁ ଲ୍ଫାସ୍ବକ ଆସ୍ଟନର ପରବବଗ 
ବୟୂଲ୍ଜାସ୍ବକ ଆୟ୍ଟ୍ନର ପର୍‌ବବେଗର୍‌ ଦୁଇଗୁଣ ଵପସ୍ପୀଇ ଆସ୍ଟ୍‌ ନଗୁଜ୍ଜକ କନ୍ତୁ ବଦ୍ୟୁଚ୍‌ ଅଗ୍ରରେ 
ସମ୍ବଭାନ ହ୍ରାରଟର ଚସମ୍ଭାନଙ୍କର ଗୁ ନ ଉ୍ୟାଗ କରିବବ । ବଦୁଂଡ ପ୍ରବାହ୍ନ ଫଲରେ 


(୭ନ ଳଂ 171 4) 


ଢ୍ର୍କୀଣସି ନ୍ଦ ଷ୍ଣ ସମୟୃବର୍‌ ମଧ୍ଯବଶ୍ିୀ ଚର୍‌ଖା /9 ଲୁ ବଳେଥେ'ଡ଼୍‌ ଜଗବର ଦ,ଇଝି ପୁକ ସକ 
ଆସ୍ତୁ ନ ଅଭନ୍ନ୍ରମ୍ଭ କିଲ୍‌ ଏବନାଡ୍‌ କ୍ଦଗବର୍‌ ବଗା ଜିଏ ବୟୁ କ୍ତାମ୍ସବଵକ ଆସ୍କ୍୍‌ନ ଅଭନ୍ନମ୍ଭ କର୍‌ବ୍ର । 
ସୁ୍‌ଭଗ୍‌ଂ ବର୍କୌ ଣସ୍ସି ସ୍ମ ପ୍ଟ୍‌ଟର ଚଳବଥାଡ଼୍‌ ବର ଦ୍ଇଝି ୟୁଲ୍କାସ୍ସକ ଆସୁନ ଓ ଏବନାଡ଼୍‌ରେ 
ବଗାଵିଏ ବୟୁ କ୍ତାତ୍ବକ ଆସ୍କ୍ରନ ସଞ୍ଜ୍‌ଉ ବହବ । ସୁଭଗ୍‌ଂ ବଶିମ।ଳ ବକଟଥାଡ଼ୁ ସ୍ଥାନବର 
ଠିଵନ ଅଣ୍ତ ଓ ଏଚନାଡ଼ୁ ସ୍ଥାନଚର୍‌ ଏ ଅଧୁ ରହ୍ଦୁବ ଅଥାଉଠ ବକଚଥାଡ଼ ସ୍ଥାନରେ 
ଗାଭ଼ଭାର ହ୍ରାସ 6 ¬ 5 = 1 ଓ ଏବନାଡ଼୍‌ ସାନବରେ ଗଂଭ଼ଇଲାର୍‌ ହୃ।ସ 6 ¬ 4= 2 
ବଉଣୁ ପ୍ରଭ ବଦ୍ୟ୍‌ଇ ଥଗ୍ର ନକ ୨ର୍‌ ଗାଭ଼ଚାର୍‌ ହ୍ରାସ ସସହ୍ଧ ବଦ୍ଯୀଇ ଅଗ୍ରଲୁ ପରଜ୍ଯାଗ 
କରୁଥ୍ବବା ଆସ୍ଟୁନର ପର୍‌ ବବଗ ସନ୍ଧୁଭ ସମ୍ଭାନୁପାଖ । ମଚନେକର୍‌ ଟା ।ମ୍ବୁଲ ଓ ବଠୁ କ୍ତାମ୍ବଳ 
ଆୟ୍ତନର୍‌ ପରିବଦଗ ସଥାନଟମ {¦ ଓ ₹`| 


. ଏବନାଡ଼ ଵିକଃରର ଗାଢ଼ରାର ହ୍ର ନସ _ ପୁ କ୍ତାତ୍ବକ ଆସ୍ଟୁନର ପ୍ରିବଦଗ 
କେଏଥାଡ଼ ନଳଃରରେ ଗାଭ଼ଜାର୍‌ ହୁଥାସ ବ୍ରୟୁ କ୍ଛାସ୍ବକ ଆସ୍ଵନର୍‌ ପରବବଗ 


ଧ ମା ହି (17:15) 


ହଟ 
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† ୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଏବନାଡ଼ ଜକଵରରେ ଗାଭୂଚଚାର ହସ _ | = 7. 
ଗ ଢ଼ରାର ସାବ ହୁକ ସ 144୮ ¥ ¦ 

¡1 ` କେଥୋଡ଼ ନକରେ ଗାଭୃୂକାର ହାସ _ ¥ _ ଛା 
ଗାଢ଼ଢାର ଚମ ₹ ହ୍ରାସ 11 ¦ ¥. 


ଏବଂ 


(7 16) 


{£ ଓ £:¬5 ୨9 
¥ ଓ -₹-.. କୁ ପେ ସଂଖ? (7 
ଉପରୋକ୍ତ ଵି 35 ଓ ର ଲୁ “ ପରବଦ୍ରନ (7 £ 8 0500† 
ମ001122€7) ବା ସଚରଣ ଧୃ _ବାକ(?¶[1208101 ୯୦୮୭୯୫୪୮୮) ବା ଦିଚୋର୍ଫ 
ଧ ବାକ (1007 ୦୦୩୧) କୁହୁ' ସାଏ | 


ଉପଟଗ୍‌ଲ୍ତ ଚକ୍ଷଞ୍ତରେ ବଦ୍ୟୟଇ ଅଗ୍ର ଜକଵରେ ବକ୍କୀଣସି ଗ୍ସାୟ୍ଵନକ ନିସୟ୍କା 
ସମ୍ପାନ୍ତର ହ୍ନେଡ୍‌ ନ ଥିବାର ପରିକଲ୍‌ନା କଗ୍ବଯାଇଛୁ । 


17.14 ଆୟୃନର୍‌ ପରିବେଗ 5 ପରିବଦନ ସଂଖା ନଣୃୁୟ `(126(6୮1)1- 
1.90101 ` 0‡ 1011 ₹€10611€5 9114 7୮30 $90†୮£ 0110)1)€୮୫) : 


(3) ତ ନଣ୍ଡୟୁ (ଫଣ୍ଡ ଲେଙ୍କା ଗୀଚି) :- ବେଜ୍ଞାନକ ଝିଣଲେ (୮100187) 


{¦ 
ନମ୍ପଲ୍‌ଞ୍ିଇ ସଵଭଟର୍‌ ଦ୍‌ ବଣର ଗାଭ଼ଜାର ହ୍ରାସ ନର୍ଦିସ୍ଟ୍‌ କର୍‌ + ନସ କରିଥିଲେ | 7 ଓ 


£ ଦଇବ ପାଛ (ଚନ ନଂ 17.12) + 
© ସେ ଦସ୍ତ ଗୋଃଏ ସରୁ ରବର 
ଳଲୀ ୦ ଦ୍ୁଂଗ୍‌ ପରମ୍ଥର ସଂଘୁକ୍ତ। 
ସ୍ପେଥ୍ବଂର କସ୍ଥ ସ୮୨୦କ ଦକବଣ 
ନଆସାଇଥ'ଏ | ପାନ 7୮ ଓ ଯୂ 
ମଧ୍ଯବର ଯଥାନଚମେ  ଏବନାଡ଼ୁ 4. ଓ 
ବକେଥୋଡ଼୍‌ £ ନମକ୍ପଭ । ପ୍ରଥବମ 
ଦବଣ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଥୁ ସମ୍ଭ୍ତ ଘାଲି 
ବଦ୍ଧ ଭକ ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ଇ ଭାହା ବନ୍ଦ 
କରିଜ୍ଦଞଆଯାଏ । ଏହ୍ବାପରରେ ର୍‌ବର୍‌ 
ନଲୀ ୦ କ୍କ ବନ୍ଦ କର୍‌ ଥ ଓ % (ଚନ ନଂ 17,12) 


ଆ 
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ଵଦ୍ୟତ୍‌-ପ୍ରବୀହ୍ନର ରାସଂୟ୍ଵନକ ନସ୍ଟରା ୫୧୦୭ 


ଜକଃସ୍ଥ ଦ୍ୈବଣର ଗାଭ଼ଦ୍ଭା ନଷ୍ରିସ୍ତ କଗ୍ବପାଏ ଓ ଗାଭ଼ଢାର୍‌ ହାସ ଜାଣି 
¦ ନ୍ଦୁସାବ କର୍‌ସାଏ | 
ଶୃ 


(8) (44) ନଣ୍ତୟ୍‌ (କୋଲ୍‌ କ' ରୀତି) (୪୦)1୮ 46୦୩? 
।/୮୧୯୮୦3) :-ଆସ୍ଟନ ଉତ୍ଜ୍‌ ଅନୁସ'ସ୍ତୀ ବଦ୍ୟଉ ବଵଶୁଷର୍ଣୀସ୍ର ଦ୍ଯବଣ ମଧ୍ଯଟର 
ପ୍ରଦଂନ୍ଦୃଡ ପ୍ରବାହ୍ନ -¬() ଆସନର ସଂଖ୍ଯା (1 ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଆସ୍ଟ୍‌ନର ଗୂଳ ଓ (।11) ଦ,ବଣ 
ମଧ୍ଯଚର ଆସ୍କ୍ରନର ପର୍‌ବବଗ ଉପଟର ନର୍ଭ୍ର କରେ । ମଚଳକର ସୂକ୍ତ ମୁକ ଓ ବପଧୁଲ୍ଫସ୍ପଳ 
ଆସୃନର ପରଦବବଗ ସଥାନଚମ 1⁄ ଚମ ମି, / ସେବକଣ୍ଡ ଓ ୧୨ ଚସ ମି. / ସେବଳେଣ୍ଠ ଏଦଂ 
ଦ୍ର୍ଵଣଚରେ (ଗ ାଭୂତ୍ଭୀ ୦) ଏକ ଘନ ଚସ୍, ମି, ଆସ୍ଟଇନ ମଧ୍ୟବରର # ଗ୍ରାମ ଭୁଲ୍ୟାର୍ବ ଦବ 
ଅଛୁ ! ଧଗ୍‌ସାଜ୍‌ ୧ସ ଏହ୍‌ ଗାଭ଼ଭାବର ଦ,ବବ ସଥ,ଓ ବସେ'କଇ ହୁଏ | 


ସଦ୍ଧ ଏଳ ଗ୍ରାମ ରୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ତାସ୍ବଳ ଓ ବଣୁ ଲ୍ମାମ୍ବକ ଆସ୍ଟ୍‌ନଦ୍ବାଗ୍‌ ସଥାନ ୨୩ 
+୩ 6 -79 ଗ୍ଟଜ ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ଭ ଚହ୍ତ୍ତ ଥାଏ ଭାହାବହ୍ରଦଲ ଏକ ବର୍ଗ ୧ସ ମି, ଠ୍ଝ ଵଣ ମଧ୍ୟଂ 
ବଦଲ ସମବଜାଲବର (5101010 065151 ?7) ବଳଥୋଡ଼, ଗଚରେ 1୩ ¦ ଯୁଂଲୁାସଳ 
ଗ୍ଭଜ ଓ ଏବନଜାଡ଼ ୁ@ ୩ବରେ 7194 ବୟୁକୁସଳ ଗଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତ୍ଢ ବହବ । 


ସୂଭରାଂ ପରଲାହମାନା = /19 (14 + ୨) 
= ୨« 9650 (/!¦ + ୨), 
[',ଲ ୩=9650ବ. ଚ. ଏ] 


ମଚନଳକର, ± = ଦ୍‌ଇ ବଦ! , ଅସ ମଧରରେ ଭୁରଭୁ 


ହ୧୬ବ୍ରଉବାନ୍ତର୍‌ 
‡¢ = ଵଣିଜ୍ତୁ ପର୍‌ବାଦ୍ୁଭା 


ସଦ୍ଦ ବଉବର ହୁ, €` (୦୮୫୯1€୮£ ୦£ £୦୯୧୮୪181) ସମାଳ ହୁଏ ଭାହା 
ବହବଲ 


ସ୍ତବାହମାମ୍ା = 1¢ ୩୪ 
@×± 
, 9650 ¿× £¡ (£ + ₹) = × ମଁ 
= 1 ` 
(44 +) × 9 ©=0 96 ର୍ଚ (17.16) 
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ଃ` ୧୮ -ବଦ୍ଯୁତ୍‌ ଓ ର ମହକ ବଜ୍ଞାନ 


ଛି ୩୪ 
ଦ ୩: 


ସ୍ମ. ମି. ହୁଏ ଭାହାହେଲେ 


= ] ଚର୍‌ଲ¥/ସସେ ମିଁ, ଅର୍ଥର 10୨ ବ. ଚ୍‌, ଏକକ ` ଣଉବ/ 


(4+ $} = ! × 9) ×10* * = (5 } ×1.0362×10‹ 


(17 17) 


= (ଏ 15 1⁄0)2×100 `... (17.19) 
[6 


ଏଠାରେ ଠ ଗ୍ରାମ୍‌ ଭୁଲ୍ୟାଙ୍କ୍ଘନ ଟସ, ମି ଏକକରର୍‌ ପ୍ରକାଗ୍ରିଭଇ ଏବଂ 
[ କିମ୍ଭା (®) ଦବଣର ଅସର୍ସୀମ୍ ପଡଲା (101101(€ ଓ1100101) ଅବସ୍ଥାରେ 
ରୁଲ୍ୟାର୍କ ପର୍‌ବାକୁତା (୩) । ଏକ ନର୍ଦ୍ରୀଂଷ୍ଣ ଭାପମାନ୍ତାରେ ଓ ଦ୍ରବ୍ରଣର ଵଭ୍ନ୍ନ 
ଗାଢ଼ଢାଚର # ଓ 2 ମଧ୍ଯରେ ଗ୍ରାଙ୍‌ ଅଙ୍କନ କଚ୍‌ ସେଥ୍ଵରୁ ୨ ଜଷ୍ତିସ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ 
ˆ„ର ଏହୁ ମାନ ସମୀକରଣ (17,18) ରେ ବସାଇ (।¬-୩) ନଥସ କରାଯାଏ । 
ପଟ୍ଵ୍‌କ୍ଷା (8) ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଓ ପଟ୍ଵ୍‌କ୍ଷା (୨) ସାହ୍ବାଯ୍ୟବଟର (44 ୪) ଜାଣି ¦¦ ଓ ର 
ସ୍ତୃଥକ ମାନ ନଷ୍ତ୍ରିସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଚାହ୍ଵା ସାହ୍ରାସଂରେ ଘର୍‌ବହ୍ରନ ସଂଖ୍ଯା 


= 4 € / 8 ହା ମଧ୍ଯ ନମ୍ପରିୟ୍‌ କରାଯାଇପାଚର । 


17.15 ସଞ୍ଚୟ କୋଷ ବୀ ସଞ୍ାୟ,କ (50୯୦୮୫8€ ୯୧]1 ୦୮ 4“୯1୮୮016001) : 


ଦତ୍ତ୍ଵଲ୍‌ ୫ମ୍ନିବର୍‌ ମଧ୍ଯରେ ବଦଇ, ବବଣ୍ଣଷ୍ରଣ ସମ୍ଭୟ୍ବରେ ଏକ ଘଣ୍ଣାଇ, ବ, ଚୂ, ବ, 
ଜଭବ ବିହଵଉ୍ରବା ବିଷସ୍କ୍‌ ପୁଝରୁ ଆଚଲ୍ଚର ହ୍ରୋଇଅଛୁ । ଜ୍ଦାହ୍ନରଣ ସ୍ବରୁପ 77 290୦ ¿ 
ମିଶି କ ଜଲ ବଶ୍ୟେଷ୍ଣର ବହ୍ନବାଚବବଲ ବକଥୋଭ଼ ଉପରେ ଯୁକ୍ତାସ୍ଵକ ୨2 ମ୍ପାସ୍ଟନ ଓ 
ଏଚନାଡ୍‌ ଉପର୍‌ ବଯୁ କ୍ଜାତ୍ବକ 0” ଆୟ୍ୁନ ସଞ୍ଚ୍ରଭ ହ୍ଲଏ । ଏହ୍ନା ଝଂଳରେ ଦଇ 
ପ୍ରାହୂନମ୍‌ ବଦ୍ଯଭ୍‌ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରପୁକ୍ତ ବଦ୍ଦଯଇଠ ଚକ୍ଷନ୍ଧର୍‌ ଦ୍ରପସ୍ଵାଇ ୍ଗରର ପ୍ରାୟ୍ଡ 
1.48 ବ୍ଲ ୫ର ଏକ ପଶୁଭ, 6, ଚୂ. ବ,, (2016171581100 €. 1୮. £.) କାର୍ଯ 
କତର | ଚସହୁପର ୦! ବଦଲ ୫ାମିଶର ବର୍‌ (045୦ ¿ ଦବଣ) ସନ୍ଦ ପ୍ାଵନମ, ବଦୁ୍ୟୁଭୁ- 
ଅଗ୍ର ବ୍ୟ ବଦ୍ଦୂଭ ହୂଏ ଭାହ୍ରା ହେଲେ ବକଥୋଡ ଉପରର ଧାଉବ କପର୍‌ ସଞ୍ଚିଚ ହୁଏ କନ୍ଜ 


002011260 [0/ 5୭୮।॥|¦ାମ।ଂଧ@0|1୩&5|1.0୦୮ 


ବଦ୍ୟତ୍‌ ପ୍ରଦଂଦ୍ରର ରାସାସ୍ତନିକ ନ୍ନ ସ୍ବା ୫୧୯ 


୫୦୨୧” ଆସ୍କ୍ରନ ଏଚବନୋଡ଼,ୁ ନକଃକୁ ସ'ଇ ଜଲ ସହୁ ର୍‌ମାସ୍ବନକ ନସ ସ୍ଷାଦନ 
କବର୍‌ ଏବଂ 772⁄50 ¿ ଓ ଅମ୍,ଳାନ ଆସୁନ (୦୫୪୫୮୧୮) ଜ୍ସୂ'ଂଦଡ କରେ । ଏହୁ 
ଅମ୍ଳଜାନ ଆସ୍କ୍ଵନ (୦୭) ଏବନାଡ଼୍‌ ଉପସର ସଞ୍ଚଇ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍ବ 118 
ଦତ୍କ୍ଵଲ୍‌ ଵର ଏକ ପଞ୍ଜାଉ୍ଜ ୫. ଗ୍ଟଚ ବ ଉଭବ ହ୍ବଏ । {42 ରେ ଉବଲ୍‌ଖବସାଗ। ବସ 
ଦଗ୍ସ୍ଵାଲ ୫ମବି ଝର ର ବଦ୍ୟୁଜୁ ଅଗ୍ର ସନ ଏପରି ଧାଇବ ପଦ୍ଦାଥଟରେ ବଦ୍ଘାଇଥାଓ ଚସ ଭାହ୍ଵା 
ନଗଉ ଆସ୍ଟଳ ସନ୍ତୁଭ ସହଜରରେ ଗବ ମାସ୍କନକ ୫ସ୍ଫା ସମ୍ପାଦନ କରେ କାଦ୍ବାହ୍ନେଲେ ଚସ 
ବଷନରର ପଶ୍ଛାଭୁ ବ. ରୂ. ବ. ଉଭବ ହ,ଏନାହି | ଉଦାହରଣ ସରୁପ ୦, ବଲବ ମିର 
ସନ୍ଞ ୦, ବଦୁୟଯୁତ୍ତୁ ଅଚା ବ୍ବଦ୍ବାର୍‌ କର୍‌ସା ଏ ଚାହ୍ରା ବହ୍ଲଲେ ପଶ୍ଛାଭୁ ବି, ଗ୍ଟଂ ବ ଉଦ୍ଭବ 
ହାଏ ନାହି ।} ସଲ୍‌ ଵମିଶର ର ଏହୁ ପଣୁାଇ, ବ. ଗୃ ବ. ଣସର ଏକ ଉସ୍‌ ଏବଂ ଏହା 
ସାହ୍ରାମ୍ୟରେ ବକ ଣସି ପରବାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ଚର ବଡ଼ୁ ଭେ ପ୍ରବରାହ୍‌ କଗ୍‌ସାଇପାରେ । ଏହ୍ଗ ସ୍ଵୀଭ 
ଅନୁସରଣରେ ସଞ୍ଚିୟ୍ଟ୍‌ ୭କା ଷ ଭ ଥାର୍‌ କଗ୍‌ଵଯାଏ । ଚଇସ୍ପୁ ସମ୍ପ୍ନୟ୍୍‌ ୧ଳାଷ ଭାର୍‌ କର୍ଵବା 
ପାଇଁ ବକୌଣସି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯଚର ଉପପୁ କ୍ତ ବରଡୂୟଉ ଅଗ୍ର ନମଗ୍ କଗ୍ସାଏ ଓ ଚମ୍ଥିବର୍‌ 
ବକୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉସ୍‌ରୁ ବଦ୍‌ୟୟ.ଭ, ପବାହ କର୍‌ର ଭାହାର ଦ ଇ ବ୍ରଦ୍ଯଭ୍‌ଅଗ୍ର ମଧ୍ଷବର୍‌ 
ଏକ ପଣଶ୍ଛାଇଠବ ଗ୍ଭ, ବ. ଜସ୍ାଦନ କର୍ଯାଏ | ପଚର୍‌ ଏହୁ ଦ୍ର ବଦ୍ୟ୍‌ଉଭଥଗକୁ ଏଲ 
ପରିବାଦୁୀ ଦୁ!ର୍‌ ସବଯାଗ କଟଲ୍‌ ଉନ୍ଯଷବର୍‌ ବସସାଇ ଦଗରରେ ବାଦ,ଭ, ୟବାହଇ ହାଏ | 
ଏଠାରେ ବାହ୍ମ୍ୟ ବଦ୍୍ଯଇପ୍ରବାହ୍ନ ଦ୍ରାଗ୍‌ ଚବଳାଷ୍ଷର ଗଠଳକାବ୍ବୀ ପଦାଥରର୍‌ ଗ୍ଵାମ୍ବାୟୂନକ 
ତ ସ୍ଫା ସମ୍ପା କ୍ରଭ ହ୍‌୍‌ଏ ଏବଂ ବଦ ଣ୍ଡ ବକାଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍‌ ସ୍ପାସ୍ଟ୍‌ନ୍ନକ ଶ୍ତ ସ୍ତ୍ରବରେ ସଞ୍ଚୁଉ 
ବହାଇ ରବହ । ଏହୁ ନ୍ଧୟ୍ଟରାଲୁ ଗ୍ଟକ୍ର୭ (୦ ୮6178108) ବା ବଦ୍‌ ଏଚ୍‌ ସଞ୍ବୟ୍କନ 
ଲୁହ୍ନ ସାଏ । ପଟ୍ଟର୍‌ ଚସ୍ତେନ୍ବେଦିଲ ଚକାଷର ଦ୍‌ଇ ବଦ୍ୟୟଭୂୁ ଅଗଲୁ ଚାର୍‌ଡ୍ମାଗ୍‌ ସଂଚସାଗ 
କଗ୍୍‌ଵସାଏ ଚସଚଉଚବବଲ ଗ୍ଵାସାୟ୍ବନକ ଶକ୍ତ ରୁମ୍ପାନ୍ତ ରୁଭ ବହାଇ ବର ,'ଭକ ଣଧିବର୍‌ 
ପର୍ଣତ୍ତ ହୁ ଏ' ଓ ଢାର୍‌ ମରେ ଵଦ୍ଟ୍ୟତ୍ଜ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ମଭ ହୂଏ ଏବଂ ଏହୁ ନ ସ୍ବାଲୁ ବଦ୍ଧ ବ୍‌ 
ବସର୍କନ (191501181811019) କୁହ୍ଲାଯାଏ। 


ସଞ୍ଚସ୍ଟ୍‌ ଚକୋଷ ସାଧାରଣଇଃ ଦ୍‌ଇପ୍‌କାର ¬ସଥା: ¬ 
(1) ସୀସା- ଅମ୍ଁ୍‌ ସଞ୍ପୟୃ ବଳୋଷ 
(2୬) ନକେଲ୍‌ ଲୌହ୍ଵ କ୍ଷାସଵସ୍ତ୍‌ ସମ୍ପ୍ସ୍ସ୍‌ କୋଷ 


(1) ସୀସା-ଅମୁ ସଞ୍ଚୟ କୋଷ ([,୧84- 4୦14 &୦୯4000180015) ¬ 
1859 ଖସୁାଦରେ 'ପୁାବଣୟା? (୮14006) ଲଘ ଗଛକାମ୍‌ (011 77,5୦ ¿) ମଷରର୍‌ . 
ବଇ ସୀସାଫଲକ ନମ୍ଭଗ, କର ଏହୁ ବକାଷ ଭଆର୍‌ କର୍ଧ୍ଲେ । ବଣନ଼ ସାଧାରଣଇଃ 
ବଗାଵିଏ କାଚ଼ “ପାନ୍ଚଚର୍‌ ନଆଯାଇଥାଏ । ଏହୁ ପ୍ରକାର୍‌ ବକାଷର୍‌ ଗ୍ରଭବଣ୍ଜ୍ିକା 
(1( ©? €151101117) ପଯ 80% | 
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୫୬୦ ବଦ୍ଦୁନ୍ତ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳକ ବର୍ଞାନି 


ଏହ୍ଜ ବକୋଷ ମଧ୍ଯରରେ ବାହ୍ଯ ଉତ୍ସରୁ ବଦ ପ୍ରବାହ୍ଧଚ ବହ୍ମଲେ ନ୍ନ 
ନଂ 1713) କେଚଥୋଡ଼୍‌ ନକରେ ଉଦଜାନ ଜଣଭ ହୁଏ ଓ ଭାହ୍ରୀ ବ୍ରୁଦବ୍ରୁଦ 
ଆକାର୍‌ଚର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ | କିନ୍ତୁ ଏନୋଙ୍‌ ଜକଵବରେ ନର୍ଗଉ ବହ୍ଦ ଜ୍‌ଥବା ଅମ୍ମୂଳାନ 
>£ ଏଜୋଡ଼୍‌କୁ ଜାରଣ କର (୦±101566) ୧ଲଡଘପେରାକସ ଇଡ, ` (2୬୦୬)ବର 
ପରିଣର କରର । ବଶମ୍ା ନ ବିକା ଷ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରବ୍ରା ହ୍ନର ସଗ ଵପସୀଉ କବଲ ` ୮୬୦, ବଜାଶ୍ଚ 
ବହାଇ 7?୬୭ର ଘରିଣତ ହୁଏ ଓ 2୬୬ ଜାରିଡ ବହାଇ ୮୪୦୬୮ର ପଶ୍ଚଣର ହୁଏ । 
ଏହ୍ଦୁପର ଚଜୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ୟା ସ୍ତନ୍ତଚମ କିଛ୍ଥ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ କଗର ଓ କ୍ଥି ସମୟ୍ବ 
ପାଇଁ ଅପର ୍ଞଗରର ସ୍ରବାହ୍ନ ପଠାଇବିଲ ପରିବଶଷଦର ଏଚଳ! ଡ୍୍‌ଛ ଘନ ବାଦାମ୍ମୀ ର୍‌ଙ୍ଗର 
2୬୦:ବର ପରିଣଉ ହୁଏ ଏବଂ ଚଳଥୋଡ଼ ଵା ସଚ୍ଚି ଦ ସୀସା (5୮୦୩ 1660) ବର 
ପରିଣଇ ହୁଏ କରନ୍ତୁ ଡାହ୍ଵାର ରଙ୍ଗ ପୁବ୍ବଷର୍‌ ଧ୍‌ସର ରହେ । ଏହ ସଚ୍ଛିଂଦ୍ର ସୀମାର 
ବକ୍ପନ୍ନଫଲ ଅଧ୍ଵକ ଦହ୍ବାଇଥ୍ବାରୁ ଭାହ୍ରା ଅଧ୍ଵକ ଜ୍ଦଜାନ ଅବଦଶାର୍ଷଣ କଣିପ,ବର 6 
ଫଳଟବର କୋପ୍ରଵି ଅଧ୍ଵକ ସମୟ୍ ପ୍ରବାହର ପଠାଇପା ରେ । ଏକ୍ସ ସ୍ବଭଲୁ ବକୋଷର 'ଫଳକ 
ନିର୍ମାଣ? (୮୦୮୮୮11୫ ୮)€ £18£୧) କୁହା |ସାଏ | ବଶିମାଳ ବା ଦ୍ର୍ୟତ୍ତସ୍ବଲୁ ବଚ୍ଛ ନ୍ନ 
କରି ୨୬୦୬ ଓ ୬୬ ବଦଭ୍ଜ ଦ୍ଵୀର୍‌ ଦୁସ୍ବଲୁ 
ମୋହଏ ଭାର୍‌ (ବଗ୍‌ଧଯୁ କ୍ତୁଃ ଦୁଂବ୍‌ ଫଯୋଗ 
କଲେ ଯୁକ୍ତାତ୍ସକ ୨୬୦୬ରୁ ବଯୁ କ୍ତାମ୍ବକ 
୬୬କୁ ଚାର ମଧ୍ଯୟଦଦଇ ବଦ୍ୟାତ୍ଜ ସ୍ରବାଦ୍ଧକ 
ହେବ । 


ବଦ, ରୁ ବସଜ ନ (01661678101) 
ସମ୍ଭୟ୍ଚର ସଞ୍ଚୟ୍୍‌ ଚକ ଷଃ ଚଗାଝିଏ ସାଧାରଣ 


ସ୍ତେଲ୍‌ ଵୀସ୍ତ୍‌ କୋଷ ସଦୃଶ କାର୍ଯାକରେ । 
ସାଧାରଣ ଝଷ୍ଫ୍ଵଲ୍‌ ଵୀୟ କୋ ଷର ଚସପରି ଅମ୍ଳ 


(ଚଡ ନଂ 17-13) ମଧ୍ୟବର୍‌ ଦ୍‌ଇଶି ଅସଦୃଶ (11551001167) 
ଧା ଇଦ ଫଳକ ନିମକ୍କଂଭ ଦହ଼ାଇଥାଏ . ସଞ୍ଚସ୍କ କୋଷବର ବସନ୍ଦୁପର 77 2୦୨୦ ¿ ଅମ୍ନ 
ମଧ୍ଯରେ 72୦) 9 78 ଦଇ ଜମକ୍ ୭ ଅସଦୁଶ ଧାଉବ ସଳକ 1 ବକାଷରୁ ବଦ୍,'ଭୂ 
ସ୍ତକ୍ଵୀହ୍ ସ୍ବ୍ବେବାବେଳେ (ବ ହ୍ଯ ପରିଷଥ । ମଧ୍ଯଦେଇ) ଯୁ କ୍ତାତ୍ବକ ସଲକ ୨୫୦, ଜକଵବର 
ନର୍ଗତ ଜଦ୍‌ଜାନ (77 ¢) ରାସା ୟନକ 6 ସାଦବାଗ୍‌ 2£୬୦ ¿କୁ ବଜାରଣ (୮. ୧୯0୦୮101.) 
କର୍‌' (2 ୦ରେ ପରଣଇ କଟର ଓ ଏହୁ 2୬୦ 'ଗଛିକାମ୍‌ (7250 © ସଛୁଭ ମିଣି 
୬7୨୬୪୦,ରେ ପଶ୍ଚଳତ ହୁଏ ୮ ଏହ୍ନ ସମ୍ଭସ୍ବରେ ବପ୍ତକ୍ତ ମ୍ଭକ ସଲକ ୬୬ ନକରେ 
ଅମ୍କଳାନ (୦) ଜଗଚ ହୁଏ ଓ ଇାହା ୬୫୬ ସହର ଟ୍‌ସାୟ୍ବନକ ନିସ୍ଫା। କର୍‌ ଭାଦ୍ରାଲୁ 
££୦ରେ 4ରଣଇ କରର୍‌ ଓ ଏହୁ ୨୦୦ ଗଛକାଯୁ ସହୁଇ ମିଁଣି ୬୬୦୦ ¿ ହୋଇ ସାଏ | 
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ବଦ୍ୟୁନ୍ତୁ ସ୍ରବାଦ୍ମର ରାସା ସ୍ବନକ ଵି ୟ୍ବା ୫୨୧ 


ସୁଇଗ୍‌ଂ ବ୍ରସର୍ଜନ (91ଣେ୍ଭ୯ ୧) ସମସ୍ତଚର୍‌ ଜ୍ଉସ୍କ୍‌ ବଦ୍ୟ୍ୟଭୂଅଗ୍ର ୮୯୫୦କ୭ର 
ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ପର୍‌ଣଣେ ଥିବର ବଦ୍ଦ୍ଯେତ୍ତୁ ସ୍ତକାହ୍ନ ଦହ ବହ୍ନାଇଯାଏ ଏବଂ ବକାଷପର ସୂନଃ 
ସଞ୍ଚୟ୍ଟ୍ନ (1\€୦୮୮ ୮810) ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ | 


ବଦ୍ୟଏ୍ଜ ସଞ୍ଚସ୍ଵନ (୦୮୫୮%108) ସମସୃଚରେ ଚକଚଥାଡ, ଛକଵଟର ` ଜଗଉ 
„° ଆସ୍ଟ୍ଵନର ଗ୍ଵସାସ୍କନକ ନ ଯ୍ବାଦ୍ଧାଗ୍‌ ବକବଥାଡ ଛି ୮୬ଟର୍‌ ପଶ୍‌ଣର ହୁଏ ଏବଂ 
ଏବନଂଡ୍‌ ଜକଃବର ଜଗିଭ 0” ଆପ୍ଟନଦ୍ବାଗ୍‌ ଭାତ୍ରା ୮୯୬୦,ଟର ପରିଣଇ 
ହ୍ଏ । 

ବଦ୍ୟଭ୍ଜ୍‌ ସଞ୍ପଘ୍ବନ ଓ ବସଜନ ସ ଓସ୍ଟଟର ସମ୍ପା ଦ୍ଦର ବହ୍ତ୍‌ ଥ୍ଵବା ଗଵସାସ୍ବ ନକ ବମ୍ଟ୍ଟ 
ଵମଚର କଆଗଲ୍‌ ¬ 


ଏଜୋଡ 
£ ୬୭୦ , 4୦ 4; ୦ = 2୮୬୦ , 4-77 ର 50 ¿ 
ବିଦ୍‌୍ୟଭ୍ଭ ସଞ୍ଚସ୍ଵନ 
ˆ ବକେଥୋଡ଼ 


2୬୬୦, + ;୮„ = 2୬ + 7 , ୨୦ , 


ଏବନାଡ଼ୁ 
¿ 7୬0, + 7 , ୬୦, + !୮¿ = ୬୬୭୦, + 277 ୦ 
+ ବନ । ଲା 9 


28+୦0+ ୮, ୬୦, =2/50 , + 77 2୦ 


ବିଦ୍ହଯ୍‌ତ୍‌ ସଞ୍ମସପ୍ଟନ ସମ୍ବସ୍ରେ 77 350, ଜ୍ପ୍ପାଦ୍ଭ ବହ୍ରଜଥଜାରୁ କୋ ଷର୍‌ 
ବଦ୍ୟ୍‌ଭ୍‌ ବଣ୍ୟ (772 5୦୬ର ଗାଡ଼ଭା (ଆଚପସିକ ସାହ,ଭା) ବୃକ` ପାଏ ଏବଂ ଏହୁ 
ଗାଢ଼ଢାର୍‌ ମାନ ଏକ ନଦ୍ଦଂଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚଂ ସୀମ୍ବାବର୍‌ ଘହ୍ରଞ୍ଚିଲେ କୋଧହ ସମ୍ପଞ୍ଜ ଗୁର୍ିତ 
ବଦ୍ବୋଇଥ୍ଵବ୍ଵାର ବବବଚନା କଗ୍‌ସ ଏ । ଫୁଲି ଗ୍ଭର୍ଲଇ ଅବସ୍ଥାରେ 7 ›5୦,ର୍‌ ଗଂଭ଼ଭା 
ବା ଆବଫପସିକ ସାନ୍ଦ,ଭା 1' 25ରୁ ଅଧ୍ଵଳ ବହୁବା ଭଚଉ ଲୁବହୀ । ବସ୍ବଜନ ସମ୍ବସ୍ବଟର୍‌ 
778 5୦ ବ୍ୟବଦୂଭ 9 ବିହ୍ଲାଇସାଉ୍ଥିବାରୁ ଓ 7୮, ୦ (ଜଲ, ଜ୍‌ସ୍ପାଦଢ ହେଜ୍୍‌ ଞ୍ପବାରୁ 
5 £ 25୦, ର୍‌ ଆହପସିକ ସାନ,ଭା ଢ଼ା, ।ସପାଏ ଓ ଚାହ୍ନା ଏକ ନମ୍ପମ୍ଭାନଚର ` ପହ୍ରଞ୍ଚିଲଲ 
ଵସରଜ ନ ବନ କଶ୍ଵଦ୍ଧଆସାଏ । ଆଚପଘସ୍ିକ ସାହ,ଢା 1“15ରୁ ନ୍ନ ବଢ୍ବା ଉଚର 
ନୁହେଁ | ସି ଗ୍ଭର୍କଭ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମସ୍୍‌ ବକାଷର୍‌ ବ: ଗୃ: ବ: 2-2 ଚସ୍ଲ୍‌ ୫ ବହାଇଥାଏ 
ଏବଂ ବିସଳ ନ ସ୍ରମ୍ଭୟ୍ମ ଟର ଏହା 2 ବଷ୍ଵ୍ଵଲ୍‌ ୫ରେ ସ୍ଥର ର୍‌ହ୍ଧବା ଆଵଶ୍ୟଳ । ଏହ ଚକାଧର 
ବ; ଚା: ବ: 1'ଓ ବତ୍ସ୍ବଲ୍‌ ରୁ ହ୍ନ ନସ ପାଇବଲ ସସ ଏରୁ ଆଜ୍‌ ବଦ୍‌ୟତ୍‌ ପ୍ରଚ୍ରାହ୍ର ନ କଗ୍‌ଇ 
ଚାଦ୍ରାକୁ ପୂନବ୍ବାର୍‌ ଗ୍ଭଳ୍‌ କରିବା ଆବଶ୍ଯକ । 
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୫୨୬ ବ୍ରଦ୍ଯଡ୍‌ $ ରୂ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାଳ 


ଫରେ) ସଞ୍ଚୟ ବୋଷ (୮40୮€ ¢୧]]) : ¬ ପାଣ୍ତୋର୍ଦ ସଞ୍ଚସ ବକୋଷର 
ଭଆରଣ୍‌ ଖୁବ୍‌ ବ୍ଯସ୍ସାଧ ଓ ସ୍ମ୍ଭୟ୍ସାଚପକ୍ଷ । ବସଥ୍ବପାଲି “ ଫରେ ? ଏକ ଶଣ୍ତା ସଞ୍ଜଚସ୍ଠ୍‌ କୋଷ 
ଭଆଣ୍୍‌ କଣ୍ଥ୍ଲେ ଓ ଏହ୍ଵାକୁ ୭ଲଇ କୌୀଷ (୨୫୫୧ ୦୧୮) କୁଦ୍ଘାଯାଏ । ଏହ 
ସଞ୍ଚ୍‌ସ୍ଟ ଚକା ଷର ସୀସା ଫଲକ ପରିବଦଣି ସୀସାର ଜାଲ୍‌ (୦୮୮୯) ବା ଛୁ ଦ୍ରୟକ୍ତ ସୀସା 


(ଛନ ନ° 17:14) ଫଲକ ବ୍ୟବହାର୍‌ କରାଯାଏ 
ଓ ଏହ୍ଜ ଜାଲ୍‌ର୍‌ ଦ୍ର ମକ୍ଷଝର ଗମ୍ବଦ୍ଧଇ ସୀସା ` 17 ¬ ॥ 

ହା ` ଣ୍ଣବସ, ଏ 3 1୮ 1 
ଜା କୀ 
£ ଇ  ¿ 


(୮୪୫୦,) ଓ ଲକୋମ୍ପରର୍‌ ପ୍ରମ୍ଭୁଭ ଟଗୋଛ଼ଏ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 1714) 


ଲେଇ (୮45୧) ଭଖି୍‌ କର୍‌ସାଇଥାଏ { ବେ ଷକୁ 
ଗ୍ଭଳ କଣ୍ଢବା ପୁର୍ବରୁ ଗ୍ବମାସ୍ବଳକ ଵୟ୍ଟୋ ଦାଗ୍ଵ 
ଉଦ୍ଭସ୍ତ ଫଲକଚ୍ରର ୮୬୦୦ ଓ ୮୪୭୦, 
ଉପାଭଢଇ ବହାଇଥାଏ | 


୯୯୪୮ 


2?୬8›୦ ¡ +277250 ¿ = 2୬୦ ¿ + 2 ୬୬୬୦ ¡ + 2772 ୦ କୋଷ 
ମଧ୍ଷଟର ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ବଦ୍ୟଇ ପ୍ରବାନ୍ଧୂଭ ବହଲେ ଏବନାଡ଼ରେ ୨୬୬୦ ¿ ଜାରିଇ ବହାଇ 
2୬୦ , ରେ ପର୍ଣଭ ହୁଏ । 

7୬୬୦ , ¬-0୦ + 7; ୦ = 2୬୦ ¡ + ୮[2,୨୦ ¿ ଏବଂ ବକିଥୋଡ଼ଚର 
7୬୨୦, © 2୬୦, ଉଭସ୍ଠ ସଛିଦ ସୀସା (5୮୦୮୩୫୩ 1684) ଚର ପରଣଇ ହୁଏ । 


7୬୦, + 2772 = 7୦ + 2112 0 
22୬୦ ¦ + 92 = 2୨୬ + ୀ1 3୦୦ ¡ 


ଏଠାଚରେ ବେବଲ ମାନର ପ୍ରଥମ ଥର ବଦୁ।ଭ୍ଭୁ ସଞ୍ଚ୍ଟନ ପ୍ରଣୀଲୀବର ଥାବଶ୍ୟଯଗ୍ରୀୟ୍ତ 
ସଚ୍ଛଦ୍ର ସୀସା (5୮୦୮୫୩ ।୧୫୯। ଉସ୍ପାନ୍ଦଇ ଦହ୍ଧୟ୍ତ୍ଵବାରୁ ବକାଷ ଲୁ ବ୍ଯବଵହ୍ାର 
ଉ୍ପଚସା ଗୀ କରବା ପୁଙ୍ଫରୁ ବସହ୍ନ ଉବଦ୍ଦେଶଂବର ବହୁବା ର୍‌ ସଞ୍ଚସ୍ଟନ (୦୮୫୮୫1୮8) ବା 
ବସଜ ନ (01560)879108) କରିବା ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏନାହି © ଚଇଣୁ କମ ` ବ୍ୟସ୍ବସାଧ୍ଯ ଓ 
କମ୍ଭ ସମ୍ସ୍ତମ୍ଭାବପକ୍ଷ କନ୍ତୁ ଠଲଲ ଫଳକ ୯୮୫୫୧୧ ୮୩8୧) ଗଠିଇ ସଫଲକ 
(୪୦₹୮୮୧୯ ୨13୧) ରୁଲ୍‌ ସ୍ଥାସ୍ତୀ ନୁହେଁ । 


ଆଧୁନକ ସମଞ୍ଚିସ୍ଟ୍‌ ବକାପରେ ଏକାନ୍ତ ର୍‌ ଓ ଜବଡ଼ ସ୍ବବରେ ସକ୍ଜଂଇ ଅବନକଗୁଡ଼଼ିଏ 
ସମ୍ଭାନ୍ତ ଶ୍ଲ ଏଚନୋଡ଼ ଓ ବକଥେ ଡ଼୍‌ ଫଲକ ଥାଏ ଏବଂ ଏହ୍ଧୂ ଏଚନାଡ଼୍‌ ଫଲକଗୁଡଞ୍ଜିକ 
ଟୋଛ଼ଏ ସୀସାଖଣ୍ଡ ସହୁକ ଓ ଚକଥୋଡ଼୍‌ ଫଲଳଗୂଞ୍ଜକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୀ ସ୍ରାଝଣ୍ଡ ସହର 
ଟ୍ଟଯ କ୍ତ ବହ୍ରୋଇଥାଏ । ଏହ୍ବ ସୀସା ଖଣ୍ତଦୂୟ୍କ ମଧ୍ପଦେଇ ବକାଷର ବଦ୍ଧ୍ୟୂତ୍ତ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ବଚ ହୁଏ । 
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ବଦ୍ୟୁଡ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ପର ରାସାସ୍କୁନ଼ ଵ 6 ସ୍ର ୫୬୩ 


_ ପତିବଗ୍‌ଧ (୫ହ୧୫1୫4୮୯୧) :-ସଞ୍ପପସ୍୍‌ ଚକାଷର ଆନ୍ତର୍‌କ ପ୍ରଭଗ୍‌ଧ 
(10(67୮ମ୍ଷ] ` £€୫150 9୮6୧) ଖୁବ୍‌ କମ ସାସୃ 0“01 ଓମ୍‌ ଓ ବସଥପାଇ ଏହୁ 
ବକୋଷରୁ ପ୍ରବଲ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ରମନା ନନା ମିଲେ । କ୍ତ ବକୌଣସି ସମସ୍ପଳର ଏହ୍ନ ଚକାଷର୍‌ ଦୁଇ 
ଚଶଷାଗ୍ରକ୍ତୁ ଏକ ବଗ୍ଵଧସ୍ତ୍ରୀନ ବା ଅଲ୍‌ବଗ୍‌ଧ ବିଶିତ୍କ ଚ ରଦ୍ବାଗ୍‌ ସଂଯୋଗ କର୍‌ ଏକ ନ୍ଲୁନ 
ବଢ୍ୟୁତୁ ପଥ (500୮ ୯।୮୯୪10 ସଢୁ କରବା ଉଚଇ ନ୍ଲୁହେଁ କାରଣ ବକାଷର୍‌ ଆନ୍ତଶ୍କ 
ବର୍‌ଧ ଖୁବ୍‌ କମ୍ଭ ବହ୍ର'ଇଥ୍ବବା ରୁ ଏହ୍ବା ଦ୍ବାଗ୍‌ ଖ୍ନ୍‌ ପ୍ରବଲ ବଦ୍ଯୁତ୍ଭ ସ୍ରବାହ୍ରୁଭ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ବା 
ଫଲଚର୍‌ ଚଯଉଁ ଭାଡ ଜ୍ଉଭବ ହୁଏ ଭାହ୍ରା ବକାଷର ଫଲଳ ଓ ଶଶଷାଗ୍ରକ୍ତ ନଷ୍ଗ 
କରିନ୍ଦଅ । 

ଏହ ବକାଷର୍‌ ଜଲୀୟ୍ତ ଅଂଶ ସବଂଦା ବାଷ୍ପୀଭୁଜ ଦୋ ଇସାଜ୍‌ଧ୍ଵବାରୁ ସେଥ୍ବ ରେ 
ମଝ୍ଵ୍‌ିଚର ମଝିଚରେ କଛ୍ଥୁ ପାଇଇ ଜଳ (୮୦।୫୯୩1୧୦ ୧୧୫୪୧୩) ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ 
ହୁଏ । 


ସଞ୍ଚିୟ୍୍‌୍‌ କୋଷର ସଞ୍ଚିୟ୍ୁ୍‌ କ୍ଷମା (୦୦୮୫୦୮୯୩ ୦୮ 8୩ &6°୯୪୮୪¬ 
180୦†) :_ -ବକୀଣସି ସ୍ସ ବଳ'ଷର୍‌ ସଞ୍ଚସ୍‌ଷମରା ଏ. ୟୃର ଘଶ୍ଣା? (&7‰06€ଃ୧ 
1007) ଏକକରେ ସିକ'ଶ କର୍‌ସାଏ | ସନ୍ଦ ବଗାହିଏ ସୁଞି ଗଳ ` କରାସାଇଥିକା କୋଷ 
ଏକ ଏଣ୍ଝିଂୟ୍ତର୍‌ ହାରଟର ୦୦ ଘଣ୍ଟା ବଦ୍୍ୟତ୍ମୁପ୍ତବାହ କଣ ସମ, ବସର୍ଜର ହୁଏ 
ଡାହ୍ନ। ହହ୍ଲେଲେ ଭାହ୍ଲା ର ସମ୍ପୟ୍ଠ କ୍ଷମା 20 ଏଜଣିସ୍ଟର୍‌ ଘଣ୍ଟା ଧର୍ବସ.ଏ । 


ସଞ୍ଚିୟୁ ୭କାଷର ବିଦ୍ୟଚ୍‌ ସାଞ୍ଚୟୁନ (୦୮୮୫1ମଛ ୦£ 80 ` &4୦୯୪୮୪- 
160୮) : _ ସଞ୍ଚ ଚକାଷକୁ ଗୂର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚସଥ୍ବରେ ପୁ ଜର୍ଦିଷ୍କ ମର ମାଚର 
ଧୀବର ଧୀବର୍‌ ବଦ୍ଧ୍ୟତ୍ତ୍ର ପ୍ରବାହ କଗ୍ବଯାଏ ଓ ସାଧାରଭଃ ଏହ୍ନ ପ୍ରବାଦ୍ରମାମା 2 ଏକର, 
ଅଭିନ୍ବମ୍ଭ କବର ନାହି । ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରମୂଖ ଭାରର୍‌ (୮୦, ୦ ୮୩୫୮) 

%9୮ ପ୍ରଵାହ୍ରମ ନ୍ଧାଲୁ ରଓଞ୍ଣାଶ୍‌ ସାହାଂ 


^. ସ୍ଯବର ହୁ କାସ କର ଉାହ୍ର! 
ସ ଢ୍ବୀସ୍ୟରେ ସମ୍ପସ୍ଟ୍‌ ବକାଷକୁ 
- ୦©---⁄“ ଗ୍ବର୍ଜ କରାସାଇ ପାଚର୍‌ ଏହ୍ଜ 


ଉବଦ୍ଦେଶ୍ଯବର ବ୍ୟବଦୂଭ ପରପଥ 


+(©-- ^ ଚନ୍ଧ ନଂ 17-15ରର ସ୍ରଦର୍ଗିର 


ହ୍ରୋଇଅଛୁ। ଏଠାରେ ବକାଷ୍ପର୍‌ 


| ||= ଯୁକ୍ତାସ୍ବକ ଫଲକ୍ତ୍‌ ଯୁ କ୍ରଂସ୍ଵକ 
ସର୍‌ଲପ୍ରବାହ୍‌ ପ୍ରମ୍ଭୂଖ ସହ୍ଦୁଭ 
(ଚନ ଳଂ 17:15) ସଂପୁ କ୍ତ ଓ ଗ୍ଟଜକସ୍ବାସ୍ବାହ୍ର 
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୬୫୬୪ ଵଡ଼ତ୍‌ © ଗ୍‌ ମ୍ଝକ ବଜ୍ଞୀନ 


ବିକ.ଷି ୧ସଭି ଦଗବର ବ ଦ୍‌ୟଡ୍‌ ସ୍ରକାହ୍ନ କରାଏ ଚାହ୍ରାର୍‌ ବପସ୍‌ାଇ ଦଗରର୍‌ ପ୍ର ବାହୁର 
ହୁଏ | ଗଳ © ବସକ ନ ସମସବର ଚକୋଷବର ବସଭ ବୁ. ଗୁ: ବା କାର କଂର ଚାହା 
ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 17“16ବରର ଚାସ ସାହାଯ୍ୟବର ସଦର ଉଇ ବହାଇଥଛୁ | ଏହ୍‌ ଚା'ଫରୁ ଜଣସାଏ 
ସେ ବକାଷରର୍‌ ଗ୍ଟଜଂ ସମ୍ଭସ୍୍‌ ର ସବ।ଧ୍ଵଲ 265 ବସ୍ଲ୍‌୫ ବ: ଗୁ: ବ: ଉଭବ ହୁଏ 
କନ୍ତୁ ବଃଜନ ସମସ୍ତବର ପ୍ରାୟ୍ତ ଯା ବସ୍ତାଲ ଃତର ବକ ପିଛି ବହୁ ସମସ୍ତ ଧର୍‌ ସଂର 
($୧୧୫୦ ¢ ) ସବ'ହୁ ସଦାନ କବିର | 


ପ୍ରଭ୍ୟା ବର୍ଜୀ ପ୍ରବାହ 
ସମୂଖ ଭାର (&. ୦. 
?/15105) ସହିତ ସଯୁ କୁ “୦ 
ଚଗାଝିଏ ବ୍ୟ ଵେସ୍‌ ଗୁକଂ ଦରଂଃ 
କ ସ୍‌ ସନ୍‌ (93820€୮୩ ଝୁଂ 
୦୮୩୫୮୩୧୮) ସାଂଦ୍ରାଯ୍ଯବର ଏକ 
ବକାଷିକୁ ମଧ ଗ୍ୁ'ଳ ଅଆ” 
କଗ୍ବସାଇ ଘାଟର । (= 
ଏଠାବର ବଗ ଚ4 ଅପ- 5 
ଗୁୟ୍ଵୀ ୫କାନ୍‌ସରମ୍ଭର 
(5୯୧୮୯୦୪୮୮ ୮୮୫୮ 5- (ଚନ୍ଧ ଜଂ 1716) 
{୦୮୮୮୧୮) ସାହୁ ସ୍ଯବରେ ବସ୍ସ୍‌ଲ୍‌ବଵଜ, ହବ କାସ କର୍‌ ଚଗାହଵିଏ ର୍ବଳ୍କାସ୍ବୀ ସନ୍ଗ୍‌ 
(୪୧୯୮୮।୧୮ ସଂହ୍ଘାସ୍ଯରେ ସ୍ତଭ୍ଯାବର୍ଶୀ ପ୍ରବା ହ୍ନଲୁ ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ଵବବର ପରଣର 
କଗ୍‌ଯ ଏ ଓ ଆବଶ୍ଯକ୍ରାସ୍ତ ଗଭଜକାଟ୍ବୀ ସ୍ରବ୍ରାହ୍ନପାରରି ଏହ୍ନ ସରଲୀକୂତ ପ୍ରବା ହ୍ନଲୁ ଉପୟ୍ଲ୍ର 
ରୋଧ ଦ୍ବାରା ହ୍ନ ,¦ସ କରାଯାଏ | 


2, (89) ନକେଲ-ଲୌଦ କ୍ଷ।ଗୀୟ ସ ଞୟଯୃ ବକ।ଷ (?ଏ161:୧1-10୦୮ &11411 


86୦୩୦୮୮0110୦†) : 


ଏହୁ ବକୋଷ୍ପରେ ପପାଵ।ସିୟୁମ୍‌ ହାଇଡକ୍ସ'ଲଡ଼୍‌ (୯୦୮୮) ଦ୍ରବଣ ଵଦ ଏ 
ବଣ୍ଟେଷ୍ୟ ସ୍ଵବଚର୍‌ ନଅସାଏ । ଏହ୍ନ ର୍‌ ଯୁ କ୍ତାସ୍ବକ ଫଲକ ବଗ ଝିଏ ସଚ୍ଛ ଦ୍ର ନକେଲ 
ବଲପନ କରାସାଇଥ୍ଵବା ଚମଳାହ୍ନ ଜଲରେ ଉରି ବହଲଞ୍ପବା ନବକଲ ଗୁଣ୍ତ ମିର୍ଥଭ 
9କକେଲ ହାଇଡ ଜ୍ସାଇଡ଼ୁ { ?71(୦9)+ ] © ବଯ, କୁ ସକଳ ଫଲଳ ଅନୁରୂପ ଜକେଲ- 
ଇସ୍ମାଢ ଜାଲ୍‌ (୪୮୮)ର୍‌ ଛୁଠ୍ବର ଭଲି ଚଲୀହ୍ନ ଅକ୍‌ସ୍ବାଇଡ଼୍‌ । ବଦ୍ୟଯୟତ୍‌ ସମ୍ପସ୍ବନ 
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ବଦୂ ଭ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନର ରା ସ୍ାୟ ୫କ କିୟ୍ଳା ୫୬୫ 


ସମସ୍ତଚର୍‌ ନବକଳଲ ହ୍ଲାଇଡ଼,କୁସ୍ଭାଇଡ୍‌ ଫଲକରୁ ବ ଗଁ ହ୍ନ ଅକ୍‌ସାଇଡ଼ୁ ସଲକଲୁ ବ୍ରାହ୍ବ୍ୟ 
ଉସ୍୍‌ରୁ ବଢ଼୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ଵବାହ କଗ୍‌ସଏ ଏହ୍ଜ ଚକାଷର ବଂ ଗ୍ଭ କ: ସ୍ରାସ୍ତ 1:3 ବସ୍‌ଲ୍‌ $ 6 
ବଦ଼ୂୁ ଭ୍‌ ବରଦଶ୍ଟ୍‌ଷ୍ୟ ଦ୍ରବଣର ଆଦପସି ନ ସାନ୍ଵଭୀ ସ୍ତ ସ୍ହ 1“17 । 


ଏହି କୌଷର ଗ୍ଭ ଳ” ଓ ବସକନ ସମସ୍ତବର ନମ୍ବଲ୍‌ସିକ ରାମବାସ୍ଟନକ ନୟା 
ସମ୍ପାଜ୍ତଇ ହୁଏ । 
ବଡ଼ୁ ଭ୍‌ ସଞ୍ଚୟରନ 
- ¬ 2774 (୦77) )¡ + 2020-32774 (୦୮୮) 8 + 26 
ବିକଥୋଡ଼ୁ- ` "¿୦ + 2% +11,୦-»-7', + 210୦ ୮. - 26 
ବଦୁ ତ୍‌ ବସର୍ଜନ । 
ଏଛୁଳାଡ, ¬ 2778(୦ =) ¿ + 2୧5? 7;ଏ¶ (୦ :୮)¿ + 21୧୦ .† - 26 
କାର ˆ ମା. + 20୮--7',୦ + ¡୦ + 26 
କ୍ଷାରୀୟ୍‌ ସଞ୍ଚିୟ୍‌ ୧କାଷ ର ଘୁବଧା :-- 


(।) ସମ୍ଭ ନ ଏଜିୟ୍ଟ୍ର୍‌। ଘ ସ୍ଫା କ୍ଷମ୍ଭ' ବଶିଷ୍ଠ ବଗୋହଏ ଅମ୍ଳ ସମଞ୍ପରସ୍ତ ବକାଷ ଭୁଲନାବର୍‌ 
ˆ ଷଷସ୍ବସ୍ଠ ସଞ୍ଚୟ ଚଳାଷର ଓଜନ ଟ୍ବଠ କମ୍ଭା। 

(।।) ଏହ୍ନ ଚଳାଷନୁ ଅଭର୍‌ଲ୍ ଗ୍ଭର୍କ ବା ଵସର୍ଜନ କଚଲ୍‌ ମଧ୍ଯ ଏହାର୍‌ କୌଣସି କ୍ଷତ 
ହୃଏନାହି । 

(111) ଅସତକ ବଏବହାରଦୁ।ଗ୍‌ ଏହୁ ଚକା ଳଞ୍ଡ ହୁଏନାବି । 

(17) ଏହୁ ଚକ!ପ ବହୁଦ ନ ଧର୍‌ ପୁଞ୍ଜ ବିସର୍ଳଭ ଅବସ୍ଥାଚର୍‌ ରହ୍ଚିଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ନ୍ଗ ହୁ ଏନାଣି 
ଓ ଏହ୍ଵାକ୍ତ ପ୍ୂଳନବାର୍‌ ଗଳ କର୍‌ ବ୍ୟବହାର୍‌ କଗ୍‌ସାଇପ ବର୍‌ । 

ଅସୁବଧା : _ 

0) ଏହାର ବ୍ର. ଗ୍ବ ଵ ଅମ୍ଳ ସଞ୍ଚସ୍ଵକୋଷ ଭୁଲଳାଚର୍‌ କମ୍ପ - ପ୍ରାସ୍ତ 1:35 
ବସ୍ତ୍ରଲ୍‌ $ । 

(11) ଚଳା) ବଦ୍ୟୁତୁ ସ୍ରବୀହୁ ସମସୃଚର ଭା ହାର୍‌ ବ. ଗୃ ବ, ଶୀଘୂ ହୁ ମପାଏ | 


(111) ଦିଷଭା ( (11୦ (୧୮୯୩) ଅସୁ °. ରୁଲନୀ ବର୍‌ କମ୍‌ ସ୍ର ସ୍ସ 
”6 { ଅମ  ସଞ୍ଚୟବକୋଷର୍‌ ଦଞଭା 80 9 
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୫7/୬୭ ବିଦ୍ୀତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


(1. ଏହୁ ବକାଷ ଜ୍ନ୍ଲ କନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ଲେ ବା ସ୍କୃମଣ୍ଡଳରୁ ୦୦୬ ଅବଚଣାଶଣ କରେ 
ଓ ଏହ୍ନ' ଫଲଚଲ ଏଲ ସଞ୍ପସ୍ତ ଛିନଡ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଚସଥପଇ ୮୫ହ ଚଢାଷର 
ଗ୍ବସାୟ୍ତ ଜକ ପଦ୍ଦାଥକ୍ତ୍‌ ବାମ୍ପୁଗ୍ଵେଧ (& 11£ 181 © ଅବସ୍ଥାଟରେ ରଖାସାଏ । 


17.16 ସିଲଭର କୀଡ୍ୟମିୟୁୃମ ସଞ୍ଚୟ, 6କାଷ (51୪୮ © 001011 
5€6¢008†୮7 ` ୦୧11) : 


ଆଜିକାଲ୍‌ ସିଲଭର କାଡ଼ମିସୟ୍ଠମ ନମ୍ମକଭ ଏକ ଷ୍‌ ଦ୍ର ସମ୍ପସ୍ବବକୋଷ (ଆକାର 

13" × 2'') ବହୁଳ ସବରେ ୧ଵପଣାସୁ, କୃ `ମ ଉପଗୁହର ଇଚ୍ୟାନ୍ଦରରେ ବ୍ଯବହ୍ଵ ର୍‌ 

କଗ୍‌ମା ଜ୍ଚ୍ଥ । ଏହ୍ନ କୋଷଲକୁ ବହୁବାର ଗ୍ଭଜ ଓ ଵସଜନ କଟଲ ମଧ୍ୟ ଏହ୍ନାର୍‌ କହ୍ଥ କ୍ଷଢ 
ହୁଏନାହି © ଏହା ଖୁବ ଜଉଁରବସ'ଗ୍ଯ | 


1717 ବଦ୍ୟତ୍‌ ଵଣ୍ମେଷଣର ସୟୋଗ (&1[୮11°801015 ` 0‡ ଃ:1୧୦୯୮୦- 
17818) : 


(1) ବଦ୍ଧ୍ୟଚ୍‌ ଲେପନ (81660*୦7୮18110) : -- ବଳୌଣସି ଧାରୁ ଉପଚର 
ନଦ୍ୟୂତ ବିଶଶ୍ଵେଷଣଦୁଂ ସ୍‌ ସୁନା, ରୂପା, ନଚକଲ, ଚନ୍ାମିସୃମ ସରଭୁଭ ଅନ୍ନ ଧାରୁର୍‌ 
ଆସ୍ତରଣ ଦଦବା କ୍ହ ବିଦୁ ଏଚ୍‌ ୫ଲପନ କୁଦ୍ଘାସା ଏ । ବଦ୍ୟୁଇ ଲେଝନ ପାଲି ଚଯଉି ଧାରୁ 
ଉପରେ ବଦଇ ଚଲପନ ଦଦବୀରୁ ହୁଏ ବସହ୍‌ ଧାରୁଲୁ ଚକଟୋଡ଼ରୁଚପ ଏବଂ ଚସରି 
ଧ'ଭୁର ଲେପନ ଆବଶ୍ଯକ ଚଏହ୍ଘ ଧାଂରୁର ଫଲକକୁ ଏଚନାଡ଼ରୁଚପ ଓ ଚସହ୍ନ ଧୀରୁର 
ଲ୍‌ବଣରେ ପ୍ରମ୍ଥୁଲ ୧କୌଣସ୍ସି ଦ୍ରକଣଲୁ ବଦ୍‌ ୭ ବଶ୍ଵେଷ୍ୟରୁବପ ବ୍ଯବହ୍ରଅର୍‌ କଗ୍ଵଯାଏ । 
ଏଠାଝର ଏନୋଡ଼ ଓ ଚକଟଥାଡ଼କୁ ସଥାନ୍ତତମ୍ଭ ଚଗା୫ଏ ବ୍ୟାଚଵସ୍୍‌ୀର ଯୁ କ୍ତାସ୍ଵକ ଓ 
ବଯୁ କ୍ତାତ୍ସଳ ବଶଷାଗ୍ର ସହ୍ରତ ସଂପୁ କ୍ତ କରି ବଦଇ ବିଶ୍ମେଷ୍ଯ ମଧଚର୍‌ ପ୍ରଚ୍ରାହ୍ନ ପଠାଇ ଲେ 
ବକଣୋଡ଼ ଉପରେ ଏଚବନାଡ଼ର ଧାରୁ ସଞ୍ଚୁଇ ହୁଏ । 


ଜ୍ଦାହର୍‌ ଣମ୍ପ୍‌ରୁପ ଲୁହ୍ା ଉପରେ ଜବକକେଲର୍‌ ବଦ୍ୟ୭ ବଲପନ କରିବାନ୍ତୁ ଚହ୍ନଲେ 
ଲୁହ୍ରାଝୁନ୍ତୁ କାଚପାନ୍ନଝର୍‌ ଥ୍ଵବା ଜବକଲ ସଲବଫଂଃ ଦ, ବଣ ମଧ୍ୟର ଝ୍ଟଲ୍‌ଇ ଡାହ ଲୁ 
ବ୍ୟାଚ଼ଃସ୍ଵୀର୍‌ ବଯୁ ଲ୍ଲାମ୍ବକ ଚଶଷାଗ୍ର ସହତ ଓ ଜଚକଲ ନମ୍ଭଭ ଏଜୋତଡ଼କୁ ଯୁ କ୍ତାସ୍ପକ 
ଟଶେଷାଗ୍ର ସଦ୍ଦଇ ସଂଚସ ଗ କର୍‌ ବଦ ଏଇ ବ୍ର ଏଶ୍ୁଷ୍ୀ ମଚର୍‌ ପ୍ରବ ହ୍ନ ପଠାଯାଏ । ଚସକୁପର 
ଲୁହ୍ଲା ଜ୍ଵପରରେ ରୁପଂ'ର୍‌ ବ ଢ୍ଯକ ଚବଲପନ ଦଦେବାକୁ ଚହ୍ରଛଲେ ପାଵାସିସ୍କମ୍ଭ ସାଏନାଇ ଡ୍‌ 
ଯୁ ଲ୍ତ ସିଲଭର ନାଇବ# ବା ସିଲଉର୍‌ ସୀ ଏନାଇଡ଼ (511୪€£ ୯୩890106) ଦ୍ରବଣ 
ମଧ୍ୟରେ ଲୁହାକୁ ବକଚଥୋଡ଼ରୁଝପ ଓ ସିଲଉର୍‌ଲୁ ଏଚନଳାଡରୁ୍‌ଂପ ବ୍ଯବହ୍ଲାର୍‌ କଟ୍‌ସାଏ । 
ଧୁନାର ବଢ଼୍ୟୁଇ ଲେପନ ପାଇଁ ପୁନା ଏଚଳାଡ଼ ଏବଂ ଟଗାଲ୍‌ ଡ଼ ବକ୍କାଗ୍ବଇଡ଼ ଓ ଗପା ଶୀସିପ୍ତ ମ୍ଭ 
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ବଦ୍ୁଭ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ସର୍‌ ରାସ୍ାୟ୍ୁନକ ନସ୍ଟା ୫7୨୭ 


ସା ଏନାଇଡ଼ ଦ୍ଲବଣ ବ ବଦ୍ଦୃଭ ହୁଏ । ଲୁହ୍ଘରା ଉ୍‌ଘଟର୍‌ ନଦକଲର ବିଦ୍ଯଇ ଚଲଘନ 
କର୍‌ ଚସଉ୍ତସ୍ପରୁ ବାସନ ଭଆର୍‌ କଗ୍‌ଯାଏ ଇାଜ୍ରାଲୁ ୮୮୮୧୪୭୫ (1,1୧୯୯୮୦ 0218(୧୯ 
111612€1 ` $ ୪୧୧1) ବାସନ କୁହାଯସ!: ଏ | 


(2) ବିଦୁଚ୍‌ ମୁଦ,ଶ (8166((0 ୯୪୮1୮୮) : - ବଦ ,ଏ୭ ଵ୍ରଶଣ୍ତିଷଣ 
ସାଦ୍ବାସ୍ୟରେ ଧାଭୁର ଅକ୍ଷର କମ୍ବା ବ୍ଲକ ଭିଆର୍‌ କରିବା ଘବ୍ଦଭରୁ ବଦ କଉ ମୂଦ୍ରଣ 
ଲୁହ୍ଘାଯାଏ । ବକୌଣସି ପଦାର୍ଥର୍‌ ଚ୍ଛଳ © ଆଲ୍‌ କଣ ବା ପାଣି ଗ୍ରଥଚମ ହ୍ଵମ୍ଭ କମ୍ବା ପ୍ଲାସହର 
ଅଫ୍‌ ପାର୍ସ (0135£€୮ ୦£ £&†18) ଚର୍‌ ସସହୁ ପଦାଥର୍‌ ଏକ ସୁଞା (\/¶1୦010) 
€ ଆର କଗ୍୍‌ଯାଏ ଓ ଭାହୁ ଲୁ ମ୍‌ପଣ୍ବାସ୍ତ୍ର କର୍‌ବାପାଇଁ ଚାହ ଉପରର୍‌ ଗ୍ର ଫାଇ+ ଗୂଣ୍ତର 
ବଗ ହ୭ିଏ ଆବ୍ରରଣ ଦଦଆଯାଏ । ଏକ୍ଵ୍‌ ଗ୍ରଞ୍ଚଲୁ ଗୋଝଏ କପର୍‌ ଚତ୍ପଲଵାମିହରର ୦୪୦୦ ¿ 
ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟଦର ଚକଥୋଡ଼୍‌ ର୍‌ଟପ ବ୍ୟବଦ୍ବାର୍‌ କ୍୍ଞ ଓ ଜନ୍ମୃଧଟର୍‌ ବଦଇ ସ୍ରବାହ୍ନ ଭଗ୍‌୍‌ଇ 
ଏହ୍ନା ଉପବର୍‌ କପର୍‌ ର ଚଗ ହିଏ ଆମ୍ଟରଣ ଛଆଯାଏ । ଏହୁ' ପଟର ମହୁମକୁ ଇରଲାଇ 
ବ୍ାହ୍ନାର କରନ୍ଧାଆଯସାଏ ଓ କପରର ଗ୍ରମ୍ପଛକ୍ତୁ ଗୋଝିଏ କ'ଠ ¶ଣ୍ ଜପବରେ ଢୃଢ଼ପ୍ଵବରେ 
ବସାଇ ଆଥାଏ ଏବୁପର୍‌ ଢାବରରେ ¥ ଇପ୍‌ ବ ର୍କ୍‌ ଭିଆର କର୍‌ସ ଏ | 


(3) ଧାବୁର ୭ଶାଧନ (୮୪୮11141100 ` 6† 1/1€( 15) ; ¬ ଵଦ୍ୟ୍‌ଇ 
ଵଚଶ୍ମୁଷ୍ଣଦ୍ଧୀଗ୍୍‌ କପର, ସିଲଭର୍‌, ସୁନା ପ୍ରଭ୍ବଭ ଧାରୁର ବଶ୍ରାଧନ କର୍‌ସ'ଇପାରରେ । 
ଏ ଝିଷଷନ୍ଚତ ଅବୁଛ ଧକରୁଲୁ ଏଚନ ଡ଼, ବସନ୍ନ ଧାରୁର୍‌ ଏକ ବଣୁକ ଖଣ୍ତକୁ ବକେଥେ ଡ଼ 
ଓ ଇ ହ୍ଲାର୍‌ ଏକ ଦ,ବଣଲୁ ବଦ୍ଘ୍[୭ ବଟଣ୍ମୁପ ର.୍‌ପେ ବ୍ୟବହ୍ଵାର କରି ଇନ୍କ୍ରଧରରେ ବଦ୍ଯୁଉ 
ପ୍ରଵନୀହ୍ନ କଗ୍‌ସା ଏ । ଏହ୍ଲା ଫଲଚର ଏଚନାଡ଼ ୫ ଦବ ହୁଏ (12155017୧) କରୁ ଭାହାର୍‌ 
ବିଶୁଛ ଧାଇବ ଅଂଶଚି କେଦିଥାଡ଼ ରେ ସଞ୍ଜିଇ ହୁଏ । 


17. 18 ସଭଜିବର୍ଭ । 6କୋଷ (୪6 ୧୧୮୫101 ୦୧11) : 


ଚରକ ଣସି ବକାଷ ବଦଇ ପ୍ରବାହ୍ନ କରବାବବଚଲ ଗମ୍ବଥ୍ଵବର୍‌ ରା୍ବାୟ୍ବନକ ନ ୟ୍ବା 
ସଂଘଵିଉ ହୁଏ । ବର୍ଚିମ୍ଭାନ କୋଷର୍‌ ବ, ଗଲ, ଵ. ର ବପସ୍‌ଚ ଭଗରେ ରାହାର ବ ଗୂଂବ, 
ଠାରୁ ସାମ୍ଭାଳ ଅଧ୍ବକ ବି. ଗ୍ହ ବ. ଗ୍ରଚସ୍ଟଂଗ କଲେ ସସଥୁବର୍‌ ସନ୍ଦ ପ୍ରଭବରି ରାମ୍ରାସ୍ଵ ନକ 
ର୍ଧୟ୍ଟରା ସଂଘର ହ୍ରୁଏ ଅଥ।ଇ, ବିଳାପ ସନ୍ଧ ରାହ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭକ ଅବସ୍ଥାକୁ ୧ଫରିଆବସ୍ବ 
ଚାହ୍ନ।ହଟଲ ଚକାଷଵ ରୁ ଗ୍ରତିବର୍ଞ କୋଷ କ୍ବ ହ୍ଘାଯାଏ । ବକାଷଚ ପ୍ରତବରଶି ବହ୍ବବା- 
ପାଇଁ ବସଥୁବର ପାଶ୍‌ ଂକରଣ (୮୦1371580107) ବହୁବା ଉଚଇ ନୁବହି | ଭଦାହରଣ 
ସ୍ବରୂପ ¬ ଡ ନଜଏଲ ବଦ୍ୟଯୁଇ ବକାଷିଲୁ ପ୍ରଭବଶ୍ଚ ବକାଷ କୁଦହ୍ହାସାଇପାବର, କାରଣ (1) 
ବସମ୍ଚରେ ପାଶ୍‌ କରଣ ହୁଏଳାହି © (11) ବକ'ଷ ` ବଦ, ଇ ସବାହ କରୁଥ୍ବାବବଲେ 
ଭାଦ୍ଗାର୍‌ ବକଥେ ଡ଼୍‌ ବର୍‌ ଦମ୍ତୀ ଦବ ହୃଏ ଓ ଏବୋଡ଼୍‌ବର୍‌ କପର୍‌ ସଞ୍ଚୁକ ହୁଏ; କ୍ତ 
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୫୬୮ ବଦ୍ୟୟଚ ଓ ଚଲ ମ୍ବକ ବିଜ୍ଞାନ 


ଡାଦ୍ରୀର ଵ, ଗ୍ଟଂ ବଂ ଠାରୁ ସାମାଳ ଅଧ୍ଵକ ବ୍ର ଗ୍ଟଂ ବଂ ବପଗସୀଇ ଦଗରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ 
ହେଲେ ଝସଥବରେ ଦସ୍ତ। ସଞ୍ଚର ହୁଏ ଓ କପର ଦ୍ରବ ହୂଏ । 


ପୁନଣ୍ଠ କୋଷ ପ୍ରଭବରି ବେବୀ ପାଲି ଚସଥିବର ନମ୍ବଲସିକ ଅପ୍ରରବର୍ଚି (1୮୮୧ 
₹୧୮୫1୦1€ କି,ୟଗୁଡୁକ ମଧ ସବ ନମ ବହୁବା ସବୟେ।ଜଳ ¬ 


(1) ପ୍ରବ'ହ ଜନର'ଭାପ ଉସାଦନ (ଲ୍ଲ୍‌୭'ପ) ; ଏହା ସବନଜମ ହେବାପାଳି 
ବିକାଷର ପବୀଢୁମ'ନା ଖ୍ବ୍‌ କମ୍‌ ବହବା ଆବଶ କ ! 


(11) ଦ୍ଯବଣଇ ଗଭ଼ଚା ସବ୍ଂନ୍ଧ ଓ ସକ୍ତୁ ସମ୍ପସ୍ଟରେ ଛୁର (୦୦୩୫୧୫୮୮) 
ଉହ୍ଵବା ଆବଶ କ ଓ ଦ,ବଣଗୁଞ୍ଜିକ ମଧ୍ଯରେ ଆନ୍ତଃ ବସରଣ (୮୮୯୮ ଏ1୮୮୫1୦୮) 
ଚହ୍ଵବା ଉଚଡ ନୁହେ କାରଣ ଏ ସ୍ବମମ୍ତ କ୍ର ମ୍ଟା ଅସ୍ତଭବର୍ର୍‌ । 


7ଢସରୁ ଦୃଝ୍ଧରୁ ଵଗ୍ଟ୍‌ର୍‌ କଲେ କ୍ଳାକ ପ୍ରମ୍ବିତ ଚକୋଷ ଓ ବଣ୍ଝ ଣ୍ଣୃଜ୍‌ କା ଭୂମିୟ୍ରମ, 
କୋଷ ପ୍ରଭବର୍ଚି ଓ ଡାନଏଲ, ବିକା ଷ ସ୍ରାୟ୍ ପ୍ରଭବର୍ଚ ବବବଚର ହୁଏ । 


17:19 ସଚିବର୍ଭ 6କାଷର ବ ଗ୍‌. ବ.-- ବଢୁଲ୍ମବଦା।ଲ୍‌ କ- ଗିବସର୍କ ସ୍ଢ଼ 
(1:. ?¶, †'. ` ୦£ †€୧€୧୮୫1291€ ` ¢୧]16 ¬ 11€10)101( > ୦11) 5 
[;ଠୁ ଧଷ' 101) : 


ଡାନଳଏଲ୍‌ ବକ'ଷରେ ସଦ (1) ଖ୍ବବ, କମ୍‌ ସବାହୁମାନା ସ୍ତବାହ୍ନର୍‌ ହ୍ଲେଢ୍‌ ଥ ଏ 
ଅ୍ଥ' ଡ୍‌ ବସଧବରେ ଜ୍ଭବ ଜଲ୍‌ ଢାପ ନ୍ୟୁଳଇମଭ ହୁଏ ଏବଂ (11) ୧ସଥରେ ନଗଭ ବହଉ୍‌- 
ଞ୍ବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ରାୟ୍ଵନକ ଣ୍ଡ ବଦ, ତ, ଣଇିବର୍‌ 1 ରଣର ଚଢ଼୍‌ଉଥିବାର ଓ (111) ଭୀପ- 
ମାନ୍ନା ପରିବଶ୍ଚିନ ବହ୍‌ ଳ ଅବାର ଧରାଯାଏ ଉ ହ୍ବାହ୍ଦେଲେ ଏହ୍ନା ସ୍ତ୍୍ରବଶି ବହ୍ରବ ଏବଂ 
ଏହ୍ଲାପ୍ରତ ଚ ପଟ ଭି ବିଜ୍ଞିନର୍‌ ଦ୍ଧ ଗୟ୍କ୍‌ ନୟୁମ୍ଭ ପ୍ରଯ୍ଲୋଗ କରାଯ'ଇପାରେ | 


ବହଲମ୍‌ବହ୍ବାଲଜ୍‌ ଓ ଗିବ୍ବସ୍‌ ସ୍ତଭବଣ୍୍ୟ କୋପପ୍ରତ୍ର ଭାପଗଭ ନୟ୍ବମଭ ସ୍ରୟ୍ଟ।ଗ କର 
ନ୍ସର୍ଗ ।ଇଚ୍ଛନ୍ନ୍ର ବଯ କୋଷର୍‌ ଟ୍‌ସାସ୍ବନ୍ନକ ନାୟାାଜନଭ ଭାପ (ଶଣ୍ି) ([[€8£ ୦† ୮୧୫୦୯- 
୪୮୦୮) ବୈ ଦୁଯଭକ ଣଣ୍ତକୁ ସମ୍ପ୍‌୍‌ସ୍ତି ରୁପାନ୍ତରର ବହାଇ ନ ପାଚର ଏବ ଚକଡେକ 
କ୍ପେନ୍ଚିରେ ଭାହ୍ରା ବବଂ ଦ୍ଯୂଇକ ଗଣ୍ତଠାରୁ କମ୍‌ ମଧ୍ୟ ହୋ ଇପାଚର । ଅନ୍ଯ ଅଷ ର୍‌ 
କେଂପର୍‌ ଵ. ଗ୍ଭ ବ. ଆଂଶିକ ପ୍ଵବରେ ୯) ବଵାପ୍ରାୟ୍ଵଳକ ଛୟ୍ତାଜଲଉ ଭାପ (ଣଣ୍ତଡ) © 
(11) ଚଳାସରେ ଉଭବ ଅନ୍ୟାଳ୍ୟ ଭାଫୀୟ୍ଢ ପ୍ରଘ୍ନବ ଉପରେ ନଉ୍ଭର୍‌ କରେ । 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରବାହ୍ନର ଗବସାୟ୍ବନକ ନିସ୍ବା ୫୬୯ 


ମନେକର ଚଗାଛିଏ ସ୍ରଭବଶ୍ଥ୍ି ବକାଷ ଏକ ବାହ୍ର୍ୟ, ସମ୍ବାନ ଓ ବପସ୍୍‌୍‌ଇ ଛ.ଗୁ,ବ, 
ଦାସ୍‌ ମ୍ରସଭୁଲଢ ଅବସ୍ଥାବର ଏକ ଅସୀମ ଚାପଞ୍ଜମ୍ଭଭାବସ୍ରିଷ୍ଣ ବେଷ୍ଟୁଖ (5୦0୮୦୧) 
ମଧ୍ଯଚର ଅବସ୍ଥିଂଭ । ମବନକର ପରମ ଭାପମାନ୍ତା ( &950100€ 7 €0706180016) 
7 ଝର ଏହ୍ନାର ବ ଗ୍ଡଂ ବଥ 7୨ ଅବି । 

ମଚନକର ବାହର ବ. ଗୁ. ବଂର ମାଳ ସାମାନ ହୁ, 'ସ ପାଇବା ଫଲଟର ବକାଷରୁ 
ଗୃଜ 9 ପଶପଥବ ର୍‌ ସ୍ରବାନ୍ଦୁଡ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ନା ସମ୍ବଭାଷମା ନ୍ନାରରେ (18୦୪୩€୮୮୩11୨) 
ଘବିହ । ଏହ୍ନ ପ୍ରନ୍ନୟ୍ଵା (୭୮୦୯ 
୦୧୨5) ବି, ଗ୍ଝ ବ. ଗଜ 
ଆବରଖରରେ (ଚନ ଳଂ 17. 17) ' ¢ ହୁ 


ରେଖଂ ଥ୍‌୦ ଦ୍ବାଗ୍୍‌ ସ୍ତଦଣ୍ଣୀର 
ହ୍ୋଇଅଛୁ। ଏକ୍ସ ପ୍ରନ୍ଧୟ୍ଢା ଦାଗ # 
ବୋଷ କାହାର ଵ ଗ୍ଟ ବ. 


ବ୍ରଜାୟ୍ଵ ରଖିବା ପାଠ ବବସ୍ତମମମ 
(5୦0୮୦୧) ରୁ # ଚାପ (ଣଣ) 


ଅବବଣାଷଣ କରର । ଏହୁ ପବର ¬ >¿ 
କୋଷନଳକୁ ଭାପୀସ୍ତ ଗ୍ଵବଚର 
ଘୃଥକ (୮୫୦୮୫୯୧ ୯୮୩୧୮- (ଚନା ନଂ 1717) 


119117) କରାଯାଉ © ବସଥୁରୁ ସମଭ ପବର ( &0180601°8]17) ଅଭରିକୁ ଗଟ୍‌ 
୩୩ ପ୍ତବ୍ରାହ୍ମଲ ହ୍ନେଜ୍‌ । ଏହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍‌ ଚକାଷର୍ୁ ଶକ୍ତ ଅଵଚଶାମ୍ର ବହ୍ନବ ଏବଂ ଫଲଦର 
ତାପମା ନା .7”ରୁ୍‌ (7' ¬ 07) କୁ ହସ ପାଇବ | ଏହୁ ସରସ ଆଚେଖରେ 30 ବରଖା 
ଦ୍ମାଗ୍‌ଵ ଥଲ ବାହାଇଅଛୁ | ଚଳାଷର ବ: ଗୁ: ବ:  ବଶିମାନ 77ରୁ ` (7' ¬ 6/:) = 
(#- 2 ନ × ୩7 ) ଲ୍ଲୁ ଦ୍ବ।ସ ପାଇବ । ଦଣ୍ଜିମାନ ବକାଷହକୁ ସୁଣି ଚବଣ୍ଟୁମମୀ ମଧରେ 
ସ୍ଥ ପନ କର ଓ ବଂହ୍ୟୀ ୬୫ ଗ୍ଲ ବ୍‌ ଲୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧ୍ବଳ କର୍‌ ଚକାଷ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ବପଟ୍ଟ୍‌ର 
ଦ୍ଦଗରରେ ଗ୍ଲଜ 7 ପ୍ରବାନ୍ଦମୁଇ କଗ୍‌ସ'ଜଉ୍‌ | ବକାଷଵ ରଶ୍ମାଳ (7' ¬ 77') ଢାପସ ନାଁରେ 
ଚାହ୍ନରାର ବଯ ଗୁଓ ବା ¢ - ୦ × 67” ତ ଲୁ ବଜାୟ୍ଠ୍ଵ ରଖିବା ପାଇଁ ବଲଞ୍ପୁମ୍ମ ମଧ୍ଷଲୁ 
(5110) ) /,¡ ଢାପ (ଣର୍ତ) ପର୍ଭ୍ୀଗ କରିବ | ଏହା ଆଚର୍‌ଖବର ୦7୮) ରିର୍ଖା ଦ୍ବାଗ୍‌ 
ପ୍ରଦର୍ଶକ ହ୍ଵୋଇଅଛୁ । ପର୍‌ଦଶଷଟଚର୍‌ ବଳାଷକୁ ଭାପୀସ୍କର ସ୍ତ୍ରବର ସୃଥକ୍‌ କରି ଓ , ଇନ୍ନଧବର 
ଅଭିଣ୍ଲ୍ତ ଗ୍ଭଜି ୩୩ ପ୍ରବାହ୍ନ କଗ୍‌ଲ ଚାହ୍ରାକୁ ରାଦ୍ରାର ପ୍ରାର୍‌ମ୍ବଂକ ଅବସ୍ଥା ଥକ୍ତୁ ଜଆସାଭ୍‌ । 
ଏହା ଆବରଖବର 7୨ ଥି ରର୍‌ଖାଦ୍ବାଗ୍ଵ ପ୍ରଦ ଗିଁଇ ବହ୍ବାଇଛୁ । 
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୪୩ ° ବଦ୍ୟଚ ଓ ଚୁ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞମ 
ବର୍ଚିମ୍ଭାନ ବ୍ୟବହ୍ରାର୍ୟୀ କ ର୍ୟୀ ₹„ = ୧ଷନ୍ଫଲଳ 4 3079 


= 42 × ୬୮୦ = ୭ × ୩7” 


ଏବଂ ଉଚ୍ଚଭାପନାନ୍ନ। 7' ଚର ଜସ୍ରୁ ଅବଶଣାସିଭ ଭାଘ = # 
“କାର,ନୋଂ”ଙ୍କ ଚନର ଦକଭା (1:1(1016067) 


_ 1୩୮ _ 7' ¬ (7 ¬ 77) 
 ା | 
7102: 
= × 77 
କମ୍ଳା ର = 
2 
: #=9 7 77 (1719) 


” ମଝ୍ୂନକର ଏକଳ ଗଭର୍ଜ ପାରି କୋଷ ମଧଚର୍‌ ଘଶୁଥବା ଗ୍ଵସାୟ୍ନକ ଵିୟ୍ବ୍ଵାଜନକ 


ଚାପ (ଣ) = 77 | 
୩ ଗୂର୍ଜ ପ'ଲି କାପ (ଣ$) = 779 


ସମ୍ଭଭାପମା ମ୍ା 7” ଚର ଚସବଚଭେଚିବଲେ ବକାଷ ମଧ୍ୟରର ଦେ ଗ୍ଭଜି ପ୍ରବାହର ହୁଏ 
(ଆବର ଖଟର 4 2 ସବସ ସମସରେ) ସେବଇଦଦେବଲ ଚମାବ କାର = 7:¶ 


ସୂଇରୀ° 7,9 = 1୩ + / 


କିମ୍ଳା 55 + 
77; ` ୫୫୭ ମ 
= ‡† + 7' 27 (17“20) 


ଉପବରାକ୍ତ ସୁନ୍ନକୁ ଓଦ୍ରଲମଲ୍‌ବଦ୍ରାଲକ୍‌-ଗବସ୍‌ଙ୍କ ବ: ର୍‌: ବ: ସକ 
ଲୁଦ୍ଘାଯାଏ । 
(1) ସନ୍ଧ ବଉବର କାପମା ନରୀ ଗୁଣାଙ୍କ ୨ =0 ହୁଏ ଚାହା ଚହ୍ନଦଲ 
7? =†୮† 
ବଣ୍ଡ ଣ୍ଟନ କାଡ଼ମ୍ମିୟ୍ମ ସ୍ରମିଭ ବକୋଷଟର ବଉବର ଭାପମ୍ଭା ନ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଣ୍ବନ୍ଯ ଓ' ଢେଣ୍ଣ 
ବସ ବଞିନବର 77 = ] † (ପ୍ରାୟ) | 
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୬କ ର୍‌ ସ୍ରବ'ହର ରାସାୟନିକ ଵ@ୟ୍ବା $#୧ 


ସଦ ° 7 ୟୁ କ୍ତାସ୍କ ହୁଏ ଅର୍ଥାନ୍ତ୍‌ ଭାପମ୍ମା ନା ବୃଦ୍ଧ ପାଇଲେ ଵ: ଗ୍ୃ: ବ: ବୃଜ୍ପାଏ 


{( ) 


୮. 


(ଓ 


ସି 


`=” 


ଛେ 7> [୮ ଓ ବଉଣୁ / ସ୍ତକ୍ତାମ୍ବକ । ଏ ୧ଞ୍ଞଧନ୍ତବର ଡାପମାନ୍ଧୀ ସ୍ଥିଶ୍‌ 
ରସ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାପ ଅବବଣ ଜ୍ରିଇ ହ୍ପଏ ଅଶାନ୍ତ ଦକାଷନ୍ନ କାର୍ୟ କରୁଥୁବାବବବଲେ 


ଥଣ୍ତା ର 
ସଦ ଏନି ବ୍ରଯୁକ୍ତାମ୍ପଳ ହୂଏ ଜାହ୍ବାବହ୍ନବଲେ ଚକାଷରୁ ବଵବ୍୍ନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଦ୍ରଇ ବହ୍ରଚଲ 


ଚାଢ୍ରା ଉଦ୍ଧପ୍ତ ହୁଏ । 


ପ୍ଣ୍ବମାଳ। 


ବିଦ୍ୟୁତ୍ଜ ବବଣ୍ଣ୍‌ଷଣ ସମ୍ବର୍ଧୀୟ ଫାର।ଡ଼େଙ୍କ ନ୍କ ମଗୁଞ୍ଜଳ ଜଃଛ୍ଚୈଖ କର ଓ ବସଗୁଞ୍ଜଳ 
ପର୍ସୀକ୍ଷା ସାଦ୍ଵାସ୍ୟରେ କପର୍‌ ସର୍ୟାପନ କରାଯାଏ ରଲୁଝା[ଇ ଦ୍ଦଅ । 


ବଗାଝିଏ କପର୍‌ ¿ ବଦଲ $|ମିଃର ର ବକଥେ ଡ଼୍ର ଛ୍େନ୍ଧଫଲ 15 ବର୍ଗ ବସ: ମି: | 
ଚସଥ୍ବବର ଥବା ୦୪୦୦, ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଯ ଏମ୍ପୃ ୟର. ପ୍ବାହୁମାନା ଏକ 2ଜବ୍‌ 
ପାଇଁ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନଇ ବହ୍ଵଲଲେ ବକଠଥୋଡ଼୍‌ ଉପର ସମ୍ଭିଭ କପର୍‌ ର ଚବଧ (୮୮୮୯ 
11€558) ଜିର୍ଦସୃ କର୍‌ | 


(କପର୍‌ ର ବ: ରା: ଭୁ: = `0003294 ଗ୍ରାମ କୁଲମ 
ଏବଂ କପର,ର ସାଭୂଚା = 8-9 ଗାମ/ ଘଳ ସସ: 2:) 
[ଉଶ୍ର :- 0.00029 ୧ସ: ମି:] 


. ଆସ୍‌ ଜକ ବଟସାଜନ ପ୍ରକଲ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଦ୍ୟୁଡ, ବିବଶ୍ଵଷଣ ଘନା କିପରି ରୁଝାଇ 


ନ୍ଧଆସା ଇପାରେ ଚାହ୍ଵା ବର୍ଣ ।ଅ । 


ବଗା ଝିଏ ଜଲ ବସ୍ଲ୍ଵଲ୍‌ ହା ମ୍ବିହର, ମଧଚର୍‌ 0-5 ଏକିୟ୍ଟର୍‌ ସ୍ରବରାହ୍ନମାନା ଓଠ ମିନ 
ପାଲି ସ୍ରବ୍ାହ୍ନତ ହେଲେ ସ୍ବାତ୍ସ୍ଵବକ ଜାପମାନ୍ରା ଓ ଗୃପବଟର୍‌ ଚକବଇ ଘଳ ସସ ମି: 
ଉବଜାନ ନର୍ଗର ହେବ ? 
[ ସ୍ପାଗ୍ଵବକ “ଭାପମ୍ଭ ନା ଓ ଗ୍ବପଟର ଉଦ୍‌ସା ନର ସାନ୍ତା = '00002 ଗ୍ରାମ୍‌ / ଘନ 
ବସ: ମି:] 

[ଜ୍‌ଶ୍ର :- 1(/3:65 ଘନ ସେ: ମି:] 
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୫୩୪ ୬ 


5, 


6. 


10, 


11. 


12. 


13. 


14. 


ବିଦ୍ଦ୍ଯଡ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ବଢ଼୍ୟୁଚଠ ଵଣ୍ଡେ୍ଷଣଦ୍ଧାରା। ଵଦ୍ୟ୍ୟୁଡ୍‌ ଗ୍ଟଜ ର ପରମ୍ାଣର୍ଗୀୟ୍ଟ ଭା କପର୍‌ ସ୍ରଭ ଧାଦ୍ଞତ ହୁଏ 
ବୁଝାଇ ଦ୍ଦଅ | 


ବର୍କୀଣସି ଏକଯାଜା ଆସ୍ଟରନର ଗ୍ଭଜ = 1.6 × 1052 ° କୁଲମ୍‌, ଜଦଜାଳର 
ଵା ରା ଭ:ଳ104 ×10ଟ? ଗ୍ରାମ୍‌/ଲକୁଲମ୍‌ ଏବଂ ସ୍ବାଦ୍ତବବକ ଭାପମ ମା ଓ 
ଗୃପବର ଜ୍ଦଳାଳର €: ରା! ରୁ: = 9 × 10” 6 ଗ୍ରାମ/ଘନ ସସ ମି: | ସାସବବକ 
ଡାପମ।ନ୍ଧା ଓ ଗ୍ୃପଟର ଏକ ଘନ ବସ: ମିଃ ଉଦଳାନ ମଧ୍ଯରେ ଥ୍ରବା ଅଣୁ ଫଗ୍ଯା 
ନର୍ଦସ୍କ୍‌ କର । [ଉଭ୍ଶ୍ର :-_-2:705 × 10? °] 


ବଦ୍ଧ୍ୟୁଜ ବବିଣନ୍ଳଷଣବିବଳଲେ ପ୍ରବିଭ୍ୟୀକ ଏକବଯାଜମୀ ଆସ୍ବନ ଏକ ଇଲେକଛ୍ଛମାୟ୍ଠ ଗ୍ଟ୍‌ରଜ 
ପରିବହ୍ରନ କବର -¬ ଏହା କାହିକ ବଶ୍ାସ କରାଯାଏ | 


,. ସିଲଭର _ ବତାଲ,୫ ମିଃରର ଗଠଳ ବଞ୍ଜିନାକର © ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବାହମାନ। 


କଘର୍‌ ସଠିକ ସ୍ତ୍ରବବର ନଷ୍ପିସ୍କ କରାଯାଏ ରୁଝାଇ କଅ । 


. କପର. ବତସାଲ,୫ମିହର ସାହୁାସ୍ୟରେ ଗୋଵଏ ଵାନବଜଣ୍ଡା ଗ ଲସନୋ। ମିରର 


ଲଘ୍କାରକ କପର୍‌ ନଷ୍ଚସ୍ଟ୍‌ କରାସାଏ ବୁଝାଇ ଅ । 


ଘଶ୍ଛାଡେ ବି. ଗ୍ଟଓ ବ. କଣ ୨ ବକବଲ ମାନ ଟଗାଝୁଏ ବଲକ୍‌ଲ୍ବଂବଶ ଝିକାଷଦ୍ବାରା 
ଜଳର ବଦ୍ୁଡ , ବଶଶ୍କଷିଣ କ!ଜି = ସମ୍ବବ ହୁଏନୀହି ବୁଝାଇ @ଅ 1 


ବଦ୍ୟୁଭ, ବଶ୍ଟେଷଣୀସ୍ତ ଦ `, ବଣର ଭୁଲ୍ାଙ୍କ ପରିବାହ୍ଢା କଣ ଓ ଚାହନା ଦ,ବଣର 
ଗାଢ଼ଭା ଉପରେ କପର୍‌ ଜଉଁର କରେ ? ବିଦ୍ଯୁଢ୍‌ ବଶ୍ଟେଷ୍ଯର ବଶ୍ିିକ୍ଣ ପଣ୍‌ବାହ୍ୁଢା 
ପସ୍ଵୀକ୍ଷା ସ୍ଵାହ୍ନାଯ୍ୟଟର କପର୍‌ ନଥ୍ରିୟ୍‌ କର୍‌ ସ ଏ ର୍ଦୁଝାଇ ଛଅ । 


କୋଲା, କ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଵୀଭ ସାହାଯ୍ୟର କୌଣସି ବଦ୍ୟୁଉ ବବଣ୍ଟ୍‌ଷ୍ଯର୍‌ ବଣିଷ୍ଣ ଘରବାକ୍ଦୁଚା 
କିପରି  ଷ୍ପୟ୍ କରାଯାଏ କୁଝ୍ାଇ ଛ୍ଦଅ । 


ଆସ୍କୁଳର ଗଭର୍ଣୀଲଡ୍ା ଓ ପରିବହନ ସଂଖ୍ୟାର୍‌ ସମ୍ଞ ଉବଛ୍ିଖ କର । ଆପ୍ତନର 
ପରିବବଗ ଓ ପରିବହଳ ଫଖ୍ୟା କପରି ନତ୍ଛିସ୍କ କରାଯାଏ ବୁଝାଇ ଛଅ । 


ଅମ୍ପ ସମ୍ପସ୍ତ କୋଷର ରଠନ ବଶ୍ଛିନୀ କର । ଏହ୍ନାକୁ ଗୂଳ ଵା ଵସର୍ଜନ କରିବା ` 


ବବେବିଲ ଢନ୍ମଧଟରେ ସଂଘର ଡ୍ନେ ଜଞ୍ଚବା ରା ମ୍ବାୟୂନକ ୍ଛ ସ୍ହ ସଂବକ୍ଷପରେ ବୁଝାଇ 
ନ୍ଦଅ । ସଞ୍ଚ୍ପୟୁ ବକାଷର୍‌ କ୍ଷମଢା କ଼ ଫ୍ବ୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କର୍‌ାଯାଏ ? 
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ବିଦ୍ୟଇ ପ୍ରଦାନର ରାସ ସ୍ବନ କା ନ୍ ସ୍ବର #୫୩୩ 


15 ଏଡ଼ ସନ . ସଞ୍ଚୟ ବକୋଷର୍‌ ଗଠନ © ଡନ୍ମଧବରେ ସଂଗଠଭ ବହୁଜ୍‌ଥିବା ରାସ'ସନଳ 
ନିୟୁ ଉଛ୍ନୈଶ କର ଏବଂ ଏହ୍ଣ କୋଷକୁ ସୀସା- ଅମ୍ଳ ସଞ୍ଚପ୍ଟ ଚଳ ଷ ସନ୍ଧୂଭ ଭୁଲନା 
ˆ କର । 


16. ପରଭବରିୟ କୋଷ କାହୁ'ଲୁ କୁହ 'ସାଏ ? ସଭବଶ୍ ବକୋଗର $. ଗା, ବ. ସମ୍ବହୀସ 
ବହବଲମ୍‌ ହ୍ରୋଲଜ୍‌-ଗବସୂଙ୍କ ସୃନ୍ନ ଜଗମଳ କରତ । 


17. 15 ମିନଃଚରେ 17°୦ ଭାପମାନା। © 740 ମିଲ୍ନାଃର ଗଚୃପଟର 100 ସନ 
ସେ.ମି, ଜଦକାନ ଜଗଭ ବହୁବାପାଇ" ବକଃଉ ପବାହୁମା ନା ଆବଣ୍ଯକ ହେବ ? 
[ସ୍ପାଗ୍ବ୍ବବକ ଭାପମା ନା ଓ ଚା ପରରେ ଉ୍ଦଜାନର ସାହ୍ଵରା = 9 × 10-6 ଗାମ/ଘନ 
ସେମି. ] {ଜଭ୍ର :-- 0.878 44 ସର] 


18. ନମୂଲ୍ସିଭ ବିଷୟରେ ସଂସିସ ବପ୍ପଣୀ ବଲଖ := 


(1) ଏଞଜୁସନ୍‌ ବକାଷ (11) ବିଦ୍ୟୁଉ୍‌ କଶ୍ଟେଷଣୀସ୍ଟ୍‌ ପରିବହନ (11) ଚ଼ ବଦ୍ୟୁଇ- 
ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭୟୂଟର ପଣ୍ଡ ଭ ବଥ ଚା. ବ, (।୩) ଆସନର ଗଭଣୀଲଭା ଓ ପ୍ତଚରଣ 
( ”) ପରିବହନ ସଂ ୬/| । 
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ଅଞ୍ଣାଦଶ ସର୍‌ଚଚ୍ଛଦ 
୧ଭୁଖଭ, ଚୁଲାକୀସ ୧ସଲରଣ 


( 21660୦-1199106110 [1710 0011011 ) 


18. 1 ବଦୁ ଏଚ୍‌ ଚମ୍ଭବୀୟ 6 ସରଣ : 


ବକୌଣସି ପର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ଚର ବଦୁ'ଭୂ ସ୍ତକାକ୍ଧୁର ହ୍ରେଲଲେ ଭାହା ନିକଃ୧ର୍‌ ଚସ 
ଏକ ଚୁମ୍ଭଳକ୍ଷେନ୍ନ ଉଭବ ହ୍ଣଏ ଏ ବିଷସ୍କ୍‌ ବୈେଜ୍ଞନକ ଓ ଏର ଏଷ୍ପଡ଼ 1820 ଖରୀଷ୍ମାଦ୍ଦରେ 
ଥାବ୍ବଣ୍ଟ୍ଵାର୍‌ କଣ୍ଚଥ୍‌ବଲ । ପରବର୍ଚୀ କାଲରେ ବବିଜ୍ଞାନନକ ଏମି ସ୍ବର ଏହ୍ଜ ଚରମ୍ଭଳକ୍ଷେମ୍ର 
ମାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ନ୍ଧର ଜଗମନ କରିଥ୍ବଲଲେ ଓ ବଦୁୟତ୍ଜ ସ୍ରବାହ୍ନକାସ୍୍‌ୀ ଏକ ପର୍‌ପଥ ବଗାଵିଏ 
ରୁମ୍ଭକ କବର ସଦୃଶ କ ର୍ୟାକଚର ଚବା ଲ୍‌ ଦଣାଇଥୁବଲ । ଏହୁ ଆବସ୍ଟ୍ାର ପଟର ବବ୍ଧଜ୍ଞଳକ 
ମ୍ାଇକଳଲ, ଫାଗ୍‌ଚଡ଼ ତୃମ୍ଭକଚକ୍ଷନ୍ନଦ୍ବାଗ୍‌ ବଦ୍ୟୁଇପ୍ରବାହ୍ନର ଉସ୍ସାଦନ ସମ୍ଭବ କ ଳ। 
ଏ ବ୍ରଷସ୍ଟରରେ ଗବବଷଣା କରିଥ୍ବଚଲ୍‌ ଓ ପର୍‌ଚଶଷଚର୍‌ 1831 ଦଆଁଷ୍ଣାଦବର୍‌ ଦର୍ଶାଇ ଥ୍ବବଲ୍‌ 
ଚଝସ ଚଗାଛଏ ସଂଭୂଭ ପରିଥଥ ଓ ଚଗାଛ଼ଏ ରୃମ୍ଭ୍କ ଅଥାର୍‌ ୍‌ ରମ୍ଭକକ୍ଷେନବର୍‌ ଆଚପକ୍ଷିକ 
ଗଭ (କୁଣ୍ତଲୀ ସ୍ଥିର ଓ ରୁ ମ୍ବକ ଗଭଣୀଲ ବା ଚ୍ଠମ୍ବକ ସ୍ଥିର ଓ କ୍ତୁଣ୍ଡଲୀ ଗତ୍ତଶୀଲ) 
ଫସଲରେ ପର୍‌ପଥବର୍‌ ଏକ ବଦୁଂ ଭ୍‌ପ୍ସବାହଵ ଜସ୍ସାଦ୍ଞଇ ହୁଏ । ସକଉ ପରିଷଥ ଓ ରୁମ୍ଳକ- 
କ୍ଷୈନ୍ଧର ମଧଚର୍‌ ଆଚପକଷକ ଗତ ଫଲଚର୍‌ ଉ୍‌ପ୍ବାନ୍ତଇ ଏହୁ ପ୍ରକାହଲୁ ସ୍ରେରିଵ ପବାଦ୍ର 
(1001066€0 ୦(1£€01) ଏବଂ ଏହୁ 'ବଢ୍ୟୁତ୍‌ ରୃଲକ ବଳ ଉସ୍ାଦନ ସନ ୟୁ ବା ଘଵନାକଲୁ 
ବଦ୍ଧ ଏଚ୍‌ ବୁମ୍ବଭକୀୟ୍‌ ୭ପରଣ (1,1€୦୯୮୦୮୩81€୯1୯ ` [000010100) 
କୁହାଯାଏ । ଏହ୍ନ ଆବସ୍କଵାର୍‌ ଫଲରର୍‌ ସାନ୍ସ୍ଵକ ଶକ୍ତଲୁ ବଦୁ।ଉ୍‌ଣକ୍ତ ଓ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତକୁ 
ଯାନ୍ତ୍ଵ କ ଶ୍ତରେ ପରିଣଇ କର୍‌ବା ସମ୍ଭୁବ୍ର ଚହ୍ଲାଇଛୁ । ବଦୁଂତ୍‌ ଉତ୍ସ ଦଳ ସନ୍ତ୍ର (୧୧୮୧- 
£ ତ ୦୮) ଚମା₹ର, ଵନ ସଫରମର, ଇଭ୍ଯାଦ୍ ସନ୍ତ୍ଵର୍‌ କାର୍ୟାସ୍ଵାଭ ଏହ୍ନ ବଦୁ ଭ୍‌ ରୂମ୍ବଗ୍ବୀୟ୍ଟ 
ଘ୍ତେରଣ ଉପରେ ନରର୍‌ କରର । 


18.2 ବପ୍ରିବ ବ: ଚ୍‌: ବ: 6 ପାଦ : 


(୮ ଚ୍ମ୍ବକ ସାଦ୍ବାଯ୍ର :- 4 30 ` ଏକ ସବୃଇ ଚାରକୁଣରଲୀ (ର 
9୬ 18.1) ଓ ଭାଢୁ| ଗାଲ୍‌ ସ୍ନୋମିଃର୍‌ © ସହୁର ସୟୁ କ୍ତ । 
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ବିଦ୍ୟୟତ ଚ୍ହ ମ୍ବକାୟ ବସ୍ତର୍ଣ ୫୩୫ 


(1) ସଦ ଟେ ଶିଏ ବଣ୍ଡ ଚମକ 775ର ଉଦ୍ରବମରୁ 7ଏ ଏହୁ ଗୁଣ ଲୀ ନକଵଶୃ 
ହ୍ରଠାଭ୍‌ ଜଆଯାଏ ଭାହ୍ଵାଚହ୍ନବଲ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୌମି ୫ର ବର ବକ୍ଷେପ ହୁଏ ଏବଂ ଏହ୍ନା କୁଣ୍ତଲୀ 
ମଧ୍ଯରେ ଗର ଚନ୍ତ୍ଚଫଂଉ କ୍ତଗରରେ ଚ୍‌ମ୍ବକରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ନ୍ଦଗରେ ଦ୍ଦୁକ୍ତୁ ନକ୍ଷେପ ଳଚଲ୍‌ 
ବାମାବର୍ଶୀ ¬ 4400(161001୧ ଵ୮15୧) ବଦ ,ଉ ସିଠଦବାଧ୍ୁ (ଚନ ଳଂ 18.16) ବହୁବାର 


(ଚନା ଳଂ 18. 18) (ଚନ ଳଂ 1 8 12) 
ଦର୍ଶାଏ । ରୁମ୍ଭକର ସ୍ଥ ` ଶୀଲ ଅବ ସ୍ାଚର କୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଚର ବକୌ ଣତ୍ସି ଵଦ ଭ୍‌ ସ୍ରବାହୁତ 
ହ୍ଦୁଏଳାଦ୍ଧି । ଏ୦'ଚର ଜଚନ୍ନଖସୋଗ ସେ ଚୃମ୍ବକଵ ସିଂଭଣୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥବା ବେକ୍ଷେ 
ଭାହ୍ର'ଂର୍‌ ବକବଇକ ବଲଟରଖା କୁଣ୍ତଲୀ ସଦ୍ବଚ ସଂଣିକଷ୍ଣ ୧ହ୍ାଇଥାଏ ଏବଂ ର୍‌ ମ୍ଳକଛ 
ଲୁଣ୍ଟିଲୀ ନଗରର ଗତ୍ରଶୀଲ ବହ୍ନଲେ ଏହ୍ନ ସଣ୍ଟି ଣ୍ଣ ବର୍‌ଲରେଖାର୍‌ ସଂଖ ବୃଭ୍ରପାଏ । 


୯) ଚ୍ମ୍ଭକର ଉଦ୍ଧରମେରୁଲୁ କୁଣ୍ଡଲୀ ନକଃରୂ ହଠାତ୍‌ ଅପସ୍ସାରଣ କଲେ 
ଗାଲ୍‌ .ସ୍ପନୋମ୍ବି ର ମଧରେ ବପର୍ଠୀ ୭ ଦଦଗବର (ଚନ୍ନ ନଂ 18.16) ବବକପ ହୁଏ ଏବଂ 
ଏହ୍ଵା କୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଷରେ ପୁବଂ ପ୍ରବାହର ବପସ୍ଵାଇ କ୍ରଗଟର ବଦ୍ୟଭ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ହ୍ଲେଉ୍୍‌ଅବାର୍‌ 
ଦର୍ଶାଏ | ଏ ବଷର ସଣି, ଧୁ ବଲରେଖା ହୁ ,|ସ ପାଏ | 


(111) ଚସ୍ପପର୍‌ ଚୃମ୍ବକର ଦଞଷିଣମ୍େରୁ ରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ନକଵଲୁ ହ୍ବଠାଭ୍‌ ଆଣ୍ଠିଲେ 
ବା କୁଣ୍ତ ଲୀ ଜକଃରୁ ଦୂରଲୁ ହ୍ରଠାତଡ୍‌ ଅପସାରଣ କବିଲ୍‌ କୁଣ୍ତଲ୍'ଚରେ ଯଥ। ନବମ ଦସିଣା- 
ବଶ୍ଚି ଓ ବାମାବର୍ଶୀ ନ୍ଦଗବର୍‌ ବଦ୍‌ୟଭ୍‌ ସ୍ରଵାହ୍ବ ବସ୍ତର ହୁଏ । 


(୧୩ ଚମ୍ବକର ଗଭ ଦଇ ବହୁରଲଲେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵଚନୋହିଁବର୍‌ ର ବଦକ୍ଷପ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ 
ଅଥାଇ ସ୍ପେରିଉ ସ୍ରବା ଢ୍ରମାନ୍ଧା। 'ବୃକ୍ରିପାଏ । ଏ ବକ୍ଷନ୍ତରେ ଫଣ୍କିକଷ୍ଖ ରୁମ୍ଭକ୍ନାସ୍କ ବଲ ପ୍ରବାହର 
ପଣ୍ବଶିନ ହ ର ଅଧ୍ବକ ହୁ ଏ । 
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷନ୍ଧଚର୍‌ ଚୃ ମ୍ଳକଲୁ ଥିର୍‌ ରସ୍ତି ଲୁଣ୍ଡଲୀଲୁ ଗଭଶୀଲ କଟେ 
ଗାଲତ୍ସ୍ଵନୋମି ଵର ର ଅନୁରୁ୍‌ଷ ବଚକ୍ଷପ ବହବ । । 
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୫୩୭ ରବିଦ୍ଯଚ ଓ ଗ୍ହ ମ୍ବଳ ବିଜ୍ଞାନ 


(2) କୁଣ୍ଡ ଳୀଦ୍ମାଗ୍‌ : ¬ ବକୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀଚରେ ବଦ,ଢ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଦୁଭ ବହ୍ନଲେ 
ଚାହ୍ନା ଏକ ରୁମ୍ଭକ କବଚ ସଦୃଶ କାଫବିକଟର ଓ କୁଣ୍ତଲୀର ସ୍ତବାହମ ନା ପର୍‌ବଶ୍ଜିର 
ହ୍ଲେଲେ ଉଦ ଚ୍ୃମ୍ଲକ ଷେନ୍ରର ଗବ୍ରଭା ଅଥଚ, ରୁ ମ୍ଭୁରଵୀସ୍କ ବଳପ୍ତଳାହ (8¶880€11୯- 
୮125) ମଧ ପର୍ବର୍ଜିଭ ହୁଏ | ଏହି ଚମ୍ପଜୀସ ବଲପବାହ ସଦ ସନା କସ ଅଳ୍ଯ ଏକ 
ବୁଖମ୍କ୍ର କୁଣ୍ଡଲୀ ସତ୍ବ ସ୍ଣ୍ଚି୍ଣ ହୂଏ ଓ ଡାହ୍ରା ପଣ୍ବର୍ଜ୍‌ଇ ହୁଏ ଭ ହ୍ରାବହ୍ଵଲେ ଦୁ ଗରଣ୍ବ 
କୁଣ୍ଣଲୀରେ ଏକ ଵି: ଗ୍ଲ: ବ ଦସ୍ତର୍‌ଭ ବହବ । 


7 ଏକ କୁଣ୍ତଲୀ 

ଓ ଚାହା ଏକ ୯ଚନ୍ଧ 
ନଂ ଏ ଧିଯି) ବ୍ଯଯବବସ୍ରୀ 
23,ରଓଞୁ ¥ £ ଓ 
ସୁଇଚ୍‌ 2୯ ସହୁଚ 
ସୟୁକ୍ତ । ଏହ୍ବ ସ୍ହ ମୂଖ୍ଯ 
ଲୁଣ୍ଲୀ (ମ୮ଃ୮୮୩3୮) ) 

ଦହାଯାଏ । ଏନହ୍ସ ଜୁ ୟା 
ବୀ ଜକଃଦର 5 "<=? 
ଅନ୍ୟ ଏକ କୁଣ୍ତଲୀ ଓ (ଚନ ଜଂ 182) 
ଚାହା ଗଂଲ୍‌ସ୍ତ୍ବନାମିହର ୨ ସହରର ସଂପୁ କ୍ତ । ଏହି କୁଣ୍ତଳୀଲୁ ଗୌଣ କୁଣ୍ତଲୀ 
(§ 66୦ ୩୦୯4! ୩) କୁହାଯାଏ | 


(1) ସୂଲଚ୍‌ 1ˆ ଫଟଯୋ ଗ କଲେ 7 ବର ତାର ଚନ ଭ ଦ୍ଦଗବର ବଦ୍ୟଚ, ସବାହୁଚ 
ହୁଏ ଏବଂ ଠିକ୍‌ ଏହ୍ସୁ ସମ୍ମୟ୍ଟର ୨ ମଧ୍ଯଟର୍‌ ରର 6 ଚହ୍ତଁଇ କଗଚର (୮୭ର ୧ସଉି 
ନ୍ଦଗରର ଵଦ୍ୟଯର ସ୍ରବାନ୍ଥକ ହୁଏ ଚାହ୍ରାର୍‌ ବପସ୍ୀଉ କଦଗଟର) ଏକ ଖିଣିକ ପ୍ରବାହ 
ସ୍ତେରିକ ହୁଏ । ଏଠାରରେ ଏହ ଚସ୍ତର୍‌ଣ ୨ରେ ପ୍ରବାହ୍ମ୍ାନ୍ନୀର୍‌ ବକବଲ ନମ୍ଭବୃ ଵୀ 
ସ୍ବମସ୍ଟ୍ଟରେ ଘବଃ କିନ୍ତୁ ଅରେ ସ୍ରବାହ୍ରମା ମ୍ାର ମାନ ବ୍ଦ ପାଇ ସର୍‌ ବହ'ଇଗଚଲ ୭ଚର 
ଚପ୍ତତ୍ର୍ ସ୍ରବାହୁ ଶ୍ଳ୍ଯ ହ୍ରୋଇସାଏ । 


011) ସୁଇଚ୍‌ର୍‌ ସସ ଗ ଛୁନ୍ନ କଲେ ରର ସବାହୁମାନା ଚସଚଭଦବକବଲ ଛି 
ଦହବ ,ସପାଏ ଚସ୍ଚଭେବେଲେ ୬୭ର୍‌ ଏକ କ୍ଷଣିକ ସ୍ତ ଵାହ୍ନ ମଧ ଚପ୍ତର୍‌ଇ ହୁ .ଏ କରନ୍ତ ଚାହାର 
ଜ୍ଞଗ (ତର 9! ପୁ୍ଂ ସପ୍ତରିକ ପ୍ରଦ ହ୍ଵର ବ୍ରପସ୍ବାଇ ବଦ୍ଧ ଇସାଏ । 

ସୁଚଗ୍ଵଂ ୮ରେ ସ୍ରବାହ୍ମାନ୍ଦୀ। ଛର୍‌ ଛଣ୍ଟିଡ ହ୍ଲେତ୍ଭଥବାବବେବଲ ରେ ବଦ୍‌ୟଚଵ 
ସ୍ତବାଦ୍ଧ ସ୍ତରର ହଠ ଏବଂ ଉଉ୍ତସ୍୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର୍‌ ଥ୍ଵବାବବଲେ) ୮ରେ ସ୍ରବାହ୍ରମାମା 
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ଵଦ୍ୟୁଡ - ଚ୍‌ମ୍ବଳୀୟ୍ଢ ସପ୍ତେରଣ ୫୬୭ 


ର୍ଵର୍‌ ଦହ୍ଦୋଇଗରଲ ପ୍ରବାହ୍ଧ ଚପ୍ର୍‌ଣ ଶ୍ବନ୍ଯ ବହ୍ବୋଇସା ଏ । କିନ୍ତୁ ମରେ ସ୍ତବାହ୍ରମ୍ଭାନ୍ା ହଁ ` ର 
ଥୁବା ବବେଳଲେ ସନ୍ଧ ୬ କମ୍ଫପା 5 ଗଭଶୀଳ ହ୍ଦୁଏ ଅଥାଉ, ଚସ୍ପମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧବର୍‌ ଆବପସିକ 
ଚର ଫଲବର୍‌ ୦ବର ବଦ୍ୟଡ, ସ୍ରବକହ୍ନ ବସ୍ତରିକ ହୁଏ । 


ଉପଗ୍ଲେକ୍ତ ସମ୍ଭ୍ତ କ୍ଷେନ୍ଧବର୍‌ (।) ଚ୍ମ୍ଭକୀସ୍କ ବଲ ପ୍ରବାହ୍ରର ସାହ୍ରର। (୮10± 
୯୯୮୫127') (11) କୁଣ୍ଠଲୀ ୭ର ବସର୍‌ ସଂଖ୍ଯା ଓ (111) ଡାହା ସହ ସଣି, ସୁ ଚ୍‌ ମୂକୀସ 
ଜଲ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନର ପତ୍ନବଶିନ ହାର ଉପରେ ଟଘ୍ପଶ୍ଚିଉ ବଂ ଗ୍ର: ବ: ଓ ସପ୍ତରତ ସ୍ରବଦ୍ରର 
ମାନ ନଜଉଁର କରେ ¦ ମୁଖ୍ୟ କୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଅନ୍ତର (୦୦୮) ସ୍୍ଵବବଚର ନରମ ଲୁଦ୍ଧାର 
ଏକ ଚାରଗୁଚୁ (0010016 ୦† 5୦୮୯ 1୮୦0 ୪1୮୧) ରଖି ର ସ୍ବର୍କୀସ ବଲ ସରବାହର 
ସ୍ଵାହ୍ନଡା ବୃର୍ଞଂ କଗ୍ଵବଯାଇପାରେ । 


18.3 ଫାର୍‌6ଡ଼କ ବବ୍ୟଚଢ _ଚ୍‌ ମୂକ”ୟ ସରଣ ନୟୂମ ' 


ବିଦ୍‌ ଓଡ ଓଚ୍‌ ମ୍ବଳୀସ୍ତ ବପ୍ପରଣର୍‌ କାରଣ ଓ ପ୍ରେରିତ ବଦ୍୍ୟଢ୍ୟ୍ଟଲକ ବଲର ମାଳ 
ସମ୍ଭହୀୟ୍୍‌ ଫା ଗ୍ଵଡ଼େଙ୍କ ନସ୍ଫ ମ୍ଭ ଜମ୍ବରର ଜ୍ଦଆଟଲ୍‌ ¬ 

ପ,ଥମ ନୟ୍ମ : ¬ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଲୀ ସଢିଚ ସଂଣ୍ଟି ଷ୍ଟ ବ୍‌ ମ୍ବବୀୟ 
ବ୍ରଳବରଖାର ସଂଖ୍ଯା (ଚ୍‌ମ୍ବଭକୀୟୁ ବଳପ,ବାଦ୍ର ¬ $¶[681€0୧1° £1025) 
ପରିଚର୍ଜିବ୍ତ ଦଦ୍ରଛଲ କୁଣ୍ଡଲୀରେ ଏକ ବିଦୁୁଧଚ୍‌ଗ୍‌ ଲକ ବଳ ପା ରିଵ 
ଡ୍ପଏ ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତରିଚ ବି: ଗ୍୍‌: ବ:ର ମାନ ।। ଚ୍ଛ ମ୍ବକୀୟ ବଲ- 
ପୃବାଦ୍ରର ପରିବର୍ଭନ ଦ୍ରାର ଓ (1) କୁଣ୍ଡଲୀର ଘେଗ୍‌ ସଂଖ୍ଯା ସ୍ର ଚ 
ସମାନୁପାତୀ । 


ଦ୍ବଂଚୀୟୂ ନୟୂମ ଓ କୁଣ୍ଡଳୀ ସର୍ଚ ସଂଣ୍ଜି ଷ୍ଝା ଚ୍ମ୍ବକୀୟବଳଲ 
ରଖାର ସଂଖ୍ଯା ବ୍ୂର୍ଦି ଦ୍ରାଗ୍‌ ବିପରୀଵଢ ମୁଖୀ (୮୮୧୧୮୫) 3 ଦବ ,|ସ- 
ଦାରା ସମମୁଖୀ (1917660) ବଦୁ ଏଚ୍‌ ପ,ବାଦ୍‌ ପେ ରିଵୀହୁଏ ଏବଂ ବଲରେଖା 
ବଳ ପରିବର୍ଚି ଢ ବଦ୍ରଉ ଥ୍ବିବାବବଳଲ କସ୍ରରିଚ ପବାଦ୍ ଗଲୁ ରଵଦ୍ର । 
ମବିନିକଳ ୯ = ରୁମ୍ଭକ୍ାସ୍ ଦଲରେଖାର ସଂଖ୍ଯା ବା ଚୁମ୍ଭକ୍କୀସ୍ତ ବଳାସ୍ତବାଦ୍ର 
€6€=ଇଜଇକଳକ ବ! ଚା: ବ 
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୫୩୮ ବିଦ୍ଂଭୂ ଓ ଚ, ମୃକ ବଜ୍ଞାନ 


ଠଉଣୁ ସା ଗଵାଡ଼ଙ୍କ ନୟ୍ବମ ଅନୁସାସ୍ତୀ 


72୩ 
6 = ¬ 2? @ଚ ଚା ଏ 
= : 66 ® 10- ° ସୋଲ୍‌$ .... 55 ,.© (181) 


18 4 ୭ଲଞାଥକ ନୟୂମ (1,୧02?8 1,3୧୮) : 

ସକଳ ବିଦୁଂ“ଚ୍‌-ଚୂମ୍ଭବୀୟ 6ସରଣକକ୍ଷ ଳରେ ସର୍ଚ ବଦୁଏଚ୍‌- 
ପବାଦ୍ରର ଦିଗ ଏପର୍ଚ ହ୍ନଏ ଯେ ଵାଦ୍ରାର ପ୍ରଜିର୍କ୍ରୟ୍ଲା ସ୍ରବାଦ୍ରର ମୂଳ 
କାରଣକୁ ବାଧା ଦିଏ । 

ଚଲଞ୍ଜ ଙ୍କ ଜୟ୍ରମ୍ଭ ଅନ୍ତୁସଂୟ୍ତୀ ସନ୍ଦ ଟଚଗାଵିଏ ଚୁମ୍ଭକର ଉଶ୍ଵ୍‌ରବମରୁ ଟଗୋଡିଏ 
କ୍ରଣ୍ଡଲୀ ଜକଃଲୁ ଵଆସା ଏ ଚାହାଦହେଲେ କୁଣ୍ଡଲୀଚର ଚସ୍ତରିଭ ପ୍ରବାହ୍ନର ଦଗ ଏଘର୍‌ 
ହ୍ରେବ ଝସ କାହ୍ବା ଉଚ ରମେତ୍ତ୍ୁର ଗଭକୁ ବାଧା ଦେବ । କନ୍ତୁ ଉତ୍ଚରମେରୁ ଚଳବଲ ଅନ୍ଯ 
ଏକ ଉଦ୍ଧରଟମରୁ ଦ୍ରାଗଵ ବକଡ ହୁଏ । ଚେେଣୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମଖ ପ୍ରାନ୍ତର ଏକ ଉଦ୍ଧର- 
ମେରୁ ଜଭବ ବହ୍ରବ। ଅର୍ଥାଡ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ତବାହ୍ନର ୍୍ଗ (ଚୁ ମ୍ବଳ ଦଗରୁ ଦୃତ୍ଧୁ ଜକ୍ଷେପ 
କଲେ) ' ବାମାବର୍ଚୀ ବହ୍ରବା ଆଵଶ୍ୟକ । ଚମଦ୍ଦୂପର ଚ୍‌ ର ମ୍ଭଳର ଉଶ୍‌ ର ମେରୁ ଦୂରକୁ 
ଅପସା ରି ହ୍ବେବାବବଳଲେ କୁଣ୍ଡଲୀର ନକଃତମ ପ୍ରାନ୍ତବର ସନ୍ଧ ଏକ ଦଞଷିଣମ୍େରୁ ଉଭବ 
ହୁଏ ଅର୍ଥାତ କଲୁଣ୍ତଡଲୀରେ ଠସିଣାବଶ୍ରୀ ବଦ .ଏଢଗ୍ରବାହ୍ର ବଦପ୍ତରିଭ ହୁଏ ଭାହ୍ବାହ୍ନେଲେ 
ଜ୍ଂଃ ରବମରୁର ଗଭ ବାଧା ସ୍ର'ପ୍ତ ବହବ । ଚୁମ୍ଭକର ଉଦ୍ଧରମେରୁକୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜକ ଵଲୁ 
ଆଣିବା ବେବଲ ଓ କୁଣ୍ତଲୀ ନକୁ ଅପସ୍ବାର ଣ କରିବାଚବଳଲେ କ୍ୁଣ୍ଡଲୀଚର ଘସ୍ତରଇ 
ପ୍ରବାହ୍ନର ଜଗ ସଥ ନମ୍େ ବାମ୍ଭାବଶ୍ୀ ଓ ଦିଶା ବର୍ଡୀ ହ୍ରେବା ବଷୟ୍ଠ୍‌ ସସ୍ଵ୍‌କ୍ଷା ଦାଗ 
ସ୍ଭ୍ୟାପନ କସ୍‌ସାଇଛୁ । ଚଢେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ ଚପ୍ତରି ଭ ପ୍ରବାହ ଉଭବ ହୁଏ ପ୍ରବାହର 
ପ୍ରଭନ୍ିମ୍ହ୍ା ଚନ୍ଦ୍ର କାରଣକୁ ସକ୍କୁ ସମ୍ସ୍ବରେ ବାଧା ଛଏ । 


18.5 ଣକି ସଂରକ୍ଷଣ ନୟ୍‌ ମ ପରିକସଅ୍ଷୀବର ୭ଲଞ୍ଜା୍ ନୟ୍‌ମ 

( 1.202'5 ` 1,177 ` 900 )€ ମ£୮1001016€6 ୦† ` ଘ୦୮୭୧୮୧୫୪1୦ମ ¢ 

[ଯମ € ୮ £ ୩ ) : 

ଲେଞ୍ଜ ର୍କ ଜମ୍ବ୍‌ମ ଶଣ୍ତି ଫରକ୍ଷଣ ନକ୍ଟ୍‌ ମର ଅନ୍ଲୁସାସ୍ଵ । ଲେଞ୍ଜ ଇଂ ନ୍ସ୍ଵନ ଅନୁସା ୟ୍ଳୀ 
ଲୁଣ୍ଡଳୀବର ଦପ୍େରିଲ୍ର ସ୍ବବାହର ଭ୍ତଗ ଏପରି ହୁଏ ଚଯ ରାହ୍ନାର ସ୍ରଭନ୍ନ ୟ୍ବା ପ୍ରଦ ହ୍ରର 
କରଣ, ଅଥ ଢ୍ରଚୁମ୍ବଳର ଟଘଭିକ୍ନ ବାଧା ଏଁ ଥଥାତ୍ତୁ ଚୃ ମ୍ବକର ଉଦ୍ତ୍‌ର ମେରୁକୁଣ୍ଡଲୀ 
ନକରୁ ଆମୁଥିବାଚବଦଲ ବକର୍ଷତ ହୁ © କୁଣ୍ଡଲୀଠାରୁ ଅମ ମ୍ବା ରାଜ ଦହ୍ରଜ୍‌ଥ୍ବର¦ ଚର 
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ବଦରୁଂଉ୍‌ ରୁ ମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ୫୩୪ 


ଆକଝିଇ ହୁଏ । ସନ୍ଧ ଏହ୍ଵାର୍‌ ୦କ ବସଗ୍ବାଡ ଅବ୍ରସ୍ଥା ଉପୁଚବଳ ଅଥ ଭଜ ଚୁମ୍ଭକର 
ଉତ୍ଚ୍‌ରମେଲୁକୁଣ୍ଡଲୀ ଛକଃକୁ ଆସିବାଚବଟଲ ଚପ୍ରଶଇ ପ୍ରବାହ୍ନ ଦସିଵାବର୍ଚୀ ହରଣ ଓ 
କୁଣ୍ତଲ୍ମୀର ଛକ ପ୍ରାନ୍ତର ଏକ ଦସ୍ମଵଚମରୁ ଉଭବ ହୁଏ ଭାହ୍ରାଦହ଼ବଲେ ଚ୍ମ୍ଭକର 
ଉଦ୍ରଚମ୍ଭରୁ ଵକର୍ସିନ୍ତ ବହ୍ଧଦା ପର୍‌ବବରି ଆକର୍ପିଇ ବହ୍ଘଦ । ଏହ୍ନାସଲରେ ଚ୍ମ୍୍କଝ଼ 
କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଡ଼କ୍ତୁ ଗଭ ଆରତ କଣବା ମା ବନ୍ଧ ଦସ୍ପଭିଲ ସ୍ରବାହ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍‌ ଢଗଵନ୍ନ୍‌ଢ ବହ୍ଧକ ଓ 
ଏହ୍ଜ ବ୍ମରଣ ନବମ ଦୃର୍ତ। ପାଇବା ସବଙ୍କ ସବଙ୍ଗ ପ୍ତ୍ରେରିଉ ସ୍ରବାହ୍ଵ ମଧ ଦୂର୍ଛ। ପାଇବ । 
ସୁଚଗ୍୍‌ଂ ଦସ୍ପରିଡ ପ୍ରବାହ୍ନ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ବହେ ଭାହ୍ନା। ଅନ୍ଯ ବକୌଣସି ତିର ବନା 
ବଜଧମସ୍ଟ୍‌ ରେ ଅଧ୍ଵକରୁ ଅଧ୍ଵଳ ବୂଲି ପାଇବ । ଚଢଗଣୁ ଏହା ଣଣ୍ଡି ଫ୧୭ କ୍ଷଣ ନସ୍ଟ ଥୟ ଲାଙ୍ଘଳ 
କରେ । ଅଧ୍ରରକ୍ଷରେ ସନ୍ଦ ସପ୍ତଶ୍ଚିଭ ସ୍ରବାହ୍ନ ଫଳରେ ଚ୍‌ ମ୍ଭୁକର ଗଭ ବଧ ପ୍ରସ୍ତ ହୁଏ 
ଭାହ୍ରା ହ୍ରେଲଲେ ରୂମ୍ଭକର୍‌ .ଗତ ବଜାସ୍କ୍‌ ରଧିବାପ'ରି ଅର୍ଥୀ ଳ୍ଡ ଦପ୍ତରରିତ ପ୍ରବ ହ୍ର ଜ୍ତ୍ପାଦଳ 
ପାଲି ଏହୁ ପ୍ରଭ୍ଚକ୍ତଲ ବଲ ବରୁ୍‌କ୍୍ରେ ସାନ୍ବବକ ନାର୍ଯା କାର୍‌ କାଲୁ ବହବ ଏବଂ ଏ ବନ୍ଧମ୍ରେ 
ଏହ୍ଜ ସାନ୍ସ୍ଵିକ ଶକ୍ତ କଁ ବନନମସ୍ବ ରର ବବିଦ୍ୟୁଭକ ଶକ୍ତ ମିବ ନ । ସେବଚବବଳଲ ପ୍ରବାହ୍ମଯୁ କ୍ତ 
ମୂଖ୍ଯ କୁ ଣ୍ତଲୀ ଗୌଣନୁଣ୍ଡଲୀ ଆଡ୍ଜଲୁ ଚଭ କବର ଚସଠଭଉଚବବଲ ବର୍ଗଣ କୁଣ୍ଡଲ ଚର 
ବପସ୍ଵାଉ ନ୍ଧଗବର ବଦ୍ୟୁକ୍ତ ସ୍ତ ଜାହ୍ନ ବପ୍ରିଭ ହୁଏ ଓ ଦୁଇକୁଣ୍ଡଲୀ ମ୍ବ୍ଚର ବକଞଣ ବଳ 
କାର୍ୟା କରେ ଓ କୁଣ୍ତଲୀର୍‌ ଗଭ ବଜାସ୍ତ ରଞ୍ଜିବା ପାଇ୍‌ ଏହି ପ୍ରଭକୁଲ ବଲ ବ୍ରୁକଚର 
ସାର୍ଦ୍ଵକ କାର୍ଫ କଣ୍ବାକୁ ହ୍ଦଏ ଓ ଏହି ସାନ୍ରକ କା ॥ ବନ୍ଞମସ୍୍ରେ ବବିଦ୍ଯଭକ € ଠି 
ମିଚଲ । 

ସେତତି ବନ୍ଷନିରର୍‌ ମୂଖ୍ଯ ଓ ଚୌଣ କୁଣ୍ତଲୀ ସ୍ଚଁର ଥାଅ ଓ ମୁଖ୍ଯ କୁଣ୍ଡ ଳୀଚର୍‌ 
ସ୍ତବ ହ୍ନ ଆରମ୍ଭ ବା ବନ୍ଦ କଚିଲ୍‌ ବା ପ୍ରବାହ୍ନନାନ୍ଧା ପରିବଶିନ କରଲେ ବଗୀଣ କୁଣ୍ତଲୀଚର 
ପ୍ରବାହ୍ନ ବପ୍ରରିଭ ହୂଏ ବମ୍ନ ବକ୍ଷନ୍ଚବର୍‌ ଗଗାଁଣକୁଣ୍ତଲୀ ମଧ୍ଯରର୍‌ ରୁ ମ୍ଳର୍ୀସ୍କ ବଲ ସ୍ରବାହ୍ନ 
(/'10&) ଧର୍ବରି୍‌ଭ ହୁଏ ¢ ଏହାସଂଲବର୍‌ ବରୀଣବୁଣୁଲୀର୍‌ ବଦିଦ,'ଭକ ବଉଦ ଣକି 
ଝରିଵର୍ଜି୍‌କ ହ୍ନ ଏ ଏବଂ ଏହ୍ଜ ପରିବର୍ଶିଭ ବିଉବଣଣ୍ତ ରୁପାନ୍ତରଭ ବହ୍ଲାଇ ବବଦ,୍ରଳ ଗତ 
ଶନ୍ତଚରେ ଅଥାଭ୍ତୁ ସପ୍ତର୍‌ର ସ୍ରବ୍ରାହ୍ନବର୍‌ ପରିଣଇଭ ହ୍ୁଏ । 
18.6 €ଙଫ୍କମଙ୍ଗ କା ଦକ୍ଷଣଦସଂ ` ନୟମ (୩1୧୮ 1085 1\1810-1600- 

£ 0116) : 

ଫ୍ଲେୱିଙ୍ଗ ର୍କ ଦସ୍ଥିଣ ହ୍ବସ୍ତ ନସ୍ବମ ସାହ୍ବାସ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ର ବିକ ଗୁ ବଯ ବା ସ୍ରବାହ୍ନର 


ଦ୍ଧଗ ସହଜରେ ନି ସ୍ଝ୍‌ କଗ୍ଵସାଇପା ବର । ଛସ୍ଵ୍‌ ମନୁ ନମ୍ବରରେ କଆଗଲ୍‌ ¬ 
ଦକ୍ଷିଣଦ୍ରସ୍ତର ସ୍ରଥମ ଚିନଆଙ୍ଗ ' @ ପରସ୍ପର ସହିଚ ସମଂକୋଣବର 


ସ୍ରସାରିଚ ଦ୍ରେଛଲେ ଯଦ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚନୀ ମି 1£108€ 0) ଚ୍୍‌ ଖେ ଦିଗ ଓ 
ବୁଢ଼ାଆଙ୍କଳ (୮001 ୮9) ପରିବାଢ୍ରୀର ଗଭିର ଦିଗ ନର୍ଦ୍ଦେ ଶ କଳିର 
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୫୪୧ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 
ଚାଦ୍ରାଦଦ୍ରେଲେ ମଧ୍ଯମ ଆଙ୍ଗଵ କସ୍ତରିଚ ବି. ଗ୍ହ. ବଚ. ସବାଦ୍ରର ଦିଗ 
ନଙ୍ଦେଶ କରିବ । 


ଏହୁ ନକ୍ଟରମ୍ଭ ଆବର ସଦ୍ଧାଗ୍‌ 
ଚିମ୍ପର ନଂ 18:32 ରେ୍‌ ପ୍ରଦରିତ 
ହ୍ରୋଇଅଛୁ । 


(ଚନ୍ଧ ଜଂ 18:3) 
18.7 ¿= - ୯ ସ୍‌ ଡ଼ର ତାର୍ଣ୍ଜୁ କକ ନଗମନ 
(7)୦୮୧ଖ୦ ଓ୧୯(1୯୮୧101. 0£ ¢୮)€ £୦୮୮୮01 € = ¬ 74 ) 
ଫା ଗ୍ଵଡ଼େଙ୍ଗ ଜମ୍ଟମଭ ଅନ୍ଯ ୟ୍ଵୀ ସ୍ଫେଶକ ବିଚାଗ୍ଡ ବା ୧= - ଂ । ଏହ୍‌ ସୁଃକ୍ 


ଚ୍ ମ୍ଭୂକବକ୍ଷେନ୍ର ମସ୍ରେ ଅବଶ୍ଥି ଉ ଏକ ପ୍ରବା ହ୍ବକା ସ୍ଵ ଘର୍‌ବାସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କ ର୍ୟା କରୁଥିବା 
ବଲ ଓ ଶକ୍ତଙ୍ଖରକ୍ଷଣ ଜୟୂମ୍ଭନ ପ୍ର ହୟ୍ାଗଦ଼ବାଗ୍‌ ଜଗମନ କଗ୍ଵଯାଇପାଚର୍‌ । 

42 ଓ ୦ ଦଇ ସଲଖ ଓ ସମ,.ନାଗ୍ଲ (ଚନ ଜଂ 18.4) ପର୍ବାସୀ <ବଂ 
2୦ ପରିବାରୀ ସେମାଳଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାଷିଉ ଓ ସ୍ବେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସସ୍ସି ସାଇ ପାଚର୍‌ 
(୫14୧) । 4 ବହ 
ବଗ ଝିଏ ବ୍ୟାବେେସୀ 77 ଓ ସୂଲଚୀ 
1¢ ସହୁଇ ସଂଯୁ ଙ । ମନେକର 
ପରିପଥର୍‌ ସ୍ରମ୍ଭଭଲ ସ୍ରହ୍ରଇ ସ 2- 
କୋଣଟର୍‌ ଏକ ରୃମ୍ଭକକ୍ଷେଦ 
କାର୍ଦା କରେ ଭାହ୍ଜାର୍‌ ଜ୍ଞଗ ଜମ୍ବ 
ଆଡ଼କୁ । ସୁଇଚ୍‌ 1¢ ସଂଚଯୋଗ 
କରି ଘର୍‌ଫଥରରେ ବଦ୍ୟ୍ୟଭ୍‌ପ୍ରବା ହ୍ନ 
କର୍ଇବଲେ ୬ ମଧ୍ଚର୍‌ ଗର୍‌ 
ଚିହ୍ଥାଉ ଛଗଚର ବିଦୟଭ- 
ଏ 8 ଵ୍ବେବ ର ଖ୍‌ 
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ବଦ୍ତ୍‌- ଚ୍‌୍‌ ମ୍ଭୂଳୀୟ୍୍‌୍‌ ଚତ୍ପରଣ ୫୪୪ 


ବାମ୍ଭଦ୍ରକ୍ତ ନସ୍ତ୍‌ମ ଅନ୍ନୁସାୟ୍ଠ୍ରୀ ୮୦ ଉପରେ ଝର୍‌ ଚହ୍ତ୍ୁଂଇ ଭଗରେ ବଲ 7” କାରି କଭ୍ବ 
ଓ ସଲଟଚର୍‌ ପର୍‌ ବାସ୍ତ୍ରହି ବଲ କ୍ଞଗଟର୍‌ ବି ହ୍ଥ। ଗିତ ବହ୍ବ । 


ମବନକର, [+ = ଚମ୍କଷେନ ର ଗବଢା 

/± = ମାଧମର ପବବେଶ୍ଯତା 

¢ = ପବ'ହମାନା। (ବ. ଚ୍‌. ଏ.) 

! = ପରିବାସୀ 2 ର ବଦିଶ୍ଯ 
ପରିବାସ୍ତ୍ରୀ ୨୦ ଉପରେ କାର୍ଯା କରୁଥ୍ବବା ବଲ 7'== /¿[ ¶1/ 
[ଏହୁ ବଳ [¶ @ † ସହ୍ଧ୍ୁ୍ ସମକେ'ଣବର କାର୍ୟ କବର] 


ମଚଳକର ୩୮ ସମସ୍ବ ପାଇଁ ବଦ ତ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ଥଭ ହୁଏ ଓ ଏକ୍ସ ସମସ୍ତରେ ୨୦ 
ଢାହ୍ନାର ନୁଢନ ଅବସ୍ଥାନ ୮୮ଠୁଂ ଚ୍ଲୁ ଵସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ସନ୍ତ ପରବା ସ୍ତର ବସ୍ଥାପନ ୩୬ 
ହୁଏ, ଭାହ୍ବାହ୍ଲେଲେ 7 ସ୍ମ୍ସ୍ତ୍‌ରରେ 

କାର୍ୟାର ଘରିମ।ଣ = /⁄1 ¶1!7 × 

- ` 2୦ ବସୁ।ପିଭ ବହବାବଦବଲ କା ର୍ଫର ହାର 


ଏନ୍ଗ୍‌ ବସ୍ଥ'ପନ ସମୟୂୃଚରେ ପରିବାରୀ ୨ନ ଅଭନମ କରୁଥିବା ଚପ୍ରରଣ ବର୍‌ ଖାର 
(1,10€6 ୦† 1001060100) ସଂଖ୍[- ¬ 
6? = /±£[]/7 × = ,3/67 × 
( .... /:[† = ,3 = ଏକକ ବକ୍ଷନଫଫଲ ମଷଚର ବପରର୍‌୍ଣ ବର୍ଖାର୍‌ ସଖ୍ଯା) 
“` ଚସ୍ତର୍ଣବରଖାର ପରିବରିନ ହାର 
¢ _ 217 
12 ଏ 
ସୁଭଗ୍‌? ୨ ବସ୍ଥାପିଇ ବହବାବବବଲା କାର୍ୟାର୍‌ ଦ୍ରାର୍‌ 
¿111 %_= ¡2! × = ¡ ୧୬ 
6£ ୨ 2 6 
ଏକ୍ଗୁ କାର୍ଯାପାଇଁ ବ୍ୟାବି ଵସ୍‌ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶଣ୍ତି ବସାଗାଇ ଛଣଏ । 


ସନ୍ଞ ବ୍ୟାବଂସ୍ବୀର ବ. ଗ୍ଟୁ. ବ. = ନ ହ୍ପଏ ଓ ପ୍ର ବାହୁମ,ନା = ‡ ହୁଏ, ଭାହୁ'- 
ବହ୍ଲେ ବ୍ୟାବଵସ୍‌ା ସସାଗାଜ୍ଥ୍ଵବା ଶ୍ତର୍‌ ହ୍ରାର୍‌ = 7 | ଏହୁ ଶ୍ତର୍‌ ଏକ ଅଂଶ ଘର୍‌. 
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+୪୨ ବିଦ୍ୁର୍‌ ଓ ଗାଁ ମହକ ବଜ୍ଞାନି 


ଘଥତର୍‌ ଥ୍ବବା ଚଗ୍ଵଧଚରେ ଭାପ ଉସ୍ପାଦନ କଟର ଓ ଅବଘଣିଷ୍ଣକାଂଶ ୮ ରୂ ବସ୍ଥାଳ 
କଚର । ପରପଥର ବଗ୍ଧ ସଦ # ହୁଏ, ଭାହ,ବହୁଲେ 
ଭାଗ ଉ୍ସ୍ସାଦନ ହାର = 12? 
.'‹ 21=# 84 2 
6 


କମା 77= £; + ଏ 
7 _ 2¢ 


ଥୁ 7୮ (18.2) 
କମ୍ପା ୧ ଏ 


6୩¢ ନ 
୬୮ ମାନର ଏକ 


ଛ ଗ୍ଟ ବଥ ଜ୍ପ୍ସ ଦର ହୁଏ ଓ ରାହ୍ଵା ସ୍ରୟୁଲ୍ମ ବଂ ଗ୍ଭଂ ବଚ ୨7୮ ର୍‌ ବଟ୍ଛୁଇଚ୍ରର କୀପଯଯା 
କବର | ଏହାହ ପରପଥଚରେ ଗସପର୍ଚ ଵ, ଗୁ. ବ. | 
6¢ 


+ ସ୍ତେରିର ବି, ରୂ ବଥ, 6 = - © 


ଉପରକୁ ସୂନରୁ ବୁ ସ୍ଭପା ଦଇ ହୁଏ ବସ ଘଶପଥଚର 


=\ +“ ନ 
18.8 କପ୍ରର ୭ ପ,ବୀଦ୍ର ପରପଥଣେ କମାଟ ଗ୍ବଳ ପରମାଣ : 


ହଚନକର ବଗାଵିଏ ସଂକ଼ର ପରଷଥ ସଦ୍ଧରଭ ଗଗଶିକିଷ୍ଟ୍‌ ଚ୍ମ୍ବଗ୍ରୀସ୍କ୍‌ ବଳ ସ୍ରବାହ୍ନର 
ମାନ (୮105) ¢, ରୁ ¢¿ କୁ (#,>¢,) ପରବର୍ଚ୍ଡଢ ହୁଏ ଓ ଏହା ସଲଚରେ ପର୍‌- 
ପଥଚର ଏକ ବ. ସ୍ବ. ବ. ¿ ଓ ସଚାହ୍ୁମାନା £ ସରିତ ହୁଏ | ସ୍ଦ ପରପଥର ବଚର୍ଧ 
-# ହୁଏ, ଚାହାଚହୁଲେ 


4:55 6 = < 1 ¢ 
^ ୬୩ 
£ ସମୟରେ ପଶଥେବର୍‌ 77 ଗର୍ଜ ସବାଢୁର ବହବଲ, 
; = 7୩ 
୩୮ 
7୩ = _ 1 ¢ 
7 7୧୧୩ 
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ବଦ୍‌ ଚୁ ମ୍ଭ କୀସ୍କ ବପ୍ତରଣ ୬୪୩ 


ଜ୍ପ୍ଗ୍ନେକ୍ତ ସନୀକଟ ଣର ଉଉସ୍ଟ ପାଶ୍ଟଂ ଲୁ ସମାକଲନ କରି 


ଖା ୧୩ 

୩ = _ 1. [¢ 

୩୧୮ ୮ ଓ 

0 1 

କମ୍‌, ଘୁ = - ?) (୫, - ¢›) ଉଚ (183) 


ଜମନମିାକ୍ତ ସମୀକରଣରେ ସନ୍ଧ ୩! ର ଏକକ ଓମ୍‌ ଓ ¢ ର ଏକକଳ ୧୬ ବବର 
ହୁଏ ଚାହା ହେଲେ ର ଏକକ କୁଲମ ହେବ | 


ଉଦାଦରଣ (1) :-- 5 ୧୧, ମି, ବ୍ୟାସାକ ବଶିଷ୍ ୧ଗାଛଏ କପର ଚକତ 
(10160) 100 ଓଏର ବଞ୍ଛୁଡ଼ୁ ଖବର ବଶିଷ୍ଠ ଏକ ସୁଷମ ଚ୍ମ୍କେନ ମଧରେ ଅବସି ର 
ଓ ଭାଦ୍ନାର୍‌ ସମତଲ ଚ୍ମ୍ବକସ୍ଷେନ୍ର୍‌ ବଗ ସଦ୍ଧୁଭ ଲମ୍ବ । ଚକଭଃ 1 ମିନଵ୍‌ବର୍‌ 600 
ଥର ଘୂର୍ବଲ ଭାଢହାର୍‌ ବକନ୍ଥ୍ ଓ ଧାର (1086) ମଷବର ବସର୍ଭ ବ. ଚୂ, ବ. ର ମାନ 
ଚଳି ବହ୍ୁବ ୨ 


!¡† = 100 ଓଏରବ୍ୁଡ଼୍‌ , £ = 5 ସସ, ମି. 


ଦେର୍‌ଡ ବ. ଗ୍ଟ ବର 
== _ ¢ _ 2⁄&._=1† „ 600 × = ନ୍‌" 


୦ 6£ 60 


ବି 00 
= 100 × 60 


=78500 × 10” * ବଲ୍‌ ¥ 
= .785 ମିଲ୍‌ ବଦଲ $ (ଜଭର) 


×3.14 × 25 ବ, ଚୂ. ଏ, 


ଭ୍ଦାଦରଣ (2) :-- ୧ଗା୭ଏ ରେଳଗାଡ ବକୋଠସର ଅଭିଦଣର୍‌ ବିର୍ଯ 
1.2 ହବର । ଗାଡ଼ଝି ଘଣ୍ଟା ଥୁଭ 60 କଲେଜ ହର ବବଗରେ ଭୁସମଲନାର୍‌ ଢଗବର ଗଭ 
କଟଲ ଅଷଦଣୁବରେ ବସୁର୍ଳ ବକ. ସୂ, କା ବକବର ସୋଲ,୫ ବହଳ ? 

[ଭୁରୂମକ ବନର ଭୁଲମ ଜପାଂଶ \/ = 0‹4 ଓଏରସଞ୍କୁଡ଼] 

ଅଷଦଣ୍ତର୍‌ ବଦର୍ଘ୍ଯ = 1.2 ମିବର == 120 ବସ, ମି. 

¥ =0.4 ଓଏର୍‌ବଧ୍ୁଡ଼ୁ 
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୫୪୪ ବଦ୍ୁତ୍ଜର ଓ ରୂ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞୀନ 


ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡର ବବଗ ମା 
_ 660 × 1000 × 100 _ 1000 × ୍‌ 
- = -¬--5----- _ , ନା./ ସସବିକ 
0 6). = ` ସେ, ମ./ ସେକେଣୁ 
ଏକ ବସବକଣ୍ଡବର ଅଚନ୍ତମ କରୁଥିବା ସେନ୍ଧ ଫଳ 
= 120 × : 0 00 = 20 × 1 0000 5 ବସେ ପେଳ 


ଗାଡ୍ଜହି ଭୁସମ୍ଂନ୍ତର୍‌ ଛଗବର ଗଭକକ୍ଛ ଥ୍ଵବଂରୁ ଅକ୍ଷଦଣ୍ତଃ ଭୁଚୁମ୍ବକଚକ୍ଷନ୍ନର୍‌ 
ଭୁଲମ୍ବ୍‌ ଉଷାଂଶକ୍ତୁ ଅଭନ୍ତ 4 କରେ । ପ୍ଲଡଗ୍ଵଂ ବସ୍ତଲ୍ରିକ ବଂ ଗ୍ଭ ବ. 


_ 6¢__= % 74 _0.4 × 20 × 10000 ବୁ.ଚ ଏ, 
୧45 6 *୪ 
= 0,8 × 1075 = 8 × 10* ବଚ. ରୂ ଏ. 
= 8 × 10* × ]()- ° ଚସ୍ଲ୫== 8 × 10ଟ ‹ ସଲ ୫ (ଉଭର) 


18,9 ସ-ପେ,ରଣ (5€1£ 10406110୮) : 


ବକୌଣସି କ୍ଟ ଣ୍ତଲୀ ବା ପବ! ସ୍ତ୍ର ସଦ୍ବତ ସଂଣ୍ି ଣ୍ଟ ର ମ୍ଭକୀୟ ବଳୟବାହ (?/68- 
୮€ 1 1105) ପରିବର୍ଜିକ ବହିଲେ ଘର୍ବାସୀବର ଏକ ବ. ଚା, ବ. ସପତ ହୁଏ | 

ବକ୍କୀ ଣସି ପର୍ବ ସ୍ସ୍୍‌ରେ ବଦ୍ଧୟୁନ୍ତ ସ୍ତଵାହ୍ଧକ ହେଲେ ଭଂହ୍ଲା ଜଳିଃବର ଏକ ଚ୍ମ୍ଭକ 
କ୍ଷେନ୍ତ ଉଚ ହୂଏ ମ୍ପର୍ଥ।ଭ ବଦ୍ବଂଜ ପ୍ରଚାକ୍ର ମକ ସ ମଁରଦ୍୍ଯମୀନ ଚୃମ୍ବକଵସ୍ଠ ବଲ ପ୍ରବାହ 
ସଦ୍ଧ୍ଚ ସବଦୀ ସମ୍ପ୍‌କ୍ର । ପଣବାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦ୍ଦ ଘର୍‌ବର୍ଥୀ ଚା ପ୍ର୍ୟାବର୍ଶୀ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବାହ୍ନକ 
ହୁଏ ଉାହ୍ନାବଦ୍ବଟଲ ଏହ୍ନ ପବାଦ୍ଧ ସନ୍ଧୂକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚମ କୀଷ୍ତ ବଲପ୍ରବାହ୍ନ ମ୍ _ଘରିବରିଭ 
ହୁଏ ଓ ଚାହା ଚଳନ୍ଧନ ପରିବ ସ୍ତ୍ର ସଦ୍ଦୁଇ ସଂଶି ବହ୍ନୋଇ ୧ସଥ୍ବଦର ଏକ ବଂ. ଗ୍ଡ ବ. 
ବପ୍ତରଣ କବର । ଏହ ବ. ଗ୍ଝ ବର ର ମାଳ ୧ଂଶ୍ବି୍୍ଟ ଚୁମ୍ଭ୍୍ବୀୟ୍କ ବଲ ସ୍ତବାହ୍ର ଘରିବଞ୍ଜିନ 
ହାର ସହ୍ନଭ ମମମ୍ଭ ନ ଓ ଢଂଦ୍ଘା ପର୍ବ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବାହ୍ନକଂସ୍୍‌ ବଚ ଗୁ ବ ର ବିପଗ୍ବଚ 


ଛଗରରେ କାର୍ଯ କବର । ଗ'ଣିଭକ ଘ୍ବରବରେ ¬ 


ସ଼ _ _ 7# 
ବସ୍ତ୍ର ବଂ ରୂ ବ. ¢ = ¬ 


ସୃଭଗ୍‌ଂ ୭କୌଣସ ପରିବାଦ୍ରୀଚର ପ,ବାଦ୍ରମାଡ଼ା ପର୍ବ ବର୍ଞିଚ ଦଦ୍େବା 
ସମୟ୍ଟ୍ଠଚରେ ଚାଦ୍ରା ସର୍ଦ ତ ସଂଶ୍ମ ଷ୍ଟା ଚମ୍ବବୀୟୂ ବଳ ସ୍ତବାଦ୍ରର ପରିବର୍ଞନ- 
ଦୃାଗ୍‌୍‌ ୧ସେହି ପରିବାଦ୍ରୀଚର ଯେଉଁ ବ. ର୍‌ ବଚ ପେକରିଵ ହଣ, ସେନ 
ଘଚନାକୁ ମ୍ନ-ପେ,ରାଣ? କୁଦ୍ରାଯାଏ । 

ମ୍ପୃଟପ୍ତର୍‌ଣ ଥ୍ଵବା ପରିବା ସ୍ତ୍ର ବ କୁଣ୍ଡଲୀକ୍କୁ ' ଚଘ୍ରର୍‌କ? (100410601) ଲୁଢ଼ାଯାଏ | 
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ବିଦ୍ର ତ୍ତ-ଚ୍‌ ମ୍ଳଜୀୟ ବପ୍ରରଣ ୫୪୫ 
18.10 ସାଂ-ପରକନୁ (51-100106(4166) : 


୯”) ସନ୍ଧ ପଶ୍ବା ସ୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବା ହ୍ବମ୍ବାନ୍ଧୀ ¢ ଓ ଭାହ୍ଵା ସନ୍ଧର ସଂଣିକ ଷ୍ଣ ଚମ୍ବଜୀୟ୍କ ବଲ 
ପ୍ରବାହ୍ନ ୬ ହୁଏ, ଭାହ୍ରାହେବଲେ 
¥ ୦୧ = 7, ¡  -. ଏ ଜଜ ୍‌1ଃ(ଇ1) 


ଏଠ ରେ ୮. ଏକ ଧର ବାଙ୍କ,ଓ ଇାହ୍ରାକୁ ପରଶ୍‌ବାସ୍କୀର ସ୍ର ଞସ୍ତରକଚ୍‌ (5୧ 
†1006(81066) କୁହୁଯ ଏ | 
ସନ୍ତ 1:= 1 ହୁଏ ଭାହାହେଟଲ 7, = (› 


ସୂଡଗ୍‌ଂ ୭କୀଣସି ପରିବ୍ାଦ୍ବରୀବରେ ଏବକ ପ ବାଦ୍ରମାଢ଼ା ପ, ବାଦିଢ 
ବଦୂବାଳବଳଳ ବାଦ୍ରା ସଦ୍ରିତ ସଂଣ୍ଟି ଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଲ ପ ବାଦ୍ରକୁ ସେଦ୍ଦ 
ପର ବାଦ୍ରୀର ଡ୍ନବପ,ରକଚ୍ନ କୁଦ୍ବାଯାଏ । 


(11) ପର୍ଚବାସ୍ତ୍ରର ୬ ପରବର୍ଜିତ ହ୍ରେବଲ, ଦସ୍ତତ୍ଚିଭ ବଯ ଗବ, ବଥ 
6=-- =¬ >= -- 7, 5 କି „>. (16.5) 


ସନ୍ଥ ଥ =1 ହୁଏ କାହାହେଲେ 7. = 6¦ 
[ ବୟୁ କ୍ତ ଚହ୍ଜକ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା କର }] 


ସୂଚଗ୍‌ଂ 6ଵିଣଲି ପରର ବାଦ୍ୀର ପ ବାଦମାଢ଼ା ପରିବର୍ଭନର ଦାର 
ଏକଦ ଦ୍ରେଲେ ପର୍ର ବାଦ୍ରୀରେ ଚସ୍ତର୍ବଂଚ ବଂ ଗବ ବଂ. କୁ ବସହି 
ପର୍ବ ବାଦ୍ରୀର ମଜ ୭ସ୍ତରବଚ୍ନ କୁ ଦ୍ରାଯାଏ । ଏହ୍ବା ସ୍ବପ୍ତରକନ୍ସର ଦ୍ଧ ତସ୍ହ ସମ୍ଞ । 


(111) ସ୍ତେଭଇ ବି, ଚୂ. ବର ନ୍ଦଗ ମୂଲ ବ. ଚୂ ବ,ର ଵପବାଭ | ବଇଣୁ ପର- 
ବାସ୍ତ୍ରୀରେ ପବାହ୍ରମ୍ନା ନ୍ଧୀ ବଜାୟ୍ଟ୍‌ ରଖିବା ପାଇ୍‌ ମୂଲ ବ ଗ୍ଭ ବଲୁ ପ୍ରେଣ୍ଡ ଵ. ଗୁ ବ 
ଵରୁ୍‌କରେ କାର୍ୟ କର୍‌ବ୍ରା କ୍କୁ ହୁଏ । ସନ୍ଧ ପ୍ରବାହ୍ଲମ୍ଭ ନ୍ଧା ¢ ହୂଏ ଉାହାବହରଲେ 6 ସମ୍ଭସ୍ବରେ 
<୍ଦୁ କ ର୍ଦାର ପରମାଣ -- 

= - & £ ନଃ 
6 


= 71 `£ × 6 
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୫୪୭ ବଦ୍ୟୁତ୍ 5 ଚ୍ଠ ମକ ବଜ୍ଞନ 


ସଦ £ ସମ୍ଭଷ୍ତରେ ପ୍ରବା ଢ୍ରମା ନାଁ ସବବାଧ୍ଵଳ ୦ ହୁଏ, ତାହ୍ରାବହ୍ଵଲଲେ ସେଥପାଲି 
ଦସଭ କାର୍ଜ କବ୍‌ସାଏ, ଢାହାର ପରମାଣ 
{ {1 
= 1.1,68× = / 7?¡ 1 =8$ £ ` :(18:6) 
୪ `£ ୬ 


ସମ୍ମୀକରଣ (1 8.6) ସ ହା ସ୍ଯରେ ସୃଚସରକଳୁର ଭୃତାୟ ॥°ଜ୍ଞା ଜରୁପଣ କର୍‌- 
ସାଇପାଚର । 


£ = 2 × କାର୍ୟ 


16" 
ସର୍ଵ © = 1 ହୁଏ ଢାହାହେବଲେ 7. = 2 × କାର୍ୟା 


ସୁଚଗ୍‌ଂ କୌଣସି ପର ବାଦ୍ରୀର ସ୍ନସସ୍ତେରବତ୍ନ ୧ସର୍ଦଂ ପର୍ର ବାଦ୍ରୀର 
ଏକକ ସ୍ରବାଦ୍ର ସର୍ଦ୍ଵଢ ସଞ୍ଚୁ କ୍ତ ଚ୍‌ ମ୍ବକୀୟୁ ବଳ ସ୍ତବାଦ୍ରର ପୃ ଢିଷ୍ଝା ପାଇଁ 
ବଗ୍୍‌ଵଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦୂ ଗୁଣ । 


ସଦ୍ଦ ମାଧମ୍ଭର ରୂମ୍ଭକ୍ରୀପ୍ଟ ପ୍ରବବଶ୍ୟକଚା (୮୧୮୮୮୫୮୦।11୯୨) ଧ ବ ରଦ ହୁଏ 
ଡାହ୍ବାବହ୍ନ ବଲ ଉପଟଗ୍‌ଲ୍ତ ଭନଗୋଵ ସଂ୍ଞ ଅନୁସାସ୍ଟ୍ୀ ଚକାଁଣସ୍ସି ପ୍ତରକର ସ୍ପସସ୍ତର୍‌କଳ୍ସର 
ମାନ ସମ୍ଭା ନ ବହ୍ବବ । କଲ୍ପ ମାଧମର ପ୍ରବବଶ୍ଯଭା ସଦ୍ଦ ପରବର୍ଶୀ ବହାଇଥ ଏ ଜାନା - 
ବହ୍ଵଲେ ଉପବଗ୍ବକ୍ତ ଭନଗୋଃ ସମ୍ଞା ଅନ୍ଲୁମାୟ୍ବୀ ବକୌଣସି ଚପ୍ପରକର ସ୍ଵପ୍ରର୍‌କଚ୍ପର ମାନ 
ସମ୍ମାନ କମ୍ପା ଧ ବାଙ୍କ ହେବଳାହି । 


ପରର ବାସ୍ତ୍ରୀ ସଲ ଖ ହ୍ବେଉ୍ ବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକାର ବହ୍ଜ୍‌ ଢ ହ୍ଵ'ର ସ୍ପ୍ରେରକନୁ ଥାଏ | 
କନ୍ତୁ ଗୋଝଏ ସଳଖ ପର୍‌ବା ସ୍ତ୍ଵର ସ୍ପଚପ୍ରରକଳ୍ସ ଚସହ୍ନ ପର୍‌ ବା ର୍ସର ଭଆର୍‌ ବହ୍ବାଇଥ୍ଵବା 
ସଲେନୟ୍ଟ ଡ଼୍‌ର ସ୍ପପ୍ପେର୍‌କନ୍ଦ ଠାରୁ ଖବ୍‌ କମ୍‌ । ବକୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ବପ୍ରେରକଜ଼୍ ଇ ହବାର 
ଅନୁପ୍ତସ୍ଥକଚ୍ଛଦ, ଆଳ! ଚ , ଚସରାସଂଖ୍ଯ ଓ ଢାହା ଚସପର ଗୁଡ଼ା ବହାଇଥାଏ ଭ'ହା ଜ୍ପଚରେ 
ନଉଁର କରେ । ବଗ ୭ିଏ ବା ସ୍ତୁ ଅନ୍ତ ରଯୁକ୍ତ କ୍ବଣ୍ଡଳୀର ସ୍ପପ୍ରେରକଢ଼ ସ ହ୍ବା ହୁଏ କ୍ଣଣ୍ଡଲୀଚ଼ 
/: ପବେ ଣ୍ଯଭା ବଶିଜ୍କୁ ଲୁହ୍ନା। ଅଳ ରୟକ୍ତ ବହ୍ବଲେ ତାହ୍ର ର୍‌ ` ସ୍ପଗ୍ରେରକଦ୍ଧ /¿ ଗ୍ରଣ ବୃ 
ପାଏ । ମାନକବରାଧ ବାକ୍ସ, ବୋଧ ଚାପମାନସନ୍‌ (୮1. €§100166 ୪) €୮୮୩୦୮୮ €୧୯୮) 
ଇଜ୍ୟାନ୍ଦଦର ବଂବଦ୍ଦୂଢ ବର୍‌ଧଯୁ କ୍ର ଚାରକୁ ସ୍ବପ୍ରେରଣ ଶ୍ରଳ୍ଯ କରିବା ପ୍‌ ଡାହ୍ରାଲୁ 
ସାଧାରଣଚଃ ଦୁଇ ପରସ୍ତ ବା ନ ଗୁଣ କର୍‌ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ | 
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ବିଦ୍ୟା ଠର୍‌ ମ୍ବୁଳାସ୍୍‌ ପ୍ରେରଣ *୪୭ 
18',]1 ସ୍ର ସ୍ତରବଚ୍ଛର ଏକକ ((701£ ୦ §୧11- 1ମ0060 ।16€) : 


(1) ସ-ସରକଢ୍‌,ର ପରମ ଏକକ (4 050100€ ଧ01£ ୦୮ 8୧11 
1110060 06୧) । 
ସପ୍ତେଷ୍୍ଭ € ଓ ଓ ବ୍ର, ରଥ ଏକଚର୍‌ ପ୍ରକାଶିଭ ବହିଲେ 7, ମଧ ସମହ୍ନ ବ୍‌ ରୁ ଏ ଚର୍‌ 
ସ୍ତକାଣିଉ ହ୍ନଏ । ୭କୌ।ଣଶସ ପ,ରକ ମଧ୍ୟଳର ପ୍ୃବାଦ୍ମାଢ୍ରାର ପର ବର୍ଜନ 
ଦ୍ବାର ଏକ ୧ସବବାଣ୍ଡ ଚର ଏକ ବ. ଚୁ. ଏ. ବଦ୍ବାବେଳଲ ସ ଥିବର ଯଦି 
ଏବ ର୍ୟୁ ଏ. ବଦ୍ଲ୍ଯଚ୍‌ଷଭ୍ଟୁଳକ ବଳ ପ୍ର ଚ ହ୍ଣଏ, ବରାଦ୍ରାବଦ୍ରବଲ 
ପ୍‌, ରକର ସ୍-କସ୍ରରକତ୍‌ ଏକ ବ. ଚୁ ଏ. ହୁଏ । 
(2) ଜ୍ନା-ସ୍ତରକଚ୍ଚର ବଧ୍ଞାବଦ୍ାରିକ ଏକକ (0186୮1‹9] 0୮ମ1£ ୦£ 


$€]‡£ 100060 8 00୧)  : - ¬ ସୂଚପରକକୁର ` ବ୍ୟାବହାରିକ ଏକକ ଏକ ବଦନ ରୀଂ 
(୮1€ମ£ ୨) ଅବ | 


ସଦ୍ଧ ବପ୍ତରକ ମଧ୍ଯଚର ପକବାଦ୍ଦମାଢ଼ୀର ପର୍ର ବର୍ଜନ ଦରାର ଏବ 
ସେବକେଣ୍ଡ ରରେ ଏକ ଏହ ୟୁର୍‌ ହୃଣ ଓ ଫଳେର ସଦର ପେେରକ 
ମଧ୍ଯରେ ଏକ ଭାଲ୍‌ ୭ ବି: ଗ୍‌: ବ: ୧ପ, ରଚ ହୁଏ, ଢାଦାବଦେଳଲେ 
6ପ,େରକର ସ୍ପ-କସରକଚ ଏକ “ବଦନ ଲୀ ବହବ । ଏହାକୁ ସଚସରରକଳୁର 
ମି କ: ସେ: (177୧ ୨) ଏକକ ମଧ କୁଦୁ ସାଏ । 


ଏକ ବହୁଳ ସ୍‌ = 10 ବ: ର: ଏ: 


18.12 ସା ୭ପ,ରଣ ସ୍ରଦର୍ଶିନ ( )9୮୮୩୦୮୩: £୮୭୯1୦୮ ୦୮ ` 56611-10006- 
10୦1 ) : ¬ 


ବ୍ୟାବଵସ୍ଵୀ 5 ସମ୍ଧୁ୍‌ଭ (ଚନ୍ଧ ନଂ 18.5) ଗୋଝଥଏ ବହୁ ଦେଗ୍‌ ଵଶିସ୍ଷୁ ସବଲଳସ୍ଡ଼୍‌ 
/ଗପ୍ତରକ) 1„ ଓ ଚଗାଡ଼ ଏ ବଦୁୟୁଭ୍ଜ ଦୀପ ସମ୍ଭାଲ୍ତରଭ୍ମଲ୍ତ । ପ୍ରଥବମ ସୁଇଚ୍‌ 5 ସଂଚସାଗ 
କରି ଓ ଛର୍‌ ମାଳ ଉପଯୁ ଲୁ କର ଠୀପବ ବସପର ଠିକ୍‌ (1050 ଉଭୀଗିଉ ହୁଏ ଭାହାର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କଗ୍‌ସା ଏ । ଏହାପରେ ସୁଇଚ୍୍‌ର୍‌ ସଚ ସାଗ ଛୁଲ୍ନ କରଲ ଦୀପର୍‌ ସ୍ବୀଣ୍ ହ୍ଠାନ୍ତ 
ଜ୍ତକ୍ଜ୍ୟଲ ହ୍ପଏ । ଯଦ୍ଧ ସଲେଳସ୍ହଡ଼୍‌ ମଧ୍ଯବରେ ଲୁହ୍ରାର ଏକ ଅନ୍ତର୍‌ ଥାଏ ଚାହ୍ରାହ୍ଵେଲେ 
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୬୫୪୮ ଵରଦୂଂଡ୍ଧ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ଏହୁ ପୀପ୍ର` ଆହୁର ଅଧ୍ବକ ଉକ୍ଥ ଲହୁଏ | କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଏହ୍ନ ଉଚ୍ଜୁଳଭା ହ ,|ସପାରି 
ଭାହ୍ନାର ପୁବଂ ଅବସ୍ଥା କ୍ତ ଫେରିଆସେ । 


ସଂଚବସାଗ ଛୁଲ୍ନ କରବା ବବବଲେ ଚପ୍ତର୍‌କ 
† , ମଧରେ ଏକ ବସପର୍ସୀଇ ବ. ରୂ, ବ. 
ବପ୍ତରଇ ହୁଏ ଓ ଡାହା ହୂଲ 
କବ ଗୁ ବଲ ପ୍ରଭବବୋଧ କରୁଥିବାରୁ 
ବ୍ଯାବଵସୀ ବ.ଗ୍ଟଚ ଦର୍‌ ଅଧ୍ବଳାଂଶ 


{ 
ଠପ ପରିପଯଥଚର କାର୍ଯ କରର । 


ସମ୍ପେଥ୍ରୟାରି ଦୀପ ପରିପଷଥରର ପ୍ରବାହର 
ମାମ୍ଫା ଦୃଳିପାଏ ଓ ଦ୍ଵୀପର ପ୍ୀସ୍ତଂ ¦-_- ` | 
ଉକ୍ଜୁଲ ହୁଏ | 
(ଚନ ନଂ 18: 5 

ସୁଇ ଚ୍‌ ସଂବସାଗ କର୍ବିବାଚବବଳ ମଧ୍ଯ ଦୀପର ପ୍ୀଗ୍ତଂ ଡ୍ବଜ଼୍‌ଲ ହୁଏ କନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍‌ 
ସସ ଗ ସମସ୍କର ଉକ୍କ୍‌ଲଢାଠ ତୂ ଏହ୍ଲା କମ୍‌ ହୁଏ› କାରଣ ର୍‌ମ୍ଭ୍ଳୀସ୍ତ ବଲ ପ୍ରବାହର 
ପରିବଶ୍ଚିନ ଦ୍ବାର ସୁଇଚ, କ୍ଛଲ୍ନ କରିବା ସମ୍ଭୟ୍ଟ୍‌ ଅଘପକ୍ଷା ସୁଇଚ ଫଟସାଗ ସମୟ୍ରେ 
କମ୍‌, | 


18.13 ସା-ସେରବଚ୍‌ ର ଭୌତିକ ଚାସିୟି। (20)81°91 ୫100121041066 
୦‡ $§€]1¬- 1006081066) : 


ସାନ୍ସ୍ଵ କ ଗଭଟର (୮୯୦୫୮1୯81 1301101)) ବଞ୍ଚୁର ବସ୍ଥଢ଼ ଵା ଜଡ଼ଜ୍ସ 
ଆଘୁପିର୍‌ (/¶୦୮୩୧୮ ୦£ ।୦୧୮୮18) ଭୁମ୍ଭକା ସହ୍ବତ ବର୍ବିଦ୍ୟୁଭ୍ରିକ ପର୍‌ ପଥରେ 
ମ୍ୁଚପ୍ତର୍‌କଦ୍ଦର ଭୁମ୍ଭକ କୁ ଖୁଲନ। କଗ୍ଵସାଇପ,ଚର | 


ଵମ୍ପ୍୍‌ର ବମ୍ଥୁଟ୍ଧ ବା ଜଡ଼ନ୍ସ ଆସ୍‌ ତି ସାନ୍ତ୍ଵକ ଗଭ ଆରମ୍ଭଚର୍‌ ଡାହ୍ରାକ୍ୁ ମନୁର 
କବର ଓ ଗତ୍ତ ବନ୍ଦ ବହ୍ନବାବବଟଲେ ଚାହ୍ନାଲୁ ବ୍ରାଧା କ୍ଦଏ । ଠିକ ଚସନ୍ଦ୍ରପର୍‌ ଚପ୍ତର୍‌କର୍‌ 
ମ୍ପଚପ୍ତର୍‌କତ୍ଦର ପରିପଥରର ସ୍ରବାହ୍ଥ ଆର୍‌ମ୍ଭ ବେଳେ ମୂଲ ଵ: ଗ୍ଟ: ବ: ର ଵପସ୍ଵଇ ନ୍ଦଗବର୍‌ 
ଏକ ଵ: ଗ୍ଟ: ବ: ଚରଣ କବରେ ଓ ଘରପ ଥରର ସ୍ରଚ୍ାହୁ ଦୂଳକୁ ମନୁର୍‌ କଚର୍‌ ଏବଂ 
ପ୍ରବରାହ୍ନ ବହ ହେବଂଚବଲେ ମୂଲ ବ: ଗ୍ଟ ବଚ ର୍‌ ସମ୍ଭାଳ ନ୍ତଗରର୍‌ ଏକ ବଂ. ଗ୍ଟ ବକ 
ଚପ୍ତରଣ କରର ଓ ସ୍ତବାହର୍‌ ହ୍ରୁ,ସକ୍ୁ ମନ୍ୁର୍‌ କରେ । ରୈଖିକ ଗର୍‌ (୮.,10€୫୮ 
1001100) ଗଭଗଣ୍ଡ ¥ ¥ 717 ° ବା କୋଣୀୟ୍ଟ ଗତ୍ତର $ 7 ©* ସହୁ ମ୍ପଚପ୍ତର କ୍ସ ସହ୍ଦଭ 

ସମ୍ଚପ୍‌କ୍ତ ଶକ୍ତ $ 71, ˆ ଭୁଲଳସ୍ | 
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ବଦ୍ୟଭଂଚୃ ମ୍ବ ୍ତାସ୍କ୍‌ ଦସ୍ସରଣ ୫୪୯ 
18.14 ସୁ-€ପ,ରକବ୍ୁ ନଣ୍ୟ୍‌ : 
ସନ୍ଧ ମ ଧମ୍ଭର ପ୍ରଦବେଶ୍ଯଚା ଧ୍ରବ ଙ୍କ ବହ୍ାଇଥାଏ ଢାହ୍ରାବହ୍ବବିଲ ବଲ୍ନ୍କ ପ୍ରକାର୍‌ 


ଚତ୍ପର୍‌ କର ଷ୍ପପପ୍ରରକଢ୍ସ ଚମ୍‌ମାନଙ୍କର୍‌ ଜ୍ୟାମ୍ଭିଭିକ ସ୍ରାଚଲ (୦୧୦୮୩୧୮୮1୦ତ1 ୮୫୮୫- 
11 © €†5) ସାହାଯ୍ବର ଜୁସ କରାସାଇପାବର | 


(1) ବୁବ୍କାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଖ-ସରସଚା (5୧୭1“100067&106€ 0£ 
¢୩୮୯ଧ18† ୯୦॥]) :- _ମବନେକର୍‌ 7୪ ସସସ୍‌ବଶିଷ୍ୁ ' ଗୋଡ଼ଏ ବୃଶ୍ଵିକାର୍‌ କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ 
ବ୍ୟାସାକ == ^ ଓ ବସଥବର £ ବି. ଚ୍‌, ଏ ସବ।ହୁମ।ନା ପବାହୁଭ ବହଉଅଛି ¦ 


ଲକୁ ଣ୍ରଲୀର ବକହ୍ହ୍ବର୍‌ ଚ୍ ମ୍ବକ୍ଷେନ୍ତର୍‌ ଖବ୍ରଇା ¬ ` 
77 _ - 2# 7† ¢ 
@ 


ସନ୍ଧ ମ୍ଭାଧମର ସ୍ରବବଶ୍ୟଭା /£ ହୁଏ, ରୂମ୍ପକୀସ ବଲପବାହୁର ସାନଚା 


1105 % \ _ 
ର = 


ସ୍ସ୍‌୍ଗ୍‌ଂ କ୍ଲୁଣ୍ଡଲୀ ସହ୍ନଉ ସଂ ମଥ ଣ୍ଟ ମୋଶ ର୍‌ମ୍ବକୀପ୍ତ ବଲ ପ୍ରବାହ 
0) = #୬୮୩/୮7'== 27୬7 ୨୮/୮୮ 


-. ବସର୍ଭ ବ. ଗୂ. ବ. 
5 ୬ = -% 4 ` (2737 7୬/1୮) 
_ 2779 ୮ 
= ¬ 2#. 77 '&# - ବ. ଚ୍ଝୁ ଏ, 
(ସନ୍ଦ ¿ = ଧ ବାଦ) ରୟ ଉଠ (୨) 
କରୁ, 6 = - £ ¶ ବ. ର୍‌. ଏ. ; ଉଚ ଉଚ ଓଃ 


.- ସମୀକରଣ (1) ଓ (11) ସାହାସ୍ଯରେ କୁଣ୍ଠଲୀର୍‌ ସୁବସରକାନୁ 
7, = 2#*7¶*୩/± ବ. ରୂ. ଏ. 
= 272 7 ¶୮20/± × 10 ¬ ୧ ବହୁନସ୍‌ ୫୭ ୨୭୭ „1୫୩୨ 
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୫୫୬ ଵିଦ୍ୟ୍ୟ୍‌ଢ ଓ ର, ମ୍ବଳ ବଞ୍ଞଳି 


ବାମ୍ଲୁ ମାଧମ୍ବଟର /¿¿ =], 
„ 7, =2#* / 72୮ × 105 ° ଚହୁନସ୍‌ © ' ରେ (18.8) 


(2) ସଚଲନୟୂଡ଼୍୍‌ର  ସ-୭ପ,ରକଚ୍‌ ` (561:-1100616106€ ` 6£ & 
$୦]€୮010) :-¬ସଦ୍ଦ ବଗାଵିଏ ସଲେନସ୍ବଡ଼ ର ୍ମୋଶ ବଘର୍‌ସଖ୍ଯୀ 7ଏ, ବିର୍ଯ † ® 
ବ୍ୟାସ୍ବାଙ୍କ ^ ହୁଏ ଏବଂ ଚସଥ୍ନତର୍‌ ¢ ବ. ରୁ ଏ. ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନା ପ୍ରବାହ୍ମଭ ହ୍ନଏ ତାହ୍ରା- 
ହ୍େବଲେ ଭାହାର ଅଭିଂନ୍ତର ପ୍୍୍ଵଗଟର୍‌ ଅଞ୍ପ ଉପରେ ଚ୍ମ୍ଫକକ୍ଷେନ୍ନର ଗବ୍ରଢା ବାସୁ 
ମାଧମଚର ) 

77 = + ++ 
= ରମ୍ଳ୍ରକ୍କୀୟ ବଲପ୍ଵବାହର ସାହୂଭା (୮10± ୯୮1୧) 


ଓଏର୍‌ଂଞ୍ଟୁଡ଼ୁ 


“, ସଲେନସ୍ଡ଼ ଚ 7† ସେର ସହୁ ସଂଗି, ଧୁ ୧ମା₹ ଚମ୍କୀସ ବଲପବାହୁ--- 
#=% × 72? ୨« ୨ 


ପ୍ରେରିଚ ବ. ଗୁ. ବ. 6 = ¬ 
6¢ _ _ 9. ଙ୍କ × ”^-/୪ ) 
6 - / 
ଯୁ _ 4×*7୯¶ ୬୩ 2 ଯି , 
୦ ୫୦ 5 ୭ (1) 
6୮ , , 
କ୍ତ ¿= ୮ ୪ 58 (11) 
', ସମୀକରଣ (1) ଓ (11) ସାଢ଼ାସ୍ଯଂର୍‌ ସଲେନୟୂଡ଼ ର ପୁଝପରକତୁ 
£ =ଏ" ୮ <. ନ୍ଧ ଚ୍ ଏ. 
ସ୍ଥ 9 9 
= =< × 10” ୨ ଚଢୁନସ୍୍‌ ୪ ୫୬୫ (18.9) 


ଯଦନ୍ଦ ସଲେନୟ୍ଟ୍୍‌ଡ୍‌ର ଏକକ ବଦିଶ୍ୟଟରେ # ସଂଖ୍ୟକ ସେଗ୍ବ ଥାଏ, ଉ।ହାବହଵେଲେ 
.¥ = £[ | 


`, 7,= 47*,1*/9? × 105 * ବହୁନ୍ସ୍‌ ` -- ରଯ (18“10) 
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ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚ୍‌ମ୍ପ୍ମସ୍କ ବ୍ରଣ ୫୫୧ 


() ସଲେନସ୍ଟୁଡ଼୍‌ ମଧ୍ଯଚର ଭାହ୍ରାର୍‌ ସମ୍ମାନ . ବଦିଶ୍ଯ € ଅନୁପ୍ରସ୍ଥଚସ୍ରୁଦ ଏବଂ 
ସ୍ତବେଣ୍ୟଭା /± ବଣିଞ୍ଣୁ ଖର୍ଣ୍ଣ'ଏଁ ନରମ ଲୁହ୍ଲାର୍‌ ଅନ୍ତର୍‌ (୦୦୮୧) ସ୍ଥାପନ କବଲ -¬ 
୦ × 10? ହେନ୍ସ୍‌ 
= 4#?,1210° £ × 10 ° ବହୁନ୍ସା .... ସି (18.11) 
(11) ସଦ୍ଦ ଳରମ ଲୁହୁାର୍‌ ବ୍ଯାସାଳ ୩) ହୁଏ ଓ 5 <^ ଚାହାବହଲେ 


12 ୟର ଶୁ 
†. = [25 (#¿!? - #ଣ?2) + 23 × #)7/£ | × 10” 


/ 


ହେନସ୍ବୀ 
= ୦୭ = ॥ #? 4 6, * (/£ 1) | × 106 ବହୁନସୀ 


== 47/12! [22 + 91? (/¿ = 1)] × 105 ° ବହୁଳସା ..... (18:12) 


(ଓ) ଲ୍ଲୁଦ୍ରା ଅନ୍ତର୍ୟୁ କ୍ତ ସ୍ରାନ୍ତଦ୍ରୀନ ସଚଲନୟୂଡ଼୍‌ର (ଚରଇଡ଼ - 
†¶[୮୦୮୦1୦୯) ଖ୍- କସ୍ତରକଚ୍ଛ (6€1::100060100 ୦£ 8. £୦୮୦10) : ¬ ସ୍ୟ 
୭ର୍‌ଇଡ଼୍‌ର୍‌ ମାଧ ବସାର ୬, ଏକକ ବୈଶ୍ୟ ପ୍ରଭ ବଘଗ୍‌ ସଂଖ୍ୟା /+ ` (ବମାବ ବଗ୍‌ 
ସଂଖ୍ଯା = 2# [୧ ୨) ଓ ଅନୁପସୁବଢଦ 4 ହୁଏ ଏବଂ ବସଥିବର ¢ ବଂ ରୂ, ଏ, ପ୍ବାହୁମାନା 
ପ୍ରବାଦ୍ରୁଡ ହୂଏ ଭାହ୍ନାଦବହବବଲେ ୫ର୍‌ଇଡ଼୍‌ର ଅଭଂନ୍ତର୍‌ ଦ୍ବଗଚର୍‌ ଢାହାର ଅକ୍ଷ ଜ୍ଵପଟରେ 
ଚ୍‌ ମ୍ଭୃକବକ୍ଷନ୍ଧର ଗ ବୁଭା 

7 _= 477 ¢ = 4# 71 ¢ 
/ 2#*7† 


= 47#171† 


ମଚିଳକର୍‌ ଲୁହା ଅନ୍ତରର (୦୦୮୧) ପରବଦଶ୍ଯଭା = // 
ସୂଡଗ୍‌ଂ ଚନ ମ୍ଭଗରୀସ୍ବ କଲପ୍ସବ। ହର୍‌ ସାହ ଢା = /£ 7” 
ଏକ ବଘରଟ୍‌ ସଦ୍ଦୁଉ ସଗ୍ଟି,ଷ୍ଟ୍ ଚମ କୀଷ୍ତ ବଲପ୍ରବାହ୍ନ = /±7” 4. 
ରଇଡ୍‌ ର 7ଏ ଘେଘର୍‌ ସହ୍ବଚ ଫଟିକଷ୍ଣ ବଲ ପଦାହ ୩ = /:7' 4 7 
() = /£4#11† × -4 7 ¥ 
== 4#/£,;¢ 4 × 2# 7୧ /1 


== ଓ #271* /£ 4 7? ¡ 
= 6#'*,12/4.4 ^ 
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୫୫? ବିଦ୍ୟୁତ୍୍ର ଓ ଚୂ ମ୍ଲ୍‌କ ବଜ୍ଞାଳ 


୭ ସ୍ପପ୍ତେରକନ୍ସ 1 = 87 °,1* /£ 47† ବି. ଚ୍‌,. ଏ, 
= 872712/2 4 £ × 105? ବହେନସ୍‌ `  “..- ।[8.13) 


(4 ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତଗ୍‌ଲ ଵାରର ସପ, ଗକଚ୍‌,, (5610-10000- 
£ €11¢€ ୦£ ୪୦ 7୮6୮ 8]]€] ୯୫୩୦]€5) : - - ମବନକର ଦୂଇଵି । ସମ୍ପାନ୍ତ୍‌ଲ୍‌ ଚାଦର 
(୦୫1)16) 4. © 2 (ଚନ୍ଧ ¢° 18.6) ପରଯୁରଠାରୁ ` ୩ ଦୂରଜୁବର ଅବସ୍ଥିଂଇ ଏବଂ 
ପବାହମାନା ¢ (ବ ଚ୍‌. ଏ.) .4 ମଧଦେଇ ଅଗଗାମୀ (1,660) ହୁଏ © 33 ମଧଦେକ 
ପଚ୍ୟାବଶ୍ଚିନ (ହ୍‌ ମେ 1୮0) କରେ | 


ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାରର 
ବ୍ୟାସ" = 7 


ସନ୍ଧ ସ ଚମ୍ଘାଗୁ ଭାହ୍ଵାଠାରୁ 
_.-_ × ଦୁରଳୁବର ଅବଛି ଉ ଏକ ବହୂବର 
ହସ ”ମମ ମ୍‌ °” ଚ୍‌ମ୍ବକବକ୍ଷନ୍ତର ଖବ୍ରଜା 7୮¡ ହୁଏ ଓ 
> 2 ସୋଗୁ ବସଦ୍ଧ ବଢୁ୍‌ରେ [2 ଠାରୁ 
(ଚନ ନଂ 18:6) ଦୂରକୁ = (୩ ¬ ×)} ଖବଭା 7" ହୁଏ› 

ଜାହ୍ନାହ୍ଵେଲେ ବସନ୍ଧ ଵନ୍୍‌ରେ ଝମ୍ଭାବ ଗବ୍ରକା 7” == 7"\ + 772 

_ 2‡ 21 _ 1 1] 
ବି ±) ନଃ ଅଧ (୩ ¬ £ 

(.' ଜଭସ୍୍‌ ଖବୁଢାର ଢଗ ସମାଳ) 


ସଦ କାର .4 ୦'ରୁ × ଦୁରକୁରେ ବଦିର୍ଦୀ ! ପ1 ` 7± (ଅଭ ଷ ଦୂ) ବଣିଜ ` 
ବଗାଝିଏ ଆସ୍ଟ୍ରଚା। କାର ଷେନ୍ନ ( ବନ . ରିନା 5 ଉ) ବଗ୍ଟ୍‌ର କଗ୍ଵସା ଏ, ଢାହରାବଦହ୍ନଟଲ ବସନ୍ଧ 
କ୍ଷେନ୍ନ ମ୍ଦେଇ ସ ଜ୍ଥଥ୍ଵବ୍ା ଚ୍‌ ମ୍ବକାସ୍ତ୍‌ ବଳ ପ୍ରବା ଦ୍ର 


#&×= 100 = _‡୮ _ 
/ 74 21 ର _-] /7× 
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ଛ୍ବଦ୍ୟୁତ୍ତୁ-ଚ୍‌ ମ୍ଳର୍ଲାସ୍ଟ୍‌ ବ୍ତିରଣ ୫୫୩ 


ସ୯ 211168,5 - !0£ (୩ ¬ 5 ୮ 


¢ 
ବି 72୬୮ 
== 4/£ !02, କ୍‌ 
ଖୁଭଗ୍‌ଂ ସ୍ଚବପ୍ର କଢ୍ନ 
1, = ¢ = 4108, ଜା ଉଚ 1814) 


ଏବଂ ଡାରର୍‌ ଏକକ ବବିର୍ଦ୍ୟ ପାଲି 
ମମ ୮୦୭ 
ଭାରଦୁସ୍କ ସନ୍ଧ ବଗ୍ଵଧ୍ବଉ ବହ୍ଘାଇଥୀଏ ଓ ପର୍‌ ସ୍ପର୍‌ ସହ ୭ ଲଗ ରହ୍ଖାଏ, କାହା- 
ସହୁଲେ ୩ = 27, କମା (7 = 7) = 7 
ଏବଂ ଏଠାରେ 
[ , = 4! !0#, &=# = 41 168150 


ଦକଣୁ ବକୌଣସି ବ୍ଗୋଝିଏ ଗ୍ଵେଧ୍ବଇ ଭଇାରକ୍ତୁ ସଦ୍ଧ ଦୁଇ ଘର ଘ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ © ଚମ୍ବଦ୍ୁ 
ଦୁଇ ପରସ୍ତ ପର୍ଦର କ୍ଲୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ ଡାହ୍ରାବହ୍ରଲେ ବସ ବନ୍ଞନ୍ନବର୍‌ ଭାର ମଧରେ ବଦ୍ୟତ୍‌ 
ପୃବାହ୍ୁଉ ହ୍ଵେବଝଲ୍‌ ଡାର ର ସ୍ତ-ପପ୍ତରକଳ୍ସ ଶୂନ୍ଯ ହ୍ଏ । ଏହ୍ନ କାରଣରୁ ବଗ୍ଵଧ ବାକ୍ସ ଭିଧାର୍‌ 
କରିବାବବଦଲ ବସଥ୍ଵବର ବ୍ୟବଦୂର ଗଧ ପୁ କ୍ତ ଡାର୍‌କୁ ସ୍ପପ୍ପେର୍‌ ଣଣ୍ବୁନ୍ଯ କଣ୍ଢବା ପାଇଁ 
ଢାହାଲୁ ଦୂଇ ପରସ୍ତ କରଗ୍‌ସ ଇଥାଏ । 


ଉଦାଢରଶ 0) ) : ¬ ଗେ ଵିଏ ସବଲ୍ନସ୍ବଡ଼ ର ବବେଘ। ` 16 ବସ, ମି., 
ବଘଗ୍ସଖ୍। 200 © ବ୍ୟାସାକ 4 ଦସ, ମି, | ଏହି ସବଲନୟତ଼ର୍‌ ସ୍ପମ୍ରେରକ୍ଜ଼ ନଷ୍ପସ୍ତ୍‌ 
କ୍କର । 


ନହିନ୍ୟ9 3 
¿=+ < × 10 ° ହେନର୍୍‌ 


4 ସ୍ଥ ସ୍ଥ 3 
` ୩ -" 5. × 10- * ବହନସ୍‌ 
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୫୪ ବିଦ୍ଯୁତ୍ତ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ବୂକ ବଜ୍ଞନ 


_4 × 3.14 × 3.14 × 200 × 200 × 16 ,‹ 10- * ବଢୁଳସ୍‌ 


16 
=3934.5 × 107 * ବହୁଳସ୍‌ 
= 394.5 ମାଇବନ୍ା ବହନସା ହି 5 (ଉଭ୍ର) 


18-15 ଖା. ୭ସରବଝ୍‌, ମାପନ 
( ॥/ ଣୀ ୦£ $୧]£-100106(816€ ) : 


ବର୍କୀ ଣସ୍ି କୁ ଣ୍ଡଲୀର ସ୍ପ-ଘପ୍ତରକଵ୍ସ ହୃଇଵ୍୍ତ୍ରୋନବ୍ର ଜ୍‌ ସାହ୍ରାଯ୍ୟରେ ନମ୍ପଲ୍‌ଖିଇ 
ସ୍ବଭ (ଲର଼୍ ଂସ୍ଚଲ'ଙ୍କ ସୀଭ) ଅବଲମ୍ବନ କଭ୍‌ ମାପ କର୍‌ସାଇପାରର । ଏହ୍ଜ ସଘସ୍ଵାଷା 
ପାଲି ଵ୍ୟବହୃର ହୁଇଵ୍‌ବଷ୍ଖାନନ୍ତ ଜ୍‌ ପଶଷଥର ସଂଯୋଗ ସବାଭ ଚନ୍ଧ ନଂ 18.7ରେ 


ପ୍ରଦର୍ଵିତ ବହ୍ା ଇଅଛ୍ଛ । 


ମଚନକର କ୍ତ ଣ୍ତଲୀର ସ୍ତବପ୍ତର୍‌କଢ୍ଧ 1, © ଢାହା ବଜ୍ର (ଚନ ଳଂ 18.7) 9୦ 
ବାହୁର ଥବା ଚଗ୍ଵଧ ୫, ସହ୍ମର ଶଶ୍ରଣୀ- 
ଭ୍ଳକ୍ତ । ଏହ୍ସ ଝଗ୍ଵଧ ୧୧୧ ର ଦୁଇସ୍ତାମନ୍ଭ ସହ୍ଧକ 
ସଂଯୁ କ୍ତ ଗଭବ ୯କୁ ବହ କଲେ ® 
ବାହ୍ଦଂର ଚକବଲ 7. ଅନୁଭୁକ ହୁଏ | 
ବ୍ରଜର ଓ ଓ 7 ବହୁ ମଧ୍ଯରେ ଏକ 
ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍ୟନୋମିବର © ଏବଂ 4 ଓ 
୦ ବହ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ବ୍ଯ ଵେସ୍ଵୀ 
ସଂଯୁକ୍ତ । 

ଗ୍ଭବ ।୧ ବନ୍ଦ ଥିବାବବବଲ ପ୍ରଥମ 7 
†¢ ¡ ବହ କର ପରିପଥଚର୍‌ ଏକ ଅସର- 
ବଣ୍ଚି୍ମୟ୍ଠ (୦୮୭୯) ପ୍ରବ୍ର।ହ୍ନ ପଠାସା ଏ ` 
& ଚାହ ପଟର ୪୬ ବହକର୍‌ ବଗ୍‌ଧ ୨, 
ଠୁ, @ ସାହାସରରେ ବୁ ଜ୍‌ୱ କୁ ସମରଭୁଲନ (ଚନ ନଂ 18.7) 
(98191066) କର୍‌ସାଏ | 


ବଶ୍ଚିମଭାଳ ସନ୍ଦ ଗୀଲ୍‌ ସ୍ବନୋମିଃର ର୍ଵବ ୨୯୬ ପ୍ରଷବମ୍ଭ ବନ୍ଦ କରଗ୍‌ସା ଏ ଓ 
ଢ ହାପଚର ଗୂବ 71 ବଛ କର୍ଯାଏ ଢାହ,ବହୁବଲ ସଛେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ନୋୌମିଃରବର୍‌ ଏକ 
ବଚଜ୍ଷିପ ହୁଏ କାରଣ ଏଠାରରେ ୮୨୦ ବାହୁରେ କୁଣ୍ଡଲୀ 1,ଚର ଏକ ଅଭର୍କୁ ବ, ରୂ. ବ. 
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ଶ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ତୁ- ରୂ ମ୍କୀସ୍ଟ ପ୍ରେରଣ ୫୫୬ 


ପ୍ରେଣଇ ହୁଏ । [ ସନ୍ଦ ର୍ବ୍ବିଜ୍‌ର ସମଭଭୁଲନ ଅବସ୍ଥାର 729୦ ର ‡ ପ୍ରବାହ୍ଲମାନ୍ନୀ 
ପ୍ରବାଦ୍ଦ୍ରଡ ଦହ୍ର୍ଭ୍‌ଥାଏ ର ହ୍ରାବହଲେ ଏହ୍ଲ ଵ, ଗୁ ବ. 6 = 1⁄4 ¦ ]€ ଭାହ୍ରା ବଜ୍ର 


ପ୍ରଦ୍ଭୌକ ବାହବର ଆନ୍ଲୁପାରକ ସ୍ରବାହ୍ଵ ପଠାଏ । ମନ୍ଚନକର ଏବ୍ବ ସ୍ତଭିକ ଵ, ଗ୍ଭ, ବଯ 
ଯୋଗୁ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ବଳୋମ଼୍ିର ମକ୍ଷଚର ଅଭଣିକ୍ତ ପ୍ରବାହମାନ୍ତୀ ୭6 ୫ । ଏଠାବର 6 ଏକ 
ଧର ବାଙ୍କ । 


ଚଚଣ୍ତ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରବୋମିଵର ମଧ୍ୟରେ ଭାଉୂକାଳକ (୮୮୫୯୫୮୯ଷ୮୧୦୪୫) 


ସବାହମାନା = 2 7, ଠା 


ଅଦ୍ଭଏବ ୬୦୦ ବାହୁରେ ସ୍ତଵାହମା ନା ଶ୍ବନ୍ୟମ୍ଭାଳରୁ ବୃର୍କ୍ର ପାଇ ସବ୍ବ[ଧ୍ଵକ ୧, 
ବହବାବିବଲେ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋହି୫ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ରଇ ଚମାଵ ଗଳ -¬ 
£ ¦. 
== / 81.5 = 87. /* ; (ସଦ 7.= ଧ ବାଳ) 
6 6 
= 87. ¢ 
ଗ୍ରକ୍ଷେଷ”ଗାଲ୍‌ ସ୍୍ଵନୋମ୍ମିହର୍‌ଵ ଯନ୍ଦ ଚଲକ୍ଲୁୃଣ୍ଡଲୀ ସ୍ରକାର ବହ୍'ଇଥାଏ ଏବ 
ଭାହାର ବୈ ୫ ଓ ଲଗାରିଥ୍ମୀୟ ହ ,ସ ^ ହୁଏ, ଭଦାହେଲେ 


ଚୂକ #7.4, = __ ×2-5×6(1+3) 


୭୬ 2 
® 7 
7= ୮ „„ (18‹ 
8 ଲ * × = × 6(1+2 5 (18'16) 


ବଶ୍ଚିମ'ନ ସଦ୍ଦ ଗୃବି 7< ବଖାଲ୍ଳ ଆସା ଏ, ତାହାହେବଲ 7, ସହୁ  ଚର୍୍‌ଧ 7? 
ବଣ୍ଣରଣୀ ଭ୍ଲକ୍ତ ବହାଇସ'ଏ ଏବଂ £)ର ମାଳ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌, (ସାଧାରଣତଃ `'001, `01 ବା 
ପୁ ଓମ୍‌ ) ହୋଇଥିବାରୁ ଏହ୍ଲାଦାଗ୍‌ 79୦ରର ସ୍ରବାହ୍ଵମା ନା ୨, ବଣ ପରିବଣି୍‌ର ହୁଏ 
ନାହି; କନ୍ତର ବସଥ୍୍‌ରେ ଏକ ଅଶ୍ଚରିକ୍ତ ଵଘସ୍ଵ୍‌ଭ ବ୍ରଦ୍ଯୁତ୍ୁଗ୍ଵଲକ ବଲ ¢୪୦ କାର୍ୟ କଚର୍‌ । 
ସନ୍ଧ ସ୍ରଥବମ୍ଭ ର'< ଏ) ଓ ଯରର୍‌ ଗୁବ୍ର ୪୫ ବହ କଗ୍‌ଯା ଏ, ଭାହାବହବଲ ଏହୁ ବ:ଗଚ୍‌:ବ: 
୪୪୦ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ବନାମ୍ିକର୍‌ ମଧରେ ଏକ ଅପରିବର୍ଶୀ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ମ ପଠାଏ ଓ ଏହ୍ରାଦ୍ାଗ୍ବ 
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୫୫୭ ବଦ୍ୟୁଢ, ଓ ଚ୍ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଗାଲ୍‌ଂଦ୍ଦ୍ନୋମିଃର ଚର ଏକ ଅପରିବରୀ (5୧807) ବବକଷପ ହୁଏ | ମନେକର ଏହ 
ବଵ୍ଷେପ = 6୫; । ୪ 

, ପୁବାହମାନା £ =< ୧ = × 

ତ ୧ କ୍ଷ 77 


81.72477 ରୁ 69; 
୩ ୦ ୮ 


“ . ସମୀକରଣ (18'16)ରେ ଏହୁ ମାନ ବସାଇ 


=:7୮× ¿ ×{1+2)-“" ... (1817) 
7 


ମୂଡଗ୍‌ଂ ପ୍ରବିକ୍ଷିପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ଵ୍‌ଚନାମି୫ର ର ଆବଶିଳାଲ 7 ପଥମ @ବଚକ୍ଷପ 6, 
ଲଗାଶ୍ଥ୍ନୀସ ହ,[ସ ^ © ଅପଶବରିୀ ବସ୍ଷେଷ 0+ ନସ କରି †‹ ମାପ କର୍ସାଇ- 
ପାରେ । 


18.16 ପାରସୁରିକ ୭ସରଣ (?/1100121 100060101) : 


୬. 


ଦୁଇଵ ସମୀପବଭୀ ପର୍ପଥ ମଧରୁ ଚଗ ଛକରେ ବଦ଼୍ୟୁତ୍‌ ପବ ହ ପର୍ବଞିଭ 
ବହ ବା ଫଲରେ ଉହହ୍ଘାର ଚୁମ୍ବକୀକ୍ଣ୍‌ ବଲପ୍ରବାହର (୮105) ୧ଯେଉଁ ପର ବଣିନ ହୁଏ, 


( ଚନ୍ଧ ନଂ 18 8 ) 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ -ଚ୍‌ ମୃକୀୟୁ ବଧିରଣ ୫/୭ 


ଜାହା ଅନ୍ୟ ଧର୍‌ଷଥ ସଦ୍ଧର ଇ ସଶ୍ଟିଷ୍ଟ୍କ ହୋଇ ବଝସଥରବରେ ଏଳ ବ: ଗ୍ଭ: ଦବ: ଚପ୍ତରଣ କଟର 
ଓ ଏହୁ ଘଵଣାକୁ  ପୋରସ୍ପୁର୍ର କ ୭ପ,ରଣଂ? କୁହାଯାଏ | 


2 ଓ 5 ଦୁଇବା ସମୀପବରୀ ପରପଥ (ଚନ ନଂ18.8) | ଏଠାବର୍‌ 7 ଏକ ବ୍ଯାବେସ 
ସନ୍ଧବଡ ସଂୟକ୍ତ ଓ ଭାଦ୍ର'କୁ ମୁଖ୍ୟ ପରପଥ (୮୮1୮୫୮୩ ୦1୮୯୩1୯) କୁହାସାଏ ଏବଂ 
୬ ଏକ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବନୋମିଃର ସହୁଇ ସଂଯୁ କଲ ଓ ଚାହ୍ବାକ୍ତ ଗୌଣ ପରିଯଥ (56୦୦୮୯97୮୪ 
¢୩୮୯110) କୁହ୍ଘାଯାଏ । ମୂଖ୍ଯ ପରପଥ 7୨୭ର୍‌ ବଦ୍ଧ୍ଯଭ ସ୍ରବାହ୍ନ ପରିପ ବଟି ବଦ୍ଧଲେ 
ଗୌଣ ପରିଷଥ ୬୭ର ପାରସ୍ପରିକ ଦପ୍ତର ସଲଚର ଏକ ବରଂ ଗ୍ଟ ବ: ତଥା ପ୍ରବାହ୍ର 
ବପ୍ତରିଉ ହୁ ଏ | ଏହୁ ବ: ରୂ: ବ: ର (ବା ସ୍ତ ଵା ହ୍ନର? ନ୍ଦଗ ୮ର୍‌ ବ: ଗୁ: ବର୍‌ ବପସ୍‌ଇ | 
ଏଠାଚର୍‌ ଦୂଇ ଘରିପଥ ଚପ୍ରରଣାମ୍ବକ ଭାନ୍ତବର ଯୁର୍ଚ ଚ ` (1001601?€17 
୯୦07୮1€୦) ବହାଇଥିବାର କୁହାଯସ ଏ | 


18.17 ପାରସ୍ୁ ର କ € ସରକତ୍‌, (87 0009] 1006 (8066) : 
(1) ସନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ପର ପଥରର ବିଦ୍ଡ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରମାକ୍ା £ ପ୍ରବୀଦ୍ଦୂଭ ହୁଏ ଓ ଭାହୁ- 
ସଂଲରେ ବଗୌଣ ପରି ପଥ ସଦର ସଶିକିଣ୍ ର୍‌ ମୃକୀସ୍କ ବଲପ୍ରବାହ୍ନ ୬ ହ୍ବଏ ଇଂହ୍ନ ହେଲେ 
¶ 5୧ ¢ 
କିମ୍ବା { = /⁄[1 ... 8 ଛ ଛନ (18.18) 


ଏଠାରେ 2 ଏକ ଧ ବାଙ୍କ ଓ ଚାହ୍ରାକୁ ପାରସ୍ପାର୍କକ ପ୍ରରବତ୍‌ 
କଲହ୍ରାଯାଏ । 


ସଦ £ =1, 7⁄{ = (› 


ସୂଢର୍‌ଂ ° ମୁଖ୍ୟ ପରିସଥକଳର ଏକକ ସ୍ରବାଦ୍ର ସ୍ତବାଦିତ ଠଢରେବାବବଲ 
ଗୌଣ ପର୍ର ପଥ ସଦ୍ରଢ ସଂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଝ ଚ୍ମ୍ଳକୀୟୂ ବଳସ୍ତବାଦରକୁ ଦୁଇ 
ପର୍ବ'ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପାର କ ଦପେରବ ଡ୍‌. କୁଦ୍ଧାଯାଏ । 
(11) ମୂଖ୍ଯ ଘରିପଥର ପରବାହୁମାନା £ ପର୍‌ବର୍୍ତ ବହେ ` ଚଗୌଣ ପଣ୍ଷଥଟଚର 
ଏକ ବ, ଗ୍ୃ, ବ ଚଣୁରଡ ହୁଏ ଓ ଏହୁ ପରିକ ବ. ଚୂ ବ. 
_2୧0 _ 7 
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୫୫୮” ବଦ୍ୟୁଭ୍ଭ ଓ ଚୁ ମ୍ଭକ ବଜ୍ଞାନ 


ନଃ 
ଲି ଲା ` ଲେ * $ # × ® 18‹19 
41. ( ) 


1=1, 17 = €; (ବଠୁ ଲୁ ଗହାଲୁ ଉବପଷା କଲି) 


ଣ7 

ମୂତଗ୍ନଂ ମୁଖ୍ୟ ପରପଥକର ସ୍ରବାଦ୍ରମାଢ଼ୀ ପରବର୍ଭନର ଦ୍ରାର ଏକବ 
ଦ୍ରଲେ ଵଗୀଣ ପର୍ଭଂ ପଥରେ ସେଉଁ ବି ଗ୍. ବ. ସୋର ଡ ହୁଏ, ଵା ଦାକୁ 
ଉଭୟ ପରିପଥ ମଧ୍ୟର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ରରକତ୍ବ କୁଦ୍ରାଯାଏ । ଏହା 
ପାରମ୍ପରିକ ଘେରକଡ଼ୁର ର୍ଦ୍ଧଂଗମ୍ଟ ୧ଜ୍ଞ । 


ସଦନ୍ଦ 


(11) ଯନ୍ଦ ଦୂଇଝ ସମ୍ବୀପବର୍ଶୀ ପରିପଥ ମଞ୍ଚରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ପେର୍କଦ୍ସ 7 
ହୁଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୌଣ ପରିପଥଟେ ସଥଂନଟମେ ୨, ଓ ୨୬ ପ୍ରବାହ୍ନ ପବାହ୍ଧଇ ହୁଏ 
ଚାହ୍ରାଦହ୍ନବଲ ଜ୍ତ୍ତସ୍ତ ମଧଚର ପାରସ୍ଥରିକ ବଉବଶକ୍ତ-¬ 7,11)12 | ଏହ ସନ୍ନ 
ସ୍ଂହ'ସ୍ୟରେ ପ'ଚୁରିକ ସପେରକଢ଼ର ଭୂଗସ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ନିରୁପଣ କଟ୍‌ଯ'ଏ । 

ଅଇଏବ ମୁଖ୍ୟ ଓ ୭ଗୀଣ ସ୍ରଚଚଯକ ପରିପଥରେ ସ୍ରବାଦ୍ର ମାଢ଼ା 
ଏବକ ଦ୍ରେଲେ ଉଭୟ ପରିପଥ ମଧ୍ଯଠରେ ବିଭବ ଶକ୍ତିକୁ (୭୦୯୧୩୮୫] 
୧୮୧୮୫୨ ) ୭ସ ମାନକ ମଧ୍ଯରେ ପାରସ୍ପ ରିକ ଠସ୍ତରକଚ୍ଜ ବୁଦ୍ରାଯାଏ । 


18.18 ପାରସ୍ପରିକ ୧ସରକତର ଏକକ ` 

()) ବ: ଚୁ: ଏ: ଏକକ : ¬ ୧କୌଏସୈ ପଣପଥରେ ପ୍ରବାହୁମାନ।ର ପର୍ବରିଳ 
ହଂର ଏକ ଚସବକଣ୍ଡବର ଏକ <: ର: ଏ ହେବାଦ୍ଧାଗ୍‌ ମନ୍ଦ ଜାହ୍ଵାର ସମ୍ମୀପବଶୀ 
ଝଶ୍ରିପଥରେ ଏକ ବି: ଚୁ : ଏ: ବଦୂଂଭୁ ଗ୍ଭଲକ ବଲ ପ୍ରେଶ୍ଚିଚ ହୁଏ ଭା ହ୍ରାହହଲେ ଦୂଇ 
ପର୍ଝିଥ ମଧରରେ ପା ରହୁରିକ ସସଥେରକତୁ ଏକ ବୀ ରୂ: ଏ: ହୁଏ । 

(।) ବ୍ଷାବଦ୍ରାରିକ ଏକକ : _ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍େରକଢ଼ର ବ୍ୟଯ।ବହ୍ରାର୍‌କ 
ଏକକ ଏକ ଦଦ୍ରନଗୀ (୮୮୧୮୮୭୨) ଅଚଃ । କୌଣସି ପରପଥରେ ସବାଦ୍ର- 
ମାଡ଼ାର ପରିବର୍ଭନ ଦ୍ରାର ଏକ ୭ସବେଣ୍ତ ରରେ ଏକ ଏହ ୟୁର୍‌ ଦ୍ରେଲେ 
ସମୀପବର୍ଞୀ ପରପଥରେ ଯଦି ଏକ ଚଭାଲଟ କ: ଚା: ବ: ସେୋରିକ ହୁଏ 
ଡାଦ୍ରାଚଦ୍ରବଲ ଉଭୟ୍‌ ପରିପଥ ମଧ୍ଯରେ ପାରସ୍ପ ରକ ଠସ୍ପର୍‌କଚ୍ଛ ଏବ 


ଢଢ୍ରନରୀ ହ୍ଦଏ । 
ଏକ ବହୁନ ସୀ 10୨ ବି ର୍‌ ଏ 
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ବଦ୍ୟୁଭ୍‌-ଚ,ୁ ମୃଳୀସ୍‌ ୧ଘ,ରଣ *୫୫୯ 
18.19 ପାରସ୍ପର୍ଵଦ ସରବ୍‌ ନଣ୍ୟ୍‌ : 


() ଦୁୁଇଚ ସଦ୍ଧଶ/ ସମାକ୍ଷୀୟ୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀର ପାରସ୍ପ ର୍ବଂକ 
ଓସରଦଵ୍‌, :-- 


7 ଓ 5 ଦୁଇ (ଚନ ନଂ 18,9) ସଦୁଶ ଓ 
ସମା୍ପୀୟ ଲୁଣ୍ଡଲୀ ଓ ବସମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଦୂରନ୍ଗ 
= ± | ମବେକର ପ୍ରବଭ୍ଯଳ କୁଣ୍ତଲୀ ବ୍ଯାସାଛ ଓ 
ବଗ୍‌ ସଂଖ୍ଯା ସଥ ନ୍ତଚବମ ୩ ଓ ୨ ଏବଂ 7୮ ମଧ୍ଚର 
ପ୍ରବା ହ୍ରମା ନ୍ଧା ‹ ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ଧଭ ହ୍ବାଇଛୁ । 


କୁଣ୍ଡଲୀ £ ସୋଗୂ ± ଦୂରକୁରେ କୁଣ୍ଣଲୀ ର 
(ଚନ ନଂ 1 8⁄9) ବକନ୍ଦଟର ଚ, ମ୍ଭୁଳବକମ୍ଦ୍ରର୍‌ ଗବ୍ରକ 
7" = 27/26*1 


3 
(2? + ±) 2 


ସଦ୍ଦ ଉୟସ୍ତ୍‌ କ୍ଚ ଣ୍ଡଲୀ ଅନ୍ତଗଇଭ ମ୍ାଧମ୍ଭର ପ୍ରଦବବଶ୍ଯଢା /¿ ହୁଏ, ଭାହନାଦହଳେ 
5 ମଧରରେ ଚ୍ମୂକୀୟୁ ସବାହ (5102) ¬ 
¢ = # 6? /£;17' 
2#80*/21 


ଵଧ 


ସଦ୍ଧ [= 1], ଭାହାବହ୍ବଲ ¿୩ = 2⁄4 


୫ ୮ ହ୫ 107 ୨ ବହୁନସ୍‌ା 
@ = 
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*୨“ ବଦ୍ୟୁରୂ ଓ ଚଲ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 


ସନ୍ଧ 2 ଓ ୬ର୍‌ ବସ୍ସ୍ଭାର୍କ ସଥାନତମ ଓ ୬ ଏବଂ ଚପଗ୍ବଫ ଖୀ ସଥ ନ୧ମ୍ବ 
7 © ##8 ହୁ ଏ, ଜାହାବହଳେ 
() = #9* /¿;1, × _ 2⁄#)624 _ 
(2? ± ±!) 
ଏବଂ ବିତଣୁ /⁄4== 2// ^" ୩2୨୬ #-୬ ` × 10- ¢ ଢେଳସା -.. (18:20) 
(୩? + ×°) 5 


(2) 6ଗାଟିଏଶ ସବିଳ୍ନୟଡ୍‌, ଅନ4 ଏକ ସଂଲ୍ନଏଡ଼୍‌ ଉପକର 
ଗୁଡ଼ାଦ୍ରୋଇଥବିବା ୫ବଚଳ ୧ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯବର ପାରସ୍ଗ ରବ 


ଦସ୍ତର୍‌ବଢ୍‌, (ମାନକ ସଲେନୟୂଡ଼୍‌) (୮୩୪0୯୩।୫) 10000(8060€ ` ୦£ ୪୮୦ 
$୦]€0୦108 ୦୮୧ ୪¥୪୦0100 000୮ (})€ ୦୯)୧୮) 5୯ଷ୮0†0 3୦1€0010, 


ସ୍ବଲେନୟ୍‌ଡ଼୍‌ ୦୦ ନ୍ଥ 
ଜଂ 18.10) ସଲେନୟୁଡ଼ୁ7 £ 
ଉଷରେ ତାହ୍ନାର ମଧ୍ଯଙ୍ବ୍ଵଗରେ ଗୁଡ଼ା - 
ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ମାନକ ସଲେ- 
ଳୟୁଡ଼୍‌ (5£810010 ©୦1€0010) 
ଲୁହ୍ହାସାଏ । ମଚ୍ଚନକର ଏଠା ରରେ 
2୮ ମୂଖ୍ଯ ଏବଂ ଭାହାର ଦେସ୍‌ - 
(ଚନା ନଂ 18⁄10) ସଂଖ୍ଯା = 7୩), ବଦ ଘି == [ ; 
ଅନ୍ଲୁଟସ୍ଥଚ୍ଛେଦ = 4 ଓ ପ୍ରବାହ୍ନମ ଞ୍ପା ଓ ବ ଚର. ଏ. 


୨୮ର ଅଦ୍ଭଂଲ୍ତର୍‌ ଝ୍ଵଗଝ୍ଦର ଢଡାହୁ'ର ଅସର ଉପରେ ଚ୍‌ ମ୍ଭକ ସେନ୍ଧର୍‌ ଗବ୍ରଡା 
7" = 4777) 


“© 5୬ର ପ୍ରଭ୍କ ସେବ୍‌ ସହିଚ ସଂଗଣି, ରୁ ରୂ ମୃସୀସ ବଲପବ!ଦ 


_ ଏଲ/7).41 
{ 
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ବିଦୂଂମ୍ଦର-ଚ୍‌, ମୂର୍‌ ବରଣ ୫୬୯ 


ସିଦ୍ଧ ୦୬ର ବଦ୍ଦଗ୍‌ ସଂଖ୍ଯା 7୪୬ ହୁଏ, ଭାହ୍ର ହ୍ଲେଲେ ରା ହ୍ଲାସକ୍ୁର ସଂଣ୍ିକ୍ଟ୍ 
ଚ୍ରମ୍ଭ୍‌କୀୟ୍‌ ବଲସ୍ତବାହ୍ 
$. 4771 ¡72 4 ¢ 
'{ 


ହି 2”2/524 ୨ 10” ହ୍ରେନସୀ କାଳେ ହକ (18.21) 


ସଦ୍ଦ ମୂଖ୍ୟକୁଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଯଚର ଏକ ଅନ୍ତର୍‌ (୦୦୮୧ ) ଥାଏ ଓ ଚାହ୍ାର ସ୍ତବେଶଂରା 
// ହୁଏ, ଭାହାହେ୍‌ବଲ 


/1=42257୧25 × 10- * ବହୁନସ୍‌ `. ... (18:22) 


ସନ୍ଦ ମୂଖ୍ୟକ୍ତଣ୍ଣୀଲୀ ମଧ୍ଯରେ ଅନ୍ଲ୍୍‌ଘ୍ରସ୍ଥଚଚ୍ଛଦ 4। ଓ ପ୍ରବବଶ୍ଯଭା।//। ବସ୍ଥିଷ୍ଣ ଏକ 
ଅଲୁର ଥାଏ (4) < 5) ଏବଂ ଅବଶିଞ୍ତୁ କଷେନ୍ଂଲ 42 ମଧ୍ୟରେ (4: = 4 ¬ 41) 
୪୬ ସ୍ରବେଣ୍ୟତାବଶିଷ୍ଟ ଅନ ଏକ ଅନ୍ତର୍‌ ଥାଏ, ଭାହ୍ଵାଦହ୍ବଚଲ ¬ 


7⁄4 ="2.୧୬ [ £4,4&,4, ®. 5 (18.23) 


ମୁଖ୍ଯକୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ସମ୍ବୁଦାୟ୍ତ ବଲପ୍ରବାହ୍ନ ସକ୍ତ ଗୌଣକ୍ତଣ୍ତଲୀ ସ୍ଦ୍ବ୍ବଭ ସଂଶ୍ିକ୍ଟ୍ଟ 
ହୁଏ, ଅଥୀନ୍ତ୍ ଗୌଣକୁଣ୍ତଡଲୀଚ ସଦ୍ଧ ମୂଖ୍ୟକ୍ତୁଣ୍ତଲୀ ର୍‌ ମଧ୍ଯସ୍ବଗରେ ଗୁଡ଼ା ନ ବଦ୍ବାଇ ଢାହ୍ନାର 
ଟଗାଝଏ ପାଶ୍‌ ରେ ଗୁଡ଼ାବହ୍ଲୋଇଥାଏ ଭାହ୍ଵା ଦହ୍ନଲେ ସେ କ୍ଷେନ୍ଵ ରେ ପାର ୍ପଲ୍୍‌କ ସ୍ତେରକବ୍ସ 
କମ୍‌ ବହୁବ । 


ଉଦାଦ୍ଦ୍ବ ରଣ (1) ବଗାଡ଼ଏ ସବଲଳୟୁଡ଼୍‌ର୍‌ ବେର 8 ବସ, ମି., ବ୍ୟାସାକ' 
1 ଚହ,ମି, © ବଘେର୍ସଂଭୀ। 100 । ଭାହା ଜ୍ପଚର ଇ!ହାର ମଧସୂଗରେ 20 .ବଘର୍‌- 
କ୍ଧଣ୍ିଙ୍ଧ୍‌ ଅଳ୍ୟ ଏକ କୁଣ୍ତଲୀ ଗୁଡ଼ା ହ୍ଵୋଇଛୁ । ରୁଣ୍ଡଲ୍ରୀଦ୍ମସ୍ଵର ପାରସ୍ଥରିକ ଦପ୍ତରକଦ୍ଧ ନଷ୍ଛୁସ୍ତ 
କର୍‌ । 


ଏଠାରରେ 7) = 100, ?¥› = 20, # = 1 ଚସ.ମି., !== 8 ସେ.ମି, 
7⁄7 = 4#7;୪ 7୩, =” 
/ 
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+୬୬ ନ୍ଧ ଦ୍ୟୁଭ୍ଜ ଓ ଚ୍ଠ ମକ ବଜ୍ଞୀନ 


_ 41 771 7ଏ 272 

/ 
_ 4 × 3. ]4 × 3.14 × 100 × 20 × 1* 
= = ` 9" 55 
= 9.86 × 1000 ବ: ରୂ: ଏ: 
== 9850 × 10” ¢ ଚିହନସ୍‌ା (ଜ୍‌: ) 


18'20, ପାରସ୍ପର୍‌ କ କସ୍ତରବଚ୍‌ ମାପନ (\¥¶[€85$016€106€0£ ୦£ ୮୮0£(191 
1100(1000106 6) : 


ପସ୍ଵ୍‌କ୍ଷା ସାହ୍ନାଯ୍ଯବରେ ଦୂଇଝ କୁଣ୍ଡଳୀ ୨ ଓ ° ମଧଚର ଘାରମୁର୍‌କ ଚପ୍ତର୍‌କକ୍ସ 
4 ମାପ କରିବା ପାର୍ଜି ଆବଣ୍ଯକ ବହଉଥିବା ପର୍ପଷଥ ଚନ ନଂ 18.11ରର ପର ଦର୍ଶଭ 
ବହାଇଅଛୁ । ମୁଖ୍ୟକୁଣ୍ଡଲୀ 7? ଯର ` 
ଘଥଚର ବ୍ଯାଚଵସ୍‌ ୬, ଗ୍ଭବ 7୯ 
ନମୁମାଳର ମାନକ (5400910) 
ଚରଗ୍ଧ ୮ ` ( =‹001 ଓମ୍‌) ଓ 
ର୍‌ଓଣ୍ଡ୍ଵାଵ୍‌ 7? ଅନ୍ଧଭ୍ଲକ୍ତ । ବଗ୍ଵ 
7 ର ଦୁଇସାନୁ ଗୋଵଏ କମ୍ୟୁଚ୫ଃର୍‌ 


ସନ୍ଦୁଭ ସଂୟୁ କ୍ତ । ଟଗୌଣକୁଣ୍ଡଲୀ 5 
ବଗାଡ଼ଏ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵଳୋମି୫ର 


ମଧ୍ଯବଦଇ ଏକନ୍ଗୁ କମ୍ଫ୍ୟୁବ୫୫ର୍‌ ସହ୍ଦୂଭ 
ମଧ୍ଯ ସଂୟୁ କ୍ତ ବହ୍ଵୋଇଛଛ । 


ପ୍ରଥମ ରିଓସ୍ଟରାଶ ୨୮ ସାହା 
ସଂଚର ମୂଖ୍ଯ ପର୍‌ଷଥଚରେ ଏକ 
ନର୍ଦଷ୍ଟ ଅପରବର୍ରୀ ପ୍ରବାହ୍ନ 7 
ପଠାଇବାର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରଗ୍‌ଯାଏ । (ଚନ ଜଂ 18‹ 11) 
ବଣିମାଳ କମ୍ୟୁଵୈଃର ୧ ଓ ୬ ବଛୁଲୁ ସଂଟଯୋଗ କର୍‌ ଗ୍ଭ ଓ ସାହ୍ର ସ୍ଯଚର 
ମୁଖ୍ୟକୁଣ୍ଡଲା ୮ ମଧ୍ୟରେ ଏହ୍ଲ ପ୍ରଵାହ୍ରମା ମବା ଆରମ୍ଭ ବା ବନ୍ଦ କଲଲ, ଚଗାଁଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ୬ 
ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ ଗଲ. ବ. ସପରିଭ ହୁଏ ଓ ଏହୁ ଚପର <. ଗୃ, ବ. 
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ବ଼୍ୟୁତ୍‌. ଚୁ ମ୍ବ୍ଲାସ୍ଟ୍‌ ପ୍ତେରଣ +୬୩ 


ସିଦ୍ଧ ବର୍ଗୀଣ ପର୍‌ଷଥଚର୍‌ ବମା? ବଗ୍ଵଧ ୮୧ ହୁ ଏ ଭାହ୍ର'ହ୍ରେବଲ ୦ ମଧ୍ୟରେ ଗପ୍ରର୍‌ଭ 
ପ୍ରବାହ୍ମା ନା ¬ 


ଏହ୍ଦୁ ବୁ ତ୍ମୁପ୍ଲ ବାହନ ଫଲରରେ ପ୍ରବକ୍ଷିପ- ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନନୋମି ୫ର ମଧ୍ଚ ରେ ଶଦ୍ୟୁଉ ଗ୍ଟଜଂ 
।ଡ୍ଦରୁଭ ହୁଏ ଓ ଭାହ୍ବାର ବ୍ରବକଷିଷ ହୁଏ । ଏଠାବର୍‌ ପ୍ରବକ୍ଷେଷ-ଗା ଲ୍‌ ସ୍ବନୋମିଵର, ମଷବର୍‌ 


ପ୍ତ 
ପ୍ରବାହ୍ମ ବମା ଗ୍ଟଳୀ-- 


ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ଙ୍୍‌ବନୋମନୈଃରବ ଯନ୍ଧ ଚଲକୁଣ୍ତଲୀ ପ୍ରକାର୍‌ ହ୍ଲୋଇଥାଏ ଓ ଭାହ୍ବାର 
ଵ୍ଞକ୍ଷେପ 6 ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ¬ 


= 7211, ୦ ×7 ମ୍‌ 5 .24 
୩= £ = 48 × 2 * (172) 5 
© 

2 ଛଷ୍ଚିସ୍କ୍‌ କରିବା ପାରୁଁ ^ ଓ 5 ମଧ୍ୟରେ ସଂସାଗ ର୍ରୁଲ୍ଲ କର୍‌ ୧ ଓ ୩ 


ଏବଂ ୬ ଓ ¢ ମଧବର ସଂବସାଗ ସ୍ଥାପନ କଗ୍‌ସାଏ ଏବଂ 7? ପର୍ଷଥବର୍‌ ଏକ ଅପର୍ବର୍ଶୀ 
ପ୍ରବାହ୍ନ / ପଠାଯାଏ । ଏହ୍ଵା ଫଳରେ ଗାଲ୍‌କସ୍ବ୍ଵନୌମିଃର୍‌ ମଧରେ ଏକ ଅପ୍ତର୍ବଣଡୀ 
ପ୍ରବ୍ନାହ୍ଲ୍‌ ପ୍ରଵାନ୍ଧଭ ହୁଏ ଓ ଚାହ୍ରା/ର ଏକ ଅପର୍‌ବଶୀ ବବକଷପ (5୮୧୫୦୯୩ ଓ୧୮€୯୯1୦୮) 
ହୃଏ । ଏଠାବର୍‌ 7“ ର୍‌ ଦୁଇଘ୍ରା ନ୍ଥ ମମ୍ଯବର ବଉବ'ନ୍ଦର୍‌ = 77 | ମବଳକର ` ଚରୀଣ ପର୍‌- 
ଘଥର ଚମ ବର୍‌ଧ== 5 © ଗାଲ୍‌ ସୂ୍ବନାମିଵରର୍‌ ଅପରବଶ୍‌ ଵ୧ଷେଷ = 6) । 


ଚେଣୁ୍‌ ଗୀଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵନୋମ୍ବିଃର୍‌ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରବାହ୍ଵମା ନା 


"1 = 

£ ¬ 4 * 6 
_୦_ =£ 

` ` /#477 76, 
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୫୬୪ ବଦ୍ଯୁତ୍ତ ଓ ରୂ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞୀନ 


ସମୀକରଣ 18.‹.24 ସାହାଯ୍ୟବର, 
4⁄4 = ୦୦ ଆ 8 ୫ (1+2) 


7 7477 27 2 
= +¥ 7 ¿7୮ , 6 { 2] 
୮ × 335 ` × " 1+2 
= ୮ ଣି, ଣ୍‌ ¦ 
2 × ପି (+ 3] 5 ଖା (18.25) 


ସ୍ମୁଭଗ୍‌ଃ ସାଧ ରଣ ସ୍ଵୀଭିଦ୍ବାଗ୍‌ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵରନୋମିଃରର୍‌ ଆବଵଶ୍ଵକାଲ 7” ଓ 
ଲଗଂରିଥ୍ମୀସ୍କ୍‌ ଦ୍ର ସ୍ର ୬ ନଷ୍ରିୟ୍କ କର୍‌ ଏବଂ 6 ଓ 6) ପର୍ୟଚବକ୍ଷଣ କରି ପାରମ୍ପରିକ 
ସ୍ତେର୍‌କକ୍ଷ ,^[ ନଷ୍ତ୍ିସ୍ବ କଗ୍‌ସାଇପା ୭ର୍‌ । 


18.3) ଘୁଣ୍ଡି ସ୍ତବାଦ୍ର ବ| ୧ଫୀାକଲ୍ଟ ସବାଦ (1:00 7 ୦୯୮୮୧୮୮ ୦୮ ["୦ଧ- 
6101(28 ୦୯୮୮୧୩୯) : 


ବଳୀ ଣସ୍ସି ଧାଉଵ ଖଣ୍ତ ମ କ୍ପଦେଇ ସନ୍ଦ ରୁମ୍ବକାଷ୍ତ ବଲପ୍ତବାହ (୪103) ପର୍ବର 
ହୃଏ, ଭାହାହ୍ନେଲେ ଡାହ୍ନା ଭ୍ତଚର୍‌ ଗସ୍ତର ଣକଂ'ଗ୍ଲାଁ ବଲପ୍ରବାହନ ଚଭୁର୍ଦର ଗରର ଚକଚଡଗୁଡ୍ଜଏ 
ବନ୍ଦ ପର୍‌ ପଥଚର୍‌ 
{୭ ଜଂ 1812 
(8)} ବ ଢ଼ୁଂଭୂ ସବାହ 
ସ୍ତ୍ରର୍‌ଡ ହୃଏ ଓ ଏକ୍ସ 
> ବିଦୁ ଭୂ ପ୍ରଦାହକ୍ତ 
। ଦୃଷ୍ତିପ୍ରଚକାହ୍ନ ବା 
|: ଚଫାକଲବାଙ୍କ ପ୍ରବା ହବ 
1: ଲୁହ୍ନାଯାଏ । ଏକ୍ସ 
(ଚନ ଳଂ 19.]2 5) ଯବାହର ନ୍ଦଗ 
ସଙ୍ଟଦ୍ା ଚୁମ୍ଭକ୍ୀଷ୍କ ବଲପବାହର କଗ ସହ୍ନଚ୍ଚ ଲମ୍ଜ୍‌ । ର୍‌ ନ୍ଦ କୀସ୍କ୍‌ ବଲପ୍ରବ ହ୍ରର ବୃକି ଚବବଲେ 
ଏହ୍ନ ପୃଷ୍ଫି ପ୍ରହର ନଦଗ ଯାହ୍ବାହଏ, ହାସ ପ'ଇବ,ଚବଟଲ ଠିକ୍‌ ଭ.ହାର ବଘସ୍‌ତ ହୁଏ 
ଏବଂ ପ୍ରକାାହ୍ନର ନ୍ଦଗ ଲେଞ୍ଜ ଙ୍କ ଜୟୁମ୍ଭ ଥନ୍ତୁସର୍‌ଣ କରର୍‌ । ଧାଚବ ଝଣ୍ତ ଝର ଚଗ୍ଵଧ ଖଳ 
କମ୍‌ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହୁ ସ୍ୟ ବାହୁର ମାନା ଖା ବ, ଅଧନ ହୁଏ | ଏହୁ ପବାହ ଫଲଟରେ 
ପରିବାସୀ ମଧଷାରର ଜୁଲ୍‌ ଭାପ (7 !81() ଉସ ଇ ହୁଏ ଓ ଚାହୁ ଶକ୍ଚର ଏକ ଅପରୟ୍ଟ୍‌ । 
ଏଦ୍ଜ୍‌ ଅପଚସ୍ଟ ଲୁ ସ୍ୃର୍ତରିପ୍ନବାହ ଅପଟୟ୍ଟ ( ଥି40)' ୦0୮୮୧୮% 1055) କୁହାଯାଏ | 
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ବଦୁଂତ୍ରଂ ରହ ମ୍ଭକୀଷ୍କ ପ୍ରେରଣ ୫୬୫ 


ବଦ୍ୁଭ୍ଭ ଉତ୍ପାଦକ, ଚମ୍ଭା୍ର୍‌, ଶାନ ସସଂର ମର, ଇଚ୍ୟୀଛ୍ଦ ବବିଦୂଂଶ୍ରକ ସନ୍ବର୍‌ 
କୁଣ୍ଡଲୀରରେ ଥ୍ବବା ଲୁଦ୍ଘା ଅନ୍ତରରେ ଚ ମୃଳବୀସ୍ତ ବଲପ୍ରବାହ୍ନର ପରିବଶ୍ଚିନ ବବବଲ ସବଂଦା 
ଘଥ୍ରିପ୍ରବାହ ଅପଚକ୍ଟ୍ର ହୂଏ । ବବଣଶଷକଚଃ ଚସଚଉବବେଚଳେ ବଲପ୍ରବାହ୍ନର ପଞ୍ଚବଣିନ 
ପ୍ରଦ୍ୟାବଣ୍ଜୀ ପ୍ରବାହ୍ଵଦ୍ବାଗ୍‌ ଘଟଃ୫, ସସେବଡବବେଳଲେ ଏକ୍ସ ଶନ୍ତ ଅପଚସ୍କ ଆବ଼ଲ୍ଲିର୍‌ ବଶି ସ୍ଦୃଭ 
ସମ୍ଭାଲ୍ମୁପାଖ ହୂଏ ଓ ସସନ୍ଧ୍ଵ କ ରଣରୂ ଉଚ୍ଚ ଆବୃର୍୍‌ ପର ପଥରେ (୮୮୬୮) {୮୧୦୯ 0- 
୧୮୯୩) ଏହୁ। ଏକ ସମସ୍ଯ ରୁପେ ଦେଖାଦ୍ଦଏ । 


ଘର୍ଢ୍ରିପ୍ପବଦ୍ରଳଜନଭ ଶସ୍ତ ଅପଚସ୍ପଲୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପ ଭଲ୍‌ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଵ୍‌ର 
ଲୁ ଣ୍ଡଲୀ ମଧରେ ପଝଲଭ ନୁହ୍ଧା ବା ଲୁହ୍ଧା ଭାରଗୁଚ୍ଛ।ରେ ଭଆର୍‌ ଅନ୍ତର୍‌ (୦୦୮୧) 
ଦ୍ୟବ୍ରହ୍‌ ର୍‌ କଗ୍‌ସାଏ । ପଲଉ ଅନ୍ତର ଗୋଛଵିଏ ଲୁହ୍ନାଖଣ୍ଡ ଦବଦଲଚର୍‌ ଅଚଳ ଳଗୁଞ୍ଜିଏ 
ଗ୍ଵେଧ୍ବଭ ଲୁଦ୍ଘା ଫଲକର୍‌ ସମ୍ଭାବବଶବ୍ରର ଭିଅର୍‌ ବହ୍ଲାଇଥାଏ ଓ ଢାହ୍ରା କଲୁ ଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଷଚର୍‌ 
ଏପର୍‌ ଖ୍ଵବରରେ ସ୍ଥାପିଭ ବହ୍ଧାଇଥାଏ, ବସପର୍‌ ଢାହ୍ରାର୍‌ ପଵଣଲ (ମ୍ତର) ଗୁଞ୍ଜକ ଚ୍‌ୟମ୍ଳ୍‌କୀଷ୍ତ 


(ଚନ ନଂ 18:12 £) 


ବଲବର ଖା ସଦ୍ଦୁଭ ସମାନ୍ତର ହୂ ଏ । ଗୋବଏ ବଡ଼ ଧାଉବ ଝଣ୍ତ ମଧ୍ଯବର୍‌ ପ୍ରବଳ ଘ ଣ୍- 
ପ୍ରବାହୁ (ଚନ ନଂ 18“12-0) ହୁଏ କନୁ ପଃଲଭ ଅଲୁରର ପଵଳରୁଡ଼କଳ ମଷଚରେ ଧବା 
ବର୍‌ଧୀ ପଦାଥ, ବପଭିର ଘ ରିପବାହର ଦଗ ସହୁର ଅନୁପ ବହ଼ଜ୍ଥିବାରୁ ସସ ଷେନରେ 
ଘର୍ଥିପ,ବାହ୍ଵମ୍ବାନ୍ଧାଁ ହସ ପାଏ ଓ ବଚଣୁ କମ୍‌ ଶକ୍ତ ଅପଚୟ ହୁଏ । 


18.21 (3) ଘୁଣ୍ଡି ସବାଦର ଉପକାର : 


ଘୃଞ୍ଫିପ୍ରବାହ୍ଵଦ୍ବାଗ୍‌ ଣନ୍ତି ଅପଚସ୍ତ୍‌ ହବେନ୍ଥବାରୁ ଡାହା ଅବାଧ୍ଚିମୟ; କିନ୍ତୁ ବହୂ 
ବକ୍ଷମ୍ଫତର ରାହ୍ରା ନୁ ବୀବହ୍ରାର୍ଯ କାର୍ୟଚର୍‌ ନବମ୍ଟ୍ରାଗ କର୍‌ସ ଏ । 


()) ୭ଶଷସ୍ପନ୍ଦ ଗାଲ୍‌ଭାଳନାମିଚର, ` (1968ଧ ` € 8£ ୦180. 
116(67) : _- ଚଲକୁ ଣରଲୀ ଗ ଲ୍‌ ସ୍ବବଳାମିଃର ରେ ବବକ୍ଷପର ବଦୁଯୁକୁ ଚ ମୃରୀସ୍‌ ମନନ 
()40-7108) ପ ଲ୍‌ ଘୃଷିସବାହ ବ୍ଯବହାର କର୍୍‌ସ।ଏ | ଗଲ ସ୍ନୋମିଃରଲୁ ଚଶଷ- 


002011260 0/ 5୮।॥|¦|ାମ।ଂଧ@0|1୩&1.0୦୮ 


୫୬୭୬ ବିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତୁ ଓ ରୁ ମ୍ବଳ ବଜ୍ଞାନି 


ହୁହ (1680 ୪୧୫୮) କରିବା ପାଇଁ ଡାହାର କୁ ଣ୍ରଲୀଲୁ ବଗ ାଝିଏ ପିଭ୍‌ଲି କମ୍ପ ଢମ୍ପାର୍‌ 
ବସ୍ଫେମ୍ବ ଉପବର ଗୂଡ଼ାଇ ଆସାଏ ଓ କ୍କୁ ଣ୍ଡଲୀଖ ୧ସଚେବବଳଲ ସ୍ଥାୟ୍ଟୀ ଚୂମ୍ବକଷେନ୍ନ 
ମଧିବରେ ଘୃବର୍‌ + ବସବକଦଦେବଲ ଏହି ଫେମ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଷ୍ଣିପ୍ରବା।ହ୍ନ ଉସ୍ସାଦର ହୁଏ ଓ ଏନ୍ଦୁ 
ସ୍ତ୍ବାହଳନଡ ଉଭ୍ଭବ ଚ୍ ମ୍ବକଚକଚିନନ କୁଣ୍ଡଲ୍ରୀର ଘୂଷ୍ଟିଳକୂ ବାଧା ଏ । ସୂଭଗ୍ନଂ କୁ କୁଣ୍ଡଲୀବରେ 
ହର (୯୮୧୫୯) ପବାହୁ ପରବ ଢୁୁଭ ବହବଲ, ଭାଜ .ବନା ବନ୍ଦାଲନଚର ନ୍ଧସିିପ୍ତ ହଲେଇ 
ସ୍ର ଅବସ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଏ ବକ୍ଷନ୍ଧରେ କ୍ବ ଣ୍ତଳୀର ସ୍ଥିର ବକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ସବତ ହୁଏ ନ ହି; 
କାରଣ କୁ ଣ୍ଣଳୀଵନ ବକବଲ ଘୃରୁଥ୍ବବାବବେଳେ ଉପଟଗ୍‌କ୍ତ ଘଵଣା ଘବଣ । 


(11) ଗଚିମାପକ ଯନ୍‌ (5୮୧୧୯୦୮€୯୧`।) ଓ ଗଢିନବୀରକ ଯନ୍‌ା 
(3181:୧) -¬ ଏହା ଘୂର୍ଜସବାହଦୁ|ଗ୍‌ କାର୍ଯ କଟର | ବମୋଵରଗାଭିର ଗଭମାପକ ସନ୍ବରେ 
ଗୋଞ୍ମଏ ବୃଷ୍ଵକାର ତମ୍ବକର ଗାଞ୍ଜର ଚଳ ସଦ୍ଧୂଇ ଦନ୍ତ୍ରଚନ୍ନଦ୍ଧାଗ୍‌ ସ ଯୋଗ ସ୍ଥାଗିଇ 
ବହହ୍ରୋଇଥାଏ ଓ ଚକ ଘୁର୍‌ଲେ ଚ୍ମ୍ପ୍‌କଝ଼ ଘରେ । ଏହ୍ଧ ଚ୍ଛ ମ୍ବକଃ ୧ଗୋଃଏ ସିଲ୍ବଣ୍ଡର 
ଆକ୍ୃଦ୍ର ଏଲୁମିନୟ୍ମ ଡମ୍‌ (12000)) ମଧରେ ଥାଏ ଓ ଏହୁ ଡମ୍ଵ ସଗୋଵିଏ ବହୁସ୍ାର 
§ ° (:1817-871108) ସାହାସ୍ରେ ଜୀଲକର (0 10୧୯) ଚହୁାଇଥାଏ | ରମ୍ବ୍କ୍ 
ଘ୍ଣିଲେ ଭା ହ୍ନା ଡ୍ରମ୍‌ରେ ଘ୍ରିପ୍ନବାହ୍ନ ସ୍ପରଣ କରେ ଓ କ୍ରାଦ୍ନାଦ୍ବାଗ୍‌ ଡ୍ମ୍ଝ ଘର ଏକ 
ଅଂଣ୍ରାକ୍ତ ସପ୍ସ୍‌ଲ ହ୍ୁ୍‌ପରେ ସୂଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଞ୍ଜର ଗଭ ଦର୍ଶାଏ । 


(11) ୭ସ୍ତରଣ ଭାଚି (100406:101 ତ1୮1086୧) := ଗଘର୍ଣ ସ୍ବଃବର 
ଘଞ୍ରିପ୍ତବାହ୍ନ ଜନଡଜାପଦ୍ଧାଗ୍‌ ଧାରବ ପଦାର୍ଥକୁ ଢରଲାଯସ'ଏ ଏକ୍ସ ସ୍ଵବର ଦ୍ର 
ପରିବର୍ଖିଭ ବହ଼ଜଥ୍ବବା ଏକ ରୃମ୍ଭକକକ୍ଷେନ୍କ ମକ୍ଯଚର ଧାଭୁଡିଲୁ ସ୍ଥ ୟନ କଗ୍‌ସାଏ ଓ ଏହ୍ବା 
୧ ଲବର ରସଉି ଘ୍‌ କ୍ରି ପ୍ରବାହ୍ନ ଉସ୍ସ' ଦ୍ଦ ହୁଏ ଚାହା ଧାରୁଡିଲକୁ ଢର୍‌ଲାଇ ଦଏ | 


18.22 କ୍ଷଣିକ ପବବାଦ୍‌ ବା ପରିବର୍ଞୀ ପ ବ୍ତଦ (1 190516€1£5$ ୦୮ ୪ 8 ୮୩ - 
108 ୦011୮€୮£6) : 
ଝଳବଲ ୧ରଗ୍ଧ (।୮୯୧୫1୫୩୯୧) ଥୁବା ଏକ ସରଲ ପ୍ରବାହ (୮, ୦) 
ବବୈଦ଼୍ୟୁଭିକ ଘର୍‌ପଥରେ ଵ : ଗୃ: ବ: ପ୍ୟୁ ଲ୍ଲ ବହବା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଚସଥ୍ବର ଓମ୍‌ଙ୍କ ସନ 
7 =¥ 
ଅନୁଯ'ୟ୍ଲୀ (=) ସର୍ବଧ୍ବଳ ପ୍ରବାଦ୍ଵମାନ୍ରା ପ୍ରବାଦ୍ବଭ ହୁଏ ଓ ବଂ ଗ୍ଡ ବା ବହ ନ୍କ 


ଦହ଼ବା ସଙ୍ଗେ ସବଙ୍କ ପବ ଦରମା ନାଁ ଶୃନ୍ଯ ଦହ୍ୋଇସାଏ । କମ୍ତୁ ସନ୍ଧ ପର୍‌ଷଥରେ ବସଗ୍ଵଧ 
ସଜ୍ଞ୍ରଡ ଝପ୍ପରକଢ୍ଜ 16] ବ୍ରା ଧାରକହ୍ସ (୦୫୮୬୫୯190୧) ବା ସ୍କ 
ଥାଏ, ଢାହାବହଟଲ €: ଗୂ : ବ: ପଯୁ କୁ ବହୁବା ସବଙ୍କ ସବ ପୁ ବାହୁମା ନା ବୃକ୍ରପାଇ 
ସଵଙ୍ବାଧ୍ଵକ ହ୍ଦଏ ନାହି କମ୍ବା ବ: ଗ୍ଭ: ବନ ବର୍ଛିଂନ୍ଧ ବହବ।ମାବନ ପ୍ରବାହ୍ଲମ ନ ଭ୍ରା।ସପାଇ 
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ବଦ୍ଜ୍ୟତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଫକ୍ନୀୟ୍ଟ ବସ୍ତରଣ ୫୬୭ 


ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହି । ଏବକ୍ଷମଞ୍ଜଦର ପଯ, ବାହ୍ରମାନା। ସବଧ୍ପକ ବହ୍ରବାପ ଲି ବା ଶୁଳ୍ୟ ହ୍ବେଵା- 
ପାକ କିନ୍ଥୁ ସମସ୍ଠ ଲ୍ଵବଗତ ସବ୍ଦ ଏକ୍ସ ସମ୍ବସ୍ତ ଖ୍ୁବୁ ସାମାନ୍ୟ (ଏକ ବସବକଣ୍ଡର ଏକ 
ଷ୍‌ ଦ୍ରାଂଶ) | ପରିଘଥଚର ସ୍ତର୍କଢ୍ମ ବ ଧାରକଳ଼଼ ଥ୍ବବାବବବିଲ ଚସଥ୍ବବରରେ ସସତ୍୍‌୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ର 
ଏହୁପର ଫ୍ବଵବଚର ବୃଦ୍ଧ ବା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଡହ୍ାଲୁ କ୍ଷଣିକ ପ୍ରବାଦ୍ର ଚା ପରିବର୍ଷୀ 
ସ୍ରବାଦ୍ର କୁହ୍ର। ଯାଏ । ଏହ୍ଲପର୍‌ ଏକ ପରିଷଥ ରେ ପ୍ରବା ହ୍ରମ୍ବା ନ୍ନା ବସପର୍‌ ଭବ ବରେ ବୃଲ୍ଲ ବା 
ହ୍ରାସ ପ'ଏ, ଢାହୁା| ନମ୍‌ରରେ ଆବଲାଚଚ ବହାଇଛୁ । 


18.23 ୭ପ,ରକତ୍୍‌ ଓ ଗଧ ଥିବା ପରିପଥବେ ପ ବାଦ୍ରର ବୂର୍ଷ୍ 
ବଦ୍ରଲ୍‌ମଦ୍ରୋଲକ୍‌ଙ୍କ ସୂଚ୍ଚ (୦2୦୪) ୦£ ୯ଧ11୧୮୯ 10 80 
† . = ୮ ୯120୯11୯- ¬ ୮ 161101101 226 ଠୁ 182101) ) : 


ମବନକର ଚଗାଛଵିଏ ସରଭଇଲପ୍ରବାହ୍ନ ପର୍‌ପଷଥବର୍‌ (୭ନ୍ଜ ଜଂ 18:13) 
ସ୍ନ-ଦପ୍ତର୍‌କଢ୍ଖ 1, ବିଷ୍ଣୁ ଚଗାନ୍ପଏ ବପ୍ତର୍‌କକ, ବଗାଛ ଏ ଚଗ୍‌ଧ 7୧ ଓ 7 ବ: ଗୁ ବ: ବଣିଷ୍ଟ 


କ ”ିଗ୍ଷି ବଗା ଵିଏ ବ୍ୟାବ ବସ୍‌ ବଣଣୀ- 
[‰ ଭ୍କ୍‌କ୍ତ । ଏକ୍ଜ ପରିପଥବର ଗ୍ଭବ୍ର 
ଏ ¦ ¬ ¡< 1! ସାହାସ୍ଯବର ([୪କୁ ୩ 
ତ ବନ୍ଦୁ ସହ୍ତଭ ୧ଟସଂଗ କର) 


ପ୍ରଵାହ୍ରମା ନ୍ଧା ଆର୍‌ମ୍ଭ କର୍‌ବା 


¦ ବେବଲ ଚପ୍ତର୍‌କ ୮, ମଧ୍ଯବର୍‌ 
8 


ମା ମୂଲ ବୀ ଗ୍ଟ୍ୟ ଵଵ ୮ର 
ବିପସ୍ଵାଉ ନ୍ଦଗବର ଏକ 
(ଚନ ଳଂ 18.13) ବ; ରୂ: ବ: ବପ,ର୍ଭ ହୁଏ ଓ 


ାହ୍ନ। ପର୍‌ପଥରର ପ୍ରବାହ୍ଵମାନ୍ଧା ବୃର୍ଵୁଲୁ ବାଧା ନଦଏ । ମବନକର ପର୍ପଥଟର ଭାକ଼ାଳକ 
ପ୍ରଵ.ହମାନ୍ା = 7, ସଙ୍ବାଧୂକ ପବାହୁମାନା = 7° ଏବଂ 7‹ ମ୍ଚର୍‌ ବପରି୍‌ଡ 


ବଇଣୁ ସରପଥବର କାର୍ଯାକାସ୍‌ ବ: ଗ୍‌: ବ: 
67 
= 77 -¬ 
ଏ ୮ 
ବଶ୍ଛମାଳ ଓମ୍‌ଙ୍କ ସନ ପ୍ରବୟାାଗ କରି, 


67 
୨୦ ୯ †. ‡ =7 7 
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୫୬୮ ବିଦ୍ଯର ଓ ଚୁମ୍ବକ ବନ୍ଞାନ 


_ 6 °“ ମା £ ‡¿ ଲସ ଵଶ ୫୬୬ (1) 


ଉପବବ୍୍‌ କ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣ ଜ୍ତଉସ୍କ୍‌ ପାଶ ଲୁ ସମାକଲନ କଣି 
- 108 (/, ¬!) = £ £+ 4, ଏଠାରେ ଥ = ସମାକଳନ ଧ ବାରକ 


ସଯେବଡଚବଲେ £ =0, 7 = 0 <ବଂ 4 = ¬ 108, ୮ 0 


୩୩୬୩ -‡ ¢ -168,1‹ 
କମା 108,(7%- * } = - ହ୍‌ 
/›- 7 _ „ ¬ [£ 
କ୍ରମ୍ଳା 7, = ¿ 
¢ 


କ୍‌ମ୍ଳା 7 7= © € ` !- 
_ଞହ ପି 
କିମ୍ବା ¿= (1- © * ) ଏ (18:26) 


ଉପଟ୍ଵେଲ୍ତ ସ୍ନ୍ଧ ସାହ୍ରାଯ୍ୟବର ପ୍ରବାହ୍ନ ବୃକ୍ଧିକାଲରେ ଯେକୌଣସି ମୁହ ,ଶ୍ବର 
ପ୍ରବା ହ୍ରମାନ୍ରା 7ର ମନ ନଷ୍ପିୟ କର୍‌ଯାଇପାରରେ । ଏଠାରରେ ପ୍ରବାହ୍ରମାମରା। 7 ଓ 7 ¿ର୍‌ 
ଏକକ ଏଜୟୁର, £ର ଏକକ ୧ସବକଣ, 7.ର୍‌ ଏକକ ଚହଳାସୀ ® ୮\ର ଏକକ 8ମ୍‌ 
ଅଚିଃ । ଏହ୍ନ ସଥନ୍ଦରୁ ଜଣ'ସା ଏ ବଯ, ପରିଷଥବର ସ୍ରବାହୁମ୍ନା ନାର୍‌ ବୂଳଂ ବ ରଘା ଵାରୀ 
(୮±02୯୮0€0118]) | 


(୫) ସମ୍ଭୟ୍୍‌ ¢ ଞଟମ ବୂଛି ପାଇଁଟଲ୍‌ ସମ୍ମୀକରଣର ଚରଘ ଭାଙ୍କୀ ଘଦଝ 
(1.50006€ 001 ] ୧€୮୮୮) ନୂଚମ ହର ,ସ ପାଏ ଓ ଘରିବଶଷରେ ଶ୍ରନ୍ଯ୍ଯ ବହ୍ଲାଇସାଏ 


[† 
ଏବଂ ସସ୍ବେଲଦବଦେରଲଲେ ପ୍ରବାହ୍ୁମାନା 7 = 7 ୭ 5 ରଜ ହୁଏ | 
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ବଦ୍ୟୁଭ୍‌-ଚ୍‌ ମ୍ଲକ୍କୀସ୍କ୍‌ ପ୍ରେରଣ ୨୬୪୯ 


(୭) ଯେଉଁ ସମୟରେ +` £ = 1 ହ୍ପଣ ୧ସହି ସମୟକୁ ଆଲ୍‌ ବ 4 
ପରିପଥର “ସେମୟ୍ାଙ୍କଂଂ (୮10€ ୦୦୩୫ ୫୩୯) କୁଢ୍ାଯାଏ ଓ ଭାହ୍ବାଲୁ 
ଞ୍ଚ ହର ^ ଦ୍ବାଗ୍ଵ୍‌ ପ୍ରକାଣ କଗ୍‌ସା ଏ । ସ୍ମୁଇଗ୍‌ଂ ସମ୍ଞ ଅନ୍ତୁଯାସ୍ଟ୍ରୀ 

1 


[୮ ^=1 କମ୍ବା ଞ (ସମା ୍)-= -|‡ 


(°) ସେବଉବେଲେ 1 = ] 


୦: ( ` 1 \ 1.718 _ 
କମା = =[(1 ¬ - |=< † - |¦ _ = / ===. 
ମ୍ବ 7 ୨/ ” (1 ` 2:58 / 52,785 632 
¿ 


„ 7 5ବ [୨ (ସସ. ୮ 4: 


ସୁଭଗ୍ବଂ ୭ଯେଉଁ ସମିୟୂଚର ୮୦୦୫ ପରିପଥବରେ ସବାଦ୍ର ବୂର୍ଷ 
ବବିଠିଲ ସ୍ରବା ଦ୍ର ମାଢ଼ା ଵାଦ୍ରାର ଅନ୍ଥମ ସଳିଧୁକ ମାନର 63 % ବା ସାୟ୍‌ 
ଦୁଇ ଚୃଚୀୟ୍କଵାଂଶ ଡ୍ପଏଣ ବସହି ସମୟୃକୁ ଉକ୍ତ ପରିପଥର ସେ ମୟୂଙ୍କଂ? 
କୁଦ୍ରାଯାଏ । 


(0) ସମ୍ବସ୍ଟାଙ୍କ ୬ର ବଭ୍ନ୍ନ ମାଳ ପାଇଁ [.- ¬! ପର୍ପଥବର ପାଦୁମା ନା ଚଯର୍‌ 
ସ୍ତ୍ଵବରରେ ବୃଦ୍ଧପାଏ ରାହ୍ରା 


12+% - - - -- - _- - - - -= - -=-- ----=-ˆ- ଗ୍ରାସ୍‌ ସାହାସ୍ଯଟରେ ଚନ 
` ଏ ୪ ଜଂ 18 14ରର ପ୍ରଦର୍ଶିଇ 
ହୋଇଅଛୁ । ଏକ୍ସ ଗ୍ରାଫରୁ 

† ଜଣାଯା ଏ ଚମ ପ୍ରବାଢ୍ର- 
} ମାନ୍ତା 7ର ମୀନ କମ୍‌ 
ବହ୍ଲୋଇଥ୍ବକା ବବବଲା ଭାହ୍ଲା 

୬, < 22 <^ ୬ ଶୀଘ୍ର ବୂବ୍ଛଂ ପାଏ ଓ 

କି ଚରଘାଇଂ୍ଦୀ ଗ୍ଵବରେ 


(୭୫ ଜଂ 1814) 
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୫୭° ବଦ୍ୟୟଉ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଅନ୍ତ ମ୍ଭ ସଙ୍ବାଧ୍ଵକ ମାନର (76) ନକ¥ଉମ ହୁଏ । ପ୍ରନଶ୍ତ ^ ୧ଗ୍ରେଃ ବହ୍ନଲେ . ସ୍ରବାହମାନ୍ନା 
ଶୀଘ୍ର ଅମ୍ରମ ମା ନଚର ଘହ୍ରଃଞ୍ଚ । ଏଠାଚର ଉଚ୍ଚେଖଯଯୋଗ୍ୟ ସେ ଚାଣୁଁ କ ଦୃଞ୍ଧରୁ 
ପ୍ରବାହ୍ରମନାନ୍ଧା ଭାଦ୍ରାର ଅନ୍ତମ ସବୀାଧ୍ଵବକ ମାନଚର ପଦ୍ରଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଅମ୍ବୀମ୍ଭ ସହୟ୍ବ୍‌ 
(1011010€ 1106) ଆବଶ୍ଯକ ! 


(୭) ସ୍ତବାଡ୍ରମାଢ଼ୀ ବୂର୍ଧଂର ଦ୍ରାର (୫୧୯୧ ୦୮ 8୧୦୧୮୯୮ ୦୮- 
୦୩୮୧୮୩୯ : --ସ୍‌ନ 18-26 ସାହାଯ୍ୟରେ ବକୀଏସି ସମସ୍ବର ପବାହମାନା ବୃକୀର 
ଦ୍ଵାର ନ୍ପ୍ସ୍ଟ କଗ୍‌ସ ଇପା ଚର । 


୩୮-5. [1, 0-¢ "£ ‹ )] 


7 ୪୮ 
£ 
_7୩ '[¿_ ୨ ©” ୧ 
6୮ ! 8 13. ° 
_ 2 ¿ ¬ £ £ =23×7^¢= 2 = 1୧8 × /+ ¬ † 
= 86 ` 1 ୮ ଯା × ହି 
=£ (¢ -/) ରେ (18,28) 


ସୂଚଗ୍‌ଂ ଝସେଚଢଳିବଲେ 7 ର ମାଳ 70 ରେ ଛକଵଳତର ହୁଏ, ଚସଭେଚବବଲ 
ପ୍ରଵଂ'ହାନାର ପରିବରିଳ ହାର ହସ ପାଏ | 


(¢) ଏଠାରେ ଜବଞଛିଖବସେ,ଗବଯେ ସାଧ!ରଣ 7. _ 1! ପରପଥବର ¢ -> -> 7, 
ଓ ବଉଞ୍ପ ୨ର ମାନ ଣୁବ, କମ୍‌ | ସେଥ୍ବପାକ୍‌ ଏ ବଞ୍ଷନ୍ଧରର୍‌ ପ୍ରଦାହ୍ନମାନା ଦୂରର ହାର 
ଖ୍କ୍ର ଅଧ୍ଵକ ଅର୍ଥୀଭଭ ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ନାନ୍ଚା ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ଚାହ୍ରାର ଅନ୍ତମ୍ଭ ସ୍ବଦାଧ୍ବଵକ ମୀନରେ୍‌ 
ମହଚଞ୍ପ । ଏହ କାର୍‌ଣରୁ ସ୍ରବାହ୍ରମୀ ନାର୍‌ ଏହ ପରିବର୍ରିନ ଚଗାଛଏ ସ୍ବାଧ ରଣ ଗାଲପ୍ସ୍ଚନା 
ମି୫ରଦୁ ବ୍‌ ଜାଣିହୁଏ ନାହି ! ଲିଣ୍ତ ସେଡେବବାଲେ ୮ < < 7, ଚସେବତବେଲେ ପ୍ରବହ- 
ମାମନ[ର ପର୍ବାଣି 5 ପର୍ୟାଚ ୩ସଣ କର୍୍‌ସାଇପାବର | 


18.23 (9) କୋଣସି କୁଣ୍ତଲୀର ଚ୍ମ୍ବକକ୍ଷେଡର ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତ (1.06€787 
5୯୦୮୧୯ 10 £ 1€ ?¥12181060୮16 £1€14 0† 9 ୯୦11) : 
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ବଦୁ ତ୍‌ ଚ୍ହ ମ୍ଟର୍କୀୟ୍୍‌ ଗ୍ରେଣ +୭୧ 


ସ୍ଵଣପ୍ତର କଳ୍ପ 7, ଓ ଝଗ୍‌ଧ ୮୪ ଵଣିଷ୍ଠ ଚଗୋଡ଼ଏ କ୍ଟଣ୍ତ ଲୀବର ସ୍ରଵାହ୍ନ ବୃଦ୍ଧ ପାଇବା 
ଭିବବଲ 
77 
6/ 


ଉଦ୍ଭସ୍ତ୍‌ ପାଶ କ୍କ ୮୩ ଦୃାଗ୍‌ ଗୁଣନ କଣ 
7776 -= 7 ?[\ 7£ 4 7,7 77 


2 = 7 5 4 7. ¬ 


ଏଠାଝର ୩/ ସମସ୍ତରେ ବ୍ୟାହେସ୍ଵ ଚସାଗାଉଥିବା ଣକ୍ତର ପରିମାଣ 777 7( ଏବଂ 
କ୍ମଣ୍ଣଲୀଃ ଜ୍ଵଲଜାପଦ୍ଧାଗ୍ ଜଦ୍ଧସ୍ତ ଦହ୍ବବାରେ ନଷ୍ଟ ବହ୍ଧ୍ଥିବା ଶସ୍ତର ପରମାଣ 7°1\ ୩ | 
ସୂଇଗ୍‌ଂ ଗସ୍ତରିର ବ: ଗୁ ବ: ବରୁକଟର୍‌ ବ୍ଯାବଶସ୍ଵ କରୁଥବା କାର୍ୟା = 7,717 ସବ ହ- 
ମ୍ରାନ୍ଥା ଣ୍ଵନ୍ଯ ମାନରୁ ସର୍ବାଧ୍ବକ 7 ୦ଲ୍ମ ବୃର୍ଂ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ରବାହ୍ଵ ପ୍ରଭଷ୍ଠା କରିବା ପାଇି 
ମୋ କାର୍ୟ 


` / 7777 =17,7 / _ .... ଜର (1829 
୨ 


ଏକ୍ଧୁ ଶ୍ଡି କୁ ଣ୍ଲୀର ଭ୍‌ମ୍ବକବ୫ମଦର ସଞ୍ଜଚଳ ବହାଇ ରବହ । 


18.24 7.- 1! ପରିପଥରେ ପବାଦ୍‌ମାକ଼ୀର ଦ୍ବାସ (10€6୫ ୩ ୦£ ୯୯୮୮୧୮୩୮ 
10. 7. ¬ 1 ୦1୮0011) : 


ମବନକର୍‌ ଗୋ ଡ଼କ୍ଯ ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ନ ପରପଥରେ 7, ପ୍ଵବସ୍ତରକଳୁ ବ୍ରଣିଷ୍ଣ ଚଗାଡ ଏ 
ସଗ୍ତେରକ ଓ ଚଗାଵିଏ ଗ୍ଵେଧ ୮୧ ଗଣ୍ରଣାଭ୍ଲକ୍ତ ବହ୍ଘାଇ 7 ବି ଗ୍ହ ବଃ ବିଶ୍ରିଷ୍ଣ ଚଗାଝିଏ 
ବ୍ୟାବସ୍‌ (ଚିନ୍ଧି ନଂ 1 8ଂ1 3) ସହୁଭ ଫଠଧୁ କ୍କ । ମନେକର ସ୍ତାରମ୍ଭୁର୍‌ (ସେଚଢେବବେଲେ 
6 ବରହ୍ତ୍‌ ସହୃତ 7 ସଂଯୁ କ୍ତ) ଏହ୍ନ ୧ରିପଥରର ଏକ ଅପର୍‌ବଣ୍ଡୀ ପ୍ରବାହ୍ମାନା। 7୧ 


ସ୍ତବାହ୍୍ଭ ବହଉଛୁ ଏବଂ 70 = । ବ୍ଜିମ୍ବାନ ସନ୍ଧ ବ୍ୟାବଵସ୍ଵ୍‌ଲୁ ପରଷଥରୁ ବଚ୍ଛ ଲ୍ନ କର- 


କଆସାଏ ଭାହାବହୁଲେ 7* ଧୁ ଦହବ କ୍ତ ଗ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ବା ହ୍ଵଠାଜୁ ଶୂନ୍ଯ ହୁଏନାକ 
କାରଣ ପ୍ରବାହ୍ଵ ର ହ୍ଲାସବେବଲେ କ୍ଗୁଣ୍ଡଲୀବର୍‌ ଏକ ବପଗ୍ଵ୍‌ର ବି ଗ୍ଟ ନ: ଚସ୍ରରିକ ହୁଏ । 
ଏଠାରରେ ପ୍ରବାହ୍ଵ କ ସ୍ତ୍ଵବରରେ ଦ୍ର ।ସପାଏ ଚାହ୍ରା କାଣିବା ଯାଇ ଗୁବ୍ର ୨ଓ୧କ୍ୁୁ ୬ ସଦ୍ଭ 
ସଂଚସାଗ କର 7, © ହ ଅନୁଭ୍‌ ଲ ବ୍ୟାବଵସର୍‌ବସାନ ପରିପଷଥ ବିଗ୍ୁର୍‌ କର୍ସା ଏ | 


0021011260 [0/ 5୮।॥|¦|ାମ।ଂଧ@01|1୩ଥ|[.୦୦୮ 


୫୭୬ ବଦ୍ୟଯଡ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 
ମବନକର୍‌ ପ୍ରବାହୁମାନ୍ଧୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ୍ରାବବବଲ ବସ ବକାଁଣସି ସମ୍ଭୟ୍ଟରେ ପୂବାହ- 
ମାନା = † | ଏଠାରର '.' 72 = 0, ବଢଣୁ 
7 


-- 7, ` ‡ ” 8୪ 
କମ୍ଳା ୩! _ .. ୭ ଯି ମୁ (1) 
7 †. 


ଉପବରଗ୍‌ଲ୍କ ସମ୍ମୀକରଣର ଉଭୟ୍ହ୍‌ ପାଶ୍ଚ୍‌ କୁ ସମଂକଲନ କର 
!୧£, 7 = ¬ ¡+ 4, 


ଏଠାରେ 4 = ସମାକଲନ ଧ୍ ବାଙ୍କ 
ସେବିଉଚିବଚଲ ¿ = 0, 7 = 7 ¿ , 


(18.30) 


ଏହ୍ଜ ସ୍ଵନ୍ଧ ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ୍ରମାନାଁ ହୃ[।ସ କାଲରେ ଯବ ଣସି ମୁହ ବର୍‌ 
ପ୍ରବାହ୍ମମା ନାର୍‌ ମାନ 7 ନଞ୍ରିୟ୍‌ କର୍‌ସ ଇପାରରେ । 


(6) ଟସତ୍ତ ସମ୍ୟକ ରେ ଏ = ଏ ହୁଏ, ସେହୁ ସମୟକୁ ପରପଥର ' ସମସ”? (3) 
କୁଦ୍ଘାସାଏ । 
_ ], 
ଳେଣୁ ୩ = ¢ 
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ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ-ଚ୍‌ ମୃକୀଷ୍ଠ ସ୍ରେରଣ ୫୭୩ 


ଅଢଏବ [†, ¬ £, ଘରିପଥବର ସବାହ ଦ୍ବାସ ସମସ ବର ସଉ ମରା ପ ବାଦ 
ମାନା ଭାହ୍ନାର୍‌ ସବ୍ବାଧ୍ଵକ ମାନର ` .366 ' ବାପ ୀସ୍ଟ ଏକଡ଼ ଗକ୍ଟ୍ଵାଂଶ ହ୍ଦ ଏ ବସଦ୍ଧ୍‌ ସମସ୍ବଲୁ 
ପରି ମଥର ସମସ୍ବ 'ଙ୍କ କୁହାସାଏ | 


(୨) ସମ୍କ୍ାଙ୍କ ୬ର ଵଭ୍‌ନ୍ନ ମାନ ପାଇଁ ୮. - ୫ ପରପଥବର ସ୍ରବାଦ୍ମମାନା 
ବଯଉଁ ଦ୍ବାରରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଚାହ୍ରା ଗ୍ରାଫ୍‌ ସାହ୍ରାଯଂଚର ଚନ୍ନ ନଂ 18. 15ବର ପ ବର୍ଖିତ 
ବହ୍ଧ ଇଅଛୁ । ମ୍‌ ଷ୍କ ଦ୍ର ହେଲେ 
ପ୍‌ ବାହ୍ରମାନ୍ଧ। ଚରଘାରାର୍କୀ ୮୭ 
ସ୍ତ୍ଵବବର ଖୁବ, ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ 
ପାଏ କନ୍ତୁ › ବଡ଼ବହ୍ଲଲେ ୮ 
ପବାହ୍ରମଭ ନାଁର ଦ୍ବାସ୍ବ ମନୁର 
ହୁଏ | ସାଧାରଣଇଃ ବ୍ୟାବେସ୍‌ 7 
ବଚ୍ଛିନ୍ଧ କଣବାବବବଲ ଘଣ୍‌- 
ପଥର ଗବ ମଧରେ ବାସ୍ତୁ 
ଫାଙ୍କ ଚସାଗୁ ଖୁବ ଏକ 
ଉଚ୍ଚ 9 ବଗ୍ଧ ଅନ୍ତଭ୍ଲଂ କ୍ତ (ଚନ ଳଂ 18-15) 


ହୁଏ ଓ ନ £ (=» ର ମାନ ଖବଠ୍‌ କମ୍‌ ବହ୍ଲାଇସାଏ । ଚଉଣୁ ପ ବାହ୍ୁମ୍ବାନ୍ନା ବ୍ଦ 


ହା ଭାହାାର ହୃ।ସର ହାର୍‌ ପବ ହମାନା ବୃବ୍ିର ହାରଠାରୁ ଖ ବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ 
ସେଥ୍ଵପାଇଁ ପ, ବା ହ୍ୁମ୍ନାନ୍ଧୀ ବଚ୍ଛି ନ୍ନ ବହ୍ରେବାଚବବଲ ସସତ୍‌ ବ: ଚା: ବ: ବଚଘ  ଭ୍ଇ ¦ ହୃୂଏ ଭାହା 
ପ ବାହୁମାନୀ ଆରମ୍ଭ ବବବଲ ଚଣ,ରିକ ବ: ଗ୍‌ : ବ` ଠାରୁ ଖ୍ବୁ ଅଧ୍କ ବହୋଇଥ'ଏ | 


ଉଦାଦ୍ବରଣ (୧) :--ନଗଣ୍ଯ ଆଭ୍ୟନୁସୀଣ ବଗ୍ଧ ଓ ଯ ବତ୍‌ଲ୍‌ ₹ ବ: ରୂ ବ: 
ବଣିଷ୍ଣ୍‌ ଟଗାଵଏ ବ୍ଯ।ବ୫ସ୍‌ାଲୁ ଯ ବହ୍ଧନସୀ ବପ,ରକତ୍ଵ ଓ 2 ଓମ୍‌ ବଗ୍‌ଧ ବଣିଷ୍ଣୂ ଚଗାହଏ 
ଲୁ ଣ୍ତଲୀ ସହ୍ଦ୍‌ଭ ସଂଯୁ ସ୍ତ କବଲ ପର୍‌ଷଥରେ ପ୍ର,ବାହ୍ରମାମ୍ବା ସଙ୍ବା।ଧ୍ଵକ ପ ବାହ୍ୁମାନ୍ରୀର୍‌ 
ଅବର୍ଭ କ ବହ୍ଘବା ପାଲି ବକବତ ସମୟ ଲାଗିବ ¢? 


ପ୍ର ବାହମାନ୍ଦରାର୍‌ ସର୍ବାଧ୍ବଳ ମାନ 


_£;_2 + 
¬=? = 1ଏକ୍ଷ ସ୍ବର 
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୫୭୪ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍‌ ମୂଳ ବଞ୍ଞନ 


ମଟନକର ସଙ୍କାଧ୍ବକ ପବାହ୍ରମଂ ନାର୍‌ ଅବକ୍ଞିକ ଅଥାତ୍ଭ 0“5 ଏଥ ସ୍ବର ପ ବାହନ 
ପାଇଁ ସମସ୍ତ = £ ବସବିକଣ୍ଡ 


/ =7/ 6 (1 ¬ ¿¢ ) 
ଓ ୭ 
କିମ୍ବା 1 - $ = € ' 
କିମ୍ପା $ = 6ˆ ° = ` 
€ 
କିମା 6' = 2 
କିମା! ¿=10,2 = 2‹3026 × 108, ୦2 


=2.3026 × .30103 
= .69 ସେବକଣ୍ଡ (ଉଦ୍ଧର) 


ଉଦାଢ୍ର ରଣ (୨) :-_ଗୋଝୁଏ ଯନ୍‌ଦରେ 300 ମିଲ୍‌ ଏ. ସର୍‌ ପୂବ (ହୁ ପ୍‌ ବାହୁଢ 
ହେଲେ ତାହ୍ଵା କାର୍ୟା କରେ । ଏହ୍ନ ସନ୍କ୍ଵର୍‌ ଲୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ବଗ୍‌ାଧ 10 ଓମ୍‌ ଓ ବପ ର୍‌କଦ୍ସ 
ଯ ବହ୍ନସ୍ଦା । ସନ୍ବ୍ଵ ସବ୍ରୁଡ 6 ବସ୍ତ୍ବଲ୍‌ଃର୍‌ ଏକ ବ୍ଯାବଵସ୍‌ ପ,ସ୍ଠଗ କରେ ଚଳଚଢ ସମସ୍ତ 
ମବର ଭାହ' କାର୍ଯ କର୍ବ † 
୮ _ 26 ˆ „ନ୍ଦ 
ସବଂଧକ ଯପ,ବାହୁମ ଛା = £ ” 125" 6 ଏମ ସ୍ର, 
ମନେକର £ ଗମ୍ଭବକଣ୍ଡ ପରର ସନ୍କ୍ଵଛି କାର୍ୟା କଚର୍‌ । 
30) ମିଲଏନିସୂର = .3 ଏମି ୟର, 
= ‡ 
7=7, (1-6€ ` ) 
1 ୦ ¢ 
,‰ '୨=:6 (1 - 6 2 ') 


କିମା 3 = (1 ¬ 66 ') 
ଛମ୍ବା। $ = 65 6 ' = ¿6 
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ବିଦ୍ଯ୍ଯୁଭ୍‌ ଚ୍‌ ମ୍ବକୀସ୍କ୍‌ ବିଲ୍‌ଵି ୬୭୫ 
କିମ୍ପା ¿° * == 2 
କିମୃ। 5£ = 10୮‹2= 2.3026)< 108 ୨୦ 
= 2.3026 × ‹30103 = .69 
`„ ¿= ]38 ବସବକଣ୍ଠ (ଉ୍ଵର) 


1824 ଧାରକତ୍‌ © ବରୋଧଯୁ କ୍ର ପରିପଥେେ ଗ୍ଭର୍କର ବୂର୍ଶ୍ଂ ଓ ଦ୍ରାସ 
(ଧାରିଢୀର ଚାଳୀ ବରଣ 3 ବସର୍କନ) (୦£୦୪୮୯୮ &0ଓ 06୫୩ £ 


୮93୮ € 10 8 ୦ = †\ ୦116(11-5-6127 1098 600 0156) 9†- 
210୮ ୦ 8 ୯୦୮୦୯€୮୩$୧୮) : 


ମଚନକର ବଗାଛ୍ମଏ ସରଲ ପ,ବାହ୍ନ ମତ୍ତପଥରେ (ଚନ୍ଧ ଜଂ 18.16) ବଗାବଏ 
ଧାରନ (ଧାରକଭୁ = €`), ବଗାଝଏ ବର୍ଧ ହ୍‌, ଗୋଝଏ ବ୍ଯାବ୫ସା (€: ରୂ: ବ: = 7) 
ଓ ବଗାଶି ଏ ଗୁବ୍ର 7 ଗଣଣୀଭ୍ବକ୍ତ । 


ଗୁବ 7୯ଲୁ ୩ ସହଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଜକ ଘଯ 
କବଲ ଧାରିନଝି ଗୂଜଇ ହୁଏ ଓ ୬ --୯୪୪୮୮୬/୮୨୨୧୮  " † 


ସଦ୍ଧ୍ୁଇ ସଂୟରଲକ୍ତ କଚଲେ ଚାହ୍ରୀ 

ବସର୍ଜିଭ ହୁଏ । ଧା ଶନଡ଼ଲୁ 

ବ୍ୟାଚଵସୀ ସଦ୍ଭ ସଂଯୁ କ୍ତ କରବା 

ମାବନ୍ତ ଭାଜ୍ନା ଉଚ୍ରଷଣାସ୍ଭ ପୁଞ୍ି- € 

ମାନ୍ଧୀଚର୍‌ ଗ୍ଭଜର ହୁଏ ନାହି କମ୍ପା 

ବ୍ୟାବଵସ୍ୀଲୁ ବଚ୍ଛିଂନ୍ମ କର୍୍‌ବ ମାନେ (ଚନ ଜଂ 18.16) 

ଉାହ୍ଘା ଜତ୍ୁକ୍ଷଣାଭ୍ର ସମ୍ପ୍‌୍‌ୱ୍ ବସର୍କିର ହୁଏ ନା ଵି, ସେଥ୍ଵପାରି କଚ ସମସ୍ତ ଲଚଗ, ସଦ୍ଦ 
ଏଣ୍ଞ ସମସ୍କ୍‌ ଏକ ବସବକଣ୍ତର ଏକ ଷ୍‌ ଦ୍ରାଂଶ ମାନତ । 


(1) ୦ - ? ପରିପଥରେ ସ୍‌ଙ୍କର ବୃର୍ଷ' (ଧାରିଢ଼ର ଗାର୍କୀକରଣ) :-- 
ଧାରମ୍ଚ ମଧ୍ଚର ସରଲ ପ୍ରବାହ (୮୦. ୦୬ ପ୍ରଚାହ୍ରଭ ବହ୍ନାଇଗ ଚର ନାହି । ଉଉଧ୍ୟ 
ଚିସଚଉବବଚଲ ଧର ନଲ୍କୁ ବ୍ୟାଚ୫ଃସୀ ସଦର ସଂଯୁ କ୍ତ କଗର୍‌ସାଏ, (ଚନ ନଂ 18‹16) 
ବସେବଇବିବଦିଲ ଧୀରିନ୍ନର୍‌ ଦୂଇ ଫଳକ ମଧ୍ଷଟର ଏକ ବୃ. ରୁ. ବ, ପ୍ରଯୁ କ୍ର ହୁଏ ଓ ଏହ୍ବା 
ସଲବର ଧାରିମ୍ବର ଫଲକ ୫ବଚମ୍ଭ ଗୁର୍ଜିଭ ହୃଏ । ବ ।ଚ୫ସ୍ଵା ଧାରନ୍ଧର ଫଲକକୁ ଅଧ୍ବକରୁ 
ଅଧ୍ଵକ ଗ୍ଭଜ ବବଲୁ ଚରଞ୍ଜ୍ା କଚର୍‌ କିନ୍ତୁ ଧାରନ୍ଧର୍‌ ଫଲକ କିନ୍ଥି ଗ୍ଟର୍କ ଗ୍ରହ୍ମଣ କର୍‌କା 
ମାବନ୍ଧ ଭାହ୍ନାର୍‌ ଫଳକଦ୍ଦୟ୍ଟ୍‌ ମଧ୍ଯଚର ବ“ଂ୭୫ସ୍ଵୀର୍‌ ବ- ଗ୍ଲ ବର୍‌ ବପସ୍ବଢ ଜ୍ଦାଗବର୍‌ ଏକ 
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୫୨୬୭ ବଦ୍ଦ୍ୀତ୍‌ ଓ ଚ, ମକ ବିଜ୍ଞାନ 
ନାଗ୍ଲଥ ବର କାର୍ଯ କରେ ଓ ଢାହ୍ନା ବ୍ୟାଵେସ୍‌ରୁ ଆସ୍ଟୁଥବବା ଗ୍ବଜଲୁ ବାଧାକ୍ଦଏ ; ଭୁ 
ସଲକର ଗଜ ବହବାର ହାର୍‌ ହୁ |ସ ପାଏ | 


ବ୍ୟାବଂସ୍‌ ସଂଯୁ କ୍ର ଦହ୍ଲ୍‌ଦାର ¿ ସମବେବକଣ୍ଡ ପଦର ଧୀ ରନ୍ଧ ର୍ରହ୍ମଣ କଶ୍ଥ୍ବବା ଗ୍ୁର୍ଜର 
ଘର୍ମାଣ ନୂ । ଏହ୍ନ ଗ୍ଟଜ ସୋଗୁ ଧାରନ୍ତର୍‌ ଦୂଇ ଫଲକ ମଧୟଚର୍‌ ଉଭ୍‌ବ ବଉବାନ୍ତର୍‌ 


ହଲ ଓ ଏଜ୍ଧ୍‌ ବଉବାନ୍ରର୍‌ ବ୍ୟାବଵସ୍ଵ ବଂ ଗ୍ଟଂ ବର୍‌ ଦରପସ୍ବାତ କଗର କାଯ୍ୟ କବର୍‌ | 


ଗ୍ଭଜ ପ୍ରକାହ୍ନ ବବଝଲ ପରିପଥଟର ଏକ ବଦ୍ଧ୍ୟତ୍‌ ପ୍ରବାହ୍ନ ଗ୍ରବାହ୍ରଡ ହୂଏ । ମନେକର ¢ 
ସମ୍ବୟ୍୍‌ଚର ଏହ୍ଜ ପ୍ରକାହମାନା == ] 


କେଣୁ ପର୍ପଥର କାସ "କାରା ବ, ଗୃ, ଦ. = ^ - ନ 
ଏମ୍‌ଙ୍କ ସନ ପବସୋଗ କର୍‌ 77 - ୟୁ=8୮ = 8୩୦ 
” 


୮. ଜୟ] 


ଉପରର କ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣରୁ ଦୁଇପାଶ୍ଚ୍‌ କୁ ୦ ଦ୍ବାରା ଗୁଣଳ କର 
#୦- ୦ = ୦୫୩୮ 


_ 70 ` 5୧/ 
କମା ;? ୦ - 6 = ଠନ 


ଉ୍ଦରୋକ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣର ଜ୍ରଉୟ୍ଟ୍‌ ପାଣ୍‌( ଲୁ ସମ୍ଧାକଲଳ କଣି 


ଠ 
±62 = ୯ (1. 1. 6£ ; [,', £ ସମୟରେ ଚାର୍ଜ = ଠ୍‌ ଏବଂ 
0 © ସେବଇବବଦଲ £ = 0) ଗୂର୍ଜ = 0] 
ଠୂ ¿ 
କିମ୍ବା ¬ [168 (7: ¬ ଯୁ) 


{§ © 
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ବଦ୍ୟୁଚ୍‌ -ଚ୍‌ ମ୍ବଳୀୟ ବ୍ରଣ ୫୭୭ 


- ୨୦-ଠୂ ୮ 
| --1 = =¬ 
ଜ୍ଞିମ୍ଭ ୦£ୁ ‹ 76 ` = ହ୍‌ 
#୦-୦ ¿£ 
ଶା ନ ଣି 
_ £ 
କିମ୍ପା ମ୍‌ ` ଠା«୍‌ 
ମଚିଳଳର୍‌ ଗୂର୍ଜର ସଟୋଇ ମାନ = ଠୂ,; .'‹ 7୦ = 
. ଠ= = ¿ - ୪୮ 
3 ୧ 
କିମ୍ବା ଠୁଂଠୂ,କ(156 ଠାପ ... -. ` (18.31) 


(୭) ଉପରୋକ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଚୟ ପଶ୍ଷଥରର ଗ୍ଭର୍କ ଚରାଘାରାର୍କୀ 
ସ୍ତ୍ରବରର କ୍ୃକ୍କ ଯାଏ । ସମ୍ମୟ୍ଟ  ନ୍ଚମ ରୃୂଜ୍ଞ ପାଇବଲ ସମ୍ମୀକରଣର ଚରଘାଭାର୍ଜୀ ପଦ 
ନବମ ହୁ ଥାସ୍ବ ପାଏ ଓ ପଶ୍‌ବଣଷରେ ଭାହ୍ଵା ଚଲ୍ବପ ପା ଏ ଏବଂ ବସଚରଚବବଳଳେ ଗ୍ଭର୍ଜର୍‌ 
ପର୍‌ମୀଣ ସଙ୍ବାଧ୍ଵକ (୦୦ ହୁଏ । 


(୬) ସେଣି (ସମସ୍‌) ¿ର ମାନ ପାଲିଠୀନ୍‌ = 1 ହୁଏ ସେହ ସମସୁଲୁ ପର୍‌ପଥର 
¿ 
ସମୟ୍୍‌୍କ? (3) କୃହାସାଏ | ,, ମ୍‌ = ୦ନ୍‌ ଏବଂ ୦ =୦⁄( 1-6€ ୦») 


ଯେଢଭେବବଚଲ ¢ =, ଳା 11 =.632୦ 


ଢେଣୁ © ¬ ¥ ` ପର୍ଷଥବର ଗ୍ବର୍ଜ ବ୍ୃବ ଯାଇ ବାବବବଲ ବଯଉି ସମମସ୍ଟରେ 
ଧାର୍ନର ଗୂଳ ଭାହାର୍‌ ଅଛୁମ ସବବାକ ମାନର 63 % ହୃଏ, ସେହ୍ର ସମ୍ଭସ୍ତଲୁ ପର୍‌ପଷଥର 
' ସ୍ପମସ୍ଟ୍ାଙ୍କ ” ( 1 1୮1୧ ୦୦୮5୫୪୫୮୯) କୁହୁାସ,ଏ | 
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୫୭୮ ବଦ୍ଭ୍ଜ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 


(୯) © - [\ ପର୍ପଥରେ ^ ( = ୦[\ )ର ବଭ୍ନ୍ନ ମାନ ପାଲି ସମୟ £ର ବୃଳ 
ସଙ୍ଗେ ଗଜ ଯୂ ଯେପର୍‌ ସ୍ତ୍ରବ ଧର 
ବୃକକ ପାଏ, ଇାହ୍ରା ଚନ୍ନ 
ନଂ 18‹17ରେ ଗ୍ରାଦ୍ଦ଼ାଗ୍‌ 
ପ୍ରଦର୍ଗିଜକ ହ୍ଲୋଇଅଛୁ । ବକୌଣସି 
ଦର୍‌ ଧାରନା ପାଇଁ ^ କମ୍‌ ବହୁବଲ 
ଅଥାଭୂ ବଗ୍୍‌ଧ ୮ କମ୍‌ ହ୍ଲେବଲ 
ଧାର୍ତନ୍ନଃ ଶୀଘ, ଚାହ୍ରାର ଅନ୍ତମ 
ସବ୍ବାଧ୍ଵବକ ମାନ ହାସଲ କରେ 


୦ ¬ > ¢ ଏବଂ ^ ଅଧକ ହେବଲ (୮୧ ଅଧକ) 
(୭ ନଂ 19.17) ଭାହ୍ରା ଧୀରେ ଧୀ ଵର ସବଧ୍ଵକ 
ଗ୍ଟଜ ହ୍ରାସଲ କରେ । 


(0) ଚାର୍କ ବୃର୍ଷ'ର ଦାର (8 4୧ ୦£ 8୮୦୧୮୯୮) ୦£ ୦1୫1 86) :- ¬ 
ସମ୍ମୀକରଣ 18. 31 ସାହୁ ଯ୍ଯରେ ବସବକୀ ଣସି ସମୟ ¿ବର ଗୃଜ ଭୂଳିର ହାର ଅଥ ଭୁ 
ଗ୍ଭଜକାର୍ସ୍‌ ପ୍ରଦାହ 


ବ୍‌ ମା 
£ _ _ £ 
= ହୁଂ 1‹ _= 7¿6& ` ଠୀଂ ର (18.32) 


୩0 7 
ନବିଲ ¢ = 0,¬< = ¬= = 
ସେଚ ¿=0, 7 = 7 ¿ 


`. ସ୍ରାରଞ୍ଜିକ ଗଜ କାସ୍‌ ପବାହ = 7¿ 


(2) ୦-ହ( ପରିପଥରେ ଗୂର୍କର ଦ୍‌ ,|ସ (ଧାର୍କ ଚର କସର୍ଢନ) 
(106667 ` ୦£ ୦୮&†£€ 11) 5 © - ହ୍‌ ¢1୮0110- [9156])9† 9 € ୦ 3 ୦୮ - 
ଓ€05€7) :-_ ¬ 
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ବଦ୍ୟୁଚ ଓ ଚ ମୂକୀସୃ ବସର ଣ ୫୭୪୯ 


୦ - ୮ ପର୍ପଥଚର (ଚନ ନଂ 18.16) ଧାଲନନ ସୃକଂ ବହୁବା ଘରରେ ସଦ 
ଗ୍ଭବ [କ୍କ £ ସନ୍ବ୍ବଭ ସଯୁ କ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ, ଚାହ୍ରାବହ୍ନଲେ ଧୀରନ୍ନଃ ବ୍ୟାଵେସ୍ଵଠାରୁ ବର ଲ୍ଲ 
ବ୍ରଗ୍‌ଧ ୮\ ମଧବଦଇ ବସର ଢ ବହୁବ | ଏ ବନର 


`,` 7; = ୦ 
ଆ 
କମା 8: ୦ = _୦ 


ଉପବଗ୍ଵକ୍ତ ସମୀକରଣର ଜ୍୍‌ଉୟ୍ଟ୍‌ ପାଶ୍ଵି.ଲୁ ସମାକଲନ କିଣି 
ଲି ¢ == 
108, ନୂ ୦୮ " 4› [ 4 = ସମାକଲନ ଧ ବାର ] 
ବସଚଇବବବଲ £ = 0, ୦ = ୦୬୭, ® 4. 5108 


କମ୍ବା ୦ ୦୦୯୭ ୦୯୫୮ ଜଚ (1833) 


(8) ଉପରୋକ୍ତ ସ୍୍‌ନ୍ଧରୁ ଜଣାସାଏ ଚସ ପର୍ଷଥରର ଗ୍ଭଳି ଚରଘାରାର୍କୀ 

(358{1୦10€୮0£18117) ସ୍ବଚର୍‌ ହୁ ,ସ ପାଏ | ଚସଚଳଚି ବବିଲ £ = 0, ୦= ଠୁଂ 
¿ 

ଏବଂ ଚଝସବଇବିବଲ ¢ = ୭ ଠୁ = 0 ; କିନ୍ତ କାର୍ୟାଇଃ ଅଲ ସ୍ରମ୍ଭସ୍ତ ପରେ ଗ୍ଭଜ ଶ୍ଚନ୍ଯ 
ହ୍ଲୋଇସାଏ । 

(୪) ସମସ୍ଟାଙ୍କ (1170€ ୦୦୮୫(୯୫୮୪) ¿ --ସମୟ ଅର୍‌ ଚସଭି ମାଳ ପି 
୦୮୪ 1 ହୁଏ ବସଦ୍ଧ ସମ୍ଭୟ୍ଟଲ୍ତୁ ପଛ୍‌ପଥର ସମସ୍ଟାଙ୍କ (3) କୁଦ୍ଘାଯାଏ । 

^ = ୦ ୮୍‌ 


=5:£ 
ସୂଚରାଂ ଚସଚଭେବବଦଲ ¢=4 , 6 = ଠୁ,୧ ୨= ୦6 ! =© 
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୬୮୭ ବଦ୍ୟୁଭ, ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞନ 
ଚେଣ୍ତ ୦୮ ପଣ୍ଵଷଥଚର ସେଭ୍‌ ସମସ୍କରେ ଗ୍ଟଜ ହ୍ର କାସ ପାଇ ଭାହ୍ାର୍‌ 
1 
ସବର୍ବା।ଧ୍ଵକ ମାନର € ଅଂଶରେ ପରିଣଭ ହୁଏ, ସେହ୍ନ ସମ୍ବୟ୍କ୍ତୁ ପର୍ଷଥର 'ସ ମୟୂା୍କ ? 
ଲ୍ଦ୍ଵାଯାଏ । 


(୦ ୦ - £ ପର୍ଷଥଚର୍‌ 
4(= ୦ହ୍‌)ର ବଭ୍ନା ମଂନ ପାର୍‌ 
ସମସ୍‌ £ ବୃର୍କଂ ସଙ୍ଗେ ଗୂଭର୍ଜ ୦ 
ସେପର୍‌ ସ୍ବବରେ ହ ,|ସ ପାଏ, 
ଢାହା ଚନ୍ଧ ନଂ 18.18ଚର୍‌ 
ଗ୍ରାଫ୍‌ଦା ର୍‌ା ପ୍ରଦର୍ଗଭ ହ୍ଲୋଇଅଛୁ । 
ଦଶ୍ଵ ଧାରନ୍ନ ପାଇଁ ଥର ମାନ ଜମ୍‌ 
ହ୍ଲେଲେ (ହ୍‌ କମ୍‌) ଗକ ଶୀଘ୍ର 
ବିସଜିଭ ହୁଏ ଓ ୬ର୍‌ ମାନ ଅଧ୍ଵକ 
(ଚନ୍ଧ ନଂ 18.18) (?\ ଅଧକ) _ ହେବେ ଗଜ ଧୀବର 
ଧୀରେ ବ ଏଜି ହୁଏ । 


୦ ¬= † 


(ଓ) ଗ୍ଲର୍ଵ ଦ୍ଵାସର ଦ୍ରାର :-ଗ୍ଟର୍ଜ ହ୍ାସ୍ବ ପାଇଦାବେଲେ ସମ୍ଭୀକରଣ 
18.33 ଦ଼ାର୍‌ 


ମ୍ବ କ ବସର୍ଜନକାସ୍ଵୀ ପ,ବାହ=¬ ]¿ 


ସୂଇଗ୍ଵଂ ସବ୍ଗାଧ୍ବକ ପବାହ୍ରଦବାଗ୍‌ ଗ୍ଭଜ ଓ ବସଜିଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହ୍ଜ ପବାହ୍ର 
ଚରପାଭାଙ୍କୀ ଦ୍ଵବରେ ହ୍ବ।ସ ଯାଏ । ˆ 


09201126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଂଧ@ ଠ161.00୦୮ 


ବଦ୍ୟୁଉ-ଚ୍ହ ମ୍ବଗ୍ଲସ୍ଟ୍‌ ଚସ୍ତରଣ ୫୮ 


ଉଦାଦରଣ (1) :-¬ଚଗ ୫ଏ ୦- 9 ପର୍ଷଥବର୍‌ ଧାରକଭୁ ୦=20 
ମାଇଚଝା ଫାର୍ଡ୍‌, ଚରା୍‌ଧ £ = 1000 ଓମ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଚଃସୀର ବ: ଗୃ: ଦବ: 7 = 100 
ଦତ୍ସ୍ଵଲ ୫ । ଏହ୍ନ ପର୍‌ପଥର ୯୮) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ବାହ୍ରମୀନ୍ଧା (11) ସମ୍ଭୟାଙ୍କ (୬) (111) 
ପ୍ରବା ହ୍ଵ ମାନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ ବହବବାର୍‌ ୬ ସମ୍ଭୟ ପରର ପ୍ରବାହ୍ନମାନା। ଏବଂ (1୪) 0“01 ଚମ୍ରକେଣ୍ଡ 
ପଦର୍‌ ଗ୍ଭର୍ଜର୍‌ ମାନ ନଷ୍ଦରିସ୍କ କର । 


, 77_ 0 
(1) ପ୍ବାହମାନା 1 = 7 ¬ ଠନ୍‌ 
ବସବକଳଦିବଚଲ ¿== 0, ଯୁ = 0 


¬ _77 _100 _. 
- ପୁର୍‌ମ କ ପବାହମାନା 7 = \ ¬ 1000 1 ଏମି କ୍ଟ୍ଵର୍‌ 

(11) ସମସ ଙ୍କ ^ = ୦ହ୍‌ == 20 × 10 ° ଫାଗ୍ଡ଼ × 1000 

= 2 × 10 ˆ 3 = .02 ୧ସବକଣ୍ | 


[4 £ 
_-6୍ଘ _ ୦ ୦ _ 5୦ ବ୍‌ ଠା(୍‌ 
25 1" 0 8 ° ° 
=°” ? =`2 = 2ˆ218 = 0368 ଏହିସୁର 
('.' £= ୦2) 


2 
୭ ଯ-ୟ, (156 1580 (1-6 ୩] 
= 100 × 20 × 10-° (1 _ ¿¢ ¬ 2) 


=2× 10-*{ 1 _ !. ]=2×10-*{1- ଏ ` 
+/ € „2718 
= :00079 କୁଲ୍ମ୍‌ ¦ 
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!୮`/ ନୟନୁ ଓ ରା ମ୍ଳକ ବିଜ୍ଞିନି 


ଉଦାଦ୍‌ ରଣ (2) ; _-5 ମାଇବନ୍ୀ-ସଂାଗ୍ଡ଼୍‌ ଧାରକତୃବଣି"୍ ଚଗାଵିଏ ଗଳିତ 
ଧୀରିମ୍ ଚଗୋଵିଏ ଉଚ୍ଚମ୍ଭାନ ବଗ୍ଵ୍‌ଧ ସଦ୍ଭ ସଂଯୁ କ୍ତ ବହହ଼ବ୍ାର 10 ବସବଳଣ୍ଡ ପବର 
ଢାହାର ଗୃଜ ପୁସଂ ମାନର 50 "¢ ହୁଏ | ଧାଶନ୍ ସହୁଡ ସଂଯୁ କୁ ବହୁାଇଥିବା ବର୍ଧର 
ମାନ ଜଣ୍ଦ୍ରିୟୂ କର । 


ଏଠାଚର = §* › 
£ = 10 ବମସକେଣ, 
୦ =5 × 10 ˆ ° ଫାଗ୍ଡ଼୍‌ 
£ 
,„ ଠ୦=୦ୁଃଃ୫ ୯୪ 
କମ୍ପ ଫି ୬ ୦୯ 
ଆ 10 _“ 
କମ୍ପ 4 = & € » 10 ¬ ଓ 14୧ 
୦ ୭ ୩୩ 
୫ 


2×106 
କିମ | 169. 2 = = =` ¬" - _ 
ମ୍ଫା 109 7 


କମୁ। 2,303 × 108, ¢2 = ୫ 


` ୦ = 2‹9 × 106 ଓମ୍‌ | (ଉଭ୍ର) 
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ବଦ୍ୟ୍ଯୀତ ର୍‌ ମ୍ପକୀସ୍କ ବସ୍ତରଣ ୫୮୬ 


18.25 ସରବତ, ଧାରକଚ ଓ ବରାଧଯୁ କୃ ପରପଥ (., ୦ 8୩4 ?\ 
® 


ବରକୀଣସି ପରପଥବର ଗପ୍ତର୍‌କତ୍ସ 1୬, ଧାରକତ୍ବ ୦, ବଗ୍‌ଧ ୮ (ଚନ 
ଳଂ 18,19) ଓ ବ: : ଚୂ: ବଂ 7 (ବାବ୫ସ) ଶଣ୍ରୁଣାଭ୍କକ୍ତ ହୋଇଥ୍ବଲେ ସେଥ୍ରରର୍‌ ପ୍ରବାହ 
ଯେପରି ସ୍ନାବଚର୍‌ ବୂଝି ବା ହ୍ର।ସ ପାଏ, ଭାଦ୍ଵା ନମ୍ପ୍୍‌ବର୍‌ ଆଲ୍ବେଛଡ ବହବ ଇଚ୍ । 


(1) 1,, ୦ 800 ହ୍‌ ପରିପଥରେ ପ୍ରବାଦ୍ର ମାଡ଼ା ବୂର୍ଵଂ (୦ ୮୦ ୧୮୯୮ 
୦£ ୦01୮୮€୮୯ 10 1., ୦ &04 [¢ ୦1୮୦010) : - 


ବଗ ଵିଏ 1., © ଓ । 
ପରପଥବର ବ୍ଯାବ୍ସୀ (5: ଚୂ: ବ: 
=) ପପୁ କୁ ବହୁବଲ, ବକୀଣସି 
ସମ୍ବସ୍ତରର୍‌ ଭାହ୍ରାର ଵ: ଗଡ ବ: ର 
ସମ୍ଭୀକରଣ ନମ୍ବଲ୍‌ଖିଡ ଘ୍ଵବରେ 
ରେଖାସାଏ -- 


୩୮ + £ + ୦ 
1 ର + £ ୮ + © - [/ 
`ˆ (18.34) (୭ନା ଜଂ 18,19) 
୯. 
କମ୍ପ 1, 7୦ + & 4୦ +0 = 8 
ମି 55 ) 
(' : ୨ 


ଉପବଗ୍ଵଲ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣଲୁ ସମ୍ବ ଧାନ କଲି ପଥବମ୍ଭ ଯୁ ର୍‌ ମାନ ଓ ଇ.ଦ୍ଧୁ ପବର 
ପର ବାହୁମ୍ବାନ୍ଧା † ର୍‌ ମାନ ନଞ୍ଥ୍ରିସ୍୍‌ କରବାଲୁ ହେବ । 


` 20 = 5! 
ମବିନକର 25 ଏବଂ 1.୦ 
୧'୦ „ ୨, 7୦ 
ରା ୩୦ 


ଳି 6୦ 7 ଛୁ ହି 
କମ୍ବା ୮ ୮୬୬. 713+ £ ୧ ୮ ] ˆ 0 (18. 32) 


== /!? 


+ £ = ୮ 
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୫¬`ଏ ବଦ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳ୍‌କ ବିଜ୍ଞିନ 
† 
ମଚଳକର ×= ଠି ¬ ଙ୍ୁୁ ୮ 
,. 62 _ ୦ 6*± _ ୩°୦ 
` 7 5 ୩12 ` 6/° 


. %% +28⁄± +1±=0 ଉଜ (1836) 
ˆ 
‰[ 
ଧର୍ବାଯମାଉ = 6 
6× _ „ .‰ 62 _ 3 ,⁄୮ 
୬ ୭ ଏବଂ ୨” * 


ଏହୁ ମାନଲୁ ସମୀକରଣ 18.36 ଚର ବସାଇ 


6 ` 4 2/« 6 ୮ 418 ¢ = 0 
କିମ୍‌ା «^¬ 20« 4-1¡ ` = 0 
% = ¬ ୬ ± »/ 9! _ ]¿ 
% ର ଦୁଇ ମାଳ ଥିବାରୁ , ସମୀକର୍ଣର ସାଧାରଣ ସମାଧାନ 
9 _ [2 ଖାଲ 7 / ବୃ ୟୁ 1] ସ 
( - ୬+ ×/ 6* ¬ £')£ „ 96( ¬ / ¬ */ ୬" ¬ 1) 


×=ୌ 46 
9 ,„ ` (1837) 
ଏଠାଚର 4 ଓ 2 ଦୁଇଵଛ ଧ ବାଙ୍କ । 
* = ଠ- ୪୮ =୦¬ £ = ୦ - (;¿; 
(ଏଠାରରେ ୦. =ସୂର୍ଜର୍‌ ସ୍ରର୍ବା।ଧ୍ଵକ ମାନ) 
ଓ ମମ ୩ 
+ 56( ¬ 2 ¬ */୬ ¬ 1 £ (18,38) 


[4 
ଉପବରଗ୍‌କ୍ତ ସମ୍ଭୀକରଣ ସାହ୍ବାଯ୍ୟବର୍‌ ବର୍କୀ ଣସ୍ସି ସମ୍ବସ୍ବଟର୍‌ ଗ୍ଭ ଜର ମାଳ ନଥ୍ରସ୍ଠ 
କଣ୍ଣବୀଲୁ ବହବଲ ଥି ଓ ୬ ଧ ବାଙ୍କ ଦ୍ମ୍ବର୍‌ ମାନ ନର୍ଲୁପଣ କରବା ଆଵଶ୍ଯକ । 
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ବଦ୍ୟୁର୍‌- ଚ୍‌ ନ୍କୀୟ ବପ୍ତରଣ ୫୮୫ 
ସେଭେବେଲେ £ =0, ୟ = 0 


"% 0=006+ 4 + 2 

କମ 4 + 2 = _ 0„ ତ ଉଚ (1839 
ମୀକରଣ (18.38) ଲୁ ଅବକଲନ କଶ-- 

` (୪055, - / + ,/ 7 1.) 5 °” 5 + ^/ £! - 2 - 1.) 


_ / ୮ {¥ 
_8- ,/୪ %;୬( _ 8 ¬ ୪୮୬! ¬ 129) £ 
ଆ ( = ବି [=0 
„ ୦୬୬ ( - ୫+^/8* - £) + 5 ( - 8 - 3//* - 1୧) 
= ¬ (4 +2) + (4 ¬ 2), /£? _ ]¡* 
୬୦୭ +(4 ¬ 3),/୫# £ 
,; (4 = ୬) = - -୦‹ _ ° ଜଚ 18.40) 


4=- 91+-±-) 


ଏ ା ଇ 
ତ ୩ 
.୭୮ର ୬୦୮ "୬୮୩ 

¬ 201--775-598)6 ର ` 
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୫୮୬ ର୍ବଦ୍ଯୁଡ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ଳକ ବିଜ୍ଞନ 


ଖା ତ 7?° † 
ଆଣିଲଳ୍ ଚା 4 --1 : --ସେବରଇଦିବବଲ ୬୫ ୦୬ |£ ଅର୍ଥୀଭ୍ଭ 2୮8 > 


ଏ ୧ଷିନରେ ଗୂଜି ଯ ନବମ ବୃଳ୍ପାଇ ପର୍ଣେଷରେ ଭାହାର ଅନ୍ୁମ ସବାଧକ 
ମାନ ନୂ, ହାସଲ କବର । ଏହ୍ନା ଚନ୍ଧ ନଂ 18“20ରରେ ଗ୍ରାଫ୍‌ “ନ” ଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 
ହେଁ ଇ ଅଛୁ । 


ଆଣଳି୍‌ଚ 4 _-2 ଯେଦଉବବଲେ 2 = ] > ଅର୍ଥାଭ୍ଭ ଭୁ 47 = 


ଯେବଉବେବଲେ ଠି = ।, ଚସଚଭଚଦବଳଲ ସମ୍ଭୀକରଣ (18“42)ଛ଼ ଗ୍ଵର୍ବନପଚଡ଼; 
କାରଣ ଏ ବକ୍ଷନ୍ଚଚର ଦୁଇଛି ଗୁଣାଙ୍କ ଅସ୍ପୀମ ଢ୍ରୋଇସା ଏ । ଚଉଏ ୬୮ ୬2 1୯ ସମ୍ପର୍ଷ 
ଲ୍ରେପ ନ ପାଇ ଚସଚଉବେବଲ ଖୁବ୍‌ ଷ୍ଠ ଠ ମାନବଶିଷ୍ଣ (ମନେକର /) ହ୍ଲୋଇଥାଏ, 
୧ସେଚଉବବଳଲେ ସମ୍ମୀକରଣ (1^3 8) କ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଚାହା ବଗୂର କବ୍‌ସା ଛ୍‌ | 


ବଭଶିମାନ ଯୁ = ୦୭ + 5. ¿(¬ 2£+/14£ ¡ 950 ¬ ୬ ¬ /)){ 


୦୩ ଆଂ + 236 ¬ / ) 


କନୁ 6 = 1+ (+ [+ ଉାଥଉର = 1 -† ୮1[ 
ଏବ € "8 1 = 1 ¬ କକ ¬ , ...- = 1 -- /1[ 


(ˆ. /¦ ଖ୍ବ, ଞଦ ଓ ¦ ଲୁ ନଗଣ୍ଯ ଧର୍ସାଇପାଚରେ) 
... ©= @୭+¢ ` #{[ 40 +48 + 580 - 1) 
` ¢ ୪୮ (4 + ୬) +(& - 25)|¦ ] ର `... (18:43) 


=,+¢ ୧ 4,+ 4, ର `... (18.44) 


ଯେବଭବେବଲ ଓ) ଓ 32 ଅନ ଦୁଇଛ ଧ ବାର୍ଦ ଏବଂ 4,= (4 + ¦) ଓ 
23:2=(4 ¬ 23) 
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ବଦ୍ୟୁଉ ଓ ଚ୍ ମ୍ସରୀସ୍ତ୍‌ ପ୍ରେରଣ +*୮୭ 
୧ସଦିଭବବଲ £ = 0, ୟ =0 ,', ସମୀକରଣ ( 18‹.44) ସା ହାଯ।ରେ 


4, ୭୬55 ଠୂଂ 
== 7⁄4 ଥ୍ଂ ଲ୍ଲ = 0,.2୦ _ 
ପୂଜ଼ଣ୍ଣ 7 ନ ବିସଦବଭଦଦବଲ ¢ = 0, ଏ; 


ସମୀକରଣ (18. 44)ଲୁ ଅବକଲଳ କର 


୩୦ ._ _ £ ୬ ¬ 8 ) ¬. 
୦ = - 8¢ (4,+ 4,! + 4,6 
ଲିମ୍ଫା ବା 94, + 4: =£0¿¬- 43: 

। 3 = - ଯୁ, 


.4¡ ଓ 4,ର ଏହୁ ମାନ ସମୀକରଣ (18' 44) ଚର ବସାଇ 
ନ =©, +¢ (୦, -ଃ୦,) 


୦ ୦୩ କଚ ଉଜ (ଓ) 


ଏ କ୍ଷେନ୍ଫବର ଗ୍ଭର୍ଜର ବୃଦ୍ଧ ୭ଣଷସ୍ପନ୍ (0୨୫ଏ ୪୧୫୦ ନୁହଁ କ ଦୋଲଳନା 
(୦୫୯୩1୫୯୦୮୨) ଲୁବହୁଁ; ଏହା ଏକ ସଭିଅବସୁ (୦୮୮୯1°୭1) । ଚନ ନଂ 18.20ରେ 
ଗ୍ର ଫ୍‌ (୬) ଦ୍ବାଗ୍‌ ଏହ୍ଧୁ ସମ୍ମୀକର ଣ୍ଶି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବହ୍ବାଇଛ୍ଛ । 

୮; ହ୍‌ ର 

ଆଚଳ୍‌ଚ 4--3 :-- ୧ସବଉବଦବଲେ 9! < £* ଅର୍ଥାଭୁ ˆ ¡1 < 6 

ଏହ୍ନ ବସ୍ପର୍ଫଚ଼ ପୁବ ଦୁଇ ବଗ୍ଟ୍‌ସ୦ ରୁ ସମ୍ପ ଭନ୍ନ କାରଣ ଏଠାରେ 
(୬* ¬/?')ର୍‌ ମାଳ ବପୁକୁସକ ଓ ବଲସଣୁ */ ¿!££? ଏକ କା[ଲାଲକ ` (17008810677) . 
ରଂଣ୍ଜି । 

„¥ -10 = +¿/ ¬ 1 +» £ 2? = ‡ „7, 10 ¬ 9? 
ସ୍ସୁଡ୍ତରାଂ ସ୍ମମୀକରଣ (18.42) ଅନୁସ ସ୍ବୀ 


ଠୂଳାଠୂ ୩ ଓ 


- £ / . 77 £ - ୬୧୪ ` 7 ¥'/'[© - £ 
ମହ ` ୨ ¬) 1 


09)01126€0 0/ 5।୮।॥॥|8ାମ।‹ଂଧ@ ଠ161.0୦୮ 


୫୮୮ ବିଦୁଂତ୍‌ ୫ ଚ୍ଛ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞଂନ 


== (୧, [1- -/;¢¬ ୩ ତ 108 = ୬ଂ[ 


+ (811) */ 1¿* - 9 ] 


£ 
=ଠ୦,[1- ଥକ ୦୭ ( 4 ]:୬ = 22୮ ¿£ 6) | ୭ ଜା (18.46) 


୨୯୮୩ 


ଏବଂ {80 6 = 
]£ 


{ଏଠାରେ $10 ୫ =) ¢୦୫ 6 = ହା 
(8) ସମୀକରଣ (18.46)ରୂ ୧ଦଖାଯା ଏ ବସ ଏଠାବର ଗୃଜଂ ୦ ଢାହାର 
ଅନ୍ତ ଛି ରମ୍ମାନ ହାସଲ କର୍ବା 
ପୂୁବ୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାସୂନ୍ନନେ (୮ 
ମମ୍ବା ୧1”) ସ୍ଥିଂର୍‌ ଗ୍ଟଜଂ (୬ 
ଠାରୁ ଅଧ୍ବକ ଓ କମ୍‌ ହୁଏ ଅଥ ଭବ 
ଏଠାଚର ଗ୍ଟଜ ଦେୋଲନୀ 
(୦ :୦୯1180୦୮\¥') ଅବବ଼ | ଏହା 
ରିନା ନଂ 18‹20ରେ ଗାସ୍‌ (6) 
ଦ୍ବାରା ସ୍ରଦର୍ମଢ ଦହ ଇଚ୍ଛ । 
ଏଠାରେ ଚଦ ଲନର ବସ୍ତାର 


(ରନ ନଂ 1820) (&{)1[11:40€ ` £ 
"\712080100) ¬ - 
†¿ _©୬£ ]¢ ` × £ 


୨୭୬୩୬୮୭ ୦ ୩୮୮୬ “୮ 
ପରପଥଚରେ ସନ୍ଧ ଚରାଧର ମୀନ କମ୍‌ ବହାଇଥାଏ, ଡାଦ୍ଵାଦହ୍ରଚଲେ ଏହ୍ଗ ବସ୍ତାର 
ଧୀରରେ ଧୀରେ ଚଲ୍ଵପ ପାଏ, କରନ୍ତୁ ସନ୍ଦ ‡\ = ୦ ହୁଏ, ଭାହାହେଲେ ବ୍ର ଧ୍‌ ବାରକ 
ହୂଏ © ଏହ୍ନ ବକ୍ଷନ୍ରେ ଚଦାଲନ ସରଲ ଆବଣ୍ଠୀ ( 11221€ 11&୮700016) 
ବହ୍ର.ଇଥାଏ । ପ୍ରନଶ୍ଚ ଗ୍ଭଳ ର ଏହ୍ନ ବଦାଲଳ ସମ୍ଭୟ୍ତରେ ଢାହ୍ର ର୍‌ ସବୀଧ୍ଵକ ମ୍ବ ନ ଭ ହ୍ରାର୍‌ 
ନୁର ମାନ ୦୧ ଠାରୁ ଖ୍ବ୍‌ ଅଧ୍ବକ ବହ୍୍ାଇଯାଏ ଓ ଏହ୍ବନାଦ୍ଵାରା ପର୍‌ଷଥରର୍‌ ଥବା 
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ବଦ୍ୁଡ୍‌ ର୍‌ମ୍ବଙ୍କୀୟ ପ୍ରେରଣ ୫୮୯ 


ଧ୍ରାରିମ୍ୂ଼ର୍‌ ଫଲକର ଵଉବ (£୦୪୧୮୮୮9]) ଖ୍ବୁ ଉଚ୍ଚ ଦହହ୍ବାଇଯାଏ ଏବଂ ଫଲରେ 
ଧ ରିନର ବଚରାଧନ (1015016୧100) କାର୍ସ୩ କଟର୍‌ ନାହ୍ଥ । 


(2) ସବାଦମାଢା :- ` ¡,, ୦ ଓ £ ପରିପଥଟରେ ଗ୍ଟ୍‌ଳଂ ବୃଝ୍ଛଂ ଚବେବଲ 


ସେ ବର୍କୀଣସି ସମୟ୍ତ ରେ ଗ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ନା 7 ସମୀକରଣ (1 8.46) ସ ହୁ।ଯ୍ୟଚର୍‌ ନ୍ପସ୍ତ 
. କିରାସାଇପାଚର | 


= = =509. ® ` ୨8 ମମ ° 9 - 
505. 5 ° ¬; 6 ` £ ୦୦୭ (5/£! _ ¿£ _ 6) 


2. --// „- 
ଏ ଅମ „/ ୧ 8 ] ..ଜ ` (18:47) 


(୦0 ଦୋଲନ କାଲ (€/100 ୦£ ୦5୧୯118£୪100) ,-¬- ଚଦାଲନକ!ଲ 


ଯି 
କମ୍ବା ? = 71 773 ; ଯେଦଉବବେଲେ # = 0, 


7.୦ 41. 7' = 2#+9/ 7୦ 


ଏବଂ ଆବ଼ଛି (5୧୧୩୪୧୩୦୨)୩ = 2. 5" 
(2) [., ୦ ଓ ?. ପଚିପଥରେ ସିବାଦମାଢ଼ାର ଦ ,ସ 
(096687 ୦£‡ ୦ଧ୮୮୧୮୩୯ 11 [,, ୦ 800 ୦୮୯୩ : 


†,, ୦ ଓ ୮? ପର୍ପଥବର (ଚନ ନଂ 18‹19) ଗ୍ବ [୧କୁ 6 ବନ୍ଦ ରୁ ବଚ୍ଛ ନ୍କ 
କରି ୧ ବହ,ରେ ସଂଯୁ କୂ କରେ, ପରିଣତ ବ୍ୟାବଵଖସ୍ଵନ୍ନ ବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚହ୍ଧ ଇସାଏ ଓ ସସ୍ବ 
ବକ୍ଷନ୍ଚଟର ପରଷଥର ବଂ ଗ୍ହଅ ବଚ ସ୍ରମୀକରଣ ଯାହ୍ର' ହୂଏ, ଜାହା ନମ୍ବରରେ ଭ ଆଗଲ୍ବ । 


ମଲ +717 4 ଝୁ 
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+୧° ବଦ୍ୟୂତ୍ଭ ୫ ଚ୍ୃ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


7, + £ ୦ „ ଓ = 
କମ୍ପା 1, 7 + & ‰‰ + ୯ =0 


କମ୍ବା %ଇ +2652+୦ = =0 ଉଚ ଇଉ କଉ (18:48 
1 ୮ । 
ଚସଦଇଚବତଲ 25 = ମା 1£ ¬ ୮ 


ଜ୍ପଗଗେକ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣର୍‌ ସମ୍ବାଧ/ନ, ଅନୁଚଇୁଦ 18.25 (1) ଅନୁସାୟ୍ାୀ 
୮୭ 19, _;ୀ 7 .,ଃ 
୦=4 ¿€ˆ ୮୩୪୬ 1 £ „ 9 ¿ ୬- ¬, / 2" ](*/ 
(18.49) 
ବିସବଚ୍ଚିବଚଲ ¿= 0, ଯ = ଠ 
ଚିକଣ (4 4 2) = ଠୂଠ ©“. ଏ .„. ` (18.50) 
ପ୍ୂୁନଶ୍ତ ସ୍ତକାହ୍ତମାନାା 7 = ©= = 0 ଚସଭେବିବଚଲ ¿ = 0 


. 0 =4( - ୬¬-7/ ° - £) + 2( ¬ © ¬ ୭ 1¢) 
+ - (4 + 5) + (&-¬ 5) »/ ?- © 
¬ /'©°+ (4 ¬ 2)^/£? ¬ 12 


ମଠ 
4-2>)= ମି ...(18: 
. ( ¬ ୬ (18.51) 


କମୀକରଣ ( 8.49) © (18:50) ସାହାମସ୍ଯରେ 


==‡ ଘ((୮+ ହମ) 
4ଟ 8- ‡©.1- ମମ ୮ } 1. '- (18.52) 
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ବଦ “ଡ- ଦୃ ମୁଲାସ୍ ପ୍ରେରଣ ୫୯୧ 


4 © 2 ର୍‌ ଏକସ୍‌ ମାନ ସମୀକରଣ (18‹ 49)ରେ ବସ'ଇ 


ଘ=8୦,((1+ , 7 £)“ ୬ + „/¿' - 1୧୬)! 


/ ( = 8 = \/ £? = £ )£ 
+{1 - ୨» + ) ` ଜ (1853) 
^„/୬' - |£" ( 
ଆଚଲ୍‌ଚ 4 1 :- -ସେବଇଦବଲ ୬୬୫ > 
ଏ ବକ୍ଷନ୍ଧ ର୍‌ ଗ୍ସ୍‌କ ନ୍ଧବମ ହ୍ରାସପାଇ ପରଚଶଷରେ ଅନ୍ତିମମଶୂନ୍ୟ ମାନ ହ୍ରାସ୍ଲ 
କରର । ଗୃୂଜର ଏନ୍ଦୁ ବସର୍ଜନ ଚନ୍ଧ ନଂ 18.21 ଚର ଗ୍ରାଫ୍‌ (୩) ) ଦାସ୍‌ ପ୍ରଦର୍ମିଇ ବହାଇ 
ଅଛୁ । 


ଆଵଳିଲାବ 4 2 : ଚସେବଭଦବଲଳଲ ୬ = ¡| 


ବସଦଇଚବିବଲେ 29ିଂ = ]: ୨, ବସବଢେଦବେଳେ ସମୀକରଣ (18:53) ଚ ସାର/ପବତ; 
କରଣ ଏ ବକ୍ଷରେ ଦୁଇଚ଼ ଗୁଣାଙ୍କ ଅସୀମ ବହୋଇସାଏ, ଢେଣୁ ପୁର୍ବ ଅନୁଦର୍ରୁଦ ପଲ 
ଏ ବଞ୍ଷନ୍ନତର /2୍/୬୨-।୯ କ୍କ ଏକ ଷ୍ଷ ଦ୍ର ଗଣି ॥ ବଦେଚନା କର୍‌ ସମ୍ମୀକରଣ 
(18.49) ର ସମାଧାନ କର୍୍‌ଯାଇପାଚର ଓ ସ୍ପେ ବକ୍ଷନ୍ରେ 


୦=୦, ¢ ` (1 + ୬୦ ୩ (18.54) 


ଏଠାରେ ଗ୍ବର୍ଜର୍‌ ହ୍।ସ ୧ଶଷ-ସ୍ପନ୍ଦ (0680-2€60 ନୁବହିଁ କ ୭ଦାଳନୀ 
(୦୯୩15୦୮୩) ଲୁହେଁ ଓ ଚାହା ଲୁ ସଭିଂ ଅସୁ (୦ମ୩ଧ୯୩)) କୁହାଯାଏ | ଗ୍ଳର 
ଏହ୍ୁପ୍ତକାର ହସ ଚନ୍ଧ ନଂ 18.21 ରେ ଗ୍ରାଙ୍‌ (8) ଦାଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ିଇ ହୋଇ ଅଛୁ । 


ଆଲୋବଚବ 4 3 :-- ୧ଚସବଢବଦବଲ 2! < [° 


ଏ ବକ୍ଷନ୍ନରେ ଗ୍ଭଜର ହ୍ରାସ ପୁ ଦୁଇ ବଦ୍ଧର୍ପିଠାନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍‌ଷ୍ଣ ଭୁନ୍ନ କାରଣ 
ଏଠାଚରେ (୬୫ -¬ 1୯) ର ମାନ ବଯୁ କାତ୍ସକ ଓ ଚେଣୁ ୬୬୬-1୯ ଏକ କାଲ୍ବନକ 
ବ୍‌ଣି । ଢେଣ୍ଠ ପୁବ ଅନ୍ନୁବକ୍ରୁଦ ଆରଲ୍‌ଵର୍ଯ- -ଓ ପରି ବଗ୍ବ୍‌ର୍‌ କର୍‌ ଏଠ।୧ର ସମୀକର୍‌ଣ 
(18 53) ର ସମ¦ଧାନ କରାଯାଇପାବର୍‌ ଓ ସସବୁ ଅନୁସାପ୍ରୀ 


ଠୁ € °  } +, ` 
୦©= «>= _- ୪ ¡ ୦୦୫ ( \/ 1" - ୬ - 6) 88 (18.55) 
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୫୪୬ ଵଡ଼୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ଚ, ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


(୩) ଉପବଗ୍‌ଲ ` ସମୀ- 
କରଣ ଏକ ମନ୍ଦିଚ ଦୋଲନୀ ଠ୍‌ଠ 
ବିସର୍କନର (19872060 
୯‹୦1118101 + ` 0166 9୮ €) 
ସମ୍ପୀକର୍ଣ । ଏଠାରେ ଗୃଜିର ଉ- 
ବ୍ରସଜନ ଚନ୍ଧ ନଂ ଏଧ8ି.,21। ରେ 
ଗ୍ରାଫ୍‌ (୦ ଦ୍ବାଗଵ ପ୍ତଦର୍ଗିର 
ହ୍ଵେଂଇ ଅଛୁ । 


(ଚନ ନଂ : 8.21) 


(୬) ସବାଦମାଢ଼ା :-- [., ୦ ଓ ହ୍‌ ପର୍ଷଥରେ ଗୂରର ହୁ,|ସ କା ବସର୍ଜନ 
ସମ୍ମସ୍ଟ୍‌ ର୍‌ ପ୍ରବାହ ମାନା (ପୂବ ଅନ୍ଲୁଜ୍ଥେଦ ଘର୍‌) 


୧୦__୦୬¢୯୫୮" ଙ୍କ 
(6) 6ଦୌଲନକାଳଲ :- - 
ବୋର କ୍‌ ବା 
2/1" ¬ 29 ] _ ୮୬ 
7୦ 4. 
୧ସେବଳବବେବିଲ 7୧ = 0, 
7'= 274 7,୦ ୮ 
5 1 1 
ଏବଂ ଆବଧୃଛି ¦1= = = _ + _ 
5 5 ର) 


18.26 ତୀବ୍ର ଚୁମ୍ଭବଳକ୍ଷଢ଼ର ତୀବ୍ର ଵା ମାପନ ଅ୍‌ଅନ୍ସେଷଣ କୁଣ୍ତଳୀ 
ସାଦ।ଯ ଏକର) (8/[€¢8801€101€0£ ୦{ 8[୮୦୮ଛ8 1୮)8୪106€0 16 116 ¦ 
1୩ $€8706]) ୯୦]] ) : 


ଅନନ୍ନେଷିଣ କ୍ଲୁଣ୍ଡଲୀ (5୧୪୮୯୩) ¢୦1)) ଏକ ବହୁଘେଗ୍‌ବଗି ଷ୍ଣ ସରୁ ଢମ୍ବା 
ଇ.ରର ସ୍ପଦ୍ର କୁଣ୍ଡଲୀ ଓ ବମ୍ମିଭ ଝହ୍'ସ୍ଚରେ ଢାହ୍ଲାର୍‌ ଚକି ଫଲ ନଷ୍ଦିସ୍ଟ କଗ୍‌ସଂଇ 
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ଵିଦ୍ୟ୍‌ତ୍‌ ରୁ ମ୍ବକୀୟ୍ଠ ସ୍ତରଣ ୫୪୩ 


ଧାରେ । ବକୀଣସି ଶଣ୍ତିଣାଲୀ ବଦ୍୍ଯତ୍ତ- © 
ର୍‌ମ୍ଭକର ଦୂଇ ଚମରୁ 7¥ ଓ ୦ (ଚନ୍ଧ / } 
ଜଂ 1822) ମଷଚର ରୁମ୍ଭକବଃନର । 

ଖବୁଢା ଜଥ୍ରିସ୍ଟ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ଏକୁ 
ଅଚନ୍ଧଷଣ କୁଣ୍ଡଲୀ ଠକ ଭୂମ୍ପୃକର ଦୁଇ 
ଚମ୍ରୁ ମଧ୍ଚର ରୁ ମ୍ବକବକ୍ଷନ୍ତର ନ୍ଧଗ 
ସନ୍ଦ୍ଧୁଭ ସମତକୀଣଚର୍‌ ଏପରି ସ୍ଥାପନ ୨ 
କଟ୍‌ସା ଏ, ବସପରକ କୁ ଣ୍ତଲୀଛ 
ମର୍ବାଧ୍ବଳ ବଳପ୍ରବାହ୍ନ (୮୮୯୪) ସନ୍ଦୁତ 
ମଂଗିଷ୍ଣ ବଦ୍ଧବ । ଏକୁ କୁ ଣ୍ତଳୀକୁ 


॥ାାାା 


ଗେଝିଏ ପ୍ରଷେଷ ଗାଲ୍‌ ଦ୍ବବନୋମିଶର © ଏ ୪୫ 
© ଓ ଚଗାଵିଏ ମୀନକ ସବଲେଳୟୁଡ଼୍‌ର ।ା 5, ୬” 
ଚରଣ କୁ ଣ୍ତଲୀ ୬ ସଦ୍ଭ ବଣ୍ରଣୀକ୍କକ୍ତ 2 

କବ୍‌ଯାଇଥାଏ । ସ୍ଲେଳୟ୍ଟ୍୍‌ଡ୍‌ ର ମୂଝ୍ୟ (ଚନା ଜଂ 18,22) 


ଲୁ ଣ୍ରଲୀ 7 ଝଘା ଚାବ ,¡ ମଧ୍ଦେଇ ବଗାଝିଏ ବ୍ୟାବଃସ୍‌ 33 ଓ ଗୋଛିଏ ଏମିଃର, 
ଥି ସହ୍ସର ସଯୁକ୍ତ । ଥି 
ମବିନକର୍‌ ୦ = ଅବିକ୍ସଷ୍ଣ ଲୁ ଣ୍ଡ ଲୀର୍‌ ଘେଗ୍‌ସଂଖ୍ୟା 
42 = ଅବନୁଷଣ କୁ ଣରଲୀର ଝେନ ସଫଲ 
£\ = ଅବନୁଷଣ କୁ ଣଲୀ ଘରପଥର ଚମାଃ ବର୍ଧ 

#1¡ = ମୂଖ୍ଯ କୁ ଣରଲୀର ଏକକ ବଦିର୍ସ୍ଯସଭ ୧ଘେରାସଂଖ୍ଯା 

;୩୬ = ବରୀଣ ଲୁ ଣଲୀର ଚମାଃ ଘେରଵସଂଖ୍ଯା 

2୍ଷ। = ମୁଖ୍ୟ ଲୁ ଣ୍ତଲୀର ବକ୍ଷତ୍ରଫଲ 

¡ ¬ ମୂଖ୍ଯ କୁ ଣଲୀର ସବାହମାନା (ବ. ର. ଏ.) 


ପ୍ରଥବମ୍ଭ ବସଃଇବବଲେ ବଦ୍୍ଯୁଭ୍ଜ ରାମ୍ବକର୍‌ 7 ଓ ୦ ମଧ୍ୟତରେ ରମ୍ବକଞ୍ଚେନ୍ନ 
ତ ଥାଏ, ବସଚଭବେଲେ ଗ୍ଭବି 1 ସାହ୍ବାଯ୍ୟବର ମୁଖ୍ଯ କୁ ଣ୍ତଲ୍ରୀରରେ ୫ ପ୍ରବାହ୍ଲମଂନା 
ସ୍ତଭଷ୍ଣା କଚଲ ବଗାଁଣ କ୍କୁ ଣ୍ତଲୀ ୦ ସହୁତ ସଂଣି, ଞ୍ଝ ବଲପ୍ରବାହ ।- 4#⁄1) 7724 ` ଏହୁ 
ଦ୍ରଲପ୍ତବ୍ରାହ୍ନ ପର୍୍‌ବଶ୍ଚିନ ଫଲବର୍‌ ପ୍ରଷ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ତ୍ତ୍ଵଚନୋମ୍ମିଵର ଇଥ ଅଚନ୍ସଧଷଣ କୁ ଣ୍ତଲୀ, 
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୫୯୪ ବଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ଚକ ବଜ୍ଞନ 


ମଧ୍ୟର ପ୍ରବାହ୍ଧର ଗୁଳି = 4୩୩).୬୮୬ ୬2 । ସଦ୍ଦ ଏହ୍ଵ ଗ୍ଟ୍ଜ ସ୍ରବାହ୍ନ ଫଳଚରେ ସ୍ରଚକ୍ଷପ 
ଗାଲ୍‌ ସ୍ବ୍ଵନୋମିଃର ରେ ବଚଞ୍ଷପ ୫) ହୁଏ ଡାହ୍ରାଦହବଲ 


47,171) 4 )1 _ ।ବ ହଁ ମମ ˆ ]18,57 
ଯା 8୨, ( 1+5 (18.27) 


ଏଠାଚର 1£ = ଗାଲ୍‌ ସାବନ ମିର, ଧ ବାଙ୍କ | 


ବ ଭିମାନ ବଦ୍ୟୁତ୍ର ରୂ ମ୍ବଵଳର 7୪ ଓ ୦ ମଧ୍ଯଚର ନଠଷ୍ରିସ୍ତ ଚୃମ୍ପକକ୍ଷେନ 77 
ପ୍ରଭଣ୍ଠଁଁ କଲେ, ଚାଦ୍ବାଦ୍ବାଗ୍ନ ଅଚନ୍ଧଷଣ କୁ ଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଚର ସଂଶି, ଣ୍ଣ ବଳସ୍ରବାହନ ¬ 
¢ = 77.467. 
ଏହ୍ଲାଫଲଚର ଅବନ୍ଧଷଣ କୁ ଣ୍ତଲୀ ମଧ୍ଯତରେ ଚାପ୍ରଭିଡ ଵ, ଗ୍ଭଅ ବ. 


ସୁଚଗ୍ନଂ ଅଚନ୍ଧଷଣ କୁଣ୍ଣଡଲୀ ମଃଚ ରର ପ୍ରବାଦ୍ଦୁର ଗ୍ଟର୍ଜ 
† † 
`. / :% : 1: ୮ _ 72. 0710 
୧୦ / ¬ ଝୁ . (17,4୩୬) #୮= 2୮୪୮” 
ଏହ୍ଜ ଗୃର୍ଜ ସ୍ରବଦଷ୍ଷପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ପରଚନାମିଃର୍‌ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାକ୍ରଇ ଚହ୍ଵନବା ଫଲଚର 
ବସିଥିବାର ବବକ୍ଷପ ହୁଏ ; ମନେକର ଏହୁ ବକଷେପ== 6, ` 


774 ୧716 _ ୟୁ „ନ୍‌, 
ତ ମା = £, (1+2) (18.58) 


ସମୀକରଣ (18:27) © (18.‹58) ସ!ଢହାଯ।ରେ 
77407210 = 62 


47711. 754 2 4) 1 6୫1 


କିମ୍ଳା 2⁄= 5:52, ୨ (18.59) 
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ବିଦ୍ୟୁ ତ୍ରଂଚ୍ଚ୍‌ ମ୍ଭଜନାସ୍କ ଚପ୍ତରଣ ୫୯୫ 


ସୂଇଗ୍‌ଂ ୨, 772, 41, 8, 4¿ ଓ #¿ ଜାଣି ଏବଂ 6¡ ଓ 6, ପର୍ଷାବେକ୍ଷଣ 
କଣ୍‌ ରୂମ୍ଭ୍କବକ୍ଷନ୍ତର ଖବ୍ରକା 77 ନଥ୍ଜସ କରସ୍ସ ଇପାରେ ! 


18.27 କ୍ଷରଣ ଗୀତିଦାବ୍‌ ଉଚମାନ 6ଗ୍ଧର ମାପନ ` (?[[୧#୭0୮€୮୩୧୮୮ 
୦† ୮181 ୮€୧15(0066€ ୦୩୪ ୪୩୧ ୮୩୧୮୧୩୦୯ ୦ ]1€81୧ 0 9୧) : 


ସିଚାଣ (1,୧୫]£ [6 ) ସଭି ଦୃ।ବ୍‌ 20 ଚମଗ୍‌ ଓମ କମା ଉଦୂକ୍କ ଝଗ୍ଵେଧ ମାପି 

କଗ୍ବସାଏ । ଏକ୍ସ ସ୍ବାଭବର ଉ୍୍‌ଚ୍ଚ ମାନର ବଗ୍ଵଧ ୮ ଚ୍ସତ୍ତ ପରିପଥ ବ୍ୟବହ୍ନାର କର୍୍‌ଵସାଏ, 

ଚଡାହ୍ରା ଚନ୍ଧ ନଂ 18'23 ଚର 

6 ଗ୍ରଦ୍ଦ୍ଧିଇ ହ୍ଲୋଇଅଛି । ଏଠାରେ 

ପ୍ରଥବମ୍ଭ ବ୍ଯାବଖସ୍‌ ୮ ଦୁଗ୍ବ 

।। ଧାରିନନଝିଲୁ (ଧାରକଢ଼ = ©) 

ନ୍‌ |: 2 ୬୮୦ ବଉବ ପର୍ଫାନ୍ତ ଗୂର୍ଜ କର୍‌" 

ସାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାବସ୍ବୀଲୁ ଵଜିଲ୍କ 

କଣ୍‌ (ଗବ 2<) ସ ହାସ୍ୟରେ) 

ଢାହ୍ନାର (ଧାରନ) ଗ୍ଚ ଜଲ 

ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମିହର୍‌ ୦ 

(୭ନ ନଂ 18,23) ମଧ୍ଚଦଦଇ ବସଜିନ କଟ୍‌ସାଏ । 

ଏହ୍ଵାଙ୍କଲବର ମବନକର ଗ ଲ୍‌ ସ୍ବ୍ଵନୋମିଃର, ମଧରେ ଗ୍ରବାଦ୍ଧଭ ଗ୍ୁର୍ଜ = ନୂ ଓ ଗାଲ - 
ଲ୍‌ବନାମିଃର (ର ବଚକଷଷ = ୫€¢ 


ଝଢଣ , ଘ+ 5୦୬, = &6‹ (1+2) କଥା ପା 


‹¦ଭ!ଚରେ 2« = ଗାଲ୍‌ ଦବନାମି୫ର, ର ପିବଷପ ଧ୍‌ ବାଦ 
^ = ଲଗାରିଥମୀସ୍ତ ହୁ ।ସ 


ଏହାସଣର ଧାରକୁ ସୂଣି 77  ବଉବ (ସବ ସୀଳ) ପର୍ଦଲ ଗ୍ଟଜି କଗ୍‌ସାଏ ଓ 
ବ୍ୟାବବସ୍‌ଝିନ୍ତୁ ବକ୍ଛି ନ୍ନ କର୍‌ (ଗଲ ସ୍ଵଚୋମିଃର, ସହଇ ସଂପୂ କଲ କରିବା ପୁଟବରୁ) ଗ୍ତ୍‌ବ 
୪୯)ଲୁ £ ସମସ୍ତ ପାର୍‌ ଝ଼ପ'ସାଏ । ଫଳଚର୍‌ ଝଟ୍‌ଧ ୫ ମଧ୍ୟଦେଇ ଧଂର୍ନ୍ନର୍‌ ଗ୍ଫ୍‌ଜି £ 
ସମ୍ପସ୍ଟ୍‌ ପାଇ କ୍ଷରଣ (୯ ଞ1୦ ଦ୍ରଏ ଓ ଏବଦ୍ବା ଦ୍ବାଗ୍ଵ ଧାରନ୍ନର ବିଭବ 2।ଲୁ ହସ ଯାଏ | 

-ହ୍ଲାପଟରେ ଧା ରିନ୍ନର୍‌ ଗ୍ହର୍ଜଲୁ ଗାଲ ସ୍ତ୍ଵନୋମିଃର ମଧ୍ବଦଇ ବସଜନ କରାସାଏ । ମବନ- 
କର୍‌ ଏ ବିଷ୍ଷନ୍ଧରର ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵଳୋମିଵର, ମଧ୍ୟରର ପ୍ରବଂହ୍ରିଉ ଗକ = ଯୁ, ଏବଂ ଗାଲ୍‌ ସ୍ବଳୋ- 
ମିବର ର ବବକ୍ଷଷ-= 6) | 
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୫୯୭ ବିଦୁଂଭୂ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ଳକ ବିଜ୍ଞାନ 


ବଢେଣ ଏଠା ବରେ 


ଥ୍‌ ଏ 
୦, =୦୬) = &6,{1 + 2] ୮ (11) 
ସନୀକରଣ ()) ଓ (11) ସାହାସ୍ୟବର . 
ନୂ = 6୧ 
ନୁହ ୫, 


ଏଠାରେ 0୧ ଗଜ £ ସମୟୂବର କଲୁ ହସ ପ'ଇଛୁ | 
¢. 
ସୁ୍‌ଭର,° ୦, = ଯୁ ୯୯ 


¿¢ = ¿୦୯ 
1 
£ _195 ©୯=192, 6୧ 
କମ୍ଳା ଥଃ /02‹ 2, {02 ମ 
7 = _ „୦୩୭ (18.60) 


© 88 ର ¢ 
0 /09 6, 23 /021 0 ନ 


18.28 ତୁ-ସେରକ (3୮୪) [1010100001) : 

ଏହ୍ଜ ସନ୍ତ୍ଵ (ଚନ୍ଧ ନଂ 18.24) ଜର୍ଦିକ୍ତ ସଖ୍କ ଦସଗାବଶିଷ୍ଣ ଚରାଧ୍ଵର ଡମ୍ବପା 
ଢାରର ଏକ କୁ ଣ୍ତଲୀ © ଢାହର।ର ବମିତ୍ତ ସାହ୍ରାସଃ ୧ର ଚାହ୍ମ। ର ବକ୍ଷନ୍ ଫଲ ନ୍ଦିୟ କର୍‌- 
ସାଇପାରର । ଲୁ ଣ୍ତଲୀଡ଼ ଚାହ୍ଵ'ର୍‌ ବକନ୍ 
ମଧ୍ଯବଦଇ ସାଇଥ୍ବବା ଏକ ଅଧଷ୍ଷଦଣ୍ତ ଚରୁ- 
ର୍ବିଗରେ 180° ଘୃରିପାଟର | ଏହୁ ଅଷଷ- 
ଦଣ୍ତୁଝି ଏକ ଆସ୍ତଭାକାର କାଠ ଝଫ୍ମ୍‌ 
ମହ୍ଦଭ ଲ୍ମଗଥୀଏ । ଏହ୍ନ କାଠ ଚଫମ୍ଭନ୍ର ମଧ 
ଏକ ଭୁ୍‌ସମ୍ଭାନ୍ତର ଅକ୍ଷଦଣ୍ତ ଚଭୁର୍ଦ୍ଦଗବର 
ଘୃର୍‌ପାଟର ଓ ଉାହ୍ରାକୁ ଘୂଗ୍‌ଇ କ୍ଝ ଣ୍ଡଲୀର 
ଅକ୍ଷିଦଣ୍ତ ଇଥା ସମ୍ଭଇଲକୁ ଭୁଲମ୍ବ କମ୍ବା , 
ଭୁସ୍ମ୍ବାନ୍ତର କର୍ମ 'ଇପାରେ । କୁଣ୍ଡ ଲୀଵଲୁ 
ଭୁଚୁମ୍ବକକକ୍ଷେନ୍ଝର ଘୃଗ୍‌ଇନମେ ଭାହ୍ରା 
ସଦ୍ଦୁଜ ସଂଗିକଣ୍ଫ ଭୁଚ୍‌ମ୍ଭକୀସ୍ତ ବଲ ପ୍ରବାହର 
ପରିବରଚୁଡ ହୂଏ ଓ ଚାହ୍ବାଫଳରେ (ଚନ ନଂ 18.24) 
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ବଦ୍ୟଜ୍‌- ଚ ମୂ କୀସ୍ଠ ବପ୍ତରଣ ୫୯୭ 


ଡନ୍ନମଧ୍ଚର ଏକ ଵ, ଗୁ. ବ. ଚପରିଭ ହୁଏ | ସେଥପାଇି ଏହୁ ସନାରୁ ଭୁବପର୍‌କ  କୁହ'- 
ସାଏ [ ଏହ୍ନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୁଚ୍ମ୍ଭକ ଚବକ୍ଷନ୍ତର ଭୁଲମ୍ଟ୍ଟ ଓ ଭୁସମାନ୍ତର ଜପୀଂଶ ଇଥା 
ରୁମ୍ଭ୍‌ଗ୍ମସ୍ତ ନମନ (୮୦10) ନଷ୍ରିସ୍ତ କରାସ' ଇପାରରେ । ଭୁଗସ୍ତରକ ଓ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ଵଚନା 
ମିଃର ସାହ୍ରା।ସ୍ୟରେ ଗବ୍ର ରୁମ୍ଭକବକ୍ଷନ୍ତର ଙବ୍ରକା ମଧ୍ଯ ମାପ କରାଯାଇ ପାଚର (ଅନ୍ନୁବଚ୍ଛନ୍ଦ 
18.26) । 


ଚଞ୍ଜୁ ( ୮୮୦୩) :-_ ¬ ସଦ୍ଦ ଏକ ସୁଷମ ରୁମ୍ଭକଚଷେନ ମଧ୍ଚର ଚଗାଵଶଏ ବୁ 
ପରପଥ 54/37) (ଚନ ଜଳଂ 18.25) 
(କ୍ତୁଣ୍ଡଲୀ) ଘରରେ ଢା ହ୍ବାବହ୍ନଲେ ଭାହ୍ର। ସଦ୍ରଉ 
ସଣ୍ମୁଷ୍ଟ ଚ୍ମ୍ପଗାସ୍ତ ବଲସ୍ତବାହ୍ନର ପରବଶ୍ଚିନ 
ଫଲଟର ଚସଥବବରେ ଏକ ବ ଗ୍ଡ ବ ବସ୍ତର 
ହୁଏ । 


ମବଳକର, 4. = କୁଣ୍ଣଲୀର୍‌ କେନସଲ 
7୪ = କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ଘେରା ମ ଖଂ।« 
{\ = ପରପଥର ଚମ!  ବରାଧ 
୫=କୁଣ୍ତଲୀର୍‌ ସମ୍ଉଲ ଓ ଚୁ ମ୍ଳଳ 
ସେନ୍ଧିର୍‌ କ୍ରଗ ମଧ୍ଯରେ ବିଳାଣ 


ସୁଭର୍‌ାଂ କୁଣ୍ତଲୀ ସହୁଇ ଏଗଟିକ ଷ୍ଟ ବଲ 
ପ୍ରବାହ ¢ = 77.4 27 $10 6 
ଏବଂ କୁଣ୍ତଲୀ”ଃ ଘଂଣ୍କାଟବ ଲେ 


(ଚନ୍ଧ ଳଂ 18.25) ସେଥ୍ବବର ଦସ୍ତରଭ ବ. ଗୁ. ବା 
୩: . 
୭ (774 7? $10 9) 


-__ ଶଶ ନ. 
= 77 4 7¶ ଏ (510 6) 
ବପ୍ତରିତ ପ୍ରବାହ୍ରମ ନୀ 1. ୬ ଉ ଏ > ୧ (810 6› 
‡ 


ମଚନେକର, ଚସରେବବଳଲେ == 0, 6 ୨ 
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୫୯୮ ଵଦ୍ୟଯୁତ୍ଭ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 
77 
{ = (¿, 6<< - ଯି 


ସ୍ୁ୍‌ଚରା ସ୍ତବାହ୍ର ଗ୍ଭଜି 


। 
` 
ରପଘ, 
୩ 
ନ 
® ¦ 
ଦ୍‌ 
ର୍‌େ 
୪ 


£ 
ନୂୁଳ= / += 


= + #₹=- . 2: ଚି ଏହ ର (1) 
¿= 


ଏହ୍ଜୁ ଗ୍ଭ ସଦ୍ଧ କ୍ଠ ଣ୍ଡଲୀ ସହର ସଂପୁ ସ୍ଫ ସ୍ରଷୈଷ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରଚୋମିଃର ମଧ୍ୟଦେଇ 
ମ୍ରିବ'ଢୁଇ ହୁଏ ଓ ବସଥବରେ ବକ୍ଷ = 6 ହୁଏ ଚଂହାବହୁ୍‌ଲଳେ 


୧ ୫୪୩- , (+ 


୮ £ 6 (1+2) 
“କ୍କ 


କିମ୍ବା 77 = (16:61) 


(1) ଭୁବ୍ମୂକକ୍ଷେଢ଼ର ଭୁଲମ ଉପାଂଶ ୪ର ମାପନ ` (81€€5801€ 71 €୮ 
୦ ୧ ₹€୮୯1୦ଷ]1 ୯୦୮)୩†୩୦୮୧୮୯ 7) ; 

ଭ୍ୁଚୁମ୍ବକବକ୍ଷନ୍ର ଭୁଲମ୍ବ ଉଷାଂଶ ¥ ମାପ କରିବା ପାଲି ପ୍ରଥବମ କୁ ଣ୍ତଲୀରା 

ଅକ୍ଷିଧଣ୍ଡ ଥା ସରମଚଳକୁ ଭୁଞ୍ଭମ ନ୍ତର୍‌ କରାସାଏ । ଏହ୍ଲ୍‌ ଅବସ୍ଥାବର୍‌ କୁ ଣ୍ତଲୀ ସନ୍ଦୁଦଭ 
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ବିଦ୍ଯୂଡ, ଚ ମ୍ବକୀୟ୍ଠ ବସ୍ସରଣ ୫୯୯ 


ଭ୍ଜୁଲମ୍ଝ୍‌ ଉପାଂଶ ୧ ସଗ୍ବିଣ୍ଟ ହୁଏ । ବଶ୍ଚିମ୍ମାନ କୁ ଣ୍ତଲୀୀଵକ୍ତ ଦ୍ଭ ଉ ବବଗବର 180° 
କୋଣ ପୁର୍‌ାଇରଲ୍‌ କ୍କୁ ଣ୍ତଲୀ ମୃ୍ଷବର ଵ: ଗ୍ଟ: ବ: ଚପ୍ରିକ ହୁଏ ଓ ଚସଥ୍ବବର ଏକ ଗଜ 
ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ରଡ ଛୁ ଏ । ଏହ୍' ଫଲରରେ କୁ ଣ୍ତଲୀ ସଜ୍ଦ୍ରଭ ଫଧ୍ତକ୍ତ ପ୍ରବକ୍ଷପ ଗାଲ୍‌ ତ୍ଵାଚନାମିଵର ର 
ସଦ୍ଧ ବିଦକ୍ଷପ = ୫ , ୨ ହୁ ଏ ଭାହ୍ଵାବହ୍ଲେ ସମ୍ମୀ କରଣ (1861) ଅନୁଯାସ୍ବୀ, 
7୧ 1୧ ୟି ¦ 
ହ? = 1 ୫„ [! +3) ° (18.62) 


(2) ଭଚ୍‌ ମୂକଳ୍ଷତ଼ର ଭୁସ ମାନୁର ଉପାଂଶ 1 ମାପନ (43/16 &50୮6€- 
10 €0 £ ୦£ 1101120100( 9] ୯୦ ୮୮୦୦୮୧୮୮ }]1) ; 


ଭୁର ମ୍ହକବ୍ପେନ୍ଧର୍‌ ଭୁସମ୍ାନ୍ତର ଉପାଂଶ ।। ମାପ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରଥବମଭ କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ 
ଅକ୍ଷଦଣ୍ତ ଭଥା ସମ୍ଭଭଲକୁ ଭୁଲମ୍ଭ କରାଯାଏ ଓ କୁ ଣ୍ତଲୀର ସମ୍ଭଡ୍ତଲଲୁ ପୁ ପଣ୍ଡିଂମ 
ଜ୍ଞଗରେ ରଖାଯାଏ । ଏବ୍ଧ୍‌ ଅବସ୍ଥାର କୁ ଣ୍ଡ ଲୀ ସ୍କ ଭୁସମାନ୍ଦର ଜପାଂଣ 77 ସଂଣ୍ି ତ 
ହୁଏ । ଏହାପରେ କୁ ଣ୍ତଲୀଚ୍ଧଲୁ ଦ୍ର,ଢ ବବଗବର 180° କୋଣ ଘ୍‌ରାଇବଲ ସେ ଧଵବର୍‌ 
ଏକ ବଦ୍୍ଯୁତ୍‌ ଗ୍ଭଲକ ବଲ ବପ୍ତଭିଉ ହ୍ୂଏ ଓ ଫଲବର ଗ୍ଟର୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ଦୁଡ ହୁଏ । ଏହ୍ଜ ଗ୍ହ୍‌ର୍ଳ 
ଲୁ ଣ୍ଡଲୀ ସନ୍ସୃଉ ସଂଯୁ କ୍ମ ପ୍ରତଷ୍ଷପ ଗାଲ୍‌ ସ୍ତ୍ରନୋମନିଃରଟର୍‌ ପ୍ରବାନ୍ଦ୍ରଡ ତହାଇ ମଳେକର 
ସେଥୁରେ ୫¡¶ ବବକ୍ଷପ କରାଯାଏ | ଚ୭ ସମୀକରଣ (18.‹61) ଅନୁସାସ୍ବୀ 


¡ହ୍‌ 
77 = 23 ` (1+ ˆ} (18.63) 


(3) ନମନ ବକାଣ ¢ ର ମାଦନ (?/[€6501୮€୮00 ¢୮£ ୦[¢ 0170) 


ନମନ କୋଣ . ମାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥଚମ ଜ୍ପରରୋକ୍ତ ଦୂଇ ପସ୍ଵାଷି 
ସାଦ୍ନାସ୍ୟରେ 77 ଓ ୩7 ଜଷ୍ୁସ କର।ଯାଏ | 


6 


। ୩୧ ୯ଡଢ଼ 
¢30 (|) = 1 5 
6 ଢ଼ 
କମ୍‌|। ୭ = ୧୪୫୮" 1 -_ „„ଥ 
ମ୍ବା ¢ 61[ (18.64) 


ଭୁ୍‌ପ୍ନରକ ସଦ୍ଭ ସାଧା।ର୍‌ଣଇଃ ଚଲଚ୍ମ୍୍କ ପ୍ର ବକ୍ଷପ ଗାଲପ୍ସ୍ଵନୋମବି ୫ର୍‌ କବ ହ୍ଲାର୍‌ 
କରାଯାଏ । 
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ଣ୬୦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ଚ୍ଚି ମ୍ବକ ବିଜ୍ଞାନ 


ଉଦାଦରଣ (1) :-_ 10 ୧ସେରା © 100 ବଶି ସେ. ମି. ୧ଷେନସଲ ବିଶଜ୍ 
ଗୋଢ଼ଏ ଲୁ ଣରଲୀର ରୋଧ 20 ¿ମ୍‌ ଏବଂ ଏହୁ କୁଣ୍ଲୀଝ ସରମରେ 20 ଓଏର (€ଡ଼ 
ଗବ୍ରଚା ବ୍ରଶିଷ୍ଟ୍ମ ଚଗାଡ଼ଏ ସୁଷମ ଚ୍‌ ମ୍ବଳକେନ୍୍ର ମନ୍ଧ ଉ ସମଚକାଣବର ସ୍ଥା ପିଉ । ଚ୍‌ ମ୍ବ୍‌କଷ୍େନନ 
ସଦ୍ଦୃତ ସ୍ମକୋ ଣରେ ଥ୍ବବା ଏକ ଅଜ୍ଷଦଣ୍ଡ ଚରୁର୍ଦୀଗଠର କୁ ଣ୍ତଲୀଲୁ ଓ0° ଘରାଇବଲେ 
ଟସେଥରେ ଗ୍‌ପ୍ପଶ୍‌ଚ ଗ୍ଭର୍କ ପଶ୍ଚମାଣ ନ ଞ୍ପିସ୍ତ କର । 
[ଦଶ-¬୯୦$ 30° = ‹856, 1 ଓମ୍‌ = 10* ବ: ଚ୍‌: ଏ', ‡ କୁଲମ୍‌ 
= 10-2 ବ: ଚ,: 4:] 
<ଠାରେ #\ = 7 4 77 
¢2 = 774 7¶ ୯୦୫ 30° 
`, ¢$ $) = - 20 × 100 × 10 (1 - 0.8‹ 6) 
_ 7 _=_20 × 100 × 10 × ('.134 
£ ୧5 
__ 20 × 100 × ]0 × 0.134 
20 × 10 * × ୩ 
„ __ _ ` / , +. .. 20 × 100 × 10 × 0.134 5 
୭୩୦୩ ୭ ବୋ 
_. 20 × 100 × 10 × 0134 × 10. 
20 × 10 
= 134 < 10” 6 ଲ୍କୁଲମ୍‌ (ଜ୍ଭ୍ର› 


€ = 


¢ 
କୁ 


କ୍ଗୁଲ୍‌ମ୍‌ 


ସ୍ରଶ୍ଵ ମାଲ। 


¦ ବାଦ୍ଯୁଭ୍ ଚ୍ୁମ୍ଭ୍କାସ୍କ ବପ୍ତରେଣ କଣ, ସଂନ୍ଷିପରେ ଗୁଝାନ୍ଥ ଭୁଅ ଓ ଏନ ସମ୍ବ ବୀସ୍ଟ 
ଫଗ୍୍‌ବଡ଼ ଏବଂ ରଲଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ନ ଉଛ୍େଖ କର । 


_ ¢ 


2. 6 = ¬ + ସୂର ଡାଣୁ'କ ନଗମନ କର | 


2, 50 ଓଏର୍‌ଚଷ୍ଟଡ଼୍‌ ଟବ୍ରରା ବଶିଷ୍ଟ୍ଟ ଏଳ ସୂଷମ ଚର ମୂକଷେନ ମଧରେ 10 ସେ, ମି, 
ଵ୍ୟାସାକ ବଗିସ୍ସ୍‌ ଗୋଵିଏ କପର୍‌ ଚଳଭ ଅବନ୍ଥିଂର ଓ ଚକଣ୍ଡର୍‌ ସମ୍ମଚଲ ଚା ମ୍ବ କ 
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୯ 


10. 


ଛ୍ଦୁ “ଡ୍‌ ରୁ ପ୍ଟକାସ୍କ ବସ୍ତର୍‌ଣ ୬୪୯ 


ଚ୍ଦ୍ଧନ୍ତର ନ୍ଧଗ ସହ଼୍କ ଲମ୍ବ । ଚଳଭଵ ଏକ ସେବକଣ୍ଡ ୨ର ଓ ଅର ଘୁରିବଲ ଭାହ୍ଵାର 
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଧାର ମଧ୍ଷରରେ ବକବତ ସସ୍ବଲ୍‌ ବା ବତ ଗ୍ଭ ବା ସ୍ତ୍ରରଭିକ ହ୍ରେବ ୨ 
[ଉତ୍ତର ¬ 765 × 10” ° ସଲ୍‌ଃ] 


. ବଗାଝିଏ ବରଲଗାଞ ବକାଠଗାର୍‌ ଅଷଦଣର ବଦିର୍ଘ 1.2 ମିଁ୫ଵର | ସଦ୍ଦ ଭୁଚ୍‌ ମୂକ 


ବକ୍ଷନ୍ଧର୍‌ ଭୁଲମ୍ବ ଉପ °ଶ .5 ଓ ଏର ୍ଟେଡ୍‌ ହୂଏ ଓ ଗ ୭ ଭୁସମ୍ମାନ୍ତର୍‌ ସ୍ବବରେ 
ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭ ଓˆ ଲବଲ୍ବମି୫ର୍‌ ବେଗଚର ଗତ୍ତ କଣରେ ଜା ହ୍ରାବହ୍ବବଲ ଅଷଦଣ୍ତର ଦୂଇ 
ସ୍ତ ନ୍ତ ମଧ୍ବର ବକଚ୍ଚଭ ସ୍ତ୍ଵେଲ୍‌ଵ ବ ଗ୍ଟ ବ ବସ୍ତର୍‌ଡ ହ୍ରେବ ? 

[ଜ୍ଭ୍ର-¬ 5 × 10” * ବଲ ଵ] 
ମ୍ପ” ପ୍ରଣ କଣ ବ୍ଲୁ ଝାଇ ୍ଅ । ପ୍ରମଁଣ କର୍‌ ବସ ବକକିଣସି ପରିବାସ୍ତ୍ରର ପ୍ପସ୍ରେରକକ୍ଧ 


ସେହ୍ନ ପରି ବାର୍ହ୍ଵପର ଏକଳ ପ୍ରନ୍ନଂହ୍ନ ସହ୍ବଭ ସମ୍ବାକ୍ତ ଚ୍‌ ମ୍ଭକୀସ୍ଵ ବଲସ୍ତବାହ୍ନର୍‌ ଗ୍ରଭଞ୍ଚା 
ପାଇଁ କଗ୍ଯାଜ୍ଥୁବା କାର୍ଫାର୍‌ ଦୁଇଗୁଣ | 


, ସ-ଢସରକଳକୁର ସଂଜ୍ଞା ଉବଛେଖ କର ! (!) ଚଗାଢ଼ଏ ବୃଶ୍ଳାର କୁ ଣରଲୀ ¢ (11) 


ବଗୋଵଏ ସବଲେନସ୍ବଡ୍‌ ର ସ୍ପସ୍ତେର୍‌ଳକୃ ନର୍ଥିୟ୍ କର୍‌ । 


' ଦୁଇଝ ସମ୍ବାନ୍ତଗ୍ଲ ଭାର ମଧଭୁ ଗ୍ରବାହ୍ନ ସଦ୍ଧ ଟଗାଡ୍ନକରେ ଅର୍ରଗାମୀ ହୁଏ ଓ 


ଅନ୍ୟଝିରେ ପ୍ରଭ୍ୟ।ବଭ୍ଚିନ କରେ ।. ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଢାରର ବ୍ୟାସ ଲ ସନ୍ଧ ¢ ହୁଏ ଓ ଦୁଇ 
ଭୀର ମଧ୍ୟବର୍‌ ଦୂରଡା ସନ୍ଧ 6 ହୁଏ ଭାହ୍ରାବହ୍ରବଛଲ ଭାରଦ୍ଧସ୍ଟର ପ୍ଵସ୍ରେରକଜ୍ଜ 
ନିଷ୍ପସ୍ତ୍‌ କର । ବଗାଡ଼ଏ ଚର୍ଵଧରାକ୍‌ସ କମ୍ପ ପ୍ପାଵନମ୍‌ ବଗ୍‌ଧ ଡାପମ୍ମୀଳ ସନ୍ତ୍ଵରର୍‌ 
ବଗାଶିଏ (ବର୍‌ଧଢ) ଭାର୍‌କୃ ଦୂୁଇପରସ କର କ; ଦିକ ଗୂଡ଼ାବହାଇଥାଏ ? 


ହୁଇଵ୍‌ବଷ୍କାନ୍‌ ର୍ବଂଜ ସା ହ୍ଵାସଂଂଟରେ ଚଗାହିଏ କୃଣ୍ତଲୀର ପ୍ର-ଂପ୍ତରକତ୍ତୁ କପର୍‌ ମାପ 
କବ୍‌ସା ଏ ବ୍ଦୁଝ୍ାଇନ୍ଦଅ । 


. ପାରଞିରିକ ବସରକକୁର ସଂଜ୍ଞି ଦ୍‌ଛେଵ କର । ବ୍ଯାସାକ ?¡ ଓ ଘେର୍‌ସଂଖ୍ଯା ୩) 


ବିଶ୍ିଷ୍ଣ ଚଗାହନଏ ମ୍ରଖ୍ଯ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବ ବ୍ଯାସ୍ବାର୍କ /± ଓ ବସଗ୍‌ସଂଖ୍ୟା 71, ବଶିଜ୍ନ 
ବଗାଡଏ ବୌଣକ୍ତୁଣ୍ଡଲୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ × ଦୁର ଢ଼ ଓ ସହଅକ୍ଷିରେ ରହୁଥବ।ବବଲେ 
ବସମ୍ଭାନଙ୍କ ମଧ୍ରର୍‌ ପା ଭ୍‌ ସ୍ପରିକ ବସ୍ତରକବ୍ଷର ଏକ ସନ୍ଥ ନଗମ୍ଭଳ କର୍‌ । 


ଘେଗ୍‌ସଂଖ୍ୟୀ 7୪ , ବଦିଣ / ଓ ଅନୁପସୁଦେଦ 4 ବଶିଷ୍ଣ ଏକ ସବଲଳସ୍ଡ଼ ରେ 
ସ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ଧା । ବି, ଚ୍ଚ ଏ, ପ୍ରବାହ୍ମଇ ବହ୍ୁଜ୍ନସ୍ଥ। ଏହୁ ସଲେଳସ୍ବୁଡ଼ ଉପଟର ଓ 
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11, 


12. 


13 


14. 


15. 


16. 


17. 


ବ ଦ୍ୟୁତ୍ଭ ଓ ରୂ ନ୍କ ବନ୍ଞାନ 


ଚାହ୍ରାର୍‌ ମଧତ୍ତ୍ରଗରରେ 7୬ ବଘଗ୍ସଂଝ୍ୟା ବଣିଷ୍ଣଵ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଚଲନୟ୍ଟ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା 
ହୋଇଛୁ । ଦୂଇ ସଲେେନୟ୍ତଡ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ପା ରମ୍ପରିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ସ୍ମ ଡଗମନ 


କର୍‌ । 


ଦୁଇଛ୍ଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧରେ ପାରସ୍ପରିକ ଚପ୍ତର୍‌କଜ୍ଫ ମାପ କର୍ରିବାର୍‌ ଏକ ସଭ ଚଙ୍କ୍‌ ସହନ 
ବ୍ରୁଝ୍ୟଇ ନଅ । 


ବସରକଢୁ, ବବ୍‌ଧ ଓ ସର୍‌ ବ. ଚୂ. ବ. ଅବା ଏକ ପରିପଥରର ସଆବାହୁର ବୃକତ $ 
ହ୍ରାସ ପ' ଣ୍‌ ବହ୍ରଲମ୍‌ ବଦ୍ବାଳଜ୍‌ଙ୍କ ସ୍‌ନ୍ଦ୍‌ ନଗମନ କର । ଉରିପଥର ' ସମ୍ଭୟ୍ାଙ୍କ ର ଅଥ 
କଣ ? 


ଦପ୍ତର୍‌କଜ୍ପ © ବଗ୍‌ଧ ଥବା ଏକ ପରିଷଥବର ଏକ ସ୍ଥିର ବ. ଗହ ବ. ଦ୍ବଠାଭୁ ପ୍ରପ୍ତକ୍ତ 
ବହ୍ନଚଲ ବସ୍ରେ ସ୍ତ ବାହ୍ଵମାନ୍ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଲି ଏକ ସୁନ୍ନ ଜଗମଳ କର । 


6 ବସ୍ଲ୍‌$ ବ. ରୁ. ବ. (ଆଉଂନୃର୍ଣ ଗଧ ନଗଣ୍ୟ) ବଣିଷ୍ୁ ଏକ ବ୍ଯାବଵସ୍‌ଲୁ ଯ 
ହ୍ରେନସ୍ବୀ ଦପ୍ତର୍‌କତ୍ଷ୍‌ ଓ 6 ଓମ୍‌ ବଗ୍‌ଧ ଥବା ଏକ ପର୍‌ଷଥବର ସଂଯୁ କ୍ର କଲେ 
ବକଚଉ ସମଭସ୍ତ୍‌ ପଟର୍‌ ପରିଷଥରର ସ୍ର ବ୍ନାହ୍ରମାନ୍ରା ସବଂ।ଧ୍ବକ ପ୍ରଦ,ହମାନାର 50 % 
ବହବ ? [ ଜ୍ଵର ¬ 0“23 ସେକେଣ୍ଡ] 


ଟୋଵ଼ଏ ଅଭ୍‌ଗ୍ଭଲକର (୧୧୫ ›) ସ୍ବସ୍େର୍କଭୁ 5 ବହନସ୍‌ © ଚରାଧ 200 ଓମ୍‌ 
ଏବଂ ଏହା 1.5 ??1⁄. ପରବାହମାନାବର୍‌ କ ର୍ଯା କରେ | ଏହୁ ଅଭ୍‌ଗ୍ଟଲକ ସଦ୍ଧରଭ 
ସନ୍ଧ 0.5 ବଦଲ $ ଵ ଗ୍ଭ, ଦ. ସ୍ରୟ କ୍ତ କଗ୍‌ଯାଏ ଭାହ୍ରାହ୍ନେବଲ୍‌ ଏହ୍ଲା ବକବଦ୍ 
ସମ୍ଭୟ୍‌ ପଟ୍ର୍‌ କାର୍ୟା କର୍ଚିବ ? ଏହ୍ନା ଠିକ୍‌ କାର୍ଯ କର୍‌ବାବବଚଲ ସ୍ରବାହ୍ସମ୍ନାଞା ବୃଦ୍ଲର 
ହାର୍‌ ବକଃଢଡ ବହୁବ ୨ 
[ଉଭ୍ର--£ = .023 ୧ସକେଣ ; ପବାହ ବୃଦ୍ି ହାର୍‌ = .04 

ଏନ୍ଧିସ୍ଟ୍ର/ ସେକେଣ୍ଡ] 


ଟୋଛଏ ଚଗ୍‌ଧ ମଧ୍ବଦଇ ବଗାଝିଏ ଧାରି ନମ୍ବର୍‌ ଗ୍ଟ୍‌ଜର୍‌ ବୃ ଓ ହ୍ରାସ ପାଇଟି ସ୍ବ ନି 
ଜଗମ୍ଭଳ କର୍‌ । 


ଏକ ମ୍ଭାଇଟବନ୍ତାଫାଘ୍ଵଡ଼୍‌ ଧାରକଞ୍ଜୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚଗୋଝଏ ଧାର୍ନନ 1 ଚିମଗ୍‌ ଓମ୍‌ ବ୍ଧ 
ମଧ୍ଯବଦଇ ବସଜିତୃ ହୁଏ (12150187860) । ଧାରନରୁ ଅବକ କ ଗ୍ଭର୍କ ବସର୍ଜିତ 
ଚହ୍ନବାପାଲି ଚକ ସମ୍ଭସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବହବ ୨ [ଉତ୍ତର -0.6931 ଦସବକଣ] 
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16. 


19. 


20, 


ବ୍ରଦ୍ୟୁତ୍‌- ଚୂ ମ୍ବ୍ମୀସ୍କ ଦତ୍ସରଣ ୬°୩ 


ବଗ ହଏ ପରିଘଥବର ସ୍ତେର୍‌କତ୍ଧ୍‌ ଓ ବଗ୍‌ଧ ମଧ୍ଯୟବଦଇ ବଗ. ଝିଏ ଧାଲ ଛର କପର 
ବଦୋଲମ୍ମୀ ବସର୍ଜନ (୩ 0150 818୧) ହୁଏ ଢ ହାର ଢଜୁ ଜ୍ଛେଖ 
କର | ଏ ବକ୍ଷିନରରେ ଆକୃଣି (୮୮୧୯ 0୯୧୮୯୩) ପାଇଁ ଏକ ସ ମ୍ବ ନଗମଳ କର୍‌ । 


ଅବନ୍ଧଶଣ କ୍ଣ୍ଡଲୀ (5୧୫୮୦୮ ୦୦୩1) ଦ୍ାଗ୍‌ ଗବ୍ର ଚଥମ୍ଭୁକଦକ୍ଷନ୍ତ କପର୍‌ ମାପ କର୍‌- 
ସାଏ, ଉତ୍ମ ସହବ ବୁଝାଇ ନ୍ଦଅ । 


କୌ ଣତ୍ସି ସ୍ଥାନଝରେ ଭୁବପ୍ତରକ ସାହ୍ଥ ସ୍ୟବର ନମ୍ବନ*ଝିକାଣ (1୭1୮) କଷଣ ଜଥ୍ତଯ୍ଠ 
କଗ୍ଵସାଏ ଉଦ୍ଜୁସହ ବ୍ରୁଝାଇ ନ୍ଦଅ । 


ନମ୍ପଲ୍‌ସ୍ରିଜ ବିଷସ୍ଟ୍‌ରରେ ସଂସ୍ଥିପ୍ତ ଵିପ୍ପଣୀ ଲେଖ :- ¬ 


0) ଘ୍ରିସ୍ରବାହ୍ତ (11) ସ୍;-ସ୍ତରକଭ୍ନ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଚସ୍ତର୍‌କତ୍ବ (111) ଧଂର୍‌ନ୍ର 
ବଦାଲମନ୍ଜୀ ବସଜଜନ (୩୩) କ୍ଷରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ଚମମ୍ବାନ ଚଗ୍‌ଧର ମାପ (୨) 
ଭ୍ଭୁବସ୍ତରକ । 
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ଉନଣଂଶ ସରଚଢଛ୍ଛଦ 
ସ୍ରଡଧ୍ୟାକର୍ଥୀ ସରଦକାହ 


( &1(6"ମ୍ 0. 18 ୦୩୮୮୫୮% ) 


19.1 ସଚ ୟାବର୍ତୀ ପ୍ବାଦ : 

ବଦ୍ୟୁତଭ ସ୍ତଚାହ୍ନ ସଦ୍ଧ ବର୍କୀ ଣସି ଘର୍‌ପଥଟରେ ଏକ ନଦ୍ଦଂଶ୍ଡ ସମ୍ବସ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରେ 
ଜୟ୍ଵ ମିକ ସ୍ଳଗ୍‌କ଼ର୍‌ କବର ଥାନ୍ତୁ ଏହ୍ଜ ସ୍ରମସ୍ତ ବଯବଧାଳନର୍‌ ଅଲେକ କାଲଚର ଏକ 
ଦ୍ଦଗବର ® ପର ବରୀ ଅରହେକ କାଲଚରେ ବଵପସ୍‌ତ ନଚର _ପ୍ରବାନ୍ଧର ହ୍ୂଏ ଏବଂ ଏହ୍ନ 
ଅଟଚର୍କକ କାଲ ମଧ୍ଯଚର ଚାହ୍ନାର ମାହା ଣୂନ୍ୟ ମାନରୁ ଏକ ନଦିଷ୍ଟ୍ ସଦ୍ାଧ୍ଵଳ ମାନକୁ ବୃକତ 
ପାଇ ସୁନବଂ।ର ଶୁଳୟ ମାନକୁ ହ କସ ପାଏ ଚାହ୍ପାବହ୍ରଦଲ ଚସହ୍ୁ ପ୍ରବାହ୍ରଲ୍ଲୁ ପ୍ରଭ୍ୟାବରୀ 
ପ୍ବା ହ୍‌ କୁହ୍ରାଯାଏ । । ଆଧ୍ଞଳ ଯୁଗଟର ପ୍ରଭ୍ଯା ଦର୍ଜୀ ସ୍ରବାହ୍ନର ଭୁମିକା ଖ୍ଵବ୍‌ ଗୁକୁଭ୍ବପୁର୍ଧ 
କାର୍‌ଣ ଏହ୍ନାର ଉସ୍ପାଦଳ ଓ ଦପସଣ (1୮405001:5100) ସର୍ଲ ପ୍ରବାହର (9 ୦, 
ରୁଲନାଚର ଶଣ୍ତା ଓ ସୁବ୍ରଧ ଜନକ । ଥକିକାଲ୍‌ ବରଭନ୍କ ଦେଶରରେ ଉପ୍ସାଦ୍ତଉ ଚମାହ 
ବଦ୍ୟୁତ୍ଜ ଶକ୍ତିର ଶଉକଡ଼ା ପ୍ରାସ୍ତ ୨୦ ଭ୍ବଗ ଏହ୍ବ ପ୍ରଭ୍ୟାବଭରୀ ସ୍ତବାହ୍ନ ଆକାରରେ ଉତ୍ପାନ୍ଦଇ 
ହୁଏ । 
19.2 ସଵ ॥ବର୍ଷୀ ବଦୁତ୍ପ,ବାଦ୍‌ ଉସାଦକ (&, ୦. 0€୮୧୮୩୯୦୮) : 


ଚଯଭି ସନ୍ତ୍‌ ସାହ୍ବାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭ।ବଶ୍ଚୀ ପ୍ରଦାହ୍ନ ଉସ୍ପାଦନ କଟ୍‌ସାଏ ଡାହାଲୁ 
ଡାଇନାଚମା (1୭୪୮ ୮୦) ବା ପଚ୍ଯାବରୀ ସ୍ରବ ହ ଢ୍ପାଦକ କ୍ହ୍ର'ସ ଏ । ଏହୁ ସନ୍ଗ୍‌ 
ସାନ୍ସ୍ଵକ ଣଶଣ୍ଡିର୍‌ ବନମମଭପ୍ତ ଚର ବ ଦ୍ୟୁଭ୍ମଣ୍ତ ଉତ୍ସାବନ କଟର ଓ ଏହ୍ରା କାର୍ଯାର୍ଵ୍‌ଭ ବଦୁ ଭ୍‌ 
ଚୁମ୍ପ୍‌ଗ୍ରୀସ୍କ ଚପ୍ପରଣ ଉପଟର୍‌ ଜଉିର କଟର । ସନଦ୍ଦ ଗେ ହଏ ବନ୍ଦ କୁଣ୍ତଲ୍ରୀ ବକୌଣସି 
ରୁମ୍ଭଳ୍ଧଷେନ୍ଚ ମ୍ର ଅବ୍ରରାମ୍ଭ ସଂଚର ଜାହ୍ନାବସ୍ସେଲେ, ସସନ୍ଧ କୁଣ୍ଣଲୀସନ୍ଦ୍ରଚ ସଂଖ 
ଚୁମ୍ବଙ୍କସ୍କ୍‌ ବଲ୍ତ ଵାହ୍ନ ଅବ୍ଧରାମ୍ବ ପର୍‌ବଥ୍୍‌ଡ ହୁଏ ଓ ଫଲରେ ବଦୁ।ଭ୍ଭୂଚ ମ୍ଭଲଲୀଷ୍ତ ଝପର୍‌ଣ ଡଞ୍ଜ 
ଅନୁସାୟ୍ଠୀ ବମକ୍ପ୍‌ରେ ଏକ ବ. ଗ୍ଟ ବ. ଚଥ ବଦୁ୍ଯଉ୍ପବା ଦ୍ର ପେର୍‌ଇ ହୁଏ ଏବ କୁଣ୍ଡଲୀର 
ଦୂଲ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯସଦ୍ଦ ବଳାବସି ବାକ୍୍ୟୀପଣ୍‌ପଥ ସହ୍ଧର ସଂପୃକ୍ତ କରାଯାଏ ଭାହାବହ଼ଲେ, 
ସେକ୍ପ୍୍‌ରେ ଏଲ ପରା ବର୍ଥୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରଦ ନ୍ଦୃଢ ବହୁବ । 

ଏକ୍ଦୁ ବଦ୍ୟୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଳର (ଚନ୍ନ ନଂ 19.) ପଧାନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ © ସେମାନଙ୍କର 
କାର୍ୟ ନମ୍ବରରେ ନଦଆଗଲା 

(8 ) କ୍ଷଡ଼ଚୁମ୍ବବ (1୧10 ୮)8806€ 0) : ¬ ଏହୁ| ଚଗାଛଏ ଶକୁଣାଲା 
ସ୍ଥା ସ୍ଫ ଘୋଡ଼ାନ ଲ ଚୁମ୍ବକ (୩ ୦) ବା ଗୋଝିଏ ବଦ୍ୟୁତ୍ଚ ମ୍ବଳ ବଦହ୍ଲାଇପାରେ । ଏହ 
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ପ୍ର୍ୟ ବଣ୍ଚୀ ପ୍ରବାହର ୬୦୫ 
ରୂମ୍ଭ୍କର ଦୁଇବମେଟ୍ୁ ମ୍ଭବଷରେ ଚ୍ମ୍ପକକେନ୍ତ ପୂପମ୍ଭ .( ] ୮)1୦¡ 10) ବହୁ ଇ ଥାଏ | ବଦୁୟୁକ୍‌ 
ରୂ ମ୍ବାନର ଦୁଇଚମ୍ରୁ ଜ୍ପରେ ଗୁଡ଼ାହ୍ଵେ।ଇଥବା କୁଣ୍ଡଲୀଲ୍ତ କେନ୍ନଲୁଣ୍ଡଲୀ (୪1€10 ୦୦11) 
କ୍ମଦହ୍ଘାସ ଏ । 

(0) ଆଚର୍ମିଚର (&୮୮ୌ8୯0୮୧) :- ଏହୁ ଏକ ନରମ୍ଭଲୁଦ୍ଦର ର ଅନ୍ତର୍‌ 
(୦୦୮୧) ଭ୍ତପରେ ଗୁଡ଼ାବହ୍ବାଚ୍ଚରଥିବା ଦହନ “ଘେରାବଣିଷ୍ଠ ଗୋଛ ଏ ଉାରକୁଣ୍ତଲୀ । 
କୁଣ୍ଡଲୀଚ ଚୁମ୍ଭକକ୍ଫେନ୍ମର ନ୍ଦଗ ସହ୍ଧଢ ସମଚକୋଣଚର ଥିବା ଏକ ଅଣଦଣ୍ଡ ଚରୁର୍ଦ୍ିଗବର୍‌ 
ଚଭିଲ କନ୍ହା ବାଷ୍ପ ସ୍ତ ଇଞ୍ଜି ନ୍‌ କମ୍ପ ଜଳଚସ୍ପାଚ ଦ୍ବାର। ଅବ୍ରାମ ସ୍ଵରରେ । କୁଣ୍ତଲୀର 
ଘୁଞ୍ଜିଳ ସମୟ୍ଚର ଚାହ୍ନ ର ଅନ୍ତର୍‌ ମଧ୍ଯରେ ଟପ୍ରରଡ ବହୁଜ୍ଥ୍ବା ଦୃର୍ଷରିପ୍ରବାହ୍ନ ନ୍ନ କରବା 
ପାଇଁ ଅନ୍ଥ ରଚକ୍ଵ୍‌ ପଵଲଇଉ କରାସ ଇଥ ଏ । 

(°) ସୁଲନବଳୟେ୍‌ (5110 ୮୮୮8): ¬ ଆବର୍ମରର ର ଦୁଇ ପାଲା ଧାରୁ ନର୍ମତ 
ଦୁଇ ବଲସ୍କ ୦) ୦୬ ସନ୍ଦ୍ରଭ ସଂଯୁ କ୍ତ ଦଦହ୍ଘାଇଥ ଏ ଓ ଏହୁ ବଲସ୍ବକ୍ତ ସ୍ଵରଲନବଳାସ୍ତ 
କୁହ୍ରାସାଏ । ଏହି ବଳୟ୍କ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅକ୍ଷ ସହିଇ ସଂଯୁ କ୍ତ ହୋଇଥାଏ କନ୍ତୁ ଅକ୍ଠଣ୍ଡ ଓ 
ବଲସ୍ଟ୍‌ ପରସ୍ପରଠାରୁ ରୋଧ୍ଵକ ବହାଇ ଥାଏ । । 

(4) ବ ଶ୍‌ (3୮:50) :- ¬ ପଲକ ବଳୟୂକୁ (5110-1108) କାରଦନ, 
ନର୍ମିଭତ ଏକ ବ୍ର,ଣ ସ୍ଥଶ କରିଥ'ଏ ଏବଂ 
ଏହୁ ବ୍ରୁଣ୍‌ ଦୁସ୍ତକ୍ଵ (71 2›) ବାହ୍ୟ- | / 
ପରିପଥ ସହି ସଂଯୁ ଲ୍ଜ କଗ୍‌ସ'ଇଥାଏ । 
ଆଚର୍ମଚର୍‌ ଘରବାଦଦେଲେ ଚସ୍ରଥ୍ବରେ 
ଝସଞ୍ଜ୍‌ ବ୍ର ଢୁଂଭ଼ ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରେଭ୍‌ଭ ହୁଏ 
ଉଂହା ସ୍ଥଲନବଲସ୍ଫତ ଓ ବ୍ର,ଣ୍‌ ମଧ୍ଯଦେଇ 
ବାହ୍ୟୀଷର୍ପଥଚର ପ୍ରଦ ଦିଉ ହୁଏ । 


ଞ୍ଜ (7୮1€୦୮୪) : __ କୁଣ୍ଡଳୀ 
2427) (ଚନ ନଂ 19.]) ସେବେଇ- 
ବଦଳେ ଚୁମ୍ଭକକ୍ଷେମ୍ବର ବଗ ସହିଭ 
ସମଚିକାଣରେ ଥ୍ରବା ଅକ (୨୪୪୮) 
ଚଭୁବ୍ଦଗବର୍‌ ପଟରେ ଚସତେଚଦବଲେ 
ଭାହ୍ରା ସହିଇ ଵଣ୍ମଞ୍ଡୁ ଚ୍ଝ ମ୍ବଳୀସ୍ବ ବଲ- 
ପ୍ରବାହର (୮14±) ପରବର୍ଶନ ସସାଗୁ 
ସେଥ୍ବଚର୍‌ ଏକ ବ୍ର. ଗ୍ବ ବଂ ପପ୍ର୍‌ଭ 
ହୁଏ ଓ ଫଲଝରେ ବପଥବରେ ଏକ ପ୍ରଭ 
ବଦ୍ୟୁଭ୍ୂପବାହ୍ଵ ପ୍ରବାହ୍ରଇ ହୂଏ । 


(ଚଓ ନଂ 19.) [ପଭୀ,ବଣୀ ପକ ଢୁ ଉସ୍ାଦଳ] 
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୭୯୬ ବଦ଼ୁତ୍ଜ ଓ ରୁ ମ୍ବକ ବନ୍ଞାନି 


ମନେକର, 

77 = ଚୃ ମୁକକ୍ଷେନ୍ର ଖବୁଭା 

4 = କୁଣ୍ଡଳୀର ଚକମସଳ 

7¶ = କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେରା ସଂଖ୍ଯା 

6 = କୁଣ୍ଡଳୀର ସହ ଲମ୍ଭ ଓ 
ଚ୍ ମ୍ଭୃକବକ୍ଷନ୍ତର କଗ ଅନ୍ଧଗଇ 
କୋଣ 


(ଚନ ଳଂ 19.2) 
କ୍କ ଣ୍ଡଲୀ ସହିତ ସଂ୍ଟି କ୍ଷ ର୍‌ ମ୍ଭର୍ଲାସ୍କ ବଲପ୍ରବାହୁ 
¢ = 7744, ୯୦୫ 6 
“. ଢାଜ୍କାଳକ ପପେରଚ ବ. ରୂ. ବ. 


୭ _ 77 4 ?† -(60% 6) 
= 774 7¶ ୫17) 600 
୯ 
ମବନକର ବିକୋଣୀ ୟ୍ଟ ବେଗ ^ = © 
କମ୍ବା। 06 = ©0£ 


୭ ୦ କାଜ 


® 7:= 774 7ଢ† © 511 ୬ 
= 2୦ 510 ୬୭ 


„(16 '1) 
ଏଠାରେ 77 (= 774 77 ୬) ବ:ଗୁ: ବ:ର୍‌ ସବଧୂକ ମାନ | ବସବଚଢବେଳେୋ 
0. ହୁଏ ଅର୍ଥ ତ୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମଚଲ ଚୁ ମ୍ଵଳକ୍ଷେନ୍ଧର୍‌ ନ୍ଦଗ ସହ୍ଭ ସମାନ୍ତର୍‌ ହୂଏ, 
ସେଚଉଚିବଚଲ ବ: ଗ: ବ: ସର୍ବାଧ୍କ ହୁଏ | 
ର ଭ୍‌କାଳୀକ ଗପ୍ତର୍‌ଉ ପ୍ରବାହ୍ନ 7 = 


£¿ . „ 
= ¥ ୫1୮ 6) = 7 $11 [° 


_- 7477 5୩୩ © 
ହ୍‌ 


୪୪ 


**“ (19:2) 


09201126€0 0/ 5।୮।॥|8ାମ।‹ଂଧ@ 0161|.0୦୮ 


ସ୍ତ୍ୟା ଵର୍ଚି ସ୍ତବାହ ୬°୭ 
ଏଠାଚର ହ୍‌ =- ପରପଥର ଝରାଧ ଓ 7୦୮ ସର୍ବାଧ୍ଵକ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ା ସୁଇ ରାଂ 


77 
ଚଯେଉେବିବଲେ 6 = ୬୨ ସେଭବବେଲେ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ବା ମଧ୍ଯ ସବଧ୍ବଳ । 


ସମୀକରଣ (19.‹1)  (19.2)ରୁ ଜଣାଯାଏ ସଯେ ଭୂଉସ୍ତ ବ: ଗୃ: ବ: ଓ ପ୍ରବାହ 
ସରଲ ଆବର୍ଚୀ ଓ ପ୍ରଭ ଅଳ ଆବଶ୍ଵିକାଲବର ବସମାଚନ କଗ ପରିବର୍ରଳନ କରନ୍ତି । 
ବସଥପାଇଁ ଏହୁ ବ: ଚା: ବ: ଓ ପ୍ରବାହକୁ ଯଥ @ଟମ ପୃ ଲ୍ୟାବରୀ ବ: ଗୂ' ବ: © ପଚ! ବରୀ 
ପ୍ରବାହର କୁହ୍ନା ଯାଏ । 

ଲୁଣ୍ଡଲୀର ଘ୍ଟ୍‌ର୍ଣିଳ ସମସ୍ତବର ଚବକାଣୀୟ୍ତ ବସ୍ଥାପନ ୫ର (ରେଞ୍ଜୟ୍ଵାନ୍‌ ମାପ) 
ବିଭନ୍ନ ମ୍ବାନ ପାଇଁ ଚପ୍ତର୍‌ଭ ବ: ଗ୍ଡ ବୀ: ର ମାଳ ଚନ୍ଧ ନଂ (19.3) ରେ ଗ୍ରାଫ 
ସାହାଯ୍ୟବରେ ପ୍ରଦର୍ଗିଭ ବହ୍ାଇଛୁ । 


(ଚନ ନଂ 193) 


ସ୍ତଭ୍ୟାବଶ୍ଡୀ ସ୍ତବାହ୍ନ ଜ୍ସ୍ନ ଦକ ଦୁଇପ୍ତକାର । ଏକସ୍ରକ ର୍‌ ସନ୍ବ୍ରେ କୈମ୍ପରୁ ମ୍ବକ 
ସ୍ଥିର ଓ କ୍ଗୁଣ୍ଡଲୀ ବା ଆବର୍ମିଚର ଘ୍ଥିନଶୀଲ ଓ ଦ୍ଧ ଟୟ୍କ୍ଵ ସ୍ରକାର ସନ୍ତ୍ଵରେ ଆଚର୍ମଚର 
ସ୍ଥିର ଓ ଚକ୍ଷନ୍ତରୁମ୍ବକ ଘଥ୍ଜିନଣୀଲ । ସନ୍ଵ୍‌ର୍‌ ଘ୍ନଶୀଲ ଅଂଶକୁ ଚରା|୫ର୍‌ ? 
(1୦୯୦) © ସୁ ର୍‌ ଅଂଶକୁ 'ୁାା୫ର ? (5୧4୯୦୮) କୁହାଯାଏ | 


ଉଦାଦରଣ (1) :-¬ 4 ଓ ଏର ବେଡ଼୍‌ ଖବ୍ରଢା ବଶିଷ୍ଣ୍ତ ଚଗ.୫ଏ ସୁମ ଚମ୍ପକ 
କ୍ଷେନ୍ଜ ମଧରେ ଓଠ0 ଚଘରା ଓ 10 ସେ: ମି: ବ୍ଯାସାଇ୍ି ବଣ୍ଡ ଗେଂଝଏ ବୃଝ୍ଵ୍‌କାର 
କୁ ଣ୍ତଳୀ ର୍ମ୍ବବଳକ୍ଷେନ୍ର ନ୍ଦଗ ସହ୍ନଭ ସମଚକୋଣରେ ଥୁବା ଏକ ଅକ୍ଷ ଚରୁ ବ୍ଦୀଗବର୍‌ ମିଁନଃ 
ପ୍ରଭ 240 ଥର ଘ୍ରିଲେ କୁ ଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ଯରେ ଚପ୍ପର଼ିଭ ସବାଧ୍ଵଳ ବଂ ଗ୍ଭ: ବ୍ୟ ର୍‌ ମାନ 
ବୋଲ୍‌ $ ଏକକରେ ଜଞ୍ଚିସ୍‌ କର | । 
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୬୦୮ ବିଦ୍ଦୁଂଖୂ ଓ ଚୁ ମ୍ଭକ ଵଜ୍ଞୀନ 


40 


77 = 4 ଓଏରସ୍େଡ୍‌, £ = 10 ଚା ମି: ୬ - 2+/ = 27 × ? $ 9 
ସମ୍ମୀକରଣ (1୨: !) ଅନୁସଂ ସ୍ଠୀ 
7?„ = 7477 © = 4 × († !0°) 200 × 27 ୧376 
- ` = ¿6 × 10(* × 102 × ;* 
="%944×106° ବ ଚର: ଏ: . 
= ‹0948 ୧ଖଲ,୫ | (ଡ୍ଭ୍ର) 
19.3 ସରଳ ପ ବାଦ ଉପାଦକ (1), ୦, ୦୧୮୧€୮୫୯୦୮) : 
ବକ୍କୀଣସି ସୁଷମ ରୂୁମ୍ବକବକ୍ଷନ୍ଚ ମଧରେ ଟଗଗୋଝିଏ ଆର୍ମେଚର ଘ୍‌ଥ୍ଥିନ କଲେ ଝସଠି 
ସ୍ତ୍ଡ୍ୟ ଵଶ୍ଜୀ ସ୍ତବାହ୍ନ ଉତ୍ସାଦ୍ଦଭଇ ହୃଏ ତ ହ୍ଲାଲୁ ଚଗାହ୍ମଏ କମ୍ପୁଂଂଵ୫୫ର, (୦୦୮ ୮୪;- 
୮8 (7) ସାହୁ'ସଂବର ଏକାଭନୁଝୀ କର'ସାଇପ'ଚର ଓ ଏକୁ ପବାହକୁ ସରଳ ପଆବ,ହୁ 
(191୮€୦୯ (୮୮୧୮ 0) କୁହାଯାଏ] ¦ ପ୍ରଚ୍ୟାଵଶ୍ଚୀ ପ୍ରବାହ୍ନଲୁ ସରଲ ସ୍ରବାହ୍ନଚର ପର୍‌ଣତ 
କରିରା ନିସ୍ଟ୍ରାଲୁ ସର୍ଳ କରଣଂ ବା ରେକ୍ଛଦିକେସନ (¡1 €୦୯୮11104( 100 ) 
ଲୁହ 
ସଚଳ ପ୍ରବାହ ଉସ୍ପାକକର (୭ନ୍ଥ ନଂ 194) ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ ଟ୍ଟଭ ଠିକ୍‌ ପ୍ରସ୍ତ 
ପ୍ରଚ୍ୟାବର୍ଢି ପ୍ରବାହ୍ନ ଉତ୍ସ ଦକ ସଦ୍ରଣ ¡ କେବଲ ଏଠାର ଆଚର୍ମିଚର୍‌ ର ଦୁଇପ୍ତ ନ୍ତଲୁ 
ସପ୍‌ ରଙଂ (5110 †101) ସୁତ ସଂଯୁ କ 
ନ କଣ୍‌ ଟଗଗୋଚ଼ୁଏଁ । ବପୀଚିର ବଳୟୁୂ ଥ 
ବମ୍ଲୁୟୁଟଟର 'ଂର (୮୩୩୮୦୮୮୫ 
୦ ୦୮୮100£5001) ଦୂଇ ଅଛାଂଣ ୦, ଓ 
୦୬ ସନ୍ଦୂକ ସଂପୁ କ୍ତ କର ସ ଇଥା!ଏ । “ହୁ 
ନିପାଝିନ୍ତ ବଲୟୂଛି ଚମ୍ବାରେ ଦିଆର ଓ 
ଢାତ୍ସାର ଦୁଇଅର୍କ୍ରାଂଣ ପରରସ୍ଥରଠ ଦର 
ରୋଧ୍ବତ । ଏହ୍ନ କମ୍ୟୁ୭୫୭୫ର, କୁ ଣ୍ତଳୀର 
ପ୍ରଧାଳ ଅକ୍ଷ (୮୩୩୫1୩ ୫୩୨୮) ସହ୍ମୁଇ 
ସଯୁକ୍ର କମ୍ପ ଇଂହ୍ରାଠାର୍ମ . ବରାଧ୍ବ 
ହ୍ରୋଇଥାଥ । ଲୁଣ୍ଡଲୀର ଅର୍କ ଆବଶନ 
କାଲରରେ ବ୍ରଶ ଞି। ସହିତ କମ୍ପୟବଵଃର ର 
ଗେହି ଅର୍ଭ୍ରଂଶ ଠା ସଂମ୍୍୍ଶରେ 
ଆସିବା ପରବ ଅଚ୍ଚ ଆଦଭ୍ରିନ 
କାଳରେ ଅନ୍ଯ ଅଲାଂଣ ଠି, ସମ୍ପର୍ଣ୍ର୍‌ 
ଅବସ୍ବ । ଚମ ପ୍ରଚ୍ୟୋକ ଅକ ଆବଶ୍ଵିନ 
କଲହଦର୍‌ କୁଣ୍ତଲୀ ମଧ୍ଯବର ପ୍ରବାହ୍ର (ଚନ୍ନ ନଂ 19.4, ସରଲ ସ୍ରବାହ୍ର ଜସ୍ସାଦକ) 
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ପ୍ରତ୍ୟ,ବଶ୍ଚୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ୬୪୪ 


ବପସାତମୂଖୀ ହବେଉଥ୍ଲେ ବହୁଁ ବାହ୍ର୍ଯପଶ୍‌ଷଥଚର୍‌ ଉତ୍ତୟ୍ତ ଅର୍କ ଆବଶ୍୍‌ନ କାଲଝର 
ଭାଦ୍ଗା ସମମ୍ପୁଖୀ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ଭ୍ଜ ବାହ୍ଲ୍ୟ ପରିପଥଟର ସରଲ ପ୍ରବାଦ୍ଧ ସ୍ରବାଦ୍ଦୂ ହୁଏ । 
ଦ୍ପଗ୍କ୍ତ ବମ୍ଷନ୍ନତର୍‌ (ଏକ କୁ ଣ୍ତଲୀ ସର୍‌ଲପ୍ରବରାହ୍ନ ଡାଇନାଚମା) ସନ୍ଞଓ 
ବାହ୍ଲ୍ୟ ପର୍ଳପଥରେ ଗପ୍ତ୍ଚର ବଂ ଗଲ ବଧ ବା ସ୍ରବାହ୍ନ ଏକମ୍ପୂଖୀ ହୁଏ, ଚାହ୍ଵାର ମନ୍ଦ କନ୍ତୁ 
ପ୍ରର୍ୋକ ଅର୍କ ଆବଶ୍ଜିନ କାଲଝର୍‌ ଶୃନ୍ଯ ମାଳରୁ ସ୍ରବବା।ଧ୍ବକ ମାନକୁ ବୃଦ୍ି ପାଇ ଘୂନସଂାର 
ଶନ୍ଯ ମାନକୁ ହୁଥାସ ପାଏ । ଚନ୍ଯ ନଂ ` (19.56) ଚର ବଗାଝିଏ କୁଣ୍ତଲୀ ଵଣିଷ୍ଣ ଏକ 
ସରଲ ସ୍ତବାହ୍ନ ଡାଇନାଚମ୍ଭୀରେ ଲ୍ଲ ଣ୍ତଲୀର ଏକ ପୁଞ୍ଚ ଆବଶ୍ଚିନକାଲଟର କେ ଣୀକସ୍ତ 
ଵସ୍ଥାପନ ସହଇ ବ: ଗୃୂ: ବତ (ବା ସବାହୁ) ଚସପର୍‌ ୪ ହୁଏ ଚାହ୍ଵା ପ୍ରଦର୍ଣତ 
ହୋଇଅଛୁ । ଏହ୍ନପ୍ରକାର ଵ' ଗ୍ୃ: ଦବ: ଲୁ ସ୍ତତିସ୍ପନ୍ଦୀ (02415801020) <: ରା: ବ: 
ଲୁହ୍ଲାସାଏ । ଏହ୍ଲରରେ ପ୍ତ୍ବବରର ପରିବଞ୍ଚି ଉ ହ୍ବେୁର୍ତ୍‌ଥ୍ଵବା ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ଵମା ନ୍ଧାଲୁ ବକୌ ଣସି 
କାର୍ଦାରର୍‌  ନସସ୍ଟୋଗ କରିବା ସମ୍ୀକୀନ ନୁହ୍ନେ ଓ ବଇଣ୍ଡ୍‌ ଏକ୍ସ ସ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ାଲୁ ସ୍ଥ ରମାଳ 
ବ୍ଧଉ୍ିଷ୍ଟ କର୍‌ ଵା ଆବଶ୍ୟକ । 
ଆମ୍ମେଚର (ବର ଝଗାଛିଏ ଲୁ ଣ୍ଡ ଲୀ ବଦଲବର୍‌ ସବ୍ଧ ପରସ୍ଥର ସମ୍ଭବଳାଣରେ ଥ୍ବବା 
ଓ ଏକ ଅଷ୍ଷ ସତ୍ବ ସଂଯୁ କ୍ର ଚହାଇଥବା ଦୁଇ ସମ୍ବାନ କ୍କୁ ଣ୍ଡଳୀ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ଭରି 
ସମ୍ଭାନ ସ୍ତ୍ରଗର ବଉକ୍ତ ବହ୍ଲୋଇଥ୍ବବା ଚଗାଝିଏ ବ୍ରପାଵଡ ବଲଯ୍ଟ କମ୍ୟୁବ୫ଵର ର ଚକା ଣସି 


(ଚିନ୍ଧ ନଂ 19.5) 
ଦୁଇ ଵଘସ୍‌ଭ ` ଚରୁର୍ଥାଂଶ ସହ୍ଦ୍ଭ ବଗାଝଏ କୁଣ୍ଡଲୀର ଦୁଇପ୍ତାନ୍ତକ୍‌ ଓ ଅବଗିଷ୍କ ଦୁଇ 
ବପସ୍ଵ୍‌ର ଚରୁଥାଂଶ ସତ୍ତୁଇ ଅନୟ କୁଣ୍ଡଲ୍ରୀର ଦୁଇପ୍ାନ୍ତକ୍‌ ସ୍ୟକ୍ତ କଗ୍ଵଯ:ଏ, . ଭାହାବହବଲେ 
ଦ୍ରଶ୍ଵରୁ ବ'ଭ୍୍ୟାପର୍ଘଥ ର୍ଲୁ ଆବଶିକୀ ଲର ଏକ ଚରୁର୍ଥାଂଶ ସମ୍ମସ୍ଟରେ ପ୍ରବାହ୍ଥ ଆର୍‌ସ୍ତ 
ହ୍ଵେବ । ଏହା ଫଲବର ପ୍ରବାହ୍ରମା ନାର୍‌ ଘରିବର୍ରନ ବୀ ସ୍ବନନ ହ ଚାସ ପାଏ । ଚନ 
ନଂ“[12.5 (୭) ] ର୍‌ ଦୁଇକୁଣ୍ଡଲୀବଣିଷ୍ଟ ଚଗାଵଏ ସର୍‌ଲ ପ୍ର କାହ୍ନ ଡାଇନା ବମ୍ବାର୍‌ 
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୬୧୬ ଵଦୂୁଂ ଭ୍ଧ ଓ ର୍‌ ମ୍ଲକ ବଜ୍ଞଳ 


ଆଚର୍ମିଚର ର ଏକ ପୁୱଁ ଆବଶିନ କଂଳଚରେ ଉୟସ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀ ସୋଗୁ ବ ଗ୍ଟଂ ବଦ. (ବୀ 
ସ୍ତବାହ୍ଘଃ ଚବକାଣୀସ୍ଫ ବସ୍ଥ ପନ ସନ୍ଧଇ ସେପରି ପରିବଣିଡ ହୁଏ ଚାହନା ବନ୍ଦରେଖା ଦ୍ଗ୍ଵ ଓ 
ପଣିଣାମୀ ଵ, ଗ୍ଟ ବ. ଘୁଞ୍ଜୁରେଖାଦ୍ବାଗ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଚିଢ ହ୍ରୋଇଛ୍ଛ । ଏଠାବର ପଶଣାମୀ 
ଵ. ଗ୍ଟ ବର ମାଳ ପ୍ରାସ୍ତ ସ୍ଥଁର । ଏହ୍ବାର୍‌ ମାନ ଆହୁର ସ୍ଥ ର କରିବା ପାଇଁ ଅଚବର୍ମରଚର 
ସମ୍ମାନ ଚକାଣରେ ଆଳଇ ବହୁ ଫଖ୍ୟକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ବପାଵ଼ଇ ବଲୟ୍ଟ କମ୍ୟୁବଵଃର ରେ 
କ୍ୁଣ୍ଡଲୀ ସ୍ଖଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣ ପରମ୍ଥର୍‌ ଗ୍ରଧ୍ବଇ ବୃଷ୍ଵଂଶ (୫୧୯୮୯୦୮ ନଥାସାଏ । 
19.4 ସରଳ ସିବାଦ @©ମାଟର ()୬, ©. ?¶©୦୦୮) : 

ରୃକ୍ଧୁ ସନ୍ନଵ ବବିଦ୍ୟୁଭକ ଣକ୍ତ ବନମୟ ରେ ସାନ୍ତ୍ରକକ ଣସ୍ତି ଉସ୍ବଂଦଳ କରେ । ଚଢଣୁ 
ଏହ୍ସା ଡାଇନାଝମାର ଠିକ୍‌ ଵଘଙ୍ସ୍‌ ୭ । ଏହ୍ଜ ସନ୍ବ (ଚନ ନଂ 19-6) ଡାଇନାମେ।| ସଦୃଶ 
(୮) ଚଗାଃଏ ୧ଝଷମ୍ଚ୍‌ ମ୍ଲୁକ 7୪୦ (୯୮) ବଗାଝିଏ ଆଚର୍ମଚର୍‌ ଥ,୦7୦୬, ୧୮୧୨ 
କମ୍ୟବିଃବର, ୦) ୦, © (18) କାରବଳ, ବୁଥଣ୍‌ 3) 32 ଦୃାର୍‌ ଗଠିର । ଚ୍ମ୍ଭକର 
ଦୁଇଟମଭରୁ ମଧ୍ଯଚର ଥ୍ଵବୀ ଉ ର କୁଣ୍ଡଲୀ (ଆଝଟ୍ମିଚ ର) ମଧ୍ଯରେ ସରଲ ବଦ୍ଧ ପ୍ରବା ହ୍ର 
ପ୍ରବାହ୍ଦତ ବହ୍ବଟଲେ କୁଣ୍ଡଲ୍ରୀ ଜପବର ୧ଫୁମିଙ୍ଗଙ୍କ । 
ବାମ୍୍ରସ୍ତ ଜସ୍ତମ ଅନ୍ଧୁଯାସ୍ଵୀ ଏକ ଯୁ ଗଲ 
(୦୦0୮) କାର୍ଯ କରେ ଓ ଏହୁ ଯୁଗଳ 
କୁଣ୍ଡଲୀଝ୍ତଲୁ ଘଗ୍‌ଇ ଢାହ୍ନାର ସମ୍ମତଲଲୁ 
ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ଭର ହଗ ସହ୍ନଇ ଲମ୍ବ ନ୍ଦଗବର 
ସ୍ଥାପନ କରିବାଲୁ ପ୍ରବୃଦ୍୍ ହୂଏ । କ୍ୁଣ୍ଡଲୀହ 
ଏହ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥ।ନବରେ ପହ୍ମଞ୍ପୁବ' ବେଳେ କ୍ଳଣ୍ତଲୀ 
ମଧ୍ୟର ପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମର୍‌ ଦଗ କମ୍ପୁବ୭୭ର, ସାହା- 
ସ୍ୟରେ ବପର୍ସାଭ କବ ସାଏ ଓ ଏହ୍ନା ଫଲଚର୍‌ 
କୁଣ୍ରଲୀଃ ପୁଣି 180“ ଘ୍ର୍‌ସାଏ । ଏହୁ 
ଅବସ୍ଥାନରେ ପଣ୍ଚି ପ୍ରଳାହ୍ନର ନ୍ଦଗ ବପଗ୍ବ୍‌କ 
କଟ୍‌ ସାଏ ଓ କୁଣ୍ଡଳୀଡ଼ ପଣି 180° ଘ ରେ | 
ଏହୁପର ସ୍ବବରେ କ୍ରୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ଯଚର ସଚ୍‌ଲ 
ପ୍ରବାହ୍ନର ଜଗ ପରବଣ୍ଜି୍‌ର ହବେଚଲ କୁଣ୍ଡଲାଚଛ଼ 
ରୂମ୍ଭକବଝନ ମଧବର ଅବଗ୍‌ମ ପବର | କନ 
ଏକ କୁଣ୍ଡଲୀ ବଶିଷ୍ଠ ଚମ.୫ର ଚର କୁଣ୍ଠଲୀର୍‌ . 
କୋଣୀୟ୍କ୍‌ ବେଗ ସମ୍ଭ ନ ରହହୁ ନାହି । ୧ଇଞ୍ତ 
ଏହ୍ଫୁ ଘ .ଞଳଲୁ ମମ ଣ (5110011) କରିବା (ଚନ ନଂ 19.6) 
ଷାଥି ଅଥ ଜ୍ଭ କୁଣ୍ଣଳୀର୍‌ କୋଣଠୀୟ୍ବ ବବଗଲୁ ୮ ସରଲ ପ୍ରବାହ ଚମାବର }` 
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ଗ୍ତ୍ୟାବର୍ଜୀ ପ୍ରବାହ ୬୧୯୧ 


ସହଳ କିଣିବା ପ ଭି ଆଚର୍ମଚରଚର ସମ୍ବାନ ୧ଳାଣରେ ଆନଉଭ ଓ ଏକ ଅଦ୍ଷଦଣ୍ଡ ଜଵବେର୍‌ 
ଛି ୪“ ସଂଖ୍ଯଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜଥାସା ଏ । ବଗାଡ଼ ଏ ଆଧ୍ଵ୍ବକ ସରଲ ପ୍ରବାହ ବମା ଵର ଚର 

ହୁ କୁଣ୍ଡଲୀ ଗୁଞ୍ଜଳ ସୋଝିଏ ନରମ୍ମ ଲୁହ୍ମା ୭ ଥର ସିଲ୍ଣ୍ଟର୍‌ ଆଲୁଇର୍‌ ଡ,ମ୍‌ (9111) 
ଜ୍ପବଶ୍‌ ଭାହ୍ରୀର ବବି୍ସ 4 ନ୍ଦ୍ମଗରେ କହା ବହ୍ରାଇଥିବା ନଂ (୦୧୪୧ ଉପବର 
ଶଣ୍ରରଣୀଭ୍ଲକ୍ତ ଦହହ୍ଵାଇ ଗୁଡ଼ାବହ୍ଵ ଇଷାଏ ଓ ଚଢଣୁ ଭାରର୍‌ ବଦଦିସ ଡୂ.ମ୍ର୍‌ ଅକ୍ଷ ସହିତ 
ସ୍ରମ୍ଭନ୍ତର ହୂଏ । 


ମାଟର୍‌ର ପଣ୍ତ।ଚ୍‌ ବି ଚା... (8461 € ୮. £, 10 ?¥1[୦୯୦୮),- ¬ 
ବମ୍ବା!୫ର୍‌ରେ ଥବା ଆର୍ଚର୍ମଚର କୁଣ୍ତଲ୍ରୀହ଼ ଚମ୍ଟ୍ଵକକ୍ଷେନ୍ ମ୍ବଷଚର୍‌ ଘ ,ଭିବାବବଲ ଜନ୍ନଧ୍ୟରେ 
ବ୍ଧ ଦଂତ୍ଜ୍‌ ରୁମ୍ଭକୀଷ୍ଵ ତ୍ତରୁଣ ଝସୋଗୃ ଏକ ବଂ. ଗ୍ ବଂ ଚଘ୍ରରିକ ହ୍ୂଏ । ଏହ୍ନ ଗସ୍ତର୍‌ଭ 
ନଥ ଗୁ ବଚ ବମାଃର୍‌ର ବ୍ରୁଶ୍‌ଠାଚରେ ପ୍ରଯୁ କ୍ତ ବ ଭ୍ର୍ୟ ବଂ ଗୁ ବର୍‌ ବଘର୍ବାଇ ଵଗରେ 
କାର୍ଯାକବର । ଝଉଣୁ ଏହୁ! କୁ ପଶ୍ଛାତ୍ତୁ ବଂ ସହ୍‌ ବ କୁହ୍ବାସା ଏ ଓ ତାହୁ'ର୍‌ ମାନ ବମା୫ର୍‌ 
ଆବର୍ମ ଚର୍‌ର ବଳ ଣୀସ୍କ ବଗ ବୂଙ୍କ ପାଇବା ସବ ସଙ୍ଗେ ବୃ୍ ପାଏ, ବଢଣୁ 
ମୌଃର ୫ ପ୍ବର (୮,”୫୯) ସହୁତ ସାୟକ୍ତ ବହ୍ଘାଇ ନ ଧ୍ଵବାବେବଲେ ଅବର୍ମଚର୍‌ର 
ମ୍ରବାହ୍ବମ୍ଭାନ୍ନା ହ୍ର ରସ ପାଏ । 


ମଚନକର, ୩7 == ବୁ ଶ୍ଠାରେ ସ୍ରଦଠୁକବ ବ ଗବ 
7 = ସ୍େରଇ ବ. ଗା, ବ. 
¥ = ଆର୍ମେଚର କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ବସ୍ଧ 
7 = ଅବର୍ମଚର୍‌ ର ସିବା ହୁମାନା 


¡ଜୁ ା଼/-ଛନୁଇମୁୟ କଚ ନ °. (19.3) 


କିମ୍ବା {= 7 „ * ଜା 9 “ର (19 4) 


ଆବର୍ମଚର୍‌ କ୍ଣ୍ଡଲୀ ଉପରର ୫. ସ୍ଟା କରୁଥ୍ବବା ଯୁଗଳର ଆଘ ପ୍ରି 
ଛି 7 - ¬ . ଭା 
୮ =£ #477= ୮#,7477 1779. ] ` =. ""(19,5) 


(ଏଠାରେ 2୮ = ଚୁମ୍ଭକକ୍ମେନ୍ତର ଖବ୍ରଭା, ଥି = କୁଣ୍ଡଳୀର ବକ୍ଷମ୍ଚଫଲ, 
୬୩ = ଘେଗ୍‌ସଂଖ୍ଯା ଓ /£ = ଅନୁରର ପବଦଶୀଯଭା) | 
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୬୯୬ ବଦ୍ୟୁବୁ ଓ ଚ୍‌ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞାନ 
ଅଚର୍ମଚର ରରେ ଷଶ୍ବଂଜ୍ତ ବ. ର୍ଡ ଚଚ ଚମାଗୁ ପ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ଥା ହ୍ର ଆାସ ପାଇଲେ 
ଲାହା ଲୁ ଘ ଗ୍ଭଥିକା ୟୁଗଲର୍‌ ଆଘ.ଞୁ ମଧ ହ ,¦ସ ପାଏ | ଚଇଣୁ ଚମା ଵରଛି ସଦ୍ଦ ବାହ୍ୟ 
ଘର (1,୦୫ 1) ୧ଢୁଡ ସଂଯୁ ଲ ଚହ'ଇ ଜଥାଏ ଚାଢୁାବହୁବଲେ ବୟଶିଳ ୨, ଗୃ. ବଂ (77) 
ସ୍ତପୁଆ ୫. ଟ୍‌. ବ. (\') ସ୍ହୁଇ ସମାନ ହେବା ପର୍ଦାଲ ଜାହାର ବବେଗ ବୃଝପାଏ | ଏହ 
ଅବସ୍ରାଟର ଢାହା ଏକ ସ୍ଥିର (୦୦୮୫୯୫୮୯ ଚବଗଚର ଘର © ବାହ୍ଯ ଉତ୍ବରୁ 
ଚନ୍ନଧଟର ବଦ଼୍ୟଯୁତ୍ ଗ୍ରବାହ୍ରକ ହୁଏ ନାହି ଏବଂ ବଢଣୁ ଏହ୍ଲା କୌଣସି ଵଣ୍ଡି ବଂସ୍ତ କଟର 
ନାହି କମ୍ପା ବକୌଣସି କାର୍ଡ କରେଳାହି । ଚମା ଵର ଏହି ସ ,ଞଳକ୍‌ ନଣ୍ଟ୍‌ କ୍ତ ଘଳ 
(101€ 7୦୮୫ ୮101) କୃହା ଯାଏ ବଭିମା ନ ଆଚର୍ମଚର ସତତ । ପ୍ସ୍ର (1.000) ସଂଯୁକ୍ତ 
ହେଲେ ଚାହ୍ନାର୍‌ ବବଗ ଓ ଚେଣୁ ପଣ୍ଡାର୍‌ ଵ ଗ୍ଭ ବ. ହ ,!ସ ପାଏ ଏବଂ କ୍ଣଲୀ ମଷବର 
ପ୍ରବା ହ୍ବମଂକ୍ତୀ ବୃଲ୍ିି ପ'ଏ | 
ସମୀକରଣ (19.3) ସହ ଚଢ † ଗୁଣଳ କରି 
\¥7=7*/(୧¬4 21 “.. (196) 
ଏଠ ରେ ୪୮ = ଉସ ଚସାଗାଉଥବା କମରା 
1*[\ = ଝସସୁ ସ ଜୂଲଢାଘ ଝମଇୀ 
771 = ଲୃ ଣଲୀକୂ ଘ.ବ୍ଇବା ପାଉ୍‌ ସାନ୍ବକ ଷମଚ' 
ମେ ଵର୍‌ ର ବବିଦ୍ଯୁଭିକ ଦଞଭା (8166 £୮1୯8] €111616 06୩) 


ଜ୍ପ୍ପାନ୍କ ସାନ୍ଗ୍ଵଵକ ଷମ୍ଭଭା 
ଜ୍ବମ୍ବ ଝସାଗା ଉଥ୍ପବା ବବିଦ୍ୟୁରକ କ୍ଷମଭା 


7, = 


= 771 7:  ପଶୃ।ଭୂ ବ ଗୂୃ, ବ. 


“ ଶୁମୁଟ ;?= ପୁ ଲବ. ଚା, ବ. - (।9:7) 


ଉପଦର୍ଵକ୍ତ ସମୀକରଣନ୍ତୁ ଜଣା ମାଏ ସେ ୧ସବଡବେଲେ 7 = \17, ଚସବଭବବଳେ 
ଦଞଷଭା ସଙ୍ଗାଧ୍ବକ (100 %) କରୁ ପୁଝଵଂରୁ ଆଲେଚର ବହ଼୍ାଇଛୁ ଯେ ଏ ବକ୍ଷନନଚର୍‌ 
ଚମେ ୭ର୍‌ ବିଜାଶସି କାର୍ଯା କଟର ନାଵ କାରଣ ଚସବ୍ଭବେଲେ କୁଣ୍ତଳୀର୍‌ ପ୍ରବଂହ୍ରମାନ୍ନ 
ଶନ୍ଯ ହ୍ରୋଇସାଏ । 
ଉ୍ପ୍ପାଦ୍ଭ ସ ନ୍ନିକ ଣଣ୍ଡି ସ୍ଧ୍ବକ ବହ୍ବବ ଯେଦଉବେଲେ 
£ [== ସବ, ଧକ 
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ସ୍ତ୍ୟାବଣ୍ଚୀ ସ୍ତ ବାହୁ ୬୪୫୩ 


ମି 
ଵମ୍ପା= ବ [୍‌ } = ଵଧ 
277 27୮ _ । 
ଲିମ୍ବା (¬ ¦ £ -- ୮୬୫ = 0 (ଅବକଲନଦ୍ବା ସ୍‌) 
କମ୍ଭ! \ ¬ 27: = 0 
¦ 
କିମ୍ଳା => ° ହା ୫ (19.8) 


ସୂଚଗ୍ଵଂ ବତ୍ପେ୍ଚ ଵ ଗଲ. ବ ସ୍ତୟୁକ୍ତ ବ୍‌ ଗ୍ଭ ବର ଅବକକ ଦହୁଚିଲ୍‌ ଉ୍ସ୍ଵା ଜ୍ଞ 
ସୀନ୍ଟ୍ଵିକ ଶ୍ଡି ସବାଧ୍ଵକ ହୁଏ । କିନୁ ଏହୁ .ପରିଛ ଭର କୁଣ୍ଡଲୀବରେ ପ୍ରବ'ହୁମାନ; ଖ୍ଦ୍‌ 
ଅଧୂକ୍ର ହ୍ରେର୍ଭଥ୍ଥବାରୁ ଢାହ୍ରା ଅଲ୍‌ ବଗ୍‌ଧ ଯୁ କ୍ଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚାରୁ ଚପାଉ଼୍ଏ । ସସେଥୁପାଅି 
ବ'ମ୍ତବଝୟନ୍ଦ ର୍‌ ପାଣ୍ଡାନ୍ତ ବ. ଗବ କୁ ସ୍ରୟୁ କ୍ତ ବଚ ବର ସୟ 90 % କଗ୍୍‌ସାଏ | 
କପର ଅପରୟ୍ଟ (୦୦୮୦୮୦୮ 105$$) ବା ଜଲ ଡାଘ ଅସଚସ୍ କମ୍‌ ବହୁବାଘ ଜି କୁଣ୍ତଳୀ 
ବର୍ଧ କମ୍‌ କର୍‌ସାଏ | 


ମୋ ୫ର୍‌ ଚଲାଇବ। ବେଲେ ଆର୍‌ମ୍ଭ୍‌ଚର ଚସବଭଚବଲେ କୁଣ୍ତଲୀଝର୍‌ ବାହ୍ୟ ବ ଗ୍ଭ ବଉ 
ଘ୍ଟିମନା ନାରେ ପ୍ରବୟ୍ଲାାଗ କଗ୍‌ସା ଏ ୧ ସବଇବବଚଲ ପଶ୍ଛାଉ ବ. ଗ୍ଭ, ବ. ଶ୍ରନ୍ଯ ହ୍ରୋଇ - 
ଥ୍ଵବ: ରୁ କୁଣ୍ଡଲ୍ଲୀରରେ ପ୍ରବଲ ଗ୍ରବାହ୍ରମା ନା ପ୍ରବା ହରଇ ହ୍ଏ ଓ ଭାହ୍ବା କୁଣ୍ଡଲୀକ୍ଡ୍‌ ଂପାଡ୍ଣ୍ଏ । 
ଚସ୍ପଥ୍ରପାଲି ଆର୍‌ମ୍ଭୂବର କୁଣ୍ଡଳୀ ସହ୍ନତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନର ପରିଵଭିନରଶୀଲ ଟଗ୍ଵଧ ସୟ କ୍ତ 
କଗ୍‌ଯସାଏ ଓ ଏକ୍ସ ବର୍‌ଧକୁ ` ଖାରମାକ 6ବ୍‌ଧ?ଂ? (5୫୮ ୮୦୮ ' 1\୧୫15୪ଞ 066) 
କୁହୁଂସାଏ । ଚ୍ମଂକବବଝଲ କ୍ଵ  ଣ୍ତଲଂର ଚଳାଣୀସ୍କ ବବଗ ନଟିମ୍ଭ ବୃତ୍ଦପାଏ ଓ ପଣ୍ଡାଭ୍‌ 
ବଗ୍ଗୁବର ବୃକତ ସେ' ଗୁ କୁଣ୍ଡଲୀର ପ୍ରବାହ୍ନମା ନ୍ଧା ହୁ ନମ୍ବ ଯାଏ, ୧୧୧୭ଟବଟଲ ଆର୍‌ମ୍ବକ 
ଝଗ୍‌ଧକତୁ ନବମ ପ୍ରଚ୍୍ୟାହ୍ନ ର୍‌ କର୍‌ ନଆସାଏ । 


19.5 ସକ୍ାବର୍ଚି। ସବାଦ୍‌ ୭ମାଟ ର (&. ୦. ?¥[୦୯୦୮) : 


ଏହୁ ଚମ୍ଭାହର ପ୍ରଢ୍ୟ ଵଶ୍ୀ ପ୍ର ଵଂହ଼ଦା ଗ୍‌ କାର୍ଖା କଚର୍‌ ଓ ଚଉସ୍ଣ ଏହୁ କୂ ପ୍ରତ୍ଯାବରରୀ 
ପ୍ତ ଜ୍ାହ୍ନ ବମ୍ମାଃର କ୍‌ହ୍ର 'ସଂଏ । ଏହ ର ଗଠନ ଓ କା ପାଁସ୍‌ଭ ସରଲ ଧବାହ ଚମଂଵରଠାରୁ 
ଅବ୍ରପକ୍ଷୀକୃଭ ଜହ଼ଲ । ଏହ୍ବା ପ୍ରଧାନଇଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର୍‌ (୮୮ ୧ଖ୍ତର୍‌ଣ ମାର୍‌ 
(1000°60100 10)୦୪୦୮୫ ଓ (୨) ସମକାଲକ ଚମାହର (୦୪୮୦୯୮୩୮୦୮1୧୨୫ 
1100?) | 
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୬୯୪ ଵଦ୍ଯଭ ଓ ଚୁମ୍ବକ ବଣ୍ଢିନ 


କସ୍୍ରଣ ଚମାଟର (୮୮୦୪୯୯୩୦୮୩ 1010୦୯୦୮)--ବବିଜ୍ଞାନକ ନବିକ'ଲ୍‌ ୧୫ 
(!ଏ11:016 ୩ €$13) 1 8 88 ଖସାାଇବର ପ୍ରଇଖାବରୀ ପ୍ରବାହ ବପର୍ଣ ବମାବର ପ୍ରଥତମ 
ଜ୍ଭାବନ କ୍ତଥ୍ଵଚଲ । ଏକସ୍‌ ସନ୍ବରେ ଦୂଇସ୍ରକାର କ୍ଣ୍ଡଲୀ ଥୀଏ, ସଥା (1) ବଢ଼ୁଃର, 
କ୍ଣଲୀ (50 (୦୮ _100108) © (11) ବର୍ବର, କୁଣ୍ଡଳୀ (୮ ୦୯୦୮ ‰100118) | 
ସ୍ଣ୍ବଃର୍‌ କ୍ଠଣ୍ଡଲୀ ଞି'ର ଓ ବସ୍‌ଃର୍‌ କ୍‌ ଣ୍ରଲୀ ଘିନମୀଳ । ଚଷ୍ଟ୍ରଃର୍‌ କୁଣ୍ଡଲୀବରେ 
ପ୍ରଭ୍ୟା ବର୍ଣୀ ପ୍ରବାଦ୍ଧ ପ୍ରବାଦ୍ଦୁଭ ବହ୍ଵବା ଦ୍ଧାଗ୍‌ ବର୍‌ଃର ରର ପ୍ରବାହ୍ନ ସ୍ରେରିଭ ହୁଏ ଓ ଚଢଣ୍ଡ 
ଏହୁ ଚମ୍ଭାଃର ନ୍ଦୁ ବପ୍ତରଣ ଚମାଃର ଲୁହ୍ଘାସାଏ ଏଠାରର ସସ୍ତଃର, କୁଣ୍ଡଲୀ ସସ୍ଥା ମଧଚର 
ଏକ ବା ଏକାଧୂକ କଲା (510816€ ୦୮ 2017୮1866) ସିଭ୍ଯାବରିୀ ସବ ହୁ ପରବ ଦୁଉ 
ହ୍ବେବା ଫଲବଚ ଭାଦ୍ଧ ଦାଗ ଜ୍ଭବ ତ୍ମ୍ବକଚକ୍ଷନ୍ ଏକ ଅକ୍ଷ ଚଭୁର୍ଦଂଗବର ଆବି ହୁଏ 
ଏବଂ ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ଏହ୍ଧ ଆବି ଚମ୍ପକବଛୈନନ (୮୦।୫୮1୮୫ ।୮୫୪୮୧୮୮୦ 11610)ର 
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍୍ମଗରେ ଅବର୍ଷଂର ଏକ ବନ୍ଦ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ପରିବାସ୍ତ୍ର ଘ୍ଶ୍ଵବ ଲୁ ଆଚମ୍ଭୁ କରେ । 


ଏହି ସରାର ଚୁର, ଗୋଡ଼ୁଏ ଳର ଲୁହାର ବଳସୁ (ଚନ ନଂ 19, 7) ଦାଗ 

ଗଠିଭ ଏହ ବଲସ୍ପର ଭଜର ପାଖନରର୍‌ ଗ୍ଭରିବଗଗୋ ଛା ବନ୍ଧ ଶଉ ମେରୁଵଣୁ (£୮୦]୧¢୯୮)୮ 8 
£ ୦]1€ 16୧65) 7 2 £ ଯୁ, ଥାଏ ଏବଂ ଏଠ ରର 2 ୧ନରୁଦଣୁ 7)ରା ଓ 
ମେରୁଖଣ୍ଡ ଘୂକର ସୟ଼ଖୀନ । ୮ ଏର ବଷ କୁଣ୍ଡଳୀ (£160 ¢୦]]) ପ୍ରଭ୍ଯାବରୀ 
ପ୍ତବାହ୍ନ ଲଇନ ୧° 2 ଓ ଠୁଠି।ର ୧ଷିନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତଭ୍ଯାବର୍ଜୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ସ୍ବଇନ ଳଂ 1 
ସ୍ମ ସଂପ୍ତକ୍ତ । ମନେକର 90° କଲା ଭାରଚମ୍ୟ (11)85€ 0111€7€1066) ଵଣିଜୁ 
ଏକ ଦ୍ଧ 5 କଲା (୮୪0୦ £୮8€୧) ସଭ୍ଯାବରୀ ପ୍ରବାହର ଏକ କଲ| ଲ୍ଇନ୍‌ ନଂ-୩୭ର 
ଅଥାଭ୍‌ ଠୂଠୁ,। ବଷଷନ୍ନର୍ତୁଣ୍ତଳୀରେ ଓ ଅପର୍‌ କଲା ଲ୍ଇଳ ନଂ ଯବର ଅଥିତ୍‌ ୬୮, 
ଷେନ୍ଧ କ ଣ୍ତଲୀରରେ ପ୍ରବାହ୍ମଭ ହ୍ୂଏ ଚଢଣ୍ତୁ ଲ୍‌ଇନ-ଥରୁ ୨୮, କୁଣ୍ଡଲାଚର ପ୍ରବାହର 
ପ୍ରବଂ ସ୍ମ ନାଁ ଚଯଃଭେଚ୍ବଲେ ସସାଧୂକ ସେରେବବଲେ ଲ୍ଵଇଳ, ନଂ ରୁ ଠଠୁ। କୁଣ୍ଡଳୀ 
ମଧରରେ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ଧର ପ୍ରବାହମ୍ା ଦା ସବଂନମ୍ପ । ଏହୁ ସମ୍ଭସ୍ଵରେ ୨୮ ଓ ୨୨, ମଧ୍ଯରେ ରୃମ୍ଭକ 
ବସନ ା,୨/୮୩ [ଚମ ଳଂ 19:7(3)] ଉ୍ଭ୍ବ ହୁଏ. | | 0୦, ମୃଧ୍ୟବର୍‌ ଚୃମ୍ବକକ୍ଷେନ୍୍ର ନ ଥାଏ । 
ଏହ ଚୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ୍ମର ଭଗ ଗରଚତ୍ପାଦ୍ଧଂଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛୁ, ଏହ୍ନାପଠର୍‌ ଲ୍ଵଇନ 
ନଂ- ଅଟିର୍‌ ଅଥା¦ତ୍‌ 2୬, ମଧଚର୍‌ ପ୍ରବାହୁମାନା ଭଥା ଚୃମ୍ବକବଷନ୍ଦ ହଥାସ ପାଇବାକ୍ତ 
ଆରୟୂ କବର © ବ୍ସହ୍  ସମ୍ସ୍ଟ୍‌ ରେ ଲ୍ବଇନ ନଂ ।ରରେ ଅର୍ଥ ର୍‌ନୁଠୂ, ମ୍ଷରରେ ପ୍ରବାହ୍ନମା ନା 
ଇଥ ର୍ମ୍ଭଳଚଷଷନତ ବୃର୍ତୀ ପାଇ ବା କ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରର । ପ୍ରବା ହ୍ନର ଏକ ଚଭୁଥିଂଶ ଚନ୍ତ ଚଭ 
(ଓ୮€ ' £୦ 4୮୮୩ ୦୮ 8 ୧୬୯1) କାଲରେ ନୁଠୁୂକ। ମଧ୍ଯଚର୍‌ ଚ „ ମୁକବକ୍ଷମ ୬୮୩ 
ମା ବହବ ଓ ୨୮କ ମଧ୍ୟରର ଚ ) ମୃକକ୍ଷେନ୍ନ୍ର ଃଲ୍ଵପ ପାଇବ । ଏହୁ ରୃମ୍ବକକ୍ଷେନ୍ଧ୍ର ଚନ୍ଧ 

ଳଂ {19, 7(0) 1 ରରେ ସଦଖିଡ ବହାଇ ଅଛୁ | ପ୍ଚାହୁର ଅର୍କ ଚନଗଭକ ଲରରେ 22, 
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ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଜୀ ପ୍ରବାହ ୬୪୯୫ 
ମଧରେ ରୁ ମ୍ଭୁକ କେନ୍ନ 7୨୮୦ ଉଭବ ବହବ ଓ ଉ ହାର ୍ଗଗୁଝେ ୨୮ ମଧରେ 
ଉ୍ଭ୍‌ବ ବୋ ଇଥବା ଚ୍ଟମ୍ଭୂଳବକ୍ଷନ୍ତର ଠିକ୍‌ ବଘସ୍ବାଇ । ଏହା ୭ନ ନଂ [1970 
ର୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶଭ ହ଼ୋଇଅଛୁ । ଏବ୍ଧୁ ସ୍ବମ୍ମୟ୍ତରେ ୦୦୨) ମଧ୍ୟରର ରୁ ମ୍ଳଳକେନ୍ର ଲ୍ଵେପ ପାଏ । 


(ଚନ ନଂ 19 73) (ଚନ ନଂ 19.70) 
ପ୍ରବାହ୍ରର ସ୍ପ * ଚନ୍ଧଗଭ କଂଲବର୍‌ ୨୮, ମଧ୍ଯବର ଉ୍ଭବ ଚ୍ମ୍ବଳକକ୍ଷେନ୍ମର ଅଭ୍‌ ମ୍ଭଖ 
ଢାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବହ୍।କତ ୧୧ଝରିଆଚସ । ଏକ୍ସ ପ୍ରନ୍ବିୟ୍ଟାର୍‌ ପ୍ନଗ୍ବବ଼ୂର୍ଟ୍‌ ଫଲରେ 
ବଲସ୍କର୍‌ ସମ୍ଭଢଲ ସହୁ ଲମ୍ପ 'ଡ ଡାହ୍ନାର 
ବକ୍ର ମଧ୍ଯଦଇ ସାଇଥ୍ବବ। ଏକ ଅଷ୍ଷ 
ଚଭୁର୍ଦ୍ଦିଗବର ଘବର୍‌ । 


ବଶ୍ଚ୍‌ମ୍'ନ ସଦ୍ଧ ବଲସ୍କର୍‌ କନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରଗରରେ 
ବଗାଃଏ ବନ୍ଦ ପଶ୍ବବଂସ୍ଟରୀ ବା କୁ ଣ୍ତଲୀ 
ସ୍ଥାପିଜ ହୂ ଏ ଡାହ୍ନାବହ୍ନଲେ ବସ୍‌ କୁଣ୍ଡଲଵ 
ଚ ମ୍କବକ୍ଷନ୍ର ସେଞ୍୍‌ ନ୍ଦ ଗରେ ଘୂବର୍‌ ସେହ୍ଵ 
କଗବର ଘୂର୍ବାଳ ଆରସ କବର | ଏହା 
ଦପ୍ତର ଣ ବମ ୫ରର କ ର୍ଯାସର । 


(ଚନ ନଂ 197 ୦) 
19.5(3) ଚ୍ମ୍ବକକ୍ଷତ ଆବଉ୍ଞନର ଗାଣିଢିକ ଚତୁ : 
ମଚନକର୍‌ ଭୁଲମ୍ବ ଓ ଭୁସମ୍ଭାନ୍ତର ସ୍ତ୍ବବରେ ସ୍ଥାପିଭ କୁଣ୍ଡଲୀ 4. ଓ 3 (୭୫ 
ନଂ 19.8) ମଧବର ସଥ ନେ ପ୍ରଭ୍ଯାବରୀ ପରବାହମାନ /1 3 73? ପରବାକଭ ବୁନୁ 
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୭(୬ ବିଦ୍ଦ୍ୟୁଭ୍ମ ଓ ଚୁ ମ୍ହଳ ବର୍ଞନି 
ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରବ୍ରା ହ୍ମମ୍ନା ନ୍ରାର୍‌ ଵସ୍ତ୍ର (&[୮୮11010€) ସମାନ କିନ୍ତୁ କଲା-କଚାର୍‌ତମ୍ମ 


# 

(2156 01116୮€୮୯୧) = 2 | ଏହୁ ଦୁର ସ୍ରବ ହୁମାନା ମାଗୁ ବକାଣସି? 
ମୂଦହ୍ରଶିରରେ ଜବ ଜୃମ୍ଭକବକେନ 27) © 
ଅର୍‌ ନ୍ଦଗ ଗର ଚନ୍ନା ଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଗିର 
ହ୍ଲେ ଇଅଚନ୍ଥୁ ଓ ଝସ୍ମ୍ଭାବନ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭ 
ଳ୍ମ୍ଭ। . 
ମନେକର, 71) = 7 © 510 (“*+:) 
ଏବିଂ 72 = 76¿ §11 £ 

ଏଠାଚର 76=ସର୍ବାଧୂକ ପ୍ରବାହମାନା © 


¢ ( # 
5” କଳା ଡାର ତମଂ ପ୍ରବାହ ଓ 


( ଚନ ଳଂ 19:8 ) 
ତାହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍‌ ଉଭବ ଚୁମ୍ଭକକ୍ଷେନ ଏକ କଳା (5811€ £ &€୧¢) ରହୁଥିବାରୁ , 
£, = 1, ୮ “(47 ) = 2, ୟା ୭ 
772= 72 510 «# , 5 --.( 19.10) 


ଏହ୍ଜ ଦୁଇ ଡ୍ମ୍ବକ ୍ଞେନ୍ ଛା ଜଂ 19'9) ଘରସୁର ସ୍ତଭୀ ଲମ୍ଫ ବହ୍ବାଇଥୁବ ରୁ 
ଝସ୍ମ୍ବାନର୍କର ପଣ୍ଣାମୀ ରୁମ୍ଭକକ୍ଷେନନଂ 
77 = »/ 77,* + 7722 
= #/ /7729୦୦୭୬୨/ -† 77 ୦7 5107 67୮ 
= 77 ¿ 
77, © 77, ର ଅନଶିଇ ୧କାଣ ସନ୍ଦ 
0 ହୁଏ 


୨ 2%41102-714 
7 ୦୭ ୭ ୦5 &¿£ 
= { 0 £ 
₹ 0=୦©£ .. > (19‹10) 
£ ଘରିବ୍ଜି୍‌ଇ ବହୁବା ସବେ ସବଳ 
0 ମଧ୍ଯ ପର୍‌ବରିଉ ହୂଏ ଓ ଭେଣ୍ତ 
( ଚନ ଳଂ 199 ) ପରିଣାମ୍ମୀ ର ମ୍ଳକବଝତ୍ର 77ର ଜ୍ଗ ମଧ 


2:08 0 = #* = 
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ପ୍ରଭ୍ୟାବଶ୍ଚୀ ପ୍ରବାହ ୬୭୧୭ 


ପଶ ବର୍ଚି ହ୍ଦଏ ଅର୍ଥ ନ୍ଥ ନ୍ରୁର୍‌ ମାଳ ବଶିଷ୍ଠ ପର୍ଣାମୀ ଚୃମ୍ଭକକ୍ଷେତ୍ର କୋର୍ଣୀସ୍୍‌ ବେଗ ୭ 
ସଦ୍ମୁ ବା ମାବର୍ଶି ସ୍ତ୍ଵଂଟରେ ଗରରେ । 


196 ବଦ୍‌ ଏଚ୍ଣକ୍ତି ଢସ୍ରଷୟଣ (୯୮୮୫୮୫୮୩5୫୭୫୮୦୮ ୦୮ ୧୩୧୯୯୮1ଷ 
€06€1୮87) : 


ଆଧୃଦକ ଯୁଗରେ ବଭ୍ନ୍ଜ କାର୍ଦାପାଇୁଁ ବହୁପର୍ମ୍ଭାଣ ଵଦ୍ୟ୍ଯୁଭ୍ଭୁଣସ୍ତ ବ୍ଯବହ୍ବାର 
କର୍‌ଯାଜ୍୍‌ଥ୍ବବା ଦୃଣ୍ଡଂ ରୁ ଚାହା ଖ୍ବ, ଶ୍୍ତୀ ଓ ସୁଲଭ ବହୁବା ଦରକାର | ଚସଥୁପାଇୁ ଜଲ ` 
ବ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କେହ୍ଵ୍‌ କମ୍ବା ଭାପଜ କେହ୍ଥରେ ଖବ୍‌ କମ୍‌ ସଚ୍ଚରେ ଉ୍‌ପ୍ପାଣ୍ତର 
ହ୍ଵେଜ୍‌ଥ୍ଵବ ବଦ୍ୟୁନ୍ତ ଣ୍ଡ ଦୂରଦୁଗ୍ଲରେ । ଅବସ୍ଥିଂଭ ଗ୍ରାମ ସହୁର୍‌ ଉଥା କଲକାରଖ'ଳା- 
ମାନକୁ ୧ସାଗାଇ ବଦବାପାଲି ଯେପରି ଚସ୍ତଷଣ ଖଇଂ (1:30511155100 ୦୦୫୦ 
କମ୍‌ ହୁଏ ଓ ସସ ସମ୍ବସ୍ଟ୍‌ରେ ୧ସପରି କମ୍ବ୍‌ ଶକ୍ତି ଅପଚସ୍ଟ୍‌ ହୁଏ, ବସଥ୍ବସ୍ରର ଦୂତ ଦ୍ଦେବା 
ଏକାନ୍ଛ ଆବଶ୍ୟକ । 


ଦୂର ସ୍ଥାଳକ୍ତ୍‌ ବଦ୍ଯୁତ୍‌ଣଣ୍ତ ଚପ୍ପଷଣ କଳିବା ସ୍ମ୍ବସ୍ଟଟରୀ ସୂଦୀର୍ଘ ଲ୍ବଇନ୍‌ ଭାର୍‌ର 
ବର୍ଧ ଅଧ୍କ ବହଉଥିବ।ରୁ ବଉବ ପାଇନ (\7010488€ 0୮୦୮) ସବେ | ଚଢଣୁ ଉର୍ଦ ଦସ 
ସ୍ଥାନର ସତ୍ତ୍ବଲ୍‌ ବଃଜ ଉପ୍ପାଦନ କେନ୍ର୍ରର୍‌ ବତ୍ତ୍ବଲ ଵଜ୍ଠାରୁ ଖୁବ କମ୍‌ ବହୁବା ସ୍ବାଗ୍ଵବିକ । 
ସୁନଶ୍ଛ ଲାଇନ୍‌ ଢାରର ଚରାଧ ଅଧ୍ୟକ ` ହେେଉଧନାରୁ ବପ୍ତଷଣଣ ସମ୍ବସ୍ତରେ ଜୁଲଚାପ 
ଭ୍ବଉ୍ଭବ ହ୍ଲେବା ଫଲଟର୍‌ ଵହ୍ଦୁ ପରି ମାଣ ଶଣ୍ଡି ମଧ ଅପଚସ୍ତ୍‌ (୦୦୮୮ 1055 = †?[\ ) 
ହ୍ନ ଏ । ଚେଣ୍ଠୁ ସ୍ତେଷଣ ସମ୍ବୟ୍ଟରେ ଶଣ୍ଡର୍‌ ହୁ ସନ କମ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଉଣଵିଞଷ୍ଟ୍ ସ୍ଥାନରେ 
ଏକ ଭୂବ୍ଦିଷ୍ଟ୍ତ ପରିମାଣ ଶଣ୍ଡି ଚଯଗରି ମିଲେ ସେଥପାରି ଜମ୍ବଲ୍‌ଞିଇ ବପସ୍କ୍‌ଗୁଡକ ବ ଗ୍ଭର୍ୟା । 


ମଚନ କର, 72 = ଜ୍ସାଦନ ବକହଢବରେ ବସାଲ ବଶଜ୍‌ 
† == ଗବାହୁମ। ନା 

ଝଉଣ୍ତ 7? † = ଜ୍ସାାଦନ ବକନ୍ଦ୍ରେ ସଭା ପରିମାଣ 
ମ୍ପଭଳେ କର, †\ = ଲାଇନ ଭାର୍ର୍‌ ଚରାଧ 

ବଇଣଠ, 7? ୮ == ବିଭବ ପାଇନ 

(7୮ - 17) = ଉଦ ୟୁ ଞ|ନଦରେ ବସ୍‌ଲ୧୫ଜ 
† (77 - 1) = ଜର୍ଦୟୁ ସାନରେ ମିଳୁଥିବା ଶଛ = \\7 (ମଚଳନକର) 

121(\ _= ଣକର୍‌ ଅପଚୟ 


ଶକ୍ତ ଅପଚସ୍ଟ ହୁଥାସ କରିବୀପାଇଁ ହୁର ମାନ ଖ୍୍‌ବ୍‌ କମ୍‌ ଚହ୍ନଦା ଆବଣ୍ଯକ 
ଥଥାକ୍ସ୍‌ ଲ୍ଇଳ ଭାର୍‌ ଖ୍ବ,୍‌ ମୋଵୀ ବହକା ଦର୍‌କାର କନ୍ରୁ ଏହା ଖ କ୍ତ _ ବ୍ୟସ୍କ୍‌ସାପେକ୍ଷ 
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୭୨୮ ଵଦ୍୍ୁତ୍ ୬ ଚୁ ମୃକ ବଜ୍ଞାନ 


ଣ୍ତି ଅପଚସ୍ତ୍‌ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇି ଅପର ଘଝଛରର ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ା ୮ ର ମାନ କମ୍‌ କରା- 
ସଂଇପା ରେ । କନ୍ତୁ ସଦ୍ଦ ଉଣିଜ୍ଣ୍‌ ସ୍ଥାନରେ ଣସ୍ତର ପରିମାଣ ୧୮: † (£ - 18) ଛୁର 
ର୍‌ଣ୍ଜିବାକୁ ହୁଏ ଢାହ୍ମରାହ୍ରେବଲ ୮ ର ମାଳ କମ୍‌ କରିବାକ୍ଵ ହେବଲ ୮୮ର ମାନ ବୃ 
କରିଚାକ୍‌ ହ୍ବେବ । କମ୍ପୁ ଖଚ, ଜଚୀ ସୋଲ୍‌ବ୭କ 77 ଜପାଦନଳ କରିବାପାଲ ଆବର୍ମଚରର 
ବରାଧନ ( ୮୮୫ପ16୮1୦7 ) ଖବ , ଶଲିଣାଲୀ ବହୁବା ଆବଶ୍ଯକ ଓ ଏହା ସମ୍ପୂବ ବହାଇ 
ନ ପାରେ । ସ୍ତୁନଶ୍ପ ଜଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ବଲ୍‌ ବଜ୍ଚ ପ୍ରବାହ୍ମମା ନା ଗୃହ୍ଥର ଉପକରଣ ଇଥା ଅନ୍ଯାଳ୍ଯ 
ସନ୍ବପାଭ ପାଲି ଅନୁପନ୍ଜୁ କ୍ତ । କେଣୁ ସନ୍ଦ ବକୌଣସି ଉପ ୟ୍ରେ ଜମ୍ବ ସ୍ବେଲ୍‌ ଵେଜ୍‌ଯୁ କ୍ର 
ପ୍ରଚାହ୍ରମାନ୍ନାଲୁ ଉଚ୍ଚ ବଦ୍ଦ୍ରଲଵଵଜ୍ଯୁ କ୍ଜ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନାରରେ ପରିଣଚ କରା ସାଇପାଚର 
(21 = ଧ ବାବ୍ଦ) © ସୁନାର ଭାଢ଼ାଲୁ ଜମ୍‌ ବଦଲ ବ୭ଜ୍ଯୁ କୁ ପବାହମ'ମନା|ଚର ପରିଣଇ 
କର୍‌ାଯାଇପ ରର ଉାହ୍ଵା ହେଲେ ଏହ୍ବା ଦ୍ଧ ର। ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧ୍ଵଢ ବହବ । ସରଲ ପ୍ରବାହ 
ସାହରାସ୍ଯରେ ଏହ୍ନ କାର୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହ୍ରେ । କରୁ ଵାନ୍‌ସଫର ମର, 
( £ 8 051୦1୮11୧୮) ସାହାସ୍ରେ ଅଳ'ୟ।ସରରେ ସ୍ରତ୍ଯାବରୀ ପ୍ରବାହ ବସ୍‌ଲ(ବଃଜ୍‌ ର 
ଉତ୍ଭୂନ୍ରମଣ (5୮୧୮ 0୨) ବା ଅବନ୍ତମଣ (5୯୧୮ ଓ୦୩୮୮) କରାସାଇପା ଚର । 
ପ୍ରଜ୍ୟାବର୍ଚୀ ସ୍ତବାହ୍ନର ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ସୁଧା । 


19.7 ଚାନ୍ସଫର ମର (71 8016୦0୮116€7) : 


ଏହ୍ଲା ଏକ ପ୍ତଢ୍ୟାବଶ୍ରୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ବବିଦ୍ୟୁଭକ ସନ୍କବ । ଏହ୍ରା ସାହ୍ନାଂଂରେ ଜମ 
ତ୍ତ୍ଵୋଲ ବଂ ନ୍‌ବର ଉଚ୍ଚ ପବା କ୍ର ମାନ୍ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ବଦ୍୍୍ବଲ୍‌ବଵକ୍‌ରେ ନମ୍‌ ଘବାହ୍ରମାନ୍ଥା ବା ଉଚ 
ପ୍ପେଲ୍‌ଵଵଜ୍‌ରେ ଜମ ପ୍ରବା ହ୍ରମାନ୍ନାକ୍ ଜମ୍‌ ବସ୍ତ୍ଵରଲ୍‌ ବଵକ୍ବର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବାହ୍ଥମାନ୍ଧା। କରା- 
ସଂଇପା ରେ । କାର୍ଯା କରୁଥ୍ବବା ବବ ଲେ ଏହ୍ନ ସନ୍ବର୍‌ କୌଣସି ଅଂଶ ଗଶଶୀଲ ହୁଏ ନାଥ 
@ ଚଢଣୁ ଏହାକୁ ମଖରବ ସନ୍ବ୍‌ କ୍ଵ ହ୍ରାମାଏ । ଏହ୍ନ ସନ୍ବର କାର୍ଯ ସ୍ର ବ୍ଦ ଡ୍ର ରୁମ୍ଭଟୀୟ 
ପ୍ତେରଣ ଚଣୁ ଉସବର ଛଉର କବର 1 


ଏହ୍ନ ସନ୍ତ୍ଵ ଚଗାଶଏ ଆପ୍ଟ୍ରଭାକାର୍‌ ବା ବଲସ୍କାକାର ନରମ ଲୁଢ୍ଲାର ଅନ୍ତର 
(୦୦୮୧) ଜପରରେ ଭାଢାର୍‌ ଦୁଇ ବପର୍ସାଢ ପାଶ୍‌ ରରେ ଗୁଡ଼ାହ୍ବୋଇଥିବା ଦୁଇଵି କୁଣ୍ଡଲୀ 
ଦ୍ଧାଶ୍‌ ଗଠଡ ବ୧ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଚଗାଃିଏ ଚତ୍ଥ ଳଂ 19“10) ମୁଖ୍ଯ କୁଣ୍ଡଳୀ 7 ଓ 
ଅନଂଝ଼ ବଗୀଣ କୁଣ୍ତଳୀ 5 । କୁଣ୍ତଲ୍ଲୀଦ୍ମୟ୍ତ ଅନ୍ତରଠାରୁ ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ଵେଧୂଭ ଓ ଚମ 
ଦୁକ୍କ୍୍‌ ଅନ୍ତର ଉ୍ତପରେ ଏପର୍‌ ଗ୍ଵବରେ ଗୂଡ଼ାବଦହ୍ରାଇଥାଏ ଚଯ ଚ୍‌ମ୍ଭର୍କୀୟ୍ଟ ବଲଘପ୍ରବ୍ରା ହୁ 
(102) ର ବକ୍କାଣସି କ୍ଷରଣ ବହୁବାର୍‌ ସମ୍ଭାବନା ନ ଥାଏ । ଅନ୍ତର୍‌ଵଝ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବବଵଶ୍ଯଭା 
ନମ୍ବ ବଶ୍ଥଵିଳୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ବଶିଞୁ ଚର୍ଧ (50. ୮୧୫15181066) ଥିବା ବରା ଣସି ଧାରୁବଚର 
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ପ୍ରଭ୍ୟା ବର୍ଣୀ ପ୍ରବାହର ୬୧୪ 


ଭିଞ୍ଚାଣ୍‌ ବହ୍ରବା ଦରକାର । ବସଥ୍୍‌ ପାଲି ଟ୍ରାନସଫର ମାର୍‌ ଲ୍ଲଦ୍ଵା ସବୋଲଷ୍ଣ ବବେଚର 
ହୁଏ । ଵ୍ବାନସଫରହର୍‌ କାର୍ୟା 
କରିବାବବ ଦବିଲଳା ଉଦ୍ଵ୍‌ପ୍ତ ବହାଇ- 
ସାଏ । ଚଇଣ୍ଣୁ ଏହ୍ଲାକ୍ତ ଥଣ୍ତ। 
ରଞ୍ଜିଵା ଝାଇ୍‌ ଉ୍ଚ୍ଚଯାନ ସ୍ଵୋଧନ 
ବଇଁଲ ମଧ୍ଚର ଜନ ଚ୍ପଂଭ 
କରଗ୍‌ଯାଏ । 


ସେଉି ଵ୍ରାନସଫର ମର୍‌ 
ଦ୍ରାଗ୍‌ ବସ୍ତ୍ଵଲ୍ବଃଜ୍‌ ଉଚ୍ଚ୍‌ ଞମଣ 
କର୍‌ସାଏ ଚାହ୍ାକ, ଉପଗ୍୍‌ୟୀ ` [ଚନ ନଂ 19.10(3) ଜ୍ପଗ୍ସ୍ୀ ଵାନ୍ସଫରମର ] 
ଚାନ୍ସଫର, ମର, (50€୮ 0୮ ଅ୮ା୮୩୫୮୦୮୯୮୩୧୮) କହାସାଏ । ଏହୁାର୍‌ ମୁଖ୍ଯ 
କ୍‌ ଣ୍ଟଲୀ ଚମାଃ। ଚମ୍ବା ଡାର୍‌ଚର୍‌ ଆର୍‌ . ବହ୍ରାଇଥା ଏ ଓ ତାହ୍ନାର୍‌ ବଘଗ୍ବସଂଖ୍ୟା କମ୍‌ 
ଏବଂ ବର୍ଗୀଣ କ, ଣ୍ଡଲୀ ସରୁ ଇମ୍ପା 
ଡାରବର୍‌ ରିଆର୍‌ ବହ୍ଲାଇ ସାଏ ଓ 
ଉାହ୍ନାର ସଘଗ୍ବସଖ୍ୟା ଅଧୁକ୍ର । 
ସେଦ୍ଧ ପର୍‌ ବଙ୍ଘ୍ମଲ୍‌ ବଵକ୍‌ ଅବ୍ରନ୍ନମ୍ଭଣ 
୮ ୫ କରୁଥିବା ଵନସସର୍‌ ର୍କ, 
ଅପଗ୍ୟ୍ୟୀ ଟାନ୍ସଫର ମର 
କନହାସା ଏ । ଏହାର ମୁଖ୍କ,ଣଡଲୀ 
ସରୂ ଇତ୍ପା ଚାରବର ଭିଆର୍‌ 
ହ୍ରୋଇଥାଏ ଓ ଚପ୍ରଥ୍ଵଚତର ଅଧୂକ 
(୭୭ ନଂ 19:10 (2) [ ଅପରୂୟ୍ା ଘେଗ୍ଵଥାଏ ଏବଂ ବଗୀଣ କ, ଣ୍ରଲୀ 
ଵନ ସଫର ମର୍‌, ] ବମ୍ଭ ଵା ଡମ୍ବା ଭାରବର ଭଆର 
ଓ ଚସଥବର୍‌ କମ୍‌ ବଘଗ୍ଥାଏ | 


ସଜ୍ଞ ଵନ ସଫର ମରୁ ମୁଖ୍ୟ କୁ ଣ୍ତଲୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବଶ୍ୀ ପ୍ରବାହର ଚସାଗ ଣ ଧାଗ୍ବ 
(5ପ0୮୮17 1106) ସଦୁଭ ସଂପୁ ବ କର୍ସାଏ ଓ ବଗୀଣକୁ ଣୁଲୀ ବଖାଲ୍‌ ଥାଏ ଏବଂ ମୂଖ୍ଯ 
କ୍ରଣ୍ଡଲୀରେ ପ୍ରବା ହ୍ରମ୍ନା ନ୍ଧା 7, ସ୍ରବାହ୍ରଚ ହୁଏ ଭାହ୍ରାବହ୍ନବଲ ଏହ୍ଲାଦବାବ୍‌ ଲୁହ୍ଲାର୍‌ ଅନ୍ତର୍‌ 
ମ୍ଧ୍ଯଚର୍‌ ଏକ ଚ୍ମ୍ଭଦୀୀସ୍ତ୍‌ ବଲପ୍ରବରାହ୍ନ ୨ (୮100) ଉଭବ ହ୍ରେବ । ମୁଖ୍ୟକ୍ଣ୍ଡଲୀ ଚର 
ପ୍ରବାହ୍ନମା ନାର ମାନ ଓ ନ୍ଦଗ ଘରିବର୍ଣ୍ଭ ବହେଉ୍ତଥ୍ଵବା ଚୁ ଏହ୍ନ ବଲପ୍ରବା ହ୍ରର (୮105) ମାନ 
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୬୬୧ ବଦ୍ୟୁତଠ ଓ ରୃମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ଓ @ଗ ମଧ ସ୍ରମାନ ଆବୁଛି ରେ (1୮୮୧ 0€୮୯୨) ପରିବଣିଚ ହେବ | ରଚୂମ୍କୀୟ ` ବଲ- 
ସ୍ରବାହ୍ନର ଏହ୍ନ ପର୍ଚିବଭ୍ଚିନ ମୁଖ୍ୟକୁ ଣ୍ତଳ୍ରୀ ସହନ ସଂଗିକଣ୍ଟ ହ୍ରୋଇ ସେଞ୍ପରେ ସ୍ରଯୁ କ୍ତ 
ଦଦ୍ଦ୍ବଲ୍‌ ବ୫ଜ୍‌ ୩7) ର ବିଠସ୍‌ଇ ଛଗରରେ ଏଳ ବି, ଗ୍ଅ, ବଚ ୨୮, ଚ୍ରର୍‌ଣ କରିବ ଏକକୁ 
ବ.ରୃ.ବ,କୁ ବଘରା ବ.- ଚା. ବଂ (୦୦୯୮୧୮ €-୮୮.£.) କହନି ଏବଂ ମୂଖ୍ଯକ୍‌ ଣ୍ରଳୀର 
ବଗ୍ବଧ ସନ୍ଧ ନଗଣ୍ୟ ବହ୍ଘନାଇଥାଏ, ଢାହ୍ରାହେବଲ ଏହାର୍‌ ମାନ କାର୍ୟଜଃ ସ୍ରଯୁ କ୍ତ 
ସ୍ତ୍ରେଲ ଵଵଜ୍‌ ସଦ୍ଧଭ ସମ୍ଭାନ ହୁଏ । 


ସଦ୍ଦ ଚ୍ମ୍ଫର୍କୀୟ୍ର ବଲ ସ୍ରବାତ ର ପରିବଶ୍ଚିଳ ହାନ # ର * ହୁଏ ଓ ମୁଖ୍ୟକୁ। ଣ୍ଡ ଲୀର 


ଘେଗ୍ବସଖ୍ଯା 7୩, ହୁଏ, କାହା ହେ ଲେ ମୁଖ୍ୟ ଖା ପ୍ତେରଭ୍୍‌୍‌ଭ ଢାଇ୍‌ କାଲକ 
ଵ. ଗ୍ଭ ବଂ 


¬ 7¶ - ୧ ବି. ରୂ. ଏ 
= ¬ ` × 10 ୫ ରୋଲ୍‌ 


ସଦ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଝ ଣ୍ତଲୀର ଚଗ୍ଵଧ ନ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ, ଡାହ୍ରାବହଲେ ଇଢ଼଼କାଲ୍ଲକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ 
ଗ୍ଲେଲ୍‌ବଶଜ୍‌ 


3 =?) ¥ ?* 


× 10 6 ରସୁଲ $ 


(6) ୭ଗୌଣକୁଣ୍ଠଳୀ ଖୋଲ୍‌ :-- ଗୌଣକୁ ଲୀ ଖୋଲା ଧବାବେବଲ 
(5€୦୦୮୦8†୮୩' 161 ୦୮୧୨) ମୁଖ୍ୟ କୁ ଣଲୀଦୁ।ଗ୍‌ ଅନୁର୍‌ ମଧରେ ଉଭ୍ବ ବହ ଜଥବା 
ଚୁମ୍ବ୍‌ଗ୍ାସ୍କ୍‌ ବଳପ୍ରବାହ୍ନ ଗୌଣକ୍ତୁ ଣ୍ଡଲ୍ରୀ ସହମତ ସଂଶିନ୍‌ଣ୍ଣ୍‌ ୧ହାଇ ସେଥ୍ବରେ ଏକ <: ଗ୍ଭ ବ: 
2 ୧ପଆରଣ କବର | ସନ୍ଦ ଗୌଣକୁ ଣ୍ରଳୀର୍‌ ବଦଗ୍ବସଂଖ୍ଯା 7୪, ହୂଏଂ, ଜାହ୍ରାବହ୍ଧଚଲ 
ଚସଥ୍ବବର ଦପ୍ତର ୭ ଵ:ଓ ଗ୍ଟଂ ବଃ ର ଢାଭ୍ଭକାଲକ ମାନ 


22 = ¬ 7୪୬ 0 ¥ × 1076 ୧ଖ୍‌ଲ୍‌$ 


ସୁଳଣ୍ଠ ଟଗୌଣକୁ ଣ୍ରଲା ଦଖାଲ୍‌ଥ୍ବବାରୁ ଭାହ୍ନାର ବଉବ ନ୍ତର୍‌ ୪, ଚପଘ୍ତର୍‌ଭ 
ବ୍ଞ: ଚୂ; ବି 722 ସହଇ ସମାନ ହୁଏ | 


ଣ7 
୨ ହ*"7„ = -¬ 772 = 7¥ 2 ¢ × 10- ` ଫ୍ଵେଲ୍‌ ୫ 
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ପର୍ୟୀବର୍ଣୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ୬୬୧ 
ଢେଣୁ, ତ = £ ¬ 77 = (ମନେକର) $ (19.11) 


ଏଠାରେ /କୁ ' 'ପରବରିନ ଅନ୍ଲୁପାଉଂ ? (71 8180070118 0101 ତ 
କୁହ୍ମାସାଏ । ସୂଡଗ୍ନଂ ୭ଗୀଣ ଓ ମୁଖ୍ୟ କୁଣ୍ଡଲୀରେ ଦସ୍ରିଚା ବିସ୍ବ 
ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଦେଗ୍‌ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାଡ ସହିଜ ସମାନ । 


ସଦନ୍ଞ 7†› > 77 ହୁଏ କାହାଦେବଲେ ଵାଳ୍ସଫର ମର ଛଲୁ ଜ୍ପଗ୍ପୀ (5୧୮ 
07) ଓ ସଦ 71୪2 < 77) ହୁ ଏ ଡାହାବହେଲେ ଵ₹ାଳ ସସର ମର ଛିଲୁ ଅପର୍ୃସୁୀ (5୯୧୮ 
ଓ୦୪୮୮) କୁହାଯାଏ | 


(2) €ଗୋଣକୁଣ୍ତ ଳୀ ବନ୍ଦ :=-ୌଣକୁଣ୍ଠଲୀନ ବହ (୦105€0) ବହୁଲେ 
ଚମ୍ପଥ୍ବବର ପ୍ରବୀହ୍ରମାନ୍ରା 72 ପ୍ରବାକ୍ରୂକ ହ୍ନଏ ଓ ଏହ୍ ପ୍ରବୀହ୍ରର ଦମ ମୁଖ୍ୟ କୁ ଣ୍ଡଲୀବର 
ପ୍ରଵାଦ୍ଦଡ ବହ୍ବେଉ୍ଭଥିବା ପ୍ରବ।ହ୍ରର ନଗର ବସଗ୍ଵାତ । ସୂଚ୍ଚଗ୍‌ଂ ଏହ୍ବ ପ୍ରବାହ୍ବମାନା 72 ଲୁହାର 
ଅନ୍ତ ର ଛ଼ଲୁ ବରୁମ୍ଭକଡ (19€୮୦୫୪୮୧୮1୫୧) କରର ଓ ଏକାଦାଗ୍‌ ମୁନୟକୁ ଣ୍ଡଲୀରେ 
ବପର୍ସୁଇ €: ଗ୍ଭ: ବା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଫଲଟ୍ତର ମୁଖ୍ୟକ୍ତୁଣ୍ଡଲୀବର୍‌ ପ୍ରବ୍ାହ୍ନମାନ୍ନା ବୃ କ୍କଯାଏ ଓ 
ଏହ୍ବାଦାଗ୍‌ ଲୁହା ଅନ୍ତରଭବର (୦୦୮୧) ରୁମ୍ଭିବଵସ୍ତ ବ୍ରଲପ୍ରବାହ୍ନ ଢାହ୍ନାର ପୁବ ମାଳ ବସଂର୍‌- 
ପାଏ । ବଉଣୁ ଵନ୍ସଫ୍ର ମର ହୂ ଏକ ସ୍ପସ୍ତଂର୍ଞ ୟ୍ଟ ସନ୍ଵଘ୍ସ୍ଵବରେ କାର୍ଫା କବର ଓ ଗୌୀଣ- 
କୁଣ୍ଡଲୀର ଵଚ୍‌ମ୍ବକନ 6 ସ୍ଫ୍ରା ମୁଖ୍ୟକୁ ଣ୍ଡଲୀର ପ୍ରବା ହ୍ନ ବୃର୍ଧ ଦବ ଗ୍‌ ସମଭୁ ଲତ ହୁଏ । 


୪ଵାନ୍‌ସସ୍ଖର ମର ର ବଭ୍‌ନ୍ନ କାରଣରୁ ଣଣ୍ତର ଅପଚକ୍ଟ୍ ହୁଏ ଓ ବସଥ୍ବପାଇଁ 
ନ୍ର୍ଗମ ଶକ୍ତି (୦୪୪୯୭୪ €06€7୮ 97) ସଙ୍ବଦା ନବବଦଶ (1001) ଣ୍ଲିଠାରୁ ଉଣା ହୁଏ | 
ବଗାଝିଏ ଆଦର୍ଶ ଵ୍ବାନ ସଫର ମର୍‌ ରେ ଅଥାଢ୍‌ ସନ୍ଦ ବଳୀଣସି ଣଣ୍ତ ଅପଚୟ୍ଟ୍ଟ ନ ହୁଏ, 


ଢାହ୍ବାହ୍ନେଲେ ¿ 
ନବେେଶ ଣକ୍ତ = ନଗମ ଶଣ୍ତ 


କିମ୍ଳା 57, = 77:72 
„,„ ୩=+:2=7# 7; =£ ର (19:12) 
ସୁଇଗ୍ଵଂ ମୁଖୟ ଓ ୭ଗୀଣ କୁଣ୍ଠଲୀର ସ୍ରବାଦ୍ରମାଢ଼ା ୭ସମାନଙ୍କର 


ଘେଗ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ସହିଚ ସ୍ର ଚିଳଲ୍‌ମାନୁପାରୀ । 


ଏଠାରରେ ଉଚଞ୍ଚିଖଯୋଗ୍ୟ ବସ ବଗୀଣକ୍ତୁ ଣ୍ତଲୀର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନା। 7୬ ଓ ମୁଗ୍ଯ 
ଲ୍କୁ ଣ୍ଡଲୀର ପ୍ରବାହ୍ରମା ନାଁ 74 ମଧ୍ଯଚର କଲା ଜାରଇମ୍ୟ (୭1145€ 0111.) = 180° ' 
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୭୬7 ର୍ବଦ୍ଯୂୁଢ ଓ ର ମ୍ଝଳ ବଜ୍ଞୀନ 


ମବଳକର ମୁଖ୍ଯ ଓ ବଗୀଣକୁ ଣଲୀବର୍‌ ଯାଥନଏଘ 

ସପେର୍ଭ ବୀ! ଗୂ: ବି: (ସାଧକ) = 77\ ଓ 7:2› 
ପ୍କ୍ରେଲ୍‌ବଵଜ୍‌ = ୪) ଓ \/ ›› ¦ 
ବର୍ଧ = ]?; ଓ £›› 
ଏବଂ ସ୍ବାହମାନା = 7¡ © 72 
ସୂଚ୍ଚଗ୍‌ଂ ମୁଖ୍ଯ କୁ ଣଲୀରେ, \+ ¬ 7) = 7177. 
କମ୍ଫା ¡€= \¥7¡ ¬ 71 7୧1 
<«ବ' ଚରୀଣ କୁ ଣଲୀବର, \†2 = 772 ¬ 1 ›7୧2 
କିମବା 72 = ¥, + 127? 

253 _ ୧ + 1393 _ 773 _ ¦ 


: ୬ \/ ¡ - [+ ^ 7 ଏ 
କମ୍ଳା ¥, = £ ¬ 727? ¬ ?[)7?; 


କନ୍ଥୁ 11 = ± = 8 ¦ କମ୍ପ 12=¬ 211 
2 71 
ମିଃ ¥, =£) ¬ ]2 ( ^, + !°୮' ;) ର (19:13) 


ସୁଡଗ୍‌ଂ ବସବହ୍ନରୁ ଵାନ ସସଂର୍‌ ମର୍‌ର ଚଗ୍‌ଧ ୩, ଓ 7୩୮୭ ଧ ବାଙ୍କ ଢେଣ୍ଠ 
ଗୌଣ କୁଣ୍ତ ଲୀଛରେ ସ୍ରବାଦ୍ରମଂଡ଼ା ୮୨ର ମାଢ଼ା ଅଧକ ଦ୍ରେବଲ୍‌ ଚାଦ୍ରାର 
ଭୋଲ ୫ଟ କ ୧୮୬ ଦ୍ର ।ସ ପାଏ । 


19.8 ଚାନ୍ନଫର୍ମର୫ର ଶକି ଅପଚୟୁର କାରଣ ଓ ଢାଦ୍ରାର 
ନରଗ୍‌କରଣ : 


(1) ଚ୍ମ୍ଭକଵୀୟ ବଲଳସବାଦ (୮105) କ୍ଷରଣ :-_  ମୁଖ। କୁ ଣରଲୀଦ଼ାଗ୍‌ 
ଉଦ୍ଭବ ହ୍ଵେଜ୍୍‌ଥିବା ଗମ୍ଭା୍ ଚୁମ୍ଭକ୍ବୀୟ୍କ ବଲସ୍ରବାହ୍ନ ୮ ସନ୍ଧ ଗୌଣକୁ ଣ୍ତଲୀ ସଦ୍ବକ ସଂ ଣ୍ଖ ନ 
ହୁଏ, ଇାହ୍ରାଦଦ୍ବଲେ ମୁଝ୍ଯକୁ ଣ୍ଡଲୀଲୁ ଚଯାଗଂଇ ଛଆଯାଜଥ୍ରବା ଣଶକ୍ତର କନ୍ଥୁ ଘର୍‌ମାଣ 
ଅପଚସ୍କ ହୁଏ । କବଚ ଅନ୍ତର (5061] ¥€ ୯୦୮୧) ବ୍ୟବଭୁଭ ବହୁଲେ ଏହୁ ଅପଚସ୍ତ 
କମ ହୁଏ । 


(11) ଲୌଦ୍‌ ଅପଚୟ୍‌ (1୮0୩ 105565) :-- ୫ ନ ସସର ମର, ଅନୁର 
(୦୦୮୧) ମ୍ଷଚର୍‌ ଘୃଣ୍ରି ପ୍ରବାହ୍ନ (୯0୪ ୯(1୮୮୧୮୯) ଚସରିଭ ବଢୁବା ଫଲବର୍‌ କହୁ ଶକି 
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ମାଲ୍ୟା ବଣ୍ଣୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ୬୬୩ 


ଅପଚକ୍ଟ୍ଵ ହୁଏ । ଅନ୍ତର୍‌ଲୁ ପଲଉ (୮.୫୮୩୮0୫୮୧୯) କର ଏକ୍ଗ ଅପଚୟ୍ଠ ହ୍ଵଂସ କଗଵ- 
ସାଏ । 


(1) କପର ଅପଚୟ୍‌ (୦୦୮୮€୮ 105$€5) :--ଲୁ ଣୂଲୀ ଭାରରେ 
ଜଲ୍‌, ଭାପ ( = 7° ନ) ଭଭବ ବହୁବା ସଂଳବର କହୁ ଶକ ଅସଚସ୍ବ ହୁଏ । ଭାରର 
ବଗ୍‌ଧ କମ୍‌୍‌ ବହବଲ ଏକ୍ସ ଅପଚସ୍କ୍‌ କମ୍‌, ହୂଏ । 


(1. ଶେ ଥିଲ୍ଯ ଅପଚୟୁ (୯୩୫୯୧୮୧୫1 1୦୫୬) :-ଅନୁରଳ଼ଲୁ 
ଚୂମ୍ଭ୍ୁଦଡ କରିବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବହ଼ଜ୍ଜଥ୍ବବା ଶକ୍ତି ମଧ ଅପଚୟ୍ଠ ହୂଏ । ଚସତ୍ତି ଧାରୁର 
ବଶିଥିଲା ଲୂପ୍‌ (0175ୈ(€୮୧୫15 1000 ) ଖ୍ଵବ୍‌ ସରୁ (୮୮୮୮) ସସେକ୍ଦ ଧାରୁର ଅନ୍ତର 
ବ୍ଯବହାର କଲେ ଏକୁ ଅପରପ୍ତ ହ୍ରଂସ୍ର ପ ଏ । 


19.9 ବିଭିନ୍ନ ସକାର ଚାନ ସଫର ମର, : 


ଆଜିକାଲ୍‌ ବଣନ୍ନ କାର୍ଯ ପାର୍ଜି ବଲ୍ଭନ୍କ ପ୍ରକାରର ଵ୍ବାନ ସସଂରମର ବ୍ଯବଦ୍ଦୃଭ 
ହେଉଅଛୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ :-¬ 


(1) ଜ୍ପଗୂସୀ ଵନ ସଫର 2ର _ ¬ ଏହ | ସମାନ ଆବୁଭିରେ ନମୁଚସ୍‌ଲ ବ୭ଜ୍‌ - 
ଉଚ୍ଚପ୍ତକାହ୍ଵମ୍ନ।ା ନ୍କାଲୁ ଉଚ୍ଚ-ବତ୍ପଲ ବ୭ଜ୍‌-ନମ୍ପପ୍ରବାହ୍ନମା ନ୍ନାଟର୍‌ ପଶ୍ଣକ କରର । 


(11) ଅପଗୃସ୍ତୀ ଵନ ସଫରମର _ ଏହା | ସମାଳ ଆବୃଛି୍‌ରେ ଉଚ୍ଚ `ବପ୍‌ଲ୍‌ବଵଜ୍‌- 
ନମ୍ବ ପ୍ରବା ହ୍ମମନା ନକୁ ନମ୍ବସ୍ପରେଲ ବଵଜ୍‌- ଉଚ୍ଚ ପବା ହୁମା ନାଚର ପର୍ଜଣର କରର । 


(111) ଘାବ୍ଯ ଆରୃୁଛି ଵାଳ(ସଫର, ମର ¿ ` ( & ଓ010 £୮୧୯ୁ (€100୩ £୮ 9୮5- 
£୦୮୮୮୧୮)- ଏହା ସଧାନଭଃ ` ଏକ ଉ୍‌ପଗ୍ୂସୟୀ ` ଵଶ ାଜସସଂରମର, ଓ ବହେଲବଫାନ 
ଚର୍‌ ଜ ୨ ଇଉ୍ଯ,ନ୍ଦରେ ବ୍ଯବହ୍ରାର କଗ୍ବସାଏ । 


(୮୮ ବାୟ୍ତୁଅନ୍ତ ରୟୁ କ୍ତ ଜଚ୍ଚଆବୃଶ୍ରି ଵରାନ୍‌ ସଫର୍‌ ମର ଏହ୍ଲା ସାଧାରଣଭଃ 
ରେଞ୍ଜଓ ରର ବ୍ୟବହ୍ର।ର କଗ୍‌ବଯାଏ । 


(୧) ସୁସୁଂ-୫।ନ ସଫର ମର, ` (4»000-0791051୦1୮10୮) ଏକୁ ଵାଳ ସ 
ଫର୍ମର ବର ଚୋଛିଏ ବଖାଲ୍‌ ଅନ୍ତର ଉପଟର ବକବଲ ବଗାଛଏ କଣ୍ତଲୀ ଥାଏ ଓ 
(ଆବଶ୍ଯକ ଅନୁସାୟ୍ବ୍ୀ) ଉଂହ୍ଘାର ବଭ୍‌ନ୍ନ ପ୍ରାନରେ ସଂସେ ଗ ସ୍ଥାଘନଦ଼ାଗ୍‌ ବଗୀଣ 
ବଦଲ ବବଜ୍‌ ମିବଲ । 
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୭5 ବିଦ୍ର ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ଳକ ବିଜ୍ଞାନ 


ଉଦାଦରଣ (1) :--66ୋ|ଛୁଏ ଉପଗ୍ସୟାୀ ® ଜ୍‌ ସଫର ମର ¿ 220 ବଲ₹ବରେ 
କଂର୍ୟା କରେ ଓ 2 ଏଣିୟୂର୍‌, ପ୍ରବ'ଢୁମାନ' ` ୧ସାୋଗାଇକଏ | ସଦ ଭାହାର ମୁଖ୍ଯ ଓ 
ବଗୌ ଣକୁଣ୍ଡଲୀ ବଘଟ୍‌ଙ୍ଖଖ୍ୟାର୍‌ ଅନୁପାଇ 1 : 20 ହୁଏ, ରାହ୍ରାହ୍ଵେବଲ (1) ଚଗୌଣ 
ଦଗ୍ସ୍ଵଲ୍‌ବଛଜ ୯୩) ମୁଖ୍ଯକ୍‌ ଣ୍ରଲୀଚର ସ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ନା ଓ (111୩ ଜ ଗଡ ଝ୍ମ୍ଭରା ନ ତ୍ତିୟ୍କ 
କର | [ବଷଭା 100 %] ୟ 
୮, _ 77: _ †1 _ - 
‡¡ ° 7); ` †, ° °0 
- 778 = 220 × 20 = 4400 ବଘସ୍ବଲ ୫ 
†¡ = 2 × 20 = 40 ଏଏ୩ୟର 
ନର୍ଗର କମରା (20+୪୪୧୧ ୦୯୮୮୩୯ == 7?›¶, == 4400 × 2 
==8800 3. |୫୍‌ 


19.10 ସଂଵୟାବର୍ଭୀ 5 ସରଳ ସବାଦ ମଧ୍ଯରେ ବୁଳନ! : 


ସ୍ଵ ୟାବର୍ଭୀ ସ୍ରବାଦ୍ରର ମ୍ବୁବିଧା - 


(1) ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ତୁମାସ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ଚୀ ପ୍ରଵ'ହର ଝସ୍ଲବବଜ୍‌ ଢଥା ପରବାହୁମ ନ 
୫ାଳ୍ସଫରମ୍ଭର ସାହରାସଂରେ ବୃଲ୍ି ବୀ ଦହ୍ବନାସ କଗ୍ଵସ'ଇପ'ଚର | 


(2) ପ୍ରଝ୍ଯାବର୍ରୀର ଜ୍ସ୍ପାଦନ ଖଙ୍ଚ ସରଲ ସ୍ପବାହ୍ନ ଚଲନ ରେ କମ୍ମ ଓ ସମାନ 
ଖଇୀରେ ଅଧ୍ବକ ବଦ୍ୟୁଭ୍ଶଣ୍ଡ ମିଲେ ' 


(3) ପ୍ରଚ୍ୟାବଣୀ ପ୍ରବୀହ୍ ସମ୍ଭଭା ୧ପ୍ରସ୍ଣଣବେବଳ କମ୍ମ ଶଣ୍ଡି ଅପଚସ୍ତ ହୁଏ କାରର୍ଣ 
ଏହ୍ନ ଶଣ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତ୍ରେଲ ବଃଜ୍‌ ନମ୍ବ ପ୍ରବାହ୍ରମା ନ୍ନ ରରେ ଦୂଚ ସ୍ଥାଳକୁ ପଠାଯାଇପାରେ । 


(4) ପ୍ରଡ୍ୟ ବର୍ଣୀ ପ୍ରବାଦ୍ଧ ସାହ୍ଵାଯ୍ଯବର୍‌ କମ ଖଇ୍କଚର ଞମ୍ଭତା ଚପ୍ରଷଣ କରା 
ଯାଇପାରରେ କାରଣ ବସେଥ୍ଵପାଇଁ ବମ୍ଭୀଃ ଭାର ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏନା ଓ ସରୁ ବତ୍ବ୍ଵଗୀ କକ 
(5୪୮8 ୮ ଓ€୦) ଇାର ରେ ଏହାର ବପ୍ଷିଣ ସମୃୂବ 1 

(୦) ପ୍ତଚ୍ଯାବର୍ଶୀ ପ୍ରବାହ୍ନକ୍ସ ର୍‌ଜ୍ଵକାସ୍ରୀ ସନ୍ସବ (୫୧୯୪୩୩1୧୮୩ ସାହ୍ରାସଂରେ 
ସରଲ ସ୍ତବାହଚର ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ | 


(6) ପ୍ତଭ୍ୟାବରୀ ସ୍ତବାହ୍ନ ବମ୍ଭାଃର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତ୍ବପାର ଭଆର୍‌ କରବା ସହକ 


ଓ ସରଲ ଏବଂ ଏହ୍ଜ ସନ୍ବଗୁଞ୍ଜକ ଅଭ ଦୂଭ଼ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ଯବହ୍ଘାରଜନନଭ ସସ୍ଟ 
(୬୮ €€† 91 °` ୧୫୮) କମ୍‌ | 
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ପକ୍‌ଭ୍ାବଣ୍ଜୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ୬୬୫ 
ସର ଝଧ୍ୟାବର୍ଭୀ ସ୍ରବାଦ୍ରର ଅ ମବୁବଧା _- 


(1) ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ଵଦବାର। ସଞ୍ପସ୍କକ ବକୋଷର ଗ୍ଟର୍ଜ୧, ବଦୁଯଭ୍‌ ଚବଲଷନ, ବ ବ୍ରଦ୍ୟୁତ୍ 
ମ୍ଭଦ୍ରଣ ଇ୍୍ୟାନ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ କନ୍ତୁ ପ୍ତତ୍ୟା ବର୍ଜୀ ପ୍ରବାହ୍ନଦ୍ବା ରା ଏହ୍ଵା ସମ୍ବବ ନୁହେ । 


(2) ରୋଧନ (1୮୮8ଧ16୯100) ନ ୫ପୁ କୁ ବହାଇଥିବଲ ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ଵ 
ଅଗଯକ୍ଷା ପ୍ରଭ୍ୟାବଶ୍ଚୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ଅଧ୍ବକ ବ୍ରପକ୍ମନକ । ମ୍ରତଯାବର୍ଡୀ ମ୍ରବାହ୍ନକ୍‌ ସୁର୍ଣ କବଲ ଇ,ହା 
ଉପଘାଇ ସହ୍ମୁଡ ଆକର୍ଷଣ କବର; କିନ୍ତୁ ସରଲ ପ୍ରବ୍ାହ୍ନକୁ ସ୍ଶ କରଲ ଭାହ୍ରା ଉଷ୍ଵଘାଉ 
(୮୦୦୮ ସଦ୍ୁଢ ବକଷଣ କରେ । ପ୍ରଦ୍ୟାବଶ୍ଚୀ ସବାଧ୍ଵକ ବସ୍ବ୍ଵଲ୍‌ବଵ୫ଜ୍‌ ଭାହ୍ାର 
କାର୍ୟାଳ ସ୍ଵା ଚତ୍ପଲ୍‌ଵଵଜ୍‌ଠାରୁୁ ଖୃଵଦ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ଓ ସମ୍ଭେଥ୍ବପାଇି ଏହ୍ଵା ବ୍ର ପକ୍ଜନକ ଓ ଉଭ୍ବମ 
ରରୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ କରର । 


(3) ପର୍ୟାବର୍ରୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ଲାଇନ ଭାରର ଜ୍ପର୍‌ ଢ୍ବଗବର (5011866) ସାଏ 
(ଵାାଚକ ପ୍ରବାହ ବା 5110 ` €[£€୯() | ଚଉଣୁ ଏହୁ।କୂ ଚଗ।ଝିଏ ଭାରରେ ଚପ୍ଷଣ 
କର୍‌ବା ସମ୍ଭୂବ ହୂଏନା ହି ଓ ଟସଥ୍ବପାକ ସରୁ ବସ୍ତ୍ବଗୀଳ୍ଦଢ ଭାର୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ସରଳ 
ପ୍ରଵ'ହୁ ସମୁଦାୟ ଭାର ଭ୍ଢବର ଯାଏ ଓ ଚଢସୁ ଚନଥିପାଇ ଦଗାଵଏ ଭାର୍‌ ସଚଥଞ୍କ | 


19.11 ସି ଚ ାବଉଁ1 ସବାଦ ମାପ : 


ସରଲ ପ୍ରବାହ୍ରମା ନ୍ଧା ଏମିଂୟରର , ଏକଳବରେ ମନୀଷ କର୍‌ ସାଏ ଏବ ୧ସତ୍ତି ସରଳ 
.ୟୁବାହମାନା ସିଲ ଭର୍‌ ନାଇବଵୈ୍‌ ଠବଣ ମଧରେ ପ୍ରବାକୁଭ ଚହ'ଇ ଏକ ସସକେଣ ରେ 
0‹00118 ଗ୍ରାମ୍‌ ଧାଇବ ସିଲଭର୍‌ ସମ୍ପ କରେ ଢାହାକୁ ଏକ ଏଧୟ ୟର କୃହ'ଯାଏ ; 
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭ୍ୟାଵଶ୍ରୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ସିଲ୍‌ ଭରଠ ନାଇବ୍ଛ୍‌ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାଦ୍ଧର ହେଲେ 
ସିଲ ଭର୍‌ ସଞ୍ଚିଭ ହୂଏ ନାହି; ବଢଣ୍ଠ ଏବ୍ଧ ସଵ୍‌ଭିରେ ଅଥାତ୍‌ ପ୍ରବାହର ରାସାୟନକ ନ୍ଧୟ୍କା- 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଭ୍ୟାବଶ୍ଚୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁବେ । ସାଧାରଣ ବଦ୍ଧ୍ୟଭ୍ତ- ରୁମ୍ବକଵୀସ୍ଟ 
ଏମିଃର୍‌ ବା ଦସ୍ବ୍‌ଲ୍‌୫ମିଶର୍‌ ସାହାଯ୍ଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭ୍ଯୀବର୍ଶୀ ଗ୍ରବାହ୍ନମ୍ାନ୍ଧା କମ୍ପା 
ସ୍ତର୍ୟାବଣ୍ଠି ଝତ୍ତ୍ବଲ୍‌ବଵଜକ ମାପ କର୍‌ ହୁଏ ନାଵି, କାରଣ ଏକବ ସନ୍ତ୍ରଗୁଞ୍ଜକ ହାଗ୍ବହାର୍‌ ମାଳ 
ଦଣାଏ ଏବଂ ପ୍ଚୟାବଶୀ, ପ୍ରବାହ 7୧ ୫10 ୦୫ କିମ୍ପା ପ୍ରଭ୍ଯ ବଶ୍ଚୀ ବଂ ଗୁ, ବ: 
52 060610 .୬ର୍‌ ପ୍ରଥମ ଅର୍କ ଆବି କ'ଲରର ହା ଗ୍ହ୍ରାର୍‌ ମାନ ସାହା ହୁଏ, ଚାହା ଠିକ୍‌ 
ପର୍‌ ଅକ ଆଵଣି କାଲର ହ୍ରାଗ୍ଵହ୍ରାର୍‌ ମ'ନ ସହୁଇ ସମାଳ କିନ୍ତୁ ବପର୍ପତ ହୁଏ, ଓ ଏକ 
ପୁଞ୍ଜି ଆବଶି କାଲରେ ହା ଗ୍ଵହ୍ଲାର୍‌ ମାନ ଶୁନ୍ୟ ବହ଼ାଇଯାଏ । ସୂଭଗ୍‌ଂ ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଣୀ ପ୍ରବାହ୍ନ 
ଚାହ୍ନାର ସେଭ ନିୟ୍ଫ୍ଵା ପ୍ରବାହର କଗ ଉଷବର ଜର୍ଭ୍‌ର କରେ ନାହି ଭାହ୍ଵା ସାହ୍ରାସ୍ୟରେ 
ମାପ କର୍‌ସାଇପାବର ଓ ଏହୁ ମାପ କୀର୍ଯ ପାଇଁ ଚନଢ୍ସତ୍‌ ସନ୍ତ୍ର୍‌ ବବକ୍ଷପ ପ୍ରବାହମାନାର 
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୬୬୬ ଵ ଦ୍ୟୁତ୍ଜ ଓ ଚ୍ୃ ମ୍ବକ ବଜ୍ଞନ 


ବର୍ଗ ଉପରର ଜଉଁର କରର ଭାହୁା ବ୍ୟବହ୍ରାର କର୍‌ଯାଏମ ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ପ୍ରବ ହର 
ଚାପ ପ୍ରଵୟ୍ା (୮୮68110 81€166 0) ସାହା ସ୍ଯବର ପ୍ରଭ୍ଯା ବରୀ/ପବାହ ମାପ କର୍୍‌ସାଇ- 
ପାରେ କାରଣ କୌଣସି ଢାର ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ଯୁତ୍ତ୍‌ ପ୍ରବାଦ୍ରଭ ବହ୍ଲଲେ ପ୍ରବାହର ଜଗ ସାହ. 
ବହ୍ନଉନ। କାହିକ ସେଥ୍ବରେ ଚାପ ଉପ୍ପାନ୍ଦଇ ହୂଏ। ଏକ୍ସ ଡାପ ଉସ୍ଵ ଦଳ ଫଲଚର 
ଡାରଵ ପ୍ରମ୍ବାରକ ହୁଏ ଓ ଏହ୍ନାକୁ ଭ୍ତ୍ଚି କରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଢାରସନ୍ଵ୍‌ (୮10£ ୪1୮€ 105୮ 
୩୧୩୯) ଭିଆର୍‌ କସ୍ବସ ଇପାରର ଓ ତାହ୍ରା ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ଜ ପ୍ରବାହ ମାପ କରବା ପାଇଁ 
ନ୍ୟବଭୃତ ହୁଏ । 


ବକୌଣସି ଉତ୍ଭଫ୍କ ଢାରଯନ୍ତ୍ରରେ ସରଳ ବଦ୍୍ଭ୍ର ପଯବ୍ରାହ୍ନ ପ୍ବାହ୍ରଡ ହ୍ବେଲେ 
ସେଥୁରେ ଜ୍ଭବ ଢ।'ପ ଘର୍ମାଣ (7*7\) ପ.ବାହମାନାର ବର୍ଗ ସହ୍ବଇ ସମ୍ବାନୁପାଖ ହୁଏ 
କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ ଏହ୍ସ ସନ୍ଵଟର ପ ଉ୍ୟାବଣ୍ଚୀ ବଢ଼୍ଯ୍ତ ପ ବାହ୍ନ ପବାଦ୍ଦ୍ଢ ହୂଏ ଡାହ୍ରାବହ୍ନଲେ 
ଢାପ ପର୍ଚମ୍ବାଣ ଏକ୍ଦୁ ପବ ହର ପୂଭ ଡାତ୍ଭୁକାଲକ ମାଳର (1068810081)€୦୪୫ 
ଶୁ] 1€ ୦† ୦୯୮୮୧୮୮) ବଶର ହାରାହାର୍‌ ମାନ ଉପରରେ ନର କବର । ବଢଣୁ 
ପ ଚ୍ୟାବଣ୍ଢି ପ.ବାହ୍ର ଡାପ ପ୍ର ତ୍ତ୍ବ ଜାଣିବାପାଲି ପୂଚ୍ଯାବରୀ ପକବାହ୍ପର ଏକ ପୁଷ୍ତି 
ଆଵଣ୍ଜି କାଲରେ ଭାହ୍ଵ'ର ୭ଭଲ୍ନ ଭାଉ୍କାଲକ ମ୍ବାନର ବର୍ଗର ହର'ରାହ୍ରାର୍‌ ମ ନ ନଷ୍ତିସ୍ଠ 
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହ୍ଦ ଦ୍ବାରାହ୍ାର ମାନର ବର୍ଗହୂଲ ବାହ୍ର'ର୍‌ କର୍‌ ପ.ର୍ୟାବଶୀ 
ଘର ବାହମୀନ୍ା ଜଷ୍ଟିୟ୍କ କରଂସାଏ ଓ ଏହୁ ପ ବାହ୍ମାନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ( (2 0୧୯୦୪୧୭) 
କମ୍ହା କଲ୍ଗ୍‌ଂଚ (୪।୮୯୫) କମ୍ପ ମୂଳ ମାଧ୍ଯ ବର୍ଶଣିମାନ (୮୦୦୯ ୮୩୧୫୮ 
5୫ 0816) ପୁ ବାହୁମା ନ କୃହାଯାଏ | ଉ୍୍ପ୍ତ ଚାରସନ୍ଵ ପଠର୍ଯାବର୍ଚି ପଅବାହ୍ଵର ଏକ୍ସ 
କାର୍ୟାକାଟ୍ଵ୍‌ ମାନ ଦର୍ଶାଏ । 


19.12 ସ୍ରଚ୍୍ଯାବର୍ଭୀ ସ୍ବାଦ୍ରର ଦ୍ରାଗ୍‌ଦ୍ଧାରି ମାନ (୧୧୫୮ ୦୮ &¥€¢॥8€ 
₹810€ 0£ =.୦. : 


ପଦ୍ୟ ବର୍ଣୀ ବ. ଗ୍ଭ. ବ. ବା ପ,ବାହର ମାଧମାନ ସାଧ,ରଣତଃ ଭାହୁ ର ଅଢ 
ଆବର କାଲରର୍‌ (11 81£ 8 £€୮100) ଵଭ୍ନ୍ନ ଢାଡ୍‌କାଲକ ମାନର ସମ୍ପକ୍ଟ୍'ର୍‌ ହାର.- 
ହାର୍‌ ମାନ ଅବଶ । 


ପ.ଭ୍ୟାବଶୀ ବ. ରୂ. ବ. ନମୁଲ୍ସିକ ଗାଣିଭକ ସୂଛଦ଼ାରା ପ,କାଶ କରାଯା ଏ-¬ 
7: = 7: ¿ $10 ୬ 

ଏଠାରେ 7? = ଵ. ରୂ. ବ. ର୍‌ ଭାଭୁକାଲକ ମାନ 
୨୦=ବ, ଚା, ବ. ର୍‌ ସର୍ବାଧ୍‌କ ମାନ 
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ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଚୀ ପ୍ରବାଦ ୬୬୭ 


« ଯି =” 
ଖବ୍ଚ ଆବ ଖିକ'ଲଚର୍‌ ଡାତ୍କାଲକ ମାଳର୍‌ ସମଞ୍ଗୁ 


¶ 7 
୪ ୮ ତ 
27 
/ > 15 =) 7+⁄¿ 511 ©£ 6£ ; ଏଠାରେ 7 = 
6 ୨୧ 
£ „ 
? 772 510 £ 7 
୭ ¥ ମାଧମାନ =  › ୪ 
2 
† 
୯୮ 
=× .-°[ -6୦୫ ବକ ] 
=2 × 3 _ ©$ 27 × 7 + 0 ] = 28* । 
ସା ୯୦୫ ନନ × 2୧୦୫ 0 ତତ (19:14) 


=== 


7” 
ସୂଇର ° ଅଭି ଆବର୍ଞ କାଲ ରେ ସଵ ॥ାବର୍ତୀ ବି. ଗ୍‌. ବ,ର ମାଧ୍ଯମାନ 
2 
ଵାଦ୍ରାର ସକିାଧୁକ ମାନର = ବୀ! ‹637 ଗୁଣ ଅଟ | 


ଏହ ଅର୍କ ଆବଶ୍ଶିକାଲ ପଟର ବଂ. ଗ୍ଟ ବର୍‌ ଦ୍ଦଗ ପର୍‌ ବର୍ଟିଭ ବହ୍ବାଇସାଏ ଓ 
ଠିକ୍‌ ଘର୍‌ ଅଳ ଅବଶିକାଲରେ ପ୍ରଝ୍ୟାବର୍ଶୀ ବ. ଗୃ, ବର ହୁାର'ହାର୍‌ ମାଳ 


$ 
/ £; , $11 © £ 
ଛା ହୁ == = 2 1୨ 
ଯି 
ସୂଢଭରାଂ ଏକ ପଞ୍ଚ ଆବରଚି କାଲରର୍‌ ପ୍ରଭ୍।ବଶ୍ଚୀ ଵ, ଗୃ, ବର୍‌ ମାଷମାନ ବା 
ହ୍ରାରାହ୍ନ'ର୍‌ ମଳ ଶ୍ଳ୍ଯ ହୁଏ । 
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୬୬୮ ବିଦ୍ଯତ୍ଭ ଓ ଚ୍ଝ ମ୍ଫକ ବଜ୍ଞାଳ 


€ 
ଚସଦ୍ଧୁପରି ପ୍ରଥମ ଅଳ ଆବର୍ଚି କାଲଚର ପ୍ରଭ୍ଯାବଣୀ ପରବ ହୁମାନା 7,510 ର 
_2 ବି ଏ ୦: । 
ହରାରାହ୍ନାର୍‌ ମାନ =“୮-୮୮୧ ଓ ଦ୍ଧ ଗସ୍ତ ଅକ ଆବଣି କାଲଚର ଭଂହଦ୍ରାର ମାନ 


` ଛି । ଇଣ୍ଠର ଏକ ପ୍ତ ଆବଶ କାଲଝର୍‌ ପହ୍ରାହ୍ନମାନଧାର୍‌ ହାରାହ୍ରାୀର୍‌ ମୀନ 


ଶ୍ରିନ୍ଯ ହୁଏ । 


19.13 ସଢ୍ୀବର୍ତୀ ବି ଗୃ. ବ. 3 ସବାଭଢର ମୁଳ ମାଧ୍ଯ ବର୍ଗମାନ (୪୦୦ 
10©80 ‹ଠୁ 181€ ₹ଥ10€ ୦‡ €, 11, £) : 


ପ୍ରଭ୍ୟାଵଣ୍ରୀ ଵର, ଗ୍ଭ ବ- ବା ପ୍ରବାହର୍‌ ମୂଲମାଧ୍ୟ ବର୍ଗମାନ ଭାହ୍ରାର ଏକ ପୁର୍ତ 
ବା ଅଲ" ଆଵଣ୍ି କାଲଚର ବଭ୍ନ୍ନ ଜାର୍‌କାଲକ ମାନର୍‌ ବର୍ଗ ସ୍ବମ୍ଚ୍ରର୍‌ ହ୍ରାରାହ୍ଜାଣ୍‌ 
ମାନର ବଗହୂଲ ଅଚ | 


ପଡ୍ୟାବଣ୍ରୀ ବ. ଗୃ. ବ.ର ଭାଡ୍କାଳକ ମାନ 
{¦ = 1 ¿` 510 ` ©୬/ 
,"‹ 1 = [,2 ୪10* © ¢ 
ଘୁଥ୍ଥି ଆବଶଚି କା ଲଚର ଡାଭୂକାଲକ ବ. ଗ୍ଟଂ ବ.ର ବର୍ଗର ସମ୍୍ତୁ 
୮ ୮ 
ୀ †;20£ = / :୭୭ଣମ © £ 6† 
6 ଠ 
ବଗ ସମର୍ଣ୍ତ'ର ହାରାହ'ର ମାନ 
7 
/ ଟନ: ୩ 
_=0' 


7 


7 
୫,» = 55 ` = ୯୦୫ 2 ୦ £) ¢ 
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ପ୍ରଭ୍ୟା ବର୍ଚୀ ସ୍ରବାହ୍ନ ୬୬୪ 


† 
__ 12, ` ୮୮ £ - $10 © ©) 
2 [ସ୍କୋର ୮ 
0 
_ 77୦୬ ଏ 1 /., 2# କି 
=¬. 7 [7 ± (5୩2୫ ନ ×7 - ୩ମ 0 | ] 
ମଥ 
୨ ରର (19:15) 


', ବ. ଚୂ. ବ.ର ମୂଲ ମାଧବର୍ଗମାନ 
8, = କୁ ଟି (19.16) 
ମୁଭର୍‌ଂ ମୂଳ ମାଧ୍ୟବର୍ଟି ବ. ଚା. ବ. 8, ସକାଧକ ଚ. ଚା, ବ. 8.,ର 
-5@ ଗୁଣ ବା 0.707 ଗୁଣ | ଏହୁ ମୂଲମାଧବଗ (¢\. ?/¶, 5.) <. ସୃ. ବ.ଲୁ 
କଲ୍ମଂତ (\୩୮୯୩81) ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ (୩ 16€ ୮୧) ଵ, ରୂ ବ. ମଧ କୁଢା 


ଯଏ । 


ଜପବରାଲୁ ସରରେ ଦର୍ଶ ଇ କଆସାଇପାବର୍‌ ବସ ଏକ ଗୁଞୁି ଆବରି କାଲବର୍‌ 
ଭାଉକାଳକ ପ୍ରଭ୍ୟାବଣ୍ରରୀ ପ୍ରବାହର୍‌ ବର୍ଗ ସମ୍ପ୍ଟ'ର ହ୍ବାର୍‌ାହ[ର୍‌ ବା ମାଷମାନ 


୪ 8 
/ "1 »[{ ୩¢ 
7 23._0 ଥା 5” 
୩୫ ର ୭୭ ୦ 09.17) 
,', ମୂଳମାଧବର୍ଗ ପବାହୁମାନା 
„= "୨3 ୨୫୮ ୩ (19.18) 


ପି 1 
ସୂଇରାଂ ମୂଳମ୍ାଷବଗ ପ୍ରବା ହ୍ଵମାନ୍ଧା 7, ସର୍ବଧ୍କ ପବାହମାନା 7ର ¦ଞ୍ଷି ଗୁଣ 


ବା 0.707 ଗୁଣ | ଏହୁ ମୂଲମାଧବର୍ଗ (ହ୍‌. ?[. 5.) ପବାହମାନୀଲୁ କଲୁ 'ଚ 
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୬୩୧ ବଦ୍ୟୁତ, © ଚ୍‌ ମୃକ ବଜ୍ଞାନ 


(\୩€୮୯୩]) ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ (1101(€€୯1୪୧) ପୂବାହମାନା ମଧ କୁଢାଯାଏ | ଏହୁ 
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ଚୀ ପ,ବାହମୀନ'କୁ ବୁଲା (୪0(117616€00) ସରଲ ସିବାଦମାଡ଼ା ମଧ 
କ୍ହୃଦ୍ମାଯାଏ କାରଣ ଏବ୍ଦ ଘର୍‌ ମ'ଣ ସ୍ଥିର ସରଲ ପବାହମନି ଦ୍ବାରା ଜମୀନ ଗରିମାଣ ଭାଯ 
ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ । 


ଡ୍ଜ ¬ 
"<; `. 


ଲାଲ୍‌ ଟୋ 


ଠା ୭ ୬ ଫ «“ `` = 


== 
= 


(ଚନା ନଂ 1911) 


ଚିନ୍ଧ ନଂ 19. 11 ରେ ଚା ଫ ସାହାଯ।ରେ 7?ର ହାର୍‌ହାଣ୍‌ ମାନ 7;:2, ଏସଂ 
କର୍କ୍ଷଭ ବ.ଗ୍ଟ.ଦ. ୧, ସଥାନ ମେ ପୂଷ୍ତିରେଖା 4 ଓ ବହ୍‌ରେଖା 2 ଦ୍ବାଗ୍‌ ପ୍ରଦଶଂର 
ଦଦ୍ବୋଇଅଛୁ । ସ୍ତବାହ଼ମାନାର ଗଫ,େ ୪୯୩ ଅନୁରୂପ | 


19.14 ଥଆକୃ ଢିଗୁଣକ (1'୦୮୮୮ {6007) 


ସ୍ତଭ୍ୟାବତ୍ଚୀ ଵ. ଗୃ. ବ. ର ପ୍ତବାଦ୍ଵ ମା ନ୍ଧ ର୍‌ ଆଳ୍ପୁଭଗୁଣକ 


ଜୟୀ -୪_ ସ୍ରଙ୍ଧ୍ବକ ମାନ 
== କର୍ଲ,ଭ ହାନ ହତ 'ଯ୍‌ ଜହ¢&଼୍‌-- __ 1. [1 


ପ୍ରଢ୍ଯାବଶ୍ୀ ବଂ ଗ୍ଟ ଦ୍ର. ବା ପ୍ରବାହ୍ରମ୍ବାନ୍ନୀ ସାଧାରଣଉଃ ଉରଶ୍ଵପ୍ତ- ଡାରସନ୍ଵ, 
ଚଲ-ଲୌହ (/¶ଶ୦୪108-1୮00 1050୮011€00) ସନ୍‌ ବା କୃାଚଡ଼, ଣ୍ଢ ଇଚବଲକ୍ବା- 
ମିଃର ।ସମସ୍ରି ଭଳ) ବ୍ଯବଦ୍ଵାର୍‌ କଗ୍ବଯାଏ । ଏହ୍ନସରୁ ସନ୍ତ୍ଵର ବେଷ ବ- ଗ୍ହ ବକ 
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ପ୍ତଭ୍ୟାବର୍ଚୀ ପ୍ରବାହ ୬୩ 


୯ 
ବା ପ୍ରବାହୁମ, ନାର୍‌ ବଗଂର ହାଟ୍‌ହ୍ାର୍‌ ମାନ ୨ ବା ×. ଜ୍ପରେ ନ୍ଭ୍ର୍‌ କଚରେ 


କନ୍ତୁ ଏହ ସ୍ବ ଗୁଡକ ବର୍ଲ୍ମଚ ବି ଗଲ ବ. ./3 (\712 1081 7୦10) ବା କଲୁ ® 


ପ୍ରବାଦ ମାଢ଼ା 3 (\71200181 €୮1)0€୮୧) ପଠନ ପାଇଁ ଅଂଶାଳିଂର (୦811- 
11୮8୧€୯) କର୍‌ସ।ଇଥାଏ | 


ପ୍ରଶ୍ଵମାଳା 


1. ` ବକୌଣସି ସୂଥମ ଚଅମାଳବଞନ ମଧରେ ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆବି ଇ ବହବଲ, ବସଥବର 
ବପ୍ତରିଇ ବହଉଥ୍ବବା ଵ, ଗ୍ଟଓ ବଚ ର ଭାକ଼ାଲଳ ମାନ ନଗମ୍ଭନ କର । ବଗାଛିଏ 
ପ୍ରତ୍ୟା ବର୍ଶୀ ପ୍ରଵାହ୍ନ ଉତ୍ଵ'ଦକର୍‌ ଗଠଳ ଓ କାର୍ଯାସୀଭ ବଣ୍ତ ନା କର | 


2. ଚଗାଛି ଏ ସରଳପବାହ ଡାଇନୀବମୋର ଗଠଳ, କାର୍ୟସ୍ଭ © ବ୍ଯବହାର ବଣ୍ରଂନା 
ଢର୍‌ । 


3, 600 ଝଘଗ୍ବ ଓ 1୦ ଚସ୍ମି, ବ୍ୟାସାର୍କରବଶିଷ୍ଟର ଚଗାଵିଏ ବୂଣ୍ିକାର କୁଣ୍ଡଲୀ ଏ 
ଓଏର୍‌ ଓସ୍ତ୍ଗେଡ଼୍‌, ଖବ୍ରଜା ବଶିଷ୍ଣା ଗୋ ଝିଏ ସୃଷମ ଚ, ମ୍ନକ କେନ ମଧରେ ଭୀହ୍ରାର ନ୍ଦଗ 
ସନ୍ଦୁଢ ସମକୋଣଚର ଅବସ୍ଥିଂଇ ଏକ ଅକ୍ଷ ଚରୁ 5”ଗରର ମିନ ପ୍ରଭ 480 ଥର୍‌ 
ଘୃଥ୍ଜିନ କଲେ, କଲୁ ଣ୍ଡଳୀରରେ ଚସ୍ତଶ୍ଚିକ ବ. ଗୁ ବର୍‌ ମାନ ବସ୍ଵଲ୍‌ଃ ଏକକଟର 
ପ,କାଶ କର | [ ଉ:-¬ :3792 ବସ୍ଵଲ୍‌ $ ] 


ଧକ ଚଗାଡଝ଼ଏ ସରଲ ପ,ବାହ୍ନ ଚମାହର୍‌ ର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯାସ୍ବଭ ବଷ୍ଛିନା କର୍‌ । 
ଚମାଃର୍‌ ର ପଣ୍ତାଉ୍‌ ବ. ଗୁ ବ. କଣ ୨ ଚମାଵର ଚଲାଇବାବବେଚଲେ ଆରମ୍ଭରେ 
ଭାହ୍ଲାର କୁଣ୍ଡଲୀ ସହୁତ ଏକ ଆର୍‌ମ୍ଭକ ଚରାାଧ କ ହିଲ ସଂୟୁକ୍ତ କରାସାଏ ୨? 


5, ` ଚଗାଶଏ ଆବଶ୍ନଶୀଳ ଚ୍ମ୍‌,କଝ୍ଷନ କପର୍‌ ଜସାଦ୍ଦଳ ହୁଏ, ଉବଛିଖ କର ଓ ଭାହ,¦ 
ସାହାସଂରେ ଦପ,ରଣ ବମାଵର ର ଗଠଳ ଓ କ ଅ୍ଯାସ୍‌ର ବୁଝାଇ ଦଅ ! 
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୬୩୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚ୍ଠ ମ୍ବକ ବନ୍ଞାନ 


6, ସୋହ଼ଏ ଵ୍ବାନସଫରମ୍ଭର୍‌ର ଗଠଳ, ଡ୍ଗ ଓ କାର୍ଯାଗ୍ଵର ବୁଝାଇ ନଦିଅ । 
ଵନ ସଫର୍‌ମରଚର ଚକି ଚକଉଁ କାରଣ ଚମାଗୁ ଣଣ୍ତ ଅପଚକ୍ଟ ହୁଏ 
ଓ ଡାହ୍ରା କପର୍‌ ହାସ କରାଯାଏ † 


7, ପର୍ଯାବର୍ରୀ ପବ୍ରୀହ୍ମର ମାଧମ୍ଭାନ ଓ ମଲ ମାଧବର୍ଗମାନ କାହାକୁ କୁହ୍ଲାଯାଏ, 
ବ୍ଦୁଝାଇ ନ୍ଦଥ । ପ ମାଣ କର୍‌ ମେ, ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଡୀ ବ ଗ୍ଟ.ଦ.ର ସର୍ବାଧ୍୍‌କ ମାଳ ଭାହାର୍‌ 
ମଲମ୍ନାଧବର୍ଟ ମୀନର୍‌ +/ 2 ଗୁଣ | 


8. ସରଲ ପ ବାହ ରୁଲନାଚର ପ.ଭ୍ୟଯାବଭିୀ ପ,ବାହର୍‌ ସୁବିଧା ଓ ଅସ୍ବଧା ଉବଛୋଖ 
କର । 
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ଛଠଂଶ ସର୍ଚଚ୍ଛଦ 


ଘ୍ରଭସ୍ୟପାକର୍ରୀ ସ୍ରକାହ ପଲପଥ 
( @‹ ୦, ୦100185 ) 


20.] ଏଜକୀଣସି ବବିଦ୍ଯୁଭକ ପରିଷଥରେ ଚରାଧ, ଚପ,ରକକ୍ସଂ ଓ ଧାରକଟ୍ପ 
ମଧ୍ୟରୁ ବସବକୀ ଣମ୍ର ଟଗୋଝିଏ, ଦୁଇ ବା ସମ୍ବକ୍ତ ଥାଇପାରେ । ସରଲ ପ୍ରବାହ .ପର- 
ପଥବର୍‌ ଚଳବଲ ବରାଧ ବଗ୍ଗର୍‌ଲୁ ଜଆସାଏ କଂ? ନ୍ତ ସହ୍ଧ ଏହ୍ନ ପର୍ଚପଥଟର୍‌ ଚସର୍‌କକ୍ସ 
ବୀ ଧାର୍‌କଢ୍ସ ଥ'ଏ ଚାହ୍ଵାଚହ୍ନଟଲ ଭ ହ୍ରା କେବଲ ଘ୍ବାହ୍ନ ଆରମ୍ଭ ବା ବନ୍ଦ ବଦ୍ଦଲେ 
ଵଗ୍ଗ୍‌ର୍‌ କରାଯାଏ । ର୍କ ନ୍ତ ଏକ ପୂ ଭ୍ୟାବଶ୍୍‌ “1 ପୃବାହୂ ପର୍ପଥବର ପ 1 ୟୁଲ' ବ,ରୃ.ବ, ଓ 
ପ୍‌ ବାହ୍ୁମା ନ୍ରା ସଙ୍ବଦା ପର୍ବରି ଜି ହେଜ୍‌ଧିବାରୁ ପର୍ଯଥବର୍‌ ଧୁବା ବର୍‌ଧ, ବପ,ରକକୁ ଓ 
ଧାରକଢ୍ପ ଅନବରଚ କାର୍ୟା କବର । ବଷରକଢ୍ଗ ଓ ଧାରକଢ଼ ପୟୁକ୍ତ ବ ଗ୍ଟ ବର 
ବପସ୍ଵଭ ନ୍ଦଗବର୍‌ ଵ.ଗ୍ଟ,ବ, ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ନମ୍୍‌୍‌ଚର୍‌ ପ୍ବତ୍ୟାବଣ୍ଟୀ ପର୍ଷଥବର ବରାଧ, 
ପେର୍‌କଢ଼଼ ଇଉ୍ୟାନ୍ଧର ଘ ପ୍ବବ ଆବଲଚର ବହାଇଛୁ । 


୦0୬ କବଲ ଚସ୍‌ଧଯୁକ୍ତ ସ୍ରଚଧ୍ଯାବଉ୍ଭୀ ସ୍ରବାଦ୍ର ପରିପଥ (୬. ୦, 


012611£( ୦୦୮୯9101118 †୮(୧୫151@୮୦€ ୦୮17) : 


ହତିନକର ବିକବଲ ବରାଧ ୮ ଯୁ ¡ଏକ ପରପଥବର [ରନ ନଂ 20:1 (8)] 
ଏକ ପ୍ରଭ୍ୟାବଶ୍ରୀ ବ, ଗୃଂ ବ' !. = 9 ୫10 © ପ ୟକୁ ବହୋଇଛୁ | ଚରାଧ # ମଧଚର 


ଏ 


ଛ 


(ଚନ ନଂ 20‹1 8) (ଚମ ଳଂ 20,1 1) 
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୬୩୪ ବିଦ୍ଯୀଉ ଓ ଚ୍ଢ ମ୍ଳକ ବନ୍ଞନ 


ସଦନ୍ଦ ତାଟ୍ଜ୍ରକାଲକ ପ୍ରବାଦହ୍ରମ୍ଭାନ୍ଧା 7 ହୁଏ ଭାହ୍ରାବହ୍ରଟଲେ ଭାହ୍ରାର ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତ ମକ୍ଷରେ 
ବଭବ୍ାନ୍ଥ ର ସ୍ରେଦ୍ଧ ମୁଦୃଭଣ୍ଵିରେ ସ୍ତୟୁ କ୍ଭ ଵ: ଗନ: ବ: ସହବ ୭ ସମ୍ବାନ ହେବ । 


(ଚନ ଜଂ 20,1 ୦) 


.‹, 2& = 7 = #, ୫10 (20.1) 
7 = 2= 1* ୫1୩୮ ୦ = 7, ୫1 (20.2) 
¬+ ¬ 7; $11) 0) ¿ = (© $10 ` ©) ( 


ଏଠାଚର 76=¬ ସବଂ|ଧାକେେ ପବାହୁମାନା 


ସ୍ମୁଢଗ୍‌ଂ ଏ ସ୍ଷେନ୍ନଟର ବ୍ର: ଗହ: ବ: ଓ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ରମାନ୍ନ। ଏକ କାଲଚର ୯(ରନ୍ 

ଳଂ 20' ] ୬) (5800 ୮066) ବଦ୍ଯମ.ନ | 
20.2 (୫) କବଳ €ର୍‌ଧଯୁ କଲ ସାଚ ୟା ବଉଁ1 ସବଦ ପରିପଥଚେର କ୍ଷ ମତା 
(20୪୮€୮ 10 ` ×.. ୦, ` ୯1୮୮୯11୯ ` ୯୦୮୪୫11111 ` †€୫15 (8106 € 


୦୮1,) ; 


ବବଦ୍ଯଭକ କଂର୍ଯାର ହ୍ରାରକ୍ୁ ବବଦ୍ୟୁଭିକ କ୍ଷ ମତା କୁଦ୍ଦାସାଏ ଓ ଏହ୍ଵା 
ବ୍ଲ ବବଜ୍‌ 7? ଓ ସିବାହମାନା| 7ର ଗୂଣଫଲ ସହୁି ଇ ସମାନ । 
ମ୍ବଚନକର ଚକେବଲ ରଗ୍‌ଧ ୮୩ ଯୁ କ୍ତ ପର୍‌ଷଥରେ ପ୍ରୟୁ ଲ୍ଛ ସ୍ତକ୍ୟାବଶ୍ରୀ ବ: ଚୂ: ବ: 
=, ¿ $10 © £ 
- ପରିପଥତର ଭାଲ୍ଜୁକାଲକ ପ୍ରବାହ୍ୁମ୍ଭାନା 
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ପତ୍ଯାବର୍‌ୀ ପୃବାହ ପର୍ପଥ ୬୩ 


4 ଠାରରେ 7 © = ସର୍ବାଧ୍କ ସରବାହୁମ'ନା 
ଘର୍‌ଷଥବର୍‌ ଚାଟ୍ତକାଲକ ସମ୍ପଭା 
= 7:୮7 = 75 51020) £ 


” ନ ଏକ ପୁଞି ଆବର କାଲରେ ପଣ୍ଷଥରର ହା ଗ୍ହାର୍‌ ଷମର। 


୮ 
= 1 / ୮. $101 ୦) £ 7 
6 


7 
=¬22/5./ 0566 2 £) ନଃ 
6 


=? ¦ _ 510 2901 
27 20 ¬0 


1081 _ 1/, ୬ 
25'*[ 7 2 {85 2× 27 ×7' - ଜମ୍‌ 0 ) ] 


__ [୮୬7 ୭ 7 [/. 7 
= ୦ +« / = ୦ _ © = _=୦ +× - ୦. + * * * 
27” 2 ^⁄/ 2 ^/ 2 (୭୮୩) 


= କର୍ଲ ଇ ବ: ଗା ବା: × କର୍ଲ ତ ପରବାହମାନା | 


ଏହ୍ଦ କ୍ଷମଚଚା ଜସ୍‌ ଯୋଗାଇକ୍ଧଏ ଓ ଏହାଦ଼ାଗ୍‌ ଚଗ୍ଧକଝି (1\€$1500୦1) ଜ୍ଵ୍ପ 
ହୁଏ | ସୂତଗ୍‌ଂ ଗେ୍‌ଧକଟର ଭାପ ଉସ୍ପାଦନ ହାର ପଶ୍ପଥର୍‌ କର୍ଲା'ଇ ବ: ଗର୍‌: ବ: ଓ 
କର୍ନ ଇ ପ୍ରବାହ୍ନଭ୍‌ ଗୁଣଙଫଲ ସଦ୍ଗୁର ସମୀଳ । 


20.3 ବେବଲ କଣର୍‌ବଚ୍ ଥିବା ସଵାୟାବର୍ତୀ ସବାଦ ପରିପଥ (&. ୦. 
୦1୮୯11£ ୯୦୮୩୮୫1101108 & ¡1116 ` 1100110 0 816) : 


ମ୍ବବନେକର ଘଶ୍ଷଥର ଗପ୍ତର୍‌କକ୍ସ = 7, ଓ ସଯୁ କୁ ବ; ଗୃ ବ: ସଦ ପର୍‌ଷଥରେ 
ଲାଜ୍ତକାଲକ ସ୍ରବାହ୍ଵମାନନା 7 ହୂଏ ଡାହ୍ରାହହ୍ନେଲଲେ ଗଗ୍ରର୍‌କର (୮୮0୯୩୯୯୦୮) ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତ 
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୬୩୬ ବିଦ୍ୟତ୍ତ ° ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞୀନ 


ମଧ୍ବର୍‌ ସ୍ପଦପ୍ତର୍‌କଢ୍ସ୍‌ ଝସାଗୁ ଏକ ବଘର୍ସାଇ ବ. ଗଭ ବଂ ଜ୍ଭବ ହୁଏ ଓ ଚାହାୀ ପଣ୍ପଥଟିର୍‌ 
ପ୍ରବାହ୍ରମା ନାର ବୃର୍ଞ € ହ୍ର।ସକ୍ତ୍‌ ପତଚଗ୍‌ଧ କରେ୍‌ । ଚଚଢଣ୍ଡୁ ପରିପଥରେ ବଦୁ।ଢୂ ପ୍ରବାହ 
। = 

ଧୃ 


(ଚନ ନଂ 202 8) 


(ଚନା ଜଂ 20.2 ୦) 


ପାଲି ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବ. ଗ୍ଟହଅ ବୃ ଅଭ କମ୍‌ଝର୍‌ ପଶ୍ଛାର୍‌ ବ.ଠ ରୁ ବଚ ସ୍ପ ସମ୍ମଂନ ବହୁବ। 


ଆବଶ୍ୟକ । 
ପଶ୍ଫାସ୍ତ ଵବ. ଗୃ, ବଂ = 7, ର 


8:37 15 511) ୦) / ) 


୩ 
୩7 _ 1 
କମ୍ପା ୨୬ ୮ $10 ୦୬ , 
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ସ୍ତଭ୍ଘା ବର୍‌ ପ୍ରବାହ ପର୍‌ପଥ ୬୩୭ 


କମ୍ଳା ୩୮ = [୧ $] 6)£ 6£ 


ଜଉୟ୍ଟ୍‌ ପାଶ୍ଟ କୁ ସମାକଲନ କଶ୍‌, 


7 = [° 510 0) ¿ 6£ 
£; _. _ [2୦ 
କମ୍ବା 7 = ୦7. ୧୦୫ 0) £ 
1, : _ ୩୩ 
ସଂ $§10 ( “£ ନ / 


1, 8୩ { ୭¿ - >} ହା .ର (20-4) 


ଏଠାରର୍‌ ପ୍ବାହୁମ।ମ|ର ସାଧକ ମାନ 


‡ = 
ଥ୍‌) 


ସମୀକରଣ (20.4) ରୁ ଜଣାସାଏ ବସ ଏଠାରେ ସବାଢଦ ସରଲଆବଉଁ1 ଓ 
ସଯୁକ୍ତ ବି ଗ୍‌. ବ.ର 7 ପଣ୍ଡ।ଚ୍ଗାମୀ (1.38) | 
କନ୍ତୁ ପ୍ଲେର୍କର୍‌ ସ୍ବବ୍ପ୍ଟଲ୍‌କଜ୍ସ ସାରୁ ଉଭବ ପଣ୍ଛାଭ୍ତ୍‌ ବଂ ଗ୍ହ ବଚ ପ୍ରବାହର 


¥# 


ପଶ୍ଫାଇଗାମୀ । 
ଥି ଶ୍ଫଉ୍‌ 


ମନେକର ପ୍ରବାହମାନା 7 = 76 510 © £ 


ଧି = = 4୮ 
„ ପଣ୍ବାତ୍‌ ବ. ରୂ. ବଂ 6 = ¬ 7, 2 


ଥା ଠୁ (7, ୫11 ୭0 
= -- 7,7 ୦୯) ୦୦୭ ୦) ¿ 


8 (“8 2] (20,5) 
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୬୩୮ ବରଦ୍ୟୁଚ୍‌ ଓ ଚ ମ୍ଟକ ବର୍ଞୀନ 
ପ୍ରପୁ କ୍ତ ବ ଗ୍ଟଂ ବ.” ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନମା ନନା ଓ ସ୍ପଚପ୍ତ ରକତ୍ନ ସାଗୁଁ ପଣ୍ଣାତ୍‌ ଵ, ଗୃ. ବି. 
କଲା ଅର୍ଖ (୨୮58€ ମା [୭ନ ଜଂ 20* 2(2)] ରେ ପ୍ରଦର୍ଣିତ ହ୍ଲୋଇଛୁ । 
ପ୍ରଡ୍ଯବଶ୍ରୀ ବ ଗ୍ଟବ ଓ ପ୍ରବରାହ୍ନ ଭକ୍‌ଃର୍‌ ଗଣି ବହ୍ାଇଥୁବାରୁ ଗମମ୍ମାନଙ୍କୁ 
ଛଭକଦ୍ଟର ଆଚରଖ '\ ମା ଏ 1681 11) . ଦ୍ଜାଗ୍‌ ଦଣାଯାଇପା ର । ଏହ 
ଆଚରଖିଚର୍‌ ଘଣ୍ଡାଉ୍ଗାମୀ (1.88) ଚକାଣ ଦସିଣାବଶ୍‌ *] (୦1°-୦£%‰15€) © ଅଗରଗ;ମୀ 
(1,680) ଚକ.ଣକୁ ବାମାବର୍‌ ] (&10161001.ଵ715€)  ଗରେ ମାପ କଗ୍ସାଏ | 
ତକବଲ ଚପରକକୁ ପରପଥର ପ୍ରପୁ ଲୁ ବଂ. ଗୃୂ, ବ. ଓ ପ,ବାହମାନା|ର ଡଉକ୍‌୍ଵର ଆଚରଖ 
[ଚନ ନ° 20.2 (୦)]ରେ ପରଦର୍ିଭ ବହାଇଅଛୁ | ଏଠାରେ ପ୍ଥୁ କଲ ବ. ସୂ, ବକ, 77 


77 
ପ ବାହୁମାନା| 7 ର୍‌ ଠି ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅତ ୫ । 


20.3 (£) 6କବଳ 6 ସରବଚ୍ଯୁ କର ସ୍ରଡଯାବଉ୍ଭୀ। ପରିପଥବର କ୍ଷ ମଵା 
(୦୧୮୮ 1୩ &. ୦, © ୮୯01 ୯୦୮(୯ଷ10108 ୪୯୮୧ 110065¬ 
୪୮୯୧) ; 


ପରିପଥଚର୍‌ ଡାତ୍ଜକାଲକ କଷମ୍ମତୀ 
2! = ୮ „ 510 ©› £ × 7 „ ୨ ୦୭ 3 | 


== ¬ {୦76 $10 ୦୬୮ ୦୦୪୬ © ¢ 
== == 1:276 510,2 © ¢ ହା ୪ .ମ 
2 (20.6) 
ଏକ ପୁଞ୍ଜ ଆବଶ କାଲଟର୍‌ ଜଣ୍ମଥରେ ହ୍ରଂଗ୍ଵଦ୍ର'ଣି ଷମଚା 


7 
_ 1 7" / °! ୭ 2 $10 2 6) £ 6୯ 


6 
ନ [' 


୭ ୧ / ଜମ 2 © £ ୯ଇ= (}) ଏ (40.7) 


6 
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ପ୍ରତ୍ୟାବଶ୍ଚୀ ପ୍ରକାହ୍ନ ପରପଥ ୬୩୯ 


20.4 €ଗ୍ଧ 5 ଦସରକଚ୍ଯୁ କ ସଚାାବର୍ତୀ ସବଦ ପରିପଥ (⁄¿. ୦. 
୯1୮୯୪1£ ୯୦୮୯୫10101 .୮୍‌୦5150812€ ପ04 [099000(9166€) : 


ମଚନେକର ଝଘ ରକକ଼୍ୁ 7, ଓ ଚରଗ୍‌ଵଧ ୩୧ ଥୁବା ଏଳ ଟର୍‌ପଥଟରେ ଏକ ସରଲ 


ଆବଦ୍ଧ ବ ଗବ, 1 =1;, 810୮ © ଯଯୁକୁ ବହାଇଛୁ | ଏହୁ ପରଣ୍ପଥ ପାଇ 
ଵ. ଗୂ, ବ. ର ସମୀକରଣ-¬ 


£ + 0:55. 810 ଭା ୭ (20.8) 


ଏହ୍ସୁ ପରପଥବର ପବାହ୍ୁମାନାର୍‌ ମନ ସାହା ବହଜ୍‌ ଳା କାହିକ ଢାହା ନଣ୍ୃସ 
ଆବଣିଳ (>€୮୮୦୩୮1୯) ବହବ ଏବଂ ଘର୍ପଥଚର ପବ,ବ!ହୁମାନା ଗୃଲ୍‌ ରନ୍ଧୁବା ପାସ 
ଢାହାର ଆବଣି୍‌ଭା (0€୮1୦016107) ପ,ଯୁ କଲ ବ, ଗଁ ବନର ଆବଖି୍‌ଚା ସହ଼୍ତ ସମାନ 
ହ୍ବେବ । ଚତଣୁ ଉପଚରା କ୍ତ ସମୀକରଣର୍‌ ସମାଧାନ ଅର୍ଥାତ୍‌ 7ର ମାନ ସାଦ୍ବା ହେବ 
ଚନ୍ଜଧରୁ ଚବକବଲ ବସତି ପବାହ୍ମମାନ୍ନାର୍‌ ଆବଣ୍ିଭା ପଯୟୁକ୍ତ ବଥ ଗୁ ବର୍‌ ଆବଣ୍ଜିଭା 
ସନ୍ଧରଢ ସମୀଂନ ଭାହ୍ନା ହି ବଗୁର୍ଫା, ଅନ୍ୟଗୃଡ୍ମକ ଶୀଘ ବିଲାପ ଘାଏ ¡ ଆଲାଚୀୀ ଘରସଥଚର 
ଖ୍ବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ପ୍ବବା ହ୍ମା ନାଁ ସରଲ ଆବଶ] ହ୍ଦୁଏ © ଚାହାଲୁ ସରଲ ଆଵଶ୍ଚ୍‌ । ପ୍ବଂହର 
ଅଭି ସାଧା ରଣ ସର୍ମୀକର ଣଦ୍ବାରା ପ୍ରକ।ଶ କର'ସାଇପାବର | 


'„ 7= 4 §$10 £ + 9 ୯୦5 ୦) £ ର ର (20,9) 


ଏହ୍ସ ପ୍ରବାହର ଆବଶ୍ତଚ୍‌ କାଲ ୮ = ଓ ଏଠାଚର୍‌ 4 ଓ 7? ଦୁଇବି ଧ୍‌ ବାରକ 
ଓ ଚସମ୍ାନଙ୍କର ମାନ ନତ୍ରିୟ୍ବ କି ହି । ଚସ୍ରଥ୍ପପାଇଁ 7ଲୁ ଅବକଲନ କର 
ସମ କରଣ (20‹9) ) ଅନୁଯାୟୀ ୩/ / ର ନାଳ ସାହ୍ରା ଦହ୍ରଦ ଚାହ୍ରା ଓ ୮ର ମାନ 
ସମୀକରଣ (208) ଚର ମି ୩ ବହ୍ବବ । 


ବଣ ମାନ ୨5«4 ୯୦5 £ ¬ ୦) 73 ୨10 ୦) £ ,... (20. 10) 
( 


ମୂଳ ସମୀକରଣ (20‹8) ଚର ଏହୁ ମାନ ବସାଇ 
†, ୦) ଥୁ ୦୦୫ ୬ ( - ] , ୦୬ 73 510 ୧) £ + †୧ ଥୁ $ 111 ¢) £ 
4+ଢ7?,3 ୯୦୫ © ( = | §10 % ୯୨ ¢ (20. 11) 
{ ର୍‌ ସମ୍ଭସ୍ତ ମାନ ପ କ୍‌ ଏହ ସମୀକରଣ ସଦ୍ୟ ହ୍ଵେବ । 
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୫୬୪୧ ବିଦ୍ଯୂତ୍ତ୍୍‌ ଓ ଚୁ ମ୍ଳକ ବିଜ୍ଞନ 

(1) ଯେଭେବେବିଲ £ = 0, 510 ୯) £ = 0 ଏବଂ ୯୦୭ (୬ £ = [ 

©: ], @ 4 + 2 = 0 ରର ର୍ର (201!) 
(11) ଝସେଝଇବବଳେ ୦୧= 2 , 


5$10 ୦) £ =: ] ଏବଂ ୦୦୫ ୯) ¿=¬ 0 


`, _- †. ୬ 2 -+ / 4 = ମହ, ତହ ରଥ (20:13) 


ସମୀକରଣ (20.12) କୁ 5 ଦାରା ଓ ସମୀକରଣ (20.13)କୁ © 4 ଦାରା 
ଗୁଣନ କଲ 
7, © 4 ;( + "2 = 0 ୪ ନ (20.14) 


ଏବଂ £, © 47†\ ¬ © *[ ,2,) = 1, „ରା (20 15) 


ଯିମୀକରଣ (20.14) ରୁ ସମୀକରଣ (20.15) ଵଝସ୍ୋଗ କର୍‌ 
2 (୮୭4 © [.) = _ ¿›].†'. 


° ୬ = = © 4 1 ଜା ଉଚ (016 


(୭ନଳ ଳଂ 20 3 &) 


2 ର୍‌ ଏହ୍‌ ମାନ ସମୀକରଣ (20.12) ଚର୍‌ ବସାଇ- - 
୨୮ $ + 4 ୦ 0 ୫୪୩ ୫୬୭ (20.17) 
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ସ୍ର୍ୟ ବର୍ଜୀ ସବାହର ପରିପଥ ୬୪୧ 
-4 ଓ ର୍‌ ଏହୁ ମାଳ ସମୀକରଣ (20.9)ରେ ବସ।ଇ 
5୮୩୮ 2 ; 
1୧୮ ୦୮, [. †\ 5$110 0) £ -- 0) 7, ୦୦୫ ୭] 


(ଚନା ଜଂ 20, 3 ୨) 


= ହା ନଃ ୦୬୮୬ ହମ ୮ କିଂ ୦/ 
¬ ହନ ୬ ) ୯୦୫ ] ରଂଠଥରଇଚ (ଯ୦ଗ ଧ) 
ଉ୍ପଗ୍ଲୋଲ୍ତ ସମ୍ମୀକରଣଲୁ ସୁବଧ୍ାଜଳକ ସ୍ତ୍ରବଚ୍ର୍‌ ସ୍ରକ'ଣ କର୍‌ବା ପାଇଁ-- 
†୧୍‌ , ¿) ] , 
ଧର୍‌ଯା == ଲ୍‌ ୭ 
ଗ୍ସାଉ୍‌ ୦୦୫ 0 = ୨୮୭ ଉେଣ୍ଠ $1୮ 6 = 7151 ୦୩୮ 
__ 09] , 
ଏବଂ ୯୫୮ 60 = £ 
= ମକ [6୦୫ ୫ $10 ©) ( -¬ 5100 ୦୦୫ ୦୭] 
ତ ୭୧୮୭ (£ - 0) ଉଚ (ଃ009) 
×== ] ¿ $11( ©) £ -- 0) ରଥ (20-20) 
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୬୪୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମୃକ ବଜ୍ଞନ 


ଏଠାରରେ 1 © = 7 % ୭୮ 1୭ = ପ୍ରକ୍ଥାହ୍ନର ସଙ୍ବାଧ୍ଵକ ମାନ 


୫== [@ଞ ୮ ` 5 ନ ବିକାଣ ( &ମ8016€ ୦¢ 1,10) 


ସମ୍ମୀକରଣ (20-20)ରୁ ସଭପାଦ୍ଦଇ ହୁଏ ଝସ ବି ଗୁ. ବ. ସର୍ବାଧ୍‌ଳ ବେବାର 
କହୁ ସପସ୍‌ ପରର ପ୍ବହୁମାନା ସବାଧକ ହୁ ଏ [ଚନ ଜ? 20‹3 (?) ଅଥାଭଭୂ ପ୍ରଵ'ଦ୍ଦ 
ମୀନ୍ଧୀ ବଦ୍ୟୁଉ୍‌ଗ୍ଟଲକ ବଲର ପଞ୍ଛାତ୍ଗ ମୀ । 

ବିସଭେବେବଲ 1. = 0, 


10 0= 41" =0 


„ © ¿510 9 ¢ _ † 


?୍‌ £୍‌ 
ଏଠାରର ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ଧା। ଓ ବକ ଗ୍ଟଓ ବ ସମକଲ'ବରେ (5୬୮୩ ୮୮5୧) ଚର 
ରହନ୍ତଃ ୧ଢସୁ ଏମ୍‌ ଙ୍କ ନସ୍ବମ୍ଭ ଅନ୍ୁୁସାୟ୍ଠୀ ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ତା ସ୍୍ଫଦା ନଷ୍ରିୟ୍ଟ୍‌ କଗ୍ଵଯାଇ- 
ପାରେ 


® ରିଏକ ଚାନ୍ସ (1(€8¢୯୫୮୯୧) 2:- -୧ଫରକକୁ ଥିବା ବଳୀଣସି ` ପର୍‌ ` 
ପଥରରେ ଥର ବଦ ପ୍ରବାଦ୍ଧ ପ୍ରଚ୍ନ ନଭ ବହୁଲେ, ଭାହା ବଦୁଯଢକ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭବଗ୍ବଧ 
କରେ ନାହି | କନୁ ଏହ ପର୍ପଥରର୍‌ ପ୍ତଭ୍ୟାବଶ୍ଚ୍‌ । ପ୍ରବାହ୍ନ ପ୍ରବାହ୍ମଭ ଚହ୍ନଚଲ ଚସ୍ପରକଙ୍ପୁ 
ମଧ୍ଚଚର୍‌ ଚସତ୍ତ୍‌ ଵପସ୍‌ଇ ବଂ , ର ବଟ ଜ୍‌ଭବ ହୁଏ ଭାହା ପ୍ରବାହମାନାକୁ ପ୍ରଚଗ୍ବାଧ 
କଟର | ସୂଇଗ୍‌ଂ ପ୍ରଭ୍ଯାବଶତ୍‌ । ପବାହ୍ନ ପର୍‌ଷଥଚର୍‌ ପେ ଠୁ ର୍‌କକ୍ପ ଥୁଚଲ୍‌ ଭାହ୍ନ: 
ପ୍‌ ୍‌ଉଏ,ବଶ୍୍‌ “] ପ୍ରବାହ ପାରି ଏକ ବଗ୍‌ଵଧ ଭୁଲ୍ୟ କ'ର୍ୟା କଚର୍‌ $ ଉାହାକ୍ତୁ ର୍‌ଏକ୍ଵାନସ 
(1: ୧8୯୮୫୮୯୧) ହୁହାଯାଏ । ଏହ୍ନ।କୁ 2୮ ଦୃାଗ୍‌ ପ୍କାଶ କଟ୍‌ସାଏ | 

` 5 = )] ,= 27୮ . 

ଏଠାଚର 1,5=ଚପ,ରକଢୁ, / = ଆକବୁଛି ` (1£୧୯ୁଧ୧୩୮୯୨) ର୍‌ଏକ ୬୮ନ୍‌ସର 

ମାଳ ଧ ବାଙ୍କ ଲୁବହିଁ, ଏହା ଆବୃଛି / ଜ୍ପଟର ନଉଁ ର କରେ | 


(2) ଇଞ୍ଚାଡ଼ାନ ସ (1039୧ଓ816©) : _ ସନ୍ନୀକରଣ (20.19)ରୂ ପ,ଭ- 
ପ ନ୍ଦ୍ରଭ ହୁଏ ଚମ ଏକ ନ୍ଥୁର୍‌ ସ୍ବରଲ ପ , ବାହ ନା ଗ୍ଧ ୮୍‌ ଯେତ୍ଜି ଭୁମ୍ବିକ' ଗ୍ରହ୍ମଣ 
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ପ୍ରର୍ଯାବର୍ଶୀ ସ୍ରବାନ୍ଦ ପଣ୍ପ ? ୬୪୮୩ 
୮୦୧) କୁହାଯାଏ ଓ ଏହ୍‌ ପ୍ରଭ ଵଦ୍‌ 1 ପଣ୍ଢଷଥର୍‌ କାର୍ଖକାସ୍ଵ ବରାଧ ଅନୁହ । ଏହ୍ଲାଲୁ 
ଅକ୍ଷର ଅ ଦାରା ପ୍ରଳାଶ କରାଯାଏ । 
2=,/808+୭7୮[3 
(1) ଯେଭେବବଟିଲ 7, = 0 କମ୍ପା। ୨ == 0 ବସଚଭେବବବଲ 
ଇଜ୍ଜିଡ଼ାନ୍ସ */ 7?* + ©) *[,* ବର୍ଧ ହ୍‌ ଚର ପରଣଇ ହୁଏ | 
(11) ସ୍ତଭ୍ୟାବର୍ଶୀ ପ୍ରବାହ୍ନର ଆଚରି / ୧୭ସବଇବେବଲ ଖ୍ବ, ଅଧୁକ ହୁଏ ଅଥାତ୍‌ 0 


ଅଧ୍ଧକ ହୁଏ ବମ୍ବବଭବବରେ ବଗ୍‌ଧ ଏ ନଗଣ୍ଯ ହୁଏ '8 ଇମ୍ଧିଡ଼ାନ୍‌ସ ୭ £ ଝର୍‌ 
ଅର୍ଥାଭ୍‌ ରି ଏଧକ୍ଵାନ ସ (1.(€6୯୯୫୮୦୧) ବର୍‌ ପରିଣତ ହୁଏ | 


(ଚନ ଜଂ 20:4) 


୧ଡଣ୍ତ ନମ୍ବ ଆବୃ଼ଲି ପାଇଁ ଇକ୍ିଡ଼ଂନ୍ୟସର ଚରମ (ସୀମୀଲୁ) ମାଳ ( 1 ,1171- 
{118 ୧୫106) ବବ୍ଧ @# ଓ ଜ୍ଚି ଆବୃରି ପାଇଁ ଭାହ୍ରାର୍‌ ଚରମ ମାଳ ରି ଏକ୍‌ ୭ାନ୍‌ସ 
© 7, ଅବି | ଇର୍ିଡ଼ାଳ ସ, ବର୍‌ © ଶ୍‌ଏକ୍ଵାଳ,ସ ମଧବରେ ସମୂଦ ଓ ବସମସାଳରକର 
କଲା ପଶ୍ଛ।ସୃନ (01୮85€ 188) ଚନା ନଂ 20‹4ରର ପ୍ରଦର୍ଶିର ବହୁ।ଇଛୁ | 


(¢) ଏଡ _ମିଟାନ୍ସ (&401((816€) ¬ ବ୍‌ କୌଣସି ପର୍‌ୟଯଥଚର ଇମ୍ପୃଡ଼ା- 
ନ୍୍ସର ରୁୟର୍ଜମଲୁ (ହ୧୯୮୮୮୦୯୫1) ପରପଥର ଏଉ 'ମଚାନ୍ସ ଲୁଦ୍କାସାଏ । 


(4) ସବସପଟାନ ସ (୧ 056€୮91166) -- ଚକି|ଣସି ଘରପଥବର ରି 
୭ ନ ସର୍‌ ଭ୍ୟୁଉନ୍ଜମଲୁ ସସେପ୍ଵାନ ସ କୁଦ୍ଧାସାଏ । 
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୬୪୪ ବଦ୍ୟୁଚ୍‌ ଓ ଚ, ମୂକ ବଜ୍ଞନ 


_† 1 


“, ସବସପଵୀନ ସ ୩, = 
1. ୪୭ © 7, 


ଉଦାଢରଣ (1) :- _ବଗାଶଏ କୁ ଣଲୀର ଚର ଳକୁ 7,.= 7 ବହନ ଣୀ ଓ 
ତାହ୍ବା ଏକ ପରିଷଥଚର୍‌ 50 ଓମ୍‌ ବର୍‌ଵଧ ସହୁଚ ଚଗ୍ରଣୀଭ୍ଲକ୍ତ । ପରପଥଠରେ ସବ୍ଦ 50 
ଆଵତ୍ତ୍‌ ନ (୦୪୯୩) ବ ସି 200 ଦେଲ $ ପ୍ରପୁ କ୍ତ ହୁଏ ଜାହାବଂହଲେ ପରିପଥଚର 
ପ୍ରଦ'ହମାନା ଓ ଢାହାର କଲା ପଣଶ୍ତ'ୟୂଜ (୮୮୫$€ 18£) ଜୟ କର | 


ଏଠାଚର ଇର୍ଷ ଡ଼ାନ ସ== ^ ®* 4 © 279 
= „/ 508 + (2# × 50;207)? 
== 225.6 ¢ ମ୍‌ 


_ବି'ଚରୃରା 220 = 0.886 ଏ 
ପବାହମାନା ¶ = ଇଛଂଚାନସ ” 225-6 0‹8865 ଏମି ସୂର୍‌ 


© 7. _ 27୮ × 50 × :7 _ 4, 
180 0 == ମ୍‌ ”ˆ” ର୍‌ 
0 =£80-? 4.4 = 77°10' (ପଶୃୁ'ୟଳ) (ଜର) 


20.4 (3) ୭ର୍‌ଧ ଓ ଓସରକଚ୍ୟୁ କ ପ୍ରତୟାବର୍ତୀ ପ,ବାଦ ପରିପଥଳର 
କ୍ଷ ମଚ। (୮୦୧୩୮୧୮ 10 ^, ୦, ୯୨1୮୯୩1¢ ୯୦୮୮୫101108 ୮୧୧15%8- 
୮ ୯€ 800 †[01011008706€6) : 
ମବେକର ବର୍ଧ [8 9 ଚପରକଳୁ †, ଥବା ଏକ ପ ଲ୍ୟାବଦ୍‌ ] ପ୍‌ ବାହ୍ର ପଶ- 
ପଥରେ ପଯୁକ ପ,ଭ୍ାବଭ ! ବ: ଗୃ: ବ: 7! × 77 © 5101 ©୬£ | ଏହୁ ପର୍ଷଥଚର 
ଡାତ୍କ'ଳକ ପ,ବାହମାନା 7== !¿ 510 ( ୨ £ - 0) | 
__ © [, 
ଏଠାଚର, ୫୮ 0 = ହ୍‌ 
ଏହୁ ପର୍ପଥଚର ଭାଉକାଲକ ସଡମଭା (20୪୧) 
= 777 = 72 7 © 5110 ୦) £ ୫10 ( ୯) ¢ -- 0) 


ଅକ ସୁ୍‌ପ୍ତି ଆବ୍ଚ୍‌ କଲରେ ପରଷଥବର ହ୍ବା ଗ୍ବହ୍ଘାର୍‌ ଷମ୍ା 


୪ 
=  / 7୮ 


6 
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ପ୍ରଭ୍ଯାବଶୀ ପ୍ରବାହ୍ନ ପଶପଥ ୬୪୫ 


7 
ହକ 8:25 5 511 0) £ §11 ( ୦) £ - 0) 6 
0 


† 
=¥ ା 0 ୦ £ ୦୦୭ 0 ¬ ୯୦୫ ©)/ ୭୮0 } ]୩! 


6 


† 
== 7887 / ୫1୮ 0) ¿ ୦୦$ 6 6 = ୬୮୭ /@ଃ 0) £ $10 6 ୧/ 
0 


= 8 ¿ ୦୫ 0 / ୪୮୨ @£ 6 ¬ 
0 


ହୀ ତ 
୬୬ । 


†.† 7' _ †;.† 


= 7 ୯୦୫0 × 2 ¬ 57” × 510 0 × 0 


= $ ¢ [୬ ୦5 658. ./2* ` × ୦୦୭ 0 ଜୀ ˆ (20:21) 


== କର୍ଲ, 'ଇ ବ, ରୂ, ବା × କଲନଭ ପବାହୁମାନ × ୦୦୫ 0 ,... ` (20:22) 


5 ! 
ର୍ଲଂଚ ଵ. ଗ୍ଭ, ଓ କଲ ଇ ପଆାବାହମାନା -7°. ଣ 
କଲା ଇବ. ଚା, ର, ` କଲଲ ଅଧ ଗୁଣଫଲଲୁ 
ଆଭାସ କ୍ଷମଢ| (&1137€0£ 0୦୧୮) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହୁ ଆସସୀ ସମର।ଲୁ 


୦୦୭ 0 ସହିଜ ଗୁଣନ କବଲ ବାସବ କ୍ଷମତା! (୪661 ୦୩୮୮) ମିଲେ | 


00011260 [0,/ 5୭୮।॥|¦|ାମ।‹ଧ@0|1୩51.0୦୮ 


୭୪୭ ବ୍ଦ୍ଯୃତ୍‌ ଓ ଗ୍‌ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞାନ 


ଏହ୍ଜ ୯୦5 0, ସାହ୍ଵାଦ୍ବାଗ୍‌ ଆସ୍ତ୍ରସୀ ଷମ୍ଭଢାଲୁ ଗୁଣନ କଲେ ବାସ୍ତବ ଞମଭା 
ମିଲେ, ଭାହାଲୁ କ୍ଷମଚା କାର୍‌କ ବା କ୍ଷମା ଗୁଣକ (୮୦୪୧୮ 8୯୦୮) 
ଲ୍ୁହ୍ନାସାଏ । 

'„ ଓ |୫_ ଏକକରେ ସିକ'ଣିର ଷମତୀ 

7 = କର୍ଲଇ ବିତାଲ,¥ × କଲ, ଇ ଏହିସ୍‌ର × କ୍ମତା କ!ରକ.,...(20‹23) 


`, @ମଭଢୀ କାର୍କ ୯୦୫ 0 = _ବାସୁବ ସମଭା = ୯ °` 
ଆତ୍ସ୍ଵସୀ ୧ଝମଢା ±*/ ¡!2 + © ୨] ,2 
=. ସେ. .... .„ [20:23 (8)] 
ଇମ୍ମଡ଼ାନ୍‌ସ 
20.4(2) ନର୍ଷୁ,ୟ ବ। 6 |ଟ ଛିଦୀନ ସବାଦଢ (141€ 0୮ ₹ 8୯୫8 


୯0୮୮€ ୮୯) : 
ବସବଢବିବଚଲ କ୍ଷ ମା ଚା କାର କ ୯୦୫ 0 (୮୦୪୮୧୮ ୦୯୦୮ ୯୦୫ 0) 
ଶୁନ ହ୍ପଏ © ପରିପଥକର କୌଣସି କ୍ଷ ମଚା ବ ୟୁ ହ୍ନଏ ନାହିଁଂସେବ- 
ବେଳେ ସବାଦକୁ ନଷ୍ଟ ୟୁ ବା ଞ୍‌।ଟ ବଦ୍ରୀନ ସ୍ରବାଦ୍ଦ କୁଦ୍ଦାଯାଏ । 
ସ୍ତ୍ର୍‌କଦ୍ ଓ ଝସଗ୍ଵଧ ଥବା ଜି ପ୍ତର୍ଯାବଣୀ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ ଘରିପଥରର ପ୍ରବାହ 7 
1? 

*/ 9 ' + © ?7,2 
ଦ୍ର ଗ୍ଟ ବଚ ଓ ପ୍ରବାହ୍ପ ଉଦ୍ଭସ୍ତ୍‌ ଉକ୍୫ର ଗୁଣି । ଆଚଲ୍ବଚ ପର୍ପଥର ଭାତ୍‌ କାଳ 
ଵ ଗହ ଵ. †, ଓ ପବାହ † ପର୍ଯେକ 
ଭିନ୍ନ ଳଜଂ 205 ରେ ` ଚଉକ୍ ଵର 
ଗ୍ଦ୍ଵବଚର୍‌ ପ୍ରଦର୍ଗିଭ ବିହ୍ରାଇଛୁ । ଏଠାରେ 
ସ୍ତବାହ [ ଵ, ଚା. ବ. ର୍‌ 6 ବକ'ଣ 
ଯଞ୍ଫାତ୍‌ଗାମ୍ମୀ | ପ୍ରବାହ ୮ ବଉକ୍ଶର 
ର୍ବୁଣି ବହ୍ଘାଇଥ୍ପବାଭୁ ଚାହ୍ରାକୁ ପରସ୍ପର 
କମ୍ପ ଦୂଇ ଵଗରେ ଓ ବସ୍ଟୋଜନ 
(୮€%୦1₹୪6€) କରାସାଇ ପାରେ | 
ଚନ୍ଧଚର୍‌ [ଲୁ ୮#+ ନ୍ଦଗରେ ୮ ସହ 
ସମ୍ଭବିକାଣ ନ୍ଦଗବର ବିଚମ୍ଟ୍ରାଜନ କର୍‌ 
ସାଇଚ୍ଛ ଓ ଏଜହ୍ସ ଦୂଇ ଦଗବର ୮ର 
( ଚନ ନଂ 20.5 ) ଉପାଂଶ ସଥାନ୍ତବମ ¶ ୯୦୫0 ଓ 


ବ,.ର୍‌.ବ. ର 0 କୋଣ (6= ୯୦୫” 2 ) ପଶ୍ଛାଭ୍‌ଚାମୀ । 
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ପୃ ଢ୍ୟାବଵଣୀ ପ, ବାହୁ ପରିପଥ ୬୪୭ 


1 510 0 | ଏଠାବର ଉପାଂଶ †[ ୦୦$ 0 ଓ ବ, ଗୁ, ବ. £ ଉଭୟ ଏକ କଲାବର୍‌ 
(5306 ୮:06) ବିଦୀମାନ, କିନ୍ତ ଉପାଂଶ [ 510 0 ଵ. ଚୂ, ବ. [ର୍‌ 90° 
ପଟ୍ଗାଭ୍‌ ଗାମୀ । 


(1) ସୂଭଗ୍‌ଂ ଉପାଂଶ [ ୯୦୫ 6୫ ଦ଼ାଗ୍‌ ହାଗ୍ହାର କାର୍ଘାର ହାର ବା ହାଗ୍ହାର 
କ୍ଷମଦ୍ଭା 


7 
† 
„7 †\ [ ୦5 0 6୯ 
4] 


ଏ 
£ / 510 0 †;¿ 510 ୦୯) £ × † ୦୫ 0 ` 510 ©) ¢ ୩୮ 


6 


== 1୮6 × ୦୦୫0 ` 510! ©) £ ୩୮ 
0୧ 


7୮ 
ଆଂ × ୯୦5 0 ×, = †;,[¿ ୯୦୫ 0 
10୦ †¿ <¬ 
୨ ×- 72 × ୦8 0 


ଏହ୍ସ କ୍ଷମତା ୮, ¬ ୪୮ ପର୍ଯାବର୍ଚୀ ପର୍‌ଷଥରର୍‌ ବ୍ଯସ୍ଫ ଦହ୍ଵଜ୍ଵଶ୍ଵବା ବାସ୍ତବ 
କ୍ଷମ୍ଭଭା । ଚସଥ୍ରପାଇି ପ୍ରବାହ୍ନର୍‌ ୮ ୯୦୫ ଓଠ ଜ୍ବପାଂଶ୍ରକୁ ପ୍ରବାହ୍ର୍‌ କ୍ର ୟ୍ଭ। ଭପାଂଶ 
ଲ୍ଦ୍ଘାଯାଏ । 


(11) ପବାହର ] §10 0 ଜୂପାଂଶ ବ, ଗୁ ବଂ ମର୍‌ 90° ପଶ୍ଫାକ ଗାମୀ । 
ଏହୁ ଉପାଂଶ ଢ଼ାଗର୍‌ ହାର୍ହାର୍‌ କାର୍ଯାର୍‌ ହାର୍‌ ବା ହାଗ୍ହାଣ୍‌ କମଭା 


¶ 8 
[ ର, 
-7?/ 8¦ [ 510 0 ୩୪ 


† /” 
ସା !+୦ ` 8111 ଓ) £ [© 510 0 × 510 ( ) ¢ = ୨0°୧)୩୮ 
ଠି 
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ନ ଵଦ୍ୟୁଡ୍‌ ଓ ଚୃ ମ୍ଚଳ ବଜ୍ଞନ 


୦ 


° 100 / -- $10 ୦୯) £ ୯୦5୫ ୦୬ [ (// 


† 
__ _ 7; ]¿ 5100 
୭ ` $102 © £ ୩£ 


× 0=0 


¿¢ 1¿ “1116 
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ମୂଇରାଂ ପବାହର † §10 6୫ ଉପାଂଶ ଦାରା [, - [୧ ସରା ବଶୀ ପରିପଥରେ 
କୌଣସି କମରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୂଏ ନାଝଛି ଓ ସସଥପାଇଁ ଏହୁ [ 510 0 ଉପୀଂଶକୁ ନଷ୍ଟା,ଯ୍୍‌ 
ବା 3 ।ଟ _ ବିଦ୍ରୀନ ପ,ବବାଦ୍ର କୁହ୍ଘାଯାଏ । 


ବସୋଇେବେବଲ † , = 7 ପଭ୍ଯାବର୍‌ 1 ପରପଥବର 1,ର୍‌ ମୀନ † ଭୁଲନାଚର 
ଖ୍୍‌ବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ହୃଏ ଚସଂଢବବେବଲେ ୩ ନଗଣ୍ଯ ବହ୍ବଉଥ୍ବିବାରୁ ଷମ୍ପଢା କାରକ 


= _ 7 
୯୦୫ 6 = ମମ୍‌ == 0 ହୁଏ । ଏହୁ ୧ଷେନବର୍‌ ପର୍ପଥବର ବର୍କୀଣସି କମତା 


ବୟସ୍କ ହୁଏ ନାଵି ଓ ଚେଚ୍ପ ପ୍ରବାହ୍ନମାନ୍ଚା ସମ୍ପ୍‌ୱରୁ୍‌ପେ ନର୍ଷଵ ସ୍ବ ଚା ଓ |₹. ବସନ ହୁଏ | 
ମୂଚରାଂ 6ଯେଵେବଢଲ ¢୦୫ 0 =0 ବା 0 =9(0° ଅର୍ଥ |ଚ୍‌ବ: ଗ୍‌. ବ. 3 
ପବାଦ୍ର ମଧ୍ଯରେ କଲଳ। ଢାରଡମ⁄୍ୟ ୦୦୧ ୭ସ୭୭କବଠଲ ପ ବାଦ୍ର 
ନଷ୍ଟ ୟହ ହ୍ତଏ । 

ଉଦାଦ୍ବରଣ (1) :-_ 50 ଆବଭ୍‌ ନ/ସେବକଣ କ୍ଣିଷ୍ଣ 2୦୦ ସ୍ରେଲ୫ ଜ:ଗ୍ୁ: 
ବଂ ସ୍ତୟୁ କ୍ତ ବହ୍ଵୋଇଥ୍ବବା ଟଗୋଝିଣ ସ୍ରଭ୍ୟାବତ୍ଧ “1 1. 9 ` ପଘର୍ପଥଚର ସବାହୁମାନ| 


1 ଏରହ୍ମିଂସ୍ର ଓ ଭାହା ବ: ଚା' ବ:ର 30° ପଶୃଭ୍ଗମୀ । ପର୍ପଥର୍‌ (1) ଚରାଧ, 
{1) ର୍ଏକ $ ଳ୍‌ସ ଓ (111) ଏପରକକୁ ନର୍ଦୟ କର | 


ଏଠାରର ଇଯ୍ଷି ଡ଼ାନ୍‌ସ 


ପୁ ବାହନ 4 
କମଭା କ|ରକ (?, †' )==¢୦§ 320° 

. 
© 7 188+ © [ 
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ପ୍ରଦ୍ୟାବର୍ଚୀୀ ପ୍ତବାଦ୍ଧ୍‌ ଯର୍‌ପଥ ୬୪୪ 
ରୋଧ ଏ 


ଇମହ୍ମଂଡ଼ାନସ 20୦ 


(1) ` .'. ବର୍‌ଧ ୮7? = 200 × ୯୦5 30()° 
= 200 × :866-== 173.2 ଥମ 
_ ୬. _ _ = ରିଏକ୍ଝାନ୍ମ „ 7. 
ଯା ˆ*/'୫ନ 4 ୦୭୭1,⁄* ଇମ୍ମାଂଡାନ୍ସ 200 
ˆ. ରଏକ୍ଵାନ ସ 20. = 200 × 510 30° = 200 × ¥== 100 ଓମ୍‌ 


(111) 2 ¡ = ± [ ,== 27// [ , 


ଏଠାବର 7 = 50 ଆବଶ୍‌ ନ/ ସେକେଣ୍ଡ 
250 _ 100 =0.3 
2#/ 25 53:14 ¿0 ¬ 02. ହେନାସ 


', ବଘୁରକକୁ 1,=5-- 


20.5 ବଗ୍‌ ବ୍‌ କୁଣ୍ଠଲୀ1 (୦[୦¡୦୮ମ୮8 ୦୦1) : 


. ଅଟଚନକ ସମ୍ପୟୂବର ବଭ୍ତନ୍ନ ଉବଦ୍ଦଶ୍ଯବର୍‌ ବକୀ ଣସି ଦବ ଦ୍ଯୁଭକ ପର୍‌ପଥରେ 
ସ୍ରବାହ୍ରମ୍ବାନ୍ଧା ହୁନୁସ କରିବା ଆବଶ୍ଯକ ବହ୍ରାଇଥାଏ; କନ୍ତୁ ଏହୁ ଗ୍ରବାହ୍ନମାନା ହ୍ରକାସ 
କର୍‌ବାଚବବଲେ ଯେପଣ କମ୍‌ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ୍ଠ ହୁଏ ସେଥ୍ରପ୍ରଭ ଦୃଷ୍ଣଂ ବଦଦବା ଆବଶ୍ଯକ । 
ବଗାଡ଼ିଏ ସରଳ ପ୍ରବ୍ରାହ୍ନ ପର୍‌ପଥରରେ ଉପପୁ କ୍ତ ଟଗ୍‌ଧ ୮୧ ବ୍ଯବହ୍ରାର କରି ଆବଶ୍ଯକ 
ପରିମ!ଣ ସବାହମା ଜା ହ୍‌ ,|ସ କର୍୍‌ସାଏ | କଲୁ ଏହୁ ବୋଧ 5 ବ୍ୟବହାର୍‌ କରଣ୍ବାବେଚଲ 
†! /¿ ପରମାଣ ଷମଭାୀ ଜଲ ଭାପ) ଅପଚସ୍ଠ ହ୍ୁଏ। କରନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରଭ୍ଯାବର୍ଜୀ ସ୍ରବା ହ୍ନ 
ପର୍ଷଥବର ବର୍‌ଧ ପରିବବର୍‌ ଏକ ସପ୍ତେର୍‌କଢ୍ସ ଥବା ଲୁଣ୍ଡଲୀ (୦୦11 ₹101) ` 100106* 
୫୮୮୧) ବ୍ଯବହ୍ାର କର୍‌ ସ୍ରବାଦ୍ରମ୍ନାନ୍ତା ହୁକାସ କଗ୍‌ସାଇ ପାବର୍‌ ଓ ଏହୁ ସଭ କମ୍‌୍‌ 
ବ୍ୟୟ୍ବସ୍ାବପଷି । ମନ୍ଦ ଏହ୍ଗ କୁଣ୍ତଲୀର ଚସ୍ତର୍‌କଢ୍ସ 7, ହୁଏ କାହ୍ରାହେବଲ ଭାହ୍ରା 
ଗ୍ରଭ୍ୟାବଶୀ ସ୍ତବାହ୍ନ ପର୍‌ଷଥଚର ବ୍ଯଚଦୂଇ ବହ଼୍ବାବବଲେ ଭାହ୍ରାର ର୍‌ଏକ୍‌ ଵାନସ 
(1. €6୦୮୩୮6୧) ୨% |. = ୦7, = 27୮୮, ହୁ ଏ (ଏଠାବର୍‌ / = ପର୍ବର “ଏ ପ୍ରବାହ୍ଵର୍‌ 
ଆବର) ଓ ଇାହ୍ନା ପ୍ରଭ୍ଯୀବଶ୍‌ 1 ପ୍ରବାହ୍ଲ୍କୁ ବାଧା ଏ । ସଦ୍ଧ ୮ ଅଧ୍ବକ ହୁଏ ଚାହ୍ରା 
ଚହ୍ଲବଲ ପରିପଥବର ସ୍ରବଵ ହ୍ଵମ୍ନାନ୍ଧା ପ୍ରବଲ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ଭାହାର ମାଞା ଦୁ।|ସ ପାଏ | 
ପଭ୍ଯାବଶ୍ବ୍‌। ପ୍ରବାହ୍ଧ ପର୍ରପଥଚର ପ୍ରବାହ୍ରମାନ୍ରା ହ୍ରଂସ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଯବସୂୂଭ 
ବହଜ୍‌ଥ୍ବବା ଏହ୍‌ ପ,କାର୍‌ ବଘୁ,ରକଢ଼ୃପୁଲ୍ତ କୁଣ୍ଡଲୀକୁ ବଗ୍‌ ବ କୁଣ୍ତ ଲୀ କୃହ୍ପାସା ଏ । 
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୬୫୦ ବିଦ୍ୟୂତ୍ତ୍‌ ଓ ଚ୍‌ମ୍ଳ୍‌କ ବଜ୍ଞାନ 


ଚଗ୍ଟ୍‌କ, କ୍ଟଣ୍ଡଲୀ ମାଧାରଣଭଃ ଚମାଶା ଢାରଚରେ ଭିଆର୍‌ ବହ୍ଲାଇଥାଏ । ଏହାର 
ଗ୍୍‌ଧ ଖୁବ କମ୍‌ ଳମ୍ତୁ ସ୍ପପୟରକଢ଼ ଖ୍‌ ବ୍‌ ଅଧ୍ଵକ । ନଦ୍ଦ ୨ ଣ୍ଣ ମୂଚପ,ର୍‌କଢ୍ତ ଵଣିଷ୍ଟ ଚଯଭି 
ଚଗ୍ଟ୍‌କ୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚ ଆବୃଶ୍ିଯୁକ୍ତ ପ୍ଟବାହ୍ରମା ନକର ହ୍ଵାସ କରବପାରି ବ୍ଯବଦଦୂଭ ହୁଏ 
ଢାହ୍ରାକୁ ଉଚ୍ଚ ଆବୃଭି ଗଦ୍‌ (୮181 £€016167୮ ୦])୦]୧୧) କ୍ଗଦ୍ଦାଯାଏ । ନମ୍ବ 
ଆବୁଛି୍‌ଯୁ କ୍ର ପବାହ୍ନଲୁ ପ ଭଗ୍େଧ କଣ୍ବାପାଲି ଉଚ୍ଚ ୮. ଯୁ ଲ୍କ ଚଗୃୂକ, ବ୍ୟବଦ୍ବାର୍‌ 
କରାଯାଏ ଓ ଏନଦ୍ଧ୍‌ ବର୍କ୍ ଲୁ ନ୍ମ୍ନ ଆବୃଭ୍ି ୭ଗ୍‌ କ୍‌ ` (1.0¥୮ ` £(୧୯ 4€007) 
ଲୁହ୍ରାଯାଏ । ଉଚ୍ଚ ଆବୂରି ଗ୍ଲେକ, ମ (£. †'‹ ୦୮୦1:୧୧) ସାଧାରଣଭଃ ବାସ୍ତୁ ଅନ୍ତର 
(&1୮ ୦୦୮୧) ସୁ କୁ ହୋଇଥାଏ କନୁ ଜମ୍‌, ଆକୁଛି ୧ଗୁକୁ (୮, †'‹ ୦ାଯ୦୧)ରର୍‌ 
ନରମ ଲୁହାର ଅନ୍ତର ଥ ଏ । 


ଗ୍ଲେକଠ କୁଣ୍ଡଲୀର୍‌ ବରାଧ ଖବ୍‌ ନଗଣ୍ୟ (୬୮, ଭୁଲନାଚର) ବହ୍ବାଇଥବାରୁ 
ଭାହ୍ରାର ଷମଦ୍ଭାକାରକ ୦୦୭୫ 0=0 ଏବଂ ଚଢଉଣ୍ୁ ଏହ୍ବା କ୍ପମ୍ଭଭା ବ୍ଯୟ୍ତ କଚର ନାହି 
(୦ ୦୮୫୩1୮୩€5 110 ୦୧୮୮ (£୦୮)୮ $୦11୮୦୧) | ପୁନଜଣଶୃ ଏହାଟ୍‌ ଚରାଧ ନଗଣ୍ଯ 
ବହାଇଥିବାରୁ 1"1( ଅପଚସ୍ ମଧ ଶ ନଳ ହୁଏ | 


ବକବଲ ସଯତଁ ଚିକ୍ଷମ୍ମରରେ ଚଟକ ମଧ୍ଯବର୍‌ ଲୁହ୍ରା। ଅନ୍ତର୍‌ ଵ୍ୟବହାର କରାସାଇ 
ଥାଏ ବସ ବକ୍ଷନ୍ଧ୍ରରେ ଶେ ଥଲା ଅଗଚ ୟୁ (୮୮୨ ୫୮୯୧୮୧୫1 1୦୫୬) ପାଇ କହ୍ଥି ଣଣ୍ଡି ନଷ୍ଟ 
ହୁଏ । କମ୍ପ ଏକ ନର୍ତିଷ୍କୁ ପ୍ର ବାହମାନ୍ନା ହ୍ର।ସ ପାରି ଆବଶ୍ଯକ ବହୁ ଜ୍ଥିବା ଚରାଧଚର୍‌ 
ମେଉି ଘରିମାଣ ରକ୍ତ ଅପଚ ୟ୍ଟ (1୮୮) ହୂଏ । ଚଗ୍ଟକ୍‌ ବ୍ୟବହ୍ରାର କଚଲ ବସଥ୍ବବର୍‌ 
ଶେ ଥ୍ଵଲ୍ୟ ଅପଚୟ୍ଟ୍‌ ସୋଗୂ ଅପଷେକ୍ଷାକ୍ତୂଉ ଖ୍‌ ବଠ କମ୍ଭ ଶକ୍ତ ଅପଚକ୍ଟ୍୍‌ ହୁ ଏ । 


ଡେଣୁ ପ.ର୍ୟାବଶ୍୍‌ ] ପର୍‌ଷଥଚର ପ ବାହୁମାନା ହୁ |ସ କରବାପାଲି ଚଗୁକ, 
ବ୍ୟବ୍ଦହ୍ଲାର କରବା କମ୍ଭ ବୟ୍‌ ସାଚଷକ୍ଷ । 


ସ୍ତଶ୍ଵମାଳ। 
1: (1) କେବଳ ଚରାଧ ଓ (11) ବକବଲ ଚପ ପୁ ର୍‌କକ୍ସ ଥୁବା ପର୍‌ପଥବର ଏକ ସରଲ 


ଆବଶ୍‌ 1 ପ.ଭ# ବର୍‌ 1 ବ. ଗ୍ବଂ ବଂ ପ୍ୟୁ କ୍ତ ହ୍ୋଇଥ୍ଵବା ବବ୍ରଲେ ପ୍ରନବାହ୍ରମାନ୍ା 
ଓ ବ୍ର, ଗଡୁ. ବ. ମଷଚର୍‌ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଅ । 
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ପ.ଭ୍ଯାବର୍ଣରୀ ପ,ବାହ ପରପଥ ୬୫୧ 


ସରଲ ଆଦଵଦ୍ଚ୍‌ । ପ୍ରଜ୍ୟାବଷ୍ଚ୍‌ 1 ଵ, ଗ୍ଭ, ବ. ସ୍ରପୁ କ୍ତ ବହ୍ଲାଇଥବା ଏକ ସ୍ରଭ୍ଯାବଶ୍ଧ 
ସ୍ରଵ୍ବାହ୍ନ ପର୍‌ଷଥରେ ବକେବଲ ବପ୍ରରକଜ୍ପୁ । ଏହ୍ଦ ପରିଷଥଚର୍‌ ସମସ୍ତ ସହଇ ବଗ ବ. 
ପ୍ରବାହ୍ରମା ନା ଓ କ୍ଷମଭ୍ଭୀ କପର ପର୍‌ ବନ୍ଥ୍‌ଂ ଚ ହ୍ଵେବ ଦଶା ଆ । 


. ବର୍‌ଧ ଓ ସପ୍ତରକକ୍ସ ଥବା ଏକ ପ୍ରଭୟ: ବଶଦ୍ଚ୍‌ୀ। ପ୍ରବାହ୍ନ ପଶ୍‌ପଥରର୍‌ ପ୍ରବାହ୍ରମାନାା ଓ 


ବିଗ୍ଟ୍‌ ବଥ ମଧଚର୍‌ ଏକ ସମ୍ପକ' ସଚଳ ସ୍‌ନ୍ଯ ନଗମ୍ବନ କର୍‌ । 


, ଏକ ସ୍ତଭ୍ୟାବଶ୍‌ 1 ସ୍ତବ୍ଵାହ୍ନ ପର୍‌ଷଥଟର୍‌ ବଗ୍‌ଧ ଓ ଚସ୍ତର୍‌କତ୍ଖ ଅଛୁ । ଏହ୍ନ ପର୍ପଥର 


ରିଏକ୍‌ ଵାନ.ସ ଓ ଇଞ୍ମି ଡ଼ାନ ଏ କାହାକୁ କ୍ତହ୍ଲାଯାଏ କ୍ୁଝାଇ ନଅ । 


, ଦଗ୍ଧ ଓ ଗ୍ରପ୍ତର୍‌କକ୍ସ ଧ୍ଵବା ଏକ ପ୍ରଭ୍ୟାବ୍୍‌ ] ଘ,ବାହ୍ଵ ପର୍‌ ପଥରେ ଏକ ପି 


ଆଦଶିଳ କାଲବର ହାଗ୍ହାର କମଭା ସନ୍ଚକ ଏକ ସନ ନଗମଳନ କର ଓ (କ୍ଷମଭା 
କାର୍‌କ) କାହ୍ରାଲୁ କୁହ୍ଲାଯାଏ ବ୍ଦୁଝ୍‌୍‌ଇ ନ୍ଦଅ । 


200 ବ୍ଵଲ,8 ଓ 50 ଆବଶିନ/ ବସକେଣ ବଶିଞ୍ ଏକ ସିଭ୍ଯାବରୀ ବ: ଚୂ: ବ: 
20 ଓମ, ଦଗ୍ଧ ଓ ‹02 ବହୁଳସୀ ଦସରକକୁ ବଶିଞ୍ ଏକ କୁଣଲୀ ସହୁଇ ପୁପୁକୁ 
ବଦ୍ବାଇଛୁ । ପରପଥରର ପ୍ର ବ୍ରାଦ୍ମମାନ୍ଧା ଓ ଭାହନା ବ: ଗ୍ୃ : ବ:ଠାରୁ କେବେ ଷଣ୍ଛାଭୂ - 
ଗାମୀ ନଞ୍ଜସ୍ଟ୍‌ କର୍‌ । 


. ବଗାଛିଏ ପଭ୍ଯାବରଭୀ [†, = ୪ ଯର୍ପଥଚର 200 ବସ୍‌ଲ୍‌ 8 50 ଆଵଣ୍ନ/ ସସବକଣ୍ଠ 


ବଣିଷ୍ଣ ଏକ ବଂ ଗ୍ଟୟ ବଠ ପ୍ରସୂକ୍ତ ବହ୍ବାଇଛ୍ଥ । ପର୍‌ପଥରରେ ପ୍ରବ୍ାହୁମାମ୍ବା ସଦ 
2 ଏଥିସ୍କର୍‌ ହୁଏ ଓ ଚାହ୍ନା ବ: ଗ୍ଭ ବ.ର୍‌ ଓଃ ପଣ୍ଡାଭ୍‌ଗାମୀ ହୁଏ ଭାହ୍ଲାଦଦ୍ଵେଲେ 
ଲପରିପଥର୍‌ (1) ବର୍ଧ, (11) ରଏକ,₹ାନ୍ସ © (111) ସସରକକୁ ଛଞଥିସ କର | 


ନମ୍ବଲ୍‌ଖିକ ବଷସ୍ଟରେ ସଂସିସ୍ତ ଝ଼ପ୍‌ପର୍ଣୀ ଚଲଖ- - 
(1) ନଷ୍ଟ, ସ୍ତ ବା ଓ ୭ ବ୍ତ୍ଵନ ପ୍ରବାଦ୍ବ 
(11) ଗକ, କୁଣ୍ତଲୀ 


(11) ସମଭଢା କାରକ 
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୬୫୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ରୁ ମ୍ଳକ ବଜ୍ଞଳ 


୨, ଟଗୋହ଼ଏ ସ୍ତଭ୍ୟାବଣ୍ଜି ସ୍ତବାହ୍ନ ପର୍‌ପଥଟରେ ଓଷମ୍ଭକା କାରକ? ଓ ନଷ୍ଟ ସୟ ପ୍ରବାହଂ 
କାହ୍ନାଲୁ କୁହ୍ରାଯାଏ ବୁଝାଇ ଛଅ । 


1000 ଓମ୍‌ ବର |ଧ © ଯି ବହୁନ ସା ସପର୍କକୁ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଶ୍‌ 1 ପ୍ରବାହ 
ପର୍୍‌ଯଥରରେ 50 ଆବଶ୍ଚ ନ/ ଝସଚକଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ବ: ଗ୍ଟ ବ: ପ୍ରାୟୁକ୍ତ ବହ଼୍ୋଇଛି । 
ପଶ୍ପଥର୍‌ “ ଛମତା କା ର୍‌କ) ଜଷ୍ପିୟ୍ଟ୍‌ କର । 

[ ଜ. '98 ] 
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